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СОКРАЩЕНИЯ И 


1. Метрические меры. 


км километры (1000 м). 

м метры. 

дм дециметры (0,1 м). 

см сантиметры (0,01 м). 

мм миллиметры (0,001 м). 

и микроны (0,001 мм). 

ти миллимикроны (0,001 ш). 
ии микромикрон (0,000001 џи). 
км квадратные километры. 


га гектары (квадратные ге- 
ктометры). 

а ары (квадратные дека- 
метры). 


м квадратные метры. 
мз кубические метры. 


дмз > дециметры. 
смз > сантиметры. 
ммз > миллиметры. 
т метрич. тонны (1000 кг). 


у центнеры (100 кг). 

килограммы (1000 г). 

г граммы. 

дециграммы (0,1 г). 

сантиграммы (0,01 2). 

миллиграммы (0,001 г). 

к караты (200 мг). 

кл килолитры (1 000 л). 

гл гектолитры (100 л). 

дкл декалитры (10 л). 

л литры. 

дл децилитры (0,1 л). 

сл сантилитры (0,01 л). 

мл миллилитры (0,001 л). 

тм тоннометры. 

кем килограммометры. 

т[ма тонны на кв. метр. 

кгјем? килограммы на кв. 
сантиметр. 

м/ск метры в секунду. 

п. м погонныв метры. 

рег. т регистровые тонны. 


11. Математич. обозначения. 


° градус. 
минута, фут. 
"секунда, дюйм. 
терция, линия. 


> больше (< меньше). 

> не больше (<не меньше). 
= приблизительно равно. 
> больше или равно. 

<= меньше или равно. 

» значительно больше. 

« значительно меньше. 

4 угол, измеряемый дугой. 
1 параллельно. 

Ч перпендикулярно. 

ѕіп синус. 

$% тангенс. 

вс секанс. 

соѕ косинус. 

сів котангенс. 

сѕс косеканс. 

агс віп арксинус. 

агс 6 арктангенс. 

8 гиперболический синус. 


с гиперболическ. косинус. 

+ » тангенс. 

5 диаметр. 

е основание натуральных 
логарифмов. 

16 логарифм десятичный. 

Іа логарифм натуральный. 

Іт предел. 

Сопз& постоянная величина. 
сумма. 

[ интеграл. 

~ приблизительно. 

со бесконечность. 

4 полный дифферен циал. 

д частный дифференциал. 

ПІ. Международные символы. 

а) Единицы. 

А ампер. 

АҺ ампер-час. 

ҮҮ ватт. 

УВ ватт-час. 

КУ’ киловатт. 

К\Үрһ киловатт-час. 

У вольт. 

УА вольт-ампер. 

КУА киловольт-ампер. 

тА миллиампер. 

9 ом. 

МФ мегом. 

и микроом. 

С кулон. 

УС вольт-кулон. 

Н генри. 

Ј джоуль. 

Е фарада. 

иЕ микрофарада. 

А ангстрем. 

р дина. 

С калория большая. 

са] > малая. 

ЕР лошадиная сила. 

11 люмен. 

Іх люкс. 

т мюрг. 


б) Величины. 


ї? температура обыкновен. 
Т® » абсолютная. 
кип. температура кипения. 
пл. » плавления. 

ЕР заст. » застывания. 
отв. » отвердевания. 
крит. > критическая. 
фт атмосфера техническая. 
Дт » барометрич. 


Т сила тока. 

@ электрич. заряд, коли- 
чество электричества. 
электродвижущая сила. 

О напряжение, потенциал. 
работа. 
энергия. 
мощность. 


У, 
А 
ДА 
Р 
Т период колебания. 


СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 


Г? частота. 

о угловая скорость, угло- 
вая частота. 
длина волны. 
сдвиг фазы. 
самоиндукция. 
емкость. 
сопротивление активное 
(ваттное). 
диэлектрич. постоянная. 
магнитн. проницаемость. 
удельное сопротивление. 
удельная проводимость. 
декремент затухания. 
магнитный поток. 

~ Твердость по Бринелю. 


ср Ас, 4, \ критич. точки 

14, А } желез. сплавов. 

ускорение силытяжести. 

длина. - 

масса. 

уд. в. при НЯ по отно- 

шению к воде при ёз. 

угол вращения плоско- 

сти поляризации. 

Сн. Н'] концентрация водо- 
родных ионов. 

РН; Р, водородн. показатель. 


шоме > 


ше ает = 


> 
8] 


~ә 


ІМ. Основные сокращения. 


фт.—футы. 

дм.—дюймы. 
об/м.—обороты в минуту. 
п-вс.—пудоверсты. 


п-фт.—пудофуты. 


- фт/ск.—футы в секунду. 


чв-д.—человекодни. 
чв-ч.--человекочасы. 

долл., $—доллары. 

лр.— лиры. 

мар.—марки. 

фн. ст., ®—фунты стерлингов. 
фр.—франки. 
шилл.—шиллинги. 
млн.—миллионы. 

млрд. —миллиарды. 
ч.—часы. 

м., мин. —минуты. 
ск.—секунды. 

°Вё-— градусы Боме. 
°Э.—градусы Әнглера. 

^— температура по 100°-ной 


шкале (С). 
{°Р.—температура по Рео- 
мюру. 
рРФ.—температура по Фа- 
ренгейту. 


В табличных заголовках: 

°С или °Ц., °Р., Ф. 

ар—с (в библиографии при 

начальном годе ссылки 

на журнал). 
ед.--абсолютная 

ница. 

ат. в. атомный вес. 

Ап Й.—АпЙаде. 

В.—Вапа, Вапде. 


абс. еди- 


у.—уоате, уоіитев. 
вкл.—включительно. 
выс.—высота. 

гг.—года, города. 

гл. обр. —главным образом. 
д.— долгота. 

д. б.—должно быть. 
дд.—деревни. 

ж. д. железная дорога. 
з.-европ. — западно-европей- 


0б-во— общество. 

0о-ва— острова. 

п—пара (хим.). 

р.—расіпа, расіпае (лат. — 
страница, страницы). 

промышл.—промышленность. 

проф.—профессор. 

5К—зегеровские конуса. 

С., Ю., В., З. север, юг, 
восток, запад. 


Н.—Нец, Нее. 

хим. сост.--химический со- 
став. 

ц. т. центр тяжести. 

5—ИХецопо. 

7471. —ЯепітаЫа+ё. 

245сһг.—яеіфѕеһгії. 

эдс—электродвижущая сила. 

эфф.—эффективный. 

Ан. П.—английский патент. 


ский. с.-8., ю.-в.—северо-западный, Ам. П.— американский » 
3-д— завод. юго-восточный. Г. П.— германский » 
изд.—издание. ст-и—статьи. Р. П.—русский » 
ин-т—институт. стр.—страницы. Сов. ПЦ.—©оветский » 
Је .-—–-Јаһгдапе. т., ТТ.—Том, томы. Ф. П.—французский » 
кпд—коэффициент полезного $.—Ффоше, фотев. В.—Вегіір. 

действия. т.— Те, Тее. Вгѕсһу. — Вгаппѕеһуеіс. 
к-рый — который. тв.--твердость. Г.—Гопаоп. 


к-та—кислота. 

110. —Ілеѓегипо, Глеегипаеп. 

м— мета (хим.). т. 

м. б.—может быть. 

м. г. минувшего года. 

меш (теѕћ)—число отверстий 
в ситах на лин. дюйм. 

мн-к—многоугольник. 

мол. в.—молекулярный вес. 

нек-рый— некоторый. 

о—орто (хим.). 


и. 


т-во—товарищество. 
темп-ра—температура. 
н.—так называемый. 
тр-к—треугольник. 

уд. в.—удельный вес. 
‘ур-ие—уравнение. 

У. П.—Урочное Положение. 
а. #.—ипа ѓоісепае. 


-ка-фабрика. 
ф-ла—формула. 


Гря.—е1ргс. 
Мев.—Мапсевеп. 
М. У.—Мем Үогк. 
Р.—Рагів. 

Бе. Баев. 
\М.— УП еп. 
Үүѕһ.—Ұаѕвіһіпофор. 
Л.—Ленинград. 

М.— Москва. 
П.—Петроград. 
СПБ—Петербург. 


СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, ОБЩЕСТВ, ФИРМ 


«АзЗНХ»—Азербайджанское нефтяное 
зяйство, Баку. 

БМӘ— Большая медицинская энциклопедия, 
Москва. 

БСЭ—Большая 
Москва. 

«ВВ»—Военный вестник, Москва. 

«ВВФ» — Вестник воздушного флота, Москва. 

«ВИ» — Вестник инженеров, Москва. 

«ВС»— Вестник стандартизации, Москва. 

«ВТ»—Вопросы труда, Москва. 

«ЕЖ»—Горный журнал, Москва. 

«ГТ»— Гигиена труда, Москва. 

«Ж»—Журнал Русского физико-химическо- 
го об-ва, Ленинград. 

«ЖРМО»—Журнал Русского металлурги- 
ческого об-ва, Ленинград. 

«ЖХ П»—Журнал химической промышлен- 
ности, Москва. 

«ИТИ» — Известия Теплотехнического инсти- 
тута им. проф. В. И. Гриневецкого и 
К. В. Кирша, Москва. 

«ИТПТ»—Известия текстильной промыш- 
ленности и торговли, Москва. 

«МС»—Минеральное сырье и его перера- 
ботка, Москва. 

«МХ»— Мировое хозяйство и мировая по- 
литика, Москва. 

«НИ»— Нерудные ископаемые, Ленинград. 

«НХ»—Нефтяное хозяйство, Москва. 

ОСТ —Общесоювные стандарты, Москва. 

«ПТ»—Промышленность и техника, СПБ. 

«ПХ»—Плановое хозяйство, Москва. 


хо- 


советская энциклопедия, . 


«СГ»— Социальная гигиена, Москва. 

«СП»— Строительная промышленность, Мо- 
сква. 

«СТ» — Санитарная техника, Москва. 

«СХ»—Социалистическое хозяйство, 
сква. 

«ТД»—Торфяное дело, Москва. 

«ТиТбП»—Телеграфия’ и телефония без про- 
водов, Н.-Новгород. 

«Труды ТЭЭИ»— Труды Гое. өксперимен- 
тального электротехнич. ин-та, Москва. 


Мо- 


«Труды НАМИ»— Труды Научного автомо- 


торного ин-та, Москва. 

«Труды НИУ»- Труды Научного ин-та по 
удобрениям, Москва. 

«Труды ЦАГИ»—Труды Центрального аэро- 
гидродинамич. ин-та, Москва. 

ТӘ— Техническая энциклопедия, Москва. 

«УФН»—Успехи физических наук, Москва. 

«ХЛ» Хлопковое дело, Москва. 

«АА7»—АПоетете Ащюото - деіћипе, 
УЛел. 

«А. Сһ.»—Аппаіеѕ ае 

ѕіаое, Рагіѕ. 

АЕС — __АПсешеіпе ЕІекігіліа+в-ОеѕеПѕеһаѓ, 
Вегіір. 

АСҒА —АКкііеп-СеѕеПѕсһаѓі ѓаг Апііп-Ғар- 
гікађіоп, Вегіп. 

«Ат. 806.>—Фоцгпа1 о? ће Ашегісап Сһе- 
тісаІ Ѕосіеїу, Еаѕіоп, Ра. 

«Апп. а. Рћув.» — Аппаіеп дег Рһуѕік, 
Геіртіб. 

«Апп. Міп.»—Аппа]1еѕ 4ез Міпеѕ, Рагіѕ. 


Сие е ае Рһу- 


«В»—Вегісһе ег деціѕсһеп сһетпіѕсһеп 

-__ СеѕеПѕеһа, ВегИп. 

 ВАМАС—Вегпіїп-Апћаіівеће Мавсћіпепраџ- 
АКкіїеп-СеѕеПѕсһаѓ, Пеззам. 

ВАЅЕ-_Вайіѕсһе Апійп- опа бода-Еаргік, 
Ілатісѕһаѓеп а/В.. 

«В. ц. Е.» —Веёоп опа Еіѕеп, Ветгіп. 

Вауег—Еагђрепѓаргікеп уогт. Ег. Вауег & С°, 
Кӧ1һ а/В.. 

«СВ. 14.>›—Г1е сһетоіѕсһе Іпаиѕітіе, ВегПп. 

«СВ.-7А4»—Сьепакег-Де Нато, Сӧёћеп. 

«СВ. ?ітЪ1.»—Сһетіѕсћеѕ Лепігаіраіё, Вег- 
іп. 

«СК»—Сотаріев Веп4из Чез Әбапсеѕ ае 
 Асайётіе 4ез Беіепсеѕ, Рагіѕ. 

рІМ—Реціѕсһе Тадизыче-Могтеп. 

«01151.>— О1шр]егз ро1Іуфесһпівсһеѕ Зопгпа|, 
ВегИп. 

«ЕСҺ7»-—ЕЈекігосһетіѕсһб 2еіёѕсһгіі, Вег- 


ір. 

«ЕМА» —2еіїѕсһгіі г Е1екігоѓесһпік опа 
Маѕсһіпепралм, ВегИп. 

«ЕМ» Е1екігобвсћпік апа МазеМтепфам, 

іеп. 

«ЕТ2>—Е1екігођесһпіѕсһе Хеііѕеһгії, Вегііп. 

«СС»—Сёпіе Суй, Рагіѕ. 

Нәпарһ. 
вепвсһа еп, һегаиѕсесереп уоп Г. Мі- 


таппа, Тһ. Гапдѕрего, Е. Боппе, іп 5. 


ТеПеп, 1910—25, І.еірліс. . 

«Г.Е пе. Сћет. >—Тпаизы1а] апа Епошее- 
гіпо Свепи ху, Еазоп, Ра. 

16 Пицегевзеп-Сб/етте!пзсВай6 дег аешізсһеп 
Еаргікіпдџѕітіе. 


Іп. —Напабисв дег Іпвепіешгугів- 


«ЈАТЕЕ» — Доптпа] оѓ һе Атпегісап Іаѕі- 
ице оѓ Е1Іесітісаі Епотеегв, Мем ҮогкК. 

«Ј. СВ. І.» —Јоогпа1 ої ће Босіеїу ої Сһе- 
тіса1 Іпаоѕігу, Гопдоп. 


‚ «лер. Апп.» —11еріоз АппаІеп дег СЋетіе, 


Вегіір. 

«МіїФ. .Ботѕеһ. > — МИлеПапеей йрег Бог- 
ѕсһипоѕагреібеп ал йет Себіеќе дез Іпре- 

. піеигуеѕепѕ, Вегііп. 

«М. Ѕе.»—Мопі+еог Баепийаие аи Росіеог 
@пезпеуШе, Рагів. 

«Мом»—Ұосһепѕсһгій ?йг @1е сезалофе М@1- 
1еге! опа Міһепрао-Іпаовітіе, Мапевел. 

МОІ— М№Могтпепаиѕѕећиѕѕ аег Бешзсвеп ІГп- 
избе. 

«РеКа»—Еас а йг Рагїйтегіе опа Коз- 
тек, МапсВеп. 

«ВСЕ» — Веуие Сбцега]е де РЕЛеси1с ив, 
Рәагів. 

«ВМ» —Веуце ӣе МёкаШагріе, Рагіз. 

«Зос.» — Јоцгпа] ої +ће Сћетіса] босіеѓу, 
Іопаоп. 

«5%. и. Е.» ба опа Еівеп, Ю@ѕве!аогї. 

Оша. Ера. —-ЕптуК1Іорааіе дег есһпіѕеһеп 
Спетіе, Һегацѕееререп уоп Е. ОПталпп, 
МЛеп—ВегИп, 1915—1928. 

«ттеТе2%—евіїепізоће Техі1-леібіпе, ЕІ- 
бет?ѓеја. 

«л. апе. СВ. Иейзсьгиь {бг апбеуала%е 
Сһетіе, Вегііп. 

«2. а. УРрІ»— деіїѕсһгії аеѕ Уеге!пез еп+- 
ѕсһег Іпеепіеџге, ВегИп. 

«2ЕМ»—?еііѕсһгіб г ЕІос+есһпік 1а 
Моёогіоїѕсһійаһгі, Мӣпеһер. 


В четвертом томе Т. Э. помещены: 711 иллюстраций в тексте и 11 вкла- 


док к статьям: 


«Военные суда» — 2, 


«Волокна прядильные» — 3, 


«Волочение»—1, «Волховекая гидроэлектрическая станция»—Т, «Воль. 
фрамовая сталь»—1, <«Вышивальное производетво»—2, из ниг одна в 
красках, «Вязально- трикотажное производство» —1 в красках. 


ВОДОРОДНЫЕ ИОНЫ образуются при рас- 
творении кислых электролитов в воде или 
в других растворителях, обладающих дис- 
социирующей способностью. Все электроли- 
ты в растворенном состоянии в большей или 
меньшей степени диссоциируют на свои 
ионы в зависимости от диэлектрической по- 
стоянной (см.) растворителя, от ї°, от сте- 
пени разведения и от других факторов (см. 
Диссоциация электролитическая). В к-тах 
одним из этих ионов будет положительно 
заряженный В. и. Такие же водородные 
ионы, правда в весьма незначительном ко- 
личестве, сравнительно с их содержанием 
в растворах кислот, содержатся в чистой 
воде, ибо и вода частично испытывает элек- 
тролитическую диссоциацию на свои ионы: 
Н" и ОН’, подчиняясь при этом закону дей- 
ствующих масс, который можно в данном 
случае выразить уравнением 

9°] х [ОН] 

19,0] = К, (1) 
где выражения, заключенные в [ ], выра- 
жают концентрацию соответствующих ионов 
растворенного соединения для данной Г, а 
К-—константа диссоциации. В виду громад- 
ного избытка молекул воды-растворителя, 
недиссоциированных на ионы, знаменателем 
ІН,О], как исчезающе малым по сравнению 
с числом молекул воды-растворителя, мож- 
но пренебречь, и выражение (1) примет вид 

[Н] х[ОН’] = К, (2) 
т. е. произведение концентраций обоих 
ионов воды—Н* и ОН”—постоянно для опре- 
деленной ѓ°. По Зеренсену, для темпера- 
туры в 18° И=10-ч4. 

В виду равенства концентрации ионов 
Н’ и ОН’ в чистой нейтральной воде, 
{Н’]= [ОН’] = К |у10-244, т.е. концентрация 
водородных ионов одинакова с концентра- 
цией гидроксильн. ионов и каждая из них 
равна 107.7 (при 18°). Имея в виду, что 
{Нух[09"]=—10—1414, можно сделать заклю- 
чение, что когда [Н'|>10-°:9%, а [ОН’]<10—?:0?, 
тогда реакция жидкости будет кислой; ко- 
гда [В*] > 1077.97, а [ОН’] < 1077,97, реакция 
будет щелочной и, наконец, когда [Н*]== 
= [ОН'] = 1077,67, реакция будет нейтраль- 
ной. Согласно предложению Зеренсена, кон- 
центрации водородных и гидроксильных 
ионов выражаются для удобства вычислений 


не приведенными выше выражёниями (напр. 
10-7,07), а их логарифмами, к-рые к тому же 
берутся для удобства с обратным знаком 
(минус просто отбрасывается). Так, напр., 
чтобы выразить, что концентрация водород- 
ных ионов [Н*] чистой воды при 18° равна 
10-77, пишут Ри=7, где символ Рн, или 
термин «водородный показатель», должен 
выражать взятый с обратн. знаком логарифм 
числа, являющегося истинным выразителем 
концентрации В.и. в чистой воде при #°=18°, 
т.е. числа 107,07. Т.о., если [Н*] =10—7 то 
при кислой реакции Рн<7,07, при нейтраль- 
ной Рн=7,07, при щелочной Рн>7,07. 

Лит.: Успенский Е. Е. и Скадов- 
ский С. Н., Новые пути в сел. хоз., М., 1923; Ру- 
бинштейн Д. Л., Введение в физ.-хим. биоло- 
гию, М.—Л., 1925; Михаелис Л., Практикум по 
физич. химии, пер. с нем., Л., 1995; С1агК М. М., 
Реѓегтіпаііоп ої Нуйговеп, М. У., 1922; Місһае- 
113 Г.., 01е Маѕѕегѕіоіопеп-Коптепігаќіоп, В., 1923; 
Теһртапп @., Піе Ҹаѕѕегзіойопеп-Меѕѕопе, 1р., 
1928 (готовится к печати русский перевод); М1510- 
м1 тег, ріе Везишштиаие а. ууазѕетзіоѓѓіопеп-Коп- 
зепігаііоп, В., 1997. Б. Беркенгейм. 


ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, площадь по- 
верхности речного бассейна, с к-рой стекают 
к определенному сечению реки атмосферные 
осадки. Когда расход воды нельзя опреде- 
лить непосредственными измерениями (см. 
Гидрометтрия),. В. п. определяется по карте 
планиметром, для чего необходимо очертить 
ее по водоразделам всего бассейна. Знать 
величину В. п. необходимо для опреде- 
ления отверстий мостов, труб, размеров 
водоотводных каналов, объема водохрани- 
лищ и т. п. В виде самого первого и гру- 
бого приближения считают, что треть всех 
выпадающих на В. п. осадков стекает в 
реку, треть просачивается в почву и треть 
испаряется. Однако в действительности яв- 
ления круговорота воды (см. Гидрология) 
значительно сложнее и зависят в частно- 
сти и от размеров самой В. п. Чем боль- 
ше В. п., тем больше потери на испарение 
и просачивание, так как тем длиннее тот 
путь, который проходит стекающая по по- 
верхности В. п. вода. Вместе с тем, при 
больших В. п., в реку стекают одновремен- 
но осадки не со всей площади, а сперва 
только с ближайшей ее части, что вызывает 
замедление. стока, т. е. уменьшение коли- 
чества воды, стекающей в единицу времени 
с единицы В. п. При малых В. п. величина 
стока рассчитывается. обычно по ливням, 
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а при больших — по весеннему половодью 
под влиянием таяния снегов. Из многочис- 
ленных формул, предложенных для опреде- 
ления стока воды, в России пользовались 
обычно ф-лой Кестлина для В. п. до 50 вс.?, 
по которой @=1,875 Г, где @ расход воды 


с. А 
в =, Е — В. п. в вс. и Г — коэффициент, 


зависящий от длины В. п. При длине В. п. 
в 3,5 вс., Г, =1/,, а при длине от 14 до 17,5 вс. 
ГІ =. В Германии общеупотребительны 
ф-лы Лаутенберга, Управления саксонских 
жел. дорог и Баварского гидротехнического 
бюро. Наиболее общей является формула 
Ишновского. См. Гидрология. 

Лит.: Труфанов А. А., Речная гидрология, 
М., 1923; Долгов Н. Е., О нормах Кестлина и 
несоответствии этих норм результатам наблюдений над 
ливнями на Екат. ж. д., Екатеринослав, 1907—15; 


НапађБиер а. Іпееліеогуіѕѕепзсһайќеп, Т. 111—0рег Ҹаѕ- 
ѕегђап, В. 1—ріе Семаѕѕегкипде, Г.р2., 1911. А. Эссен. 


ВОДОСБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, группа ко- 
лодцев, предназначенных для получения 
грунтовых вод для водоснабжения или для 
сбора избыточных вод при осушении мест- 
ности. Для сбора воды из равномерно дви- 
жущегося грунтового потока со свободным 
уровнем, соприкасающимся с воздухом, и 
с однородным слоем устраивают В. к. с про- 
ницаемыми стенками, так что они играют 
роль сквозного сборного канала, проведен- 
ного поперек направления течения потока, 
или же, при расположении по кругу, заме- 
няют один колодец большого диаметра. В. к. 
устраивают каменные (Нюрнберг, Берлин, 


Дармштадт, Ливерпуль), чугунные (Самара), 
железные, сравнительно небольшого диаме- 
тра. На фигуре изображено примененное 
впервые фирмою Апагемз & С в Нью Иор- 
ке соединение трубчатых колодцев Бруклин- 
ского водопровода, откуда и самые колод- 
цы получили название Бруклинских (см. 
фигуру; размеры в м). Здесь всадывающая 
труба А насосной станции идет из тройни- 
ка В, с которым соединены трубы ВС и ВО. 
питаемые парными колодцами АЕ. Каждый 
отдельный кололец В, равно как и целая 
труба ВС или ВР, м. б. выключен из сети 
при посредстве задвижек. Трубопроводы ВС 
и ВР имеют диаметр 300 мм и расположепы 
на поверхности; прилегающие к ним трубы 
от колодцев В имеют диам. 60—-75 мм. По- 
добное расположение применено и в водо- 
проводе Франкфурта н/М., но там трубо- 
провод заменен проходным водопроводным 
каналом. Подобное же устройство примене- 
но и в московском мытищинском водоснаб- 
жении. Осушение посредством откачки грун- 
товых вод из колодцев применяется тогда, 
когда ни при помощи горизонтальных дрен 
(см. Дренаж), ни при помощи поглощающих 
колодцев не м. б. достигнуто требуемое по- 
нижение уровня грунтовых вод. Способ со- 
стоит в том, что в водоносный слой, горизонт 
к-рого требуется понизить, опускается ряд 
колодцев, расположенных на определенных 


расстояниях друг от друга; притекающие 
в эти В, к. грунтовые воды откачиваются 
насосами на поверхность, где неглубокими 
канавами отводятся к определенному откры- 
тому водоприемнику. Откачкой можно до- 
стигать значительного понижения уровня 
воды в колодцах и тем самым создавать боль- 
шой градиент напора и, следовательно, зна- 


чительное общее понижение грунтовых вод. 

Лит. Костянков А., Основы мелиорации, 
стр. 717, М., 1997; Лютер О., Водоснабжение 
городов, стр. 331—375, СПБ, 1902. Б, Шлегель. 


ВОДОСЛИВ. Если вода переливается че- 
рез преграждающую поток стенку или вы- 
рез в этой стенке или же через вырез в бе- 
реге около стенки, то В. называют как полу- 
чаемое при этом гидравлическое явление (см. 
Гидравлика), так и само устройство. По типу 
стенки, через которую переливается вода, В. 
различают: а) с тонкой стенкой или поро- 
гом (фиг 1, где Н—высота напора), б) с ши- 
роким порогом (фиг. 2), в) промежуточные 


2 Е 4 


Фиг. 1. Фиг. 2. 

между вышеуказанными, различных форм 
(фиг. Зи 4). Первые употребляются главным 
образом для измерения расходов воды в 
потоках небольшого размера, при лабора- 
торных опытах. Вторые включают в себя 
устройства для пропуска воды под насыпя- 
ми, для обхода плотин и т. д.; сюда же 
относятся флютбеты разборчатых плотин, 
бейшлоты и пр. Промежуточные формы на- 
ходят применение в глухих водоподъемных 
плотинах. По форме В., представляющие вы- 
резы в стенке, могут быть прямоугольными, 


Фиг. 3. 


трапецоидальными, треугольными, парабо- 
лическими и т. и. В практике употребля- 
ются лишь В. с вертикальной стенкой; пря- 
моугольные В. употребляются в сооруже- 
ниях; остальные формы вырезов находят при- 
менение почти исключительно при лабора- 
торных исследованиях. Стенка, или порог, 


65) 
ый Др 22272224 


Фиг. 5. 


НИИ, 


Фит. 6. 


В. в плане (фиг. 5) может иметь начертание 
прямой линии (наиболее употребительная 
форма), расположенной перпендикулярно 
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или под углом к оси потока, и ломаной или 
кривой линии (реже применяемая форма). 

По отношению к подводящему потоку В. 
бывают: а) без бокового сжатия (фиг. 6), 


2 


р 
ГОГА 


Фиг. 7. 


когда подводящий канал имеет одинаковую 
ширину с В., и б) с боковым сжатием, когда 
В. имеет меньшую ширину, чем подводя- 
щий канал (фиг. 7). По типу сопряжения 
переливающейся струи с нижним бьефом, 
т. е. с частью потока ниже В., различаются 
В. незатопленные (фиг. 8) и затопленные 
(фиг. 9). В первых из них нижний бьеф не- 
посредственно ниже 
стенки имеет уровень, 
не превышающий по- 
рога, во втором он рас- 
положен выше поро- 
га. Расход воды через 
, незатопленный В. оп- 
Фиг. 9. ределяется для прямо- 

угольного водослива 
из уравнения расхода воды через отверстие 
в вертикальной стенке сосуда: 

49 = И 2 ав, 
где @ — расход через отверстие, &—тири- 
па отверстия, й— переменный напор, 9— 
ускорение силы тяжести, и—коэффициент 
расхода. Интегрирование при напоре Н, 
т. е. разности высоты горизонта выше В. 
и высоты стенки, дает 


Р] уз 
9=; в узо, 
в случае, если скорость подхода можно не 
принимать во внимание, т.е. в случае, напр., 
водослива из водохранилищ, регулирующих 
бассейнов и т. д. Если же скорость подхода 


воды к В. имеет величину %%, то принимает- 
ся вместо Н величина 


0, 
Н,= Н + 99° 


В коэфф. и включено и исправление дан- 
ных, полученных для В. в тонкой стенке, 
без сжатия струи и при малых напорах, для 
применения к В., имеющим гребень нек-рой 
толщины, при боковом сжатии и значитель- 
ных напорах. Этот коэфф. можно принимать: 
1) при хорошо очерченном гребне с закру- 
глениями ребер и боковых направляющих 
стенок џи = 0,83; 2/, и= 0,55; 2) при верти- 
кальной грани и плоском гребне с остры- 
ми ребрами џи == 0,67; ?/, и = 0,45; 3) для В. 
небольшой ширины без боковых направляю- 
щих стенок и == 0,60; 2/, и = 0,40. Для за- 
топленного В., при возвышении уровня ни- 
же В. над его гребнем й’, 


О =н, [2 иН + №ћ|, 


при чем коэфф. и берется по предыдущему, 
а коэфф. м, для случаев, приведенных выше, 
имеет величину: 1) при и= 0,83, ш = 0,67; 
2) при и = 0,67, ш = 0,62. Такой случай 


имеет место, напр., для флютбетов разбор- 
чатых плотин, при чем если прохождение 
воды затрудняется подшипниками и други- 
ми устройствами, тогда лучше брать во вто- 
ром случае и= м, = 0,60—0,65. В случае В. 
через водоспускные или судоходные отвер- 
стия можно брать и = щш = 0,75—0,55. 

В. для измерения расходов воды на не- 
больших ручьях, каналах ит. д.—-см. Гидро- 
метрия. В гидротехнических сооружениях 
В. находят очень широкое применение. Во- 
досливными устройствами являются водо- 
сливные части глухих плотин и разборча- 
тые плотины со щитами, сегментные, пло- 
тины Шаноана и Дефонтена, водоспуски, 
ступенчатые В., или перепады, трубы под 
насыпями, работающие неполным сечением, 
ит. д. Водосливные части глухих плотин слу- 
жат для выпуска из резервуара за плотиной 
излишней воды. В плотинах каменных, бе- 
тонных, частью и деревянных, перелив во- 
ды происходит через гребень самой плотины 
на некоторой ширине ее, называемой водо- 
сливом, или водосливной частью плотины. 
В плотинах земляных, а также в каменных 
или бетонных очень малой толщины, где 
перелив воды через гребень не допускается, 
устраивают особые В. или в самом теле 
плотины, по типу В. в глухой плотине, или 
в стороне от плотины. 
Боковые В. устраи- 
вают ступенчатые, = 
иногда без ступеней, 
в виде канала или гал- 
лереи с выпуском во- 
дыниже плотины. Раз- 
борчатые плотины (По- 
аре) со щитами (Яниц- 
кого или Буле) имеют = 
целью регулирование = 
горизонтов воды вы- 
ше плотины выпуском 
части воды через верх 
щитов (фиг. 10); выни- 
мая щиты, можно или увеличивать ширину 
В. или понижать гребень его, увеличивая 
таким образом расход воды через плотину. 

Падающая с гребня В. вода принимает 
форму свободно падающей струи. При водо- 
сливе малой высоты наружную стенку обы- 
кновенно делают вертикальной; при боль- 
шей высоте падения струи, во избежание 
размывов у подошвы водосливной части, не- 
обходимо или делить высоту падения на 
ступени или придать водосливной части 


Фиг. 11. 


профиль, соответствующий очертанию па- 
дающей струи в верхней части В.; нижнюю 
часть обычно делают по закруглению, чтобы 
придать струе при сходе с водослива гори- 
зонтальное направление. В первом случае 
получаем обычный В., во втором случае— 
ступенчатый (фиг. 11), а в третьем—водо- 
сливную плотину (фиг. 12). При построе- 
нии профиля водосливной части стремятся 
к тому, чтобы струя жидкости постоянно 


19 


водослой 20 


соприкасалась с телом В.; при таком поло- 
жении течение по ней будет равномерн., без 
и вихрей. Сопряжение с 
нижним бьефом струи за- 
висит от скорости течения, 
глубины в нижнем бьефе 
и величины разности уро- 
вней верхнего и нижнего 
бъефов (перепад) 2 по срав- 
нению с высотой стенки р 


(фиг. 13). При условии р 2 


=—0,75 получается так наз. 
прыжок воды (фиг. 13, І), при мень- 


шем значении 2 имеет место затоплен- 


ный прыжок (111 нафиг. 13), а при боль- 
шем —отогнанный прыжок (1 на 
фиг. 13). Для того чтобы «прыжок» был 


Фиг. 12. 


Фиг. 13. 


затопленным, необходимо увеличить глуби- 
ну ниже В., т. е. устроить так наз. 
водобойный колодец (фиг. 14, раз- 
меры в м). На ступенчатых водосливах, 


с целью уменьшить действие падающей во- 
ды на дно у подошвы В., также устраивают 
водобойные колодцы или гидравличе- 
ские подушки. 

Лит.: Анисимов Н., Плотины, М., 1923—22; 
Е пее1зѕ Н., Напаӣрђцећ аез Ҹаѕвеграпеѕ, В. 2, 1923; 
Напарисрһ дег Іпеепіеугууіѕѕепѕсһаҝеп, Т. ПІ, В. 2, 
Аї. 2, Теіргіє, 1913; Непізе В., рег Маѕвегһап, 
Іеір2іє, 1920; Егезѕо у Е., Оег Мазѕеграп, Вегііп, 
1925—96; Кпапег Н., рег Ҹаѕѕегһаи, 5іге1іі2, 
1993. К. Акулов. 


ВОДОСЛОЙ, мокрослой, водосос, 
водопой, — порок древесины, выражаю- 
щийся в темноватых пятнах различной фор- 


мы, замечаемых на торцах свежесрубленных 


деревьев, при чем. древесина в местах этих 
пятен кажется как бы пропитанной водой. 
Вверх по стволу этот порок распространяет- 
ся от основания ствола до высоты 2—3 м. 
При высыхании дерева пятна исчезают. Брев- 
на, заготовленные из деревьев с В., счита- 
ются браком. Наиболее распространен В. у 
ели, растущей на мокрых местах. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, совокупность соору- 
жений для снабжения водой городов и на- 
селенных пупктов, промышленности и же- 
лезнодорожного транспорта. . 


1. В. городов и населенных пунктов. 


Основными принадлежностями такого В. 
являются водоподъемные станции, очисти- 
тельные сооружения и распределительная 
сеть труб с домовыми ответвлениями. Разме- 
ры водопроводных сооружений определяют- 
ся потреблением воды для хозяйственных, 
санитарных и промышленных целей. При 
расчете нового водопровода или расшире- 
нии уже существующего учитывается воз- 
можный прирост населения на ближайшие 
15—25 лет, козорый для городов СССР мож- 
но принять в 2,5% в год, развитие про- 
мышленности и увеличение нормы потребле- 
ния воды на жителя в зависимости от роста 
культурных потребностей и санитарного 
благоустройства. Для расчета отдельных ча- 
стей водопроводных сооружений имеет зна- 
чение распределение населения по городу, 
густота его в разных частях города. Кроме 
прироста населения, д. б. собраны сведения 
о характере застройки, о горимости, о про- 
мышленных предприятиях и т. п. Нормы 


‚ потребления воды на 1 жителя колеблются 


в очень широких пределах: для крупных 
американских городов—до 1 000 л в сутки, 
для европ. городов—до 200 л и более, для 
городов СССР—до 150 л (Ленинград— 143 л, 
Москва —85 л). Нормы потребления воды на 
одни хозяйственные нужды м. б. приняты 
для городов СССР: 

При канализов. владениях .. 

» неканализов. » . . 80—35 » » » » 
» общих водоразборах . . 12—25 » » » » 

Для промышленных предприятий устано- 
влены особые нормы. При расчете водопро- 
вода д. б. учтена степень неравномерности 
потребления воды: максимальный суточ- 
ный расход в 1,15—1,5 раза выше среднего 
суточного годового расхода, максимальный, 
часовой—в 1,3—1,4 раза больше среднего 
часового. Кроме нормального расхода воды 
в городе, водопроводные сооружения дол- 
жны быть переечитаны на пожарный рас- 
ход, для которого принимаются нормы со- 
гласно следующей таблице: 


60—80 л на 1 чел. 


Нормы пожарного расхода воды. 


Население города Расход воды 
в тыс. чел. в л/мин 
350—500... ....... 1 000—9 500 
200—350. . . . .. аа. 1 000—2 000 
975—200. еее. 500—1 500 
25—75. еее. 500—1 000 
10— 25. еее. 300— 500 


На действительное потребление воды в го- 
роде значительное влияние имеет тариф на 
воду и наличие точного учета потребляемой 
воды. Далее следует принимать во внима- 
ние бесполезную трату и утечку воды, что 
в хорошо устроенных водопроводах не пре- 
вышает 8—10% всего расхода. Размеры во- 
допроводных сооружений, помимо расхода 
воды, зависят также и от установленного 
напора воды в сети труб. Это давление опре- 
деляется рельефами местности и высотой зда- 
ний. Свободный напор д. б. на 3—5 м выше 
зданий. При водопроводах низкого давле- 
ния свободный напор принимается не менее 
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10 м на поверхности земли; при водопро- 
водах высокого давления свободный напор 
для тушения двухэтажных зданий устана- 
вливается не менее 25 м, а для четырехэтаж- 
ных вданий—40 м. 

В водопроводном деле первостепенное зна- 
‘чение имеет выбор источника В., могущего 
дать вполне удовлетворительную воду в до- 
‘статочном количестве. При выборе источ- 
ника В. должны быть произведены топо- 
графические, гидротехнич. и метеорологич. 
исследования, а для подземных источников 
и геологическое (гидрологическое); д.б. изу- 
чен режим водоема в разные времена года, 
д. б. сделано химич., биологич. и бактерио- 
логич. обследование источника, санитарное 
обследование района; в результате послед- 
него устанавливаются границы охранной зо- 
ны источника. Свойства хорошей питьевой 
воды в основном сводятся к следующему: во- 
да д. б. прозрачна, бесцветна, без посторон- 
него запаха и вкуса; не должна содержать 
механич. примесей, вредных для потребле- 
ния в Домашнем хозяйстве, в промышленно- 
сти и для водопроводных сооружений; число 
безвредных бактерий д. б. не более 100 на 
1 см; вода не должна содержать кишечной 
палочки (Васі. соі) и должна иметь в сво- 
ем составе только незначительное количе- 
ство органических веществ, а также хлора, 
· серной кислоты, аммиака и других веществ, 
характеризующих загрязнение воды. 

Источники В. разделяются на две группы: 
открытые (реки, озера, искусственные во- 
доемы) и подземные (грунтовые воды, клю- 
чи, артезианские воды). Реки являются мощ- 
ными и надежными источниками В. Опре- 
деление возможного расхода воды для целей 
водоснабжения устанавливается по межен- 
нему расходу реки и по расходу воды для 
других целей: судоходства и промышленно- 
сти. (При меженнем расходе Москвы-реки в 
750 000 м? в сутки и при потребности для су- 
доходства в 500 000 м?, для москворецкого 
водопровода может быть взято до 250 000 м? 
воды в сутки.) Речная вода, хотя и подвер- 
гается очистке и дезинфекции, должна быть 
предохранена от загрязнения в самой реке. 
Озеро, являясь естественным отстойником, 
дает более чистую воду, чем река, и в неко- 
торых случаях эта вода употребляется без 
фильтрации. В местностях, не имеющих 
естественных озер, устраивают искусствен- 
ные водохранилища (см.) путем перегора- 
живания долины плотиной. Для вычиеле- 
ния потребного объема водохранилища опре- 
деляют площадь бассейна, питающего его, 
и количество осадков, могущих притекать 
в водовместилище в разные периоды года. 
Место для водохранилища выбирают наи- 
более благоприятное по топографическим 
условиям, позволяющим получить больший 
объем при наименьшей площади затопления, 
а следовательно, и большую глубину. Грунт 
водохранилища должен быть водонепрони- 
цаем, а само водохранилище предохранено 
от загрязнения. Иногда водохранилища ус- 
траивают на реках, к-рые являются источ- 
никами В., для увеличения их расхода в ме- 
женнее время. Такие водохранилища задер- 
живают полую воду весной. Ограждающие 
водохранилища плотины устраивают земля- 


ные, каменные, бетонные и железобетонные. 
Плотина должна, быть основана на материке, 
не допускающем фильтрации воды. На пло- 
тине устраивают водослив для спуска из- 
лишков воды, водоспуск для регулярного 
выпуска воды из водохранилища и для опо- 
ражнивания его. Подземные воды (грунто- 
вые), выходящие на поверхность земли, на- 
зываются ключами. Вода ключей, имея все 
положительные свойства грунтовых вод, 
не нуждается в очистке, но при выходе на 
поверхность долж- 

набыть предохране- Ш == 
на от загрязнения. 
Ключевая вода со- 
бирается сейчас же 
по выходе из земли 
захватными соору- 
жениями (каптаж), 
из к-рых и поесту- 
пает в водопровод. 
Грунт. воды, насы- 
щающие водонос- 
ные грунты(горные 
породы, гравий, пе- 
сок) большой во- 
доемкости (в 1 м? 
гравия содержится 
около 370 л воды, 
в1 м? песка —360— 
420 л воды), улавли- 
ваются обычно ко- 
лодцами из желез- 
ных труб, из ко- 
торых поступают в 
водопровод. Коли- 
чество грунтовых 
вод зависит от мощ- 
ности водоносн. го- 
ризонта. На фиг. 1 
(размеры даны вм) 
представлена шах- 
тная установка мы- 
тищинского водо- 
провода Москвы из водоносных песков бас- 
сейна реки Яузы толщей в 7 м и площадью в 
75 м?; шахта дает около 25 000 м? воды в сут- 
ки. При откачке воды из колодцев уровень 
грунтовых вод понижается (поверхностная 
депрессия). Грунтовые воды не требуют оео- 
бой фильтрации и дезинфекции, но иногда 
содержат значительное количество солей же- 
леза и марганца (Берлин), от которых они 
должны быть освобождены. Артезианские 
воды протекают в водоносных слоях из тре- 
щиноватых пород (известняки, мел), пе- 
рекрытых сверху водонепроницаемым пла- 
стом и т. о. изолировапных от поверхност- 
ных вод. Артезианские воды находятся под 
давлением, и уровень воды в артезианском 
колодце соответствует давлению воды в ар- 
тезианском потоке. Артезианские воды встре- 
чаются в нескольких горизонтах, разде- 
ленных друг от друга водонепроницаемыми 
грунтами (глина). В Московской губернии 
используются воды трех каменноугольных 
горизонтов, из к-рых третий находится на 
глубине до 250 м. Наиболее экономичными 
источниками В. являются подземные воды, 
не требующие фильтрации, и ими питают- 
ся водопроводы мелких и средних горо- 
дов. Для крупных городов подземные воды 
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являются недостаточными по количеству, по- 
чему и приходится прибегать к открытым 
водоемам (рекам, озерам). 

Вода открытых источников в сыром виде 
не удовлетворяет тем качествам, к-рые предъ- 
являются к питьевой воде, и поэтому ее 
подвергают очистке и обезвреживанию (де- 
зинфекции). Очистку воды производят отста- 
иванием и фильтрацией. Отстаивание воды 
в естественных или искусственных очист- 
ных резервуарах способствует оседанию 
взвешенных в воде веществ и части бакте- 
рий. В естественных отстойниках (Ладож- 
ское озеро проектируемого ленинградско- 
го водопровода, резервуары лондонского 
водопровода) вода отстаивается в течение 
месяцев, в искусственных отстойниках она 
находится значительно меньшее время — 
от 10 до 24 часов. Искусственные отстой- 
ники строятся обычно в форме разделенных 
продольными стенками железобетонных ре- 
зервуаров, внутри которых движется вода 
со скоростью от 2 до 4 мм/ск. На фиг. 2 по- 
казан отстойник речной воды. Обычно доста- 
точно механическ. отстоя воды для ее даль- 
нейшей очистки, но при особо мутной воде, 


пагана: 


Фиг. 2. 


что бывает во время паводков, ее подвер- 
гают еще химической обработке, делающей 
отстой более интенсивным и состоящей в 
прибавлении к воде коагулянтов; последние 
образуют с находящимися в воде взвешен- 
ными веществами нерастворимый хлопье- 
видный осадок, увлекающий как взвешен- 
ные вещества, так и часть бактерий. Обыч- 
но для коагулирования употребляют серно- 
кислый глинозем А1(5О,),. Коагулирова- 
ние начинается при прозрачности воды ме- 
нее 100 см (нормальной считается прозрач- 
ность в 230 см, т.е. такая, при которой че- 
рез налитую в стеклянную трубку воду сло- 
ем в 230 см можно различить находящий- 
ся на дне черный крестик). Доза коагулян- 
та определяется в 80—120 г на 1 м? воды. 
Для лучшего контакта коагулянта с водой 
в последнее время применяют особые сме- 
сительные камеры, в которых происходит 
перемешивание коагулянта и воды. Филь- 
трование и дезинфекция воды--см. Вода, У.. 

Очищенная вода поступает в город по во- 
доводам. Расположение водопроводных соо- 
ружений зависит от местоположения источ- 
ника по отношению к городу, от плани- 
ровки города и рельефа местностей. При 
положении источника выше города устраи- 
вают самотечный` водопровод (Вена). Вода 
в этом случае подводится каменными, кир- 
пичными или бетонными каналами. При пе- 
реходе через долины рек каналы уклады- 
ваются на специальном мосту (акведук) или 


проходят по напорной трубе (дюкер). Пе- 
реход канала через возвышенности выпол- 
няется или тоннелем или сифоном. Поверх- 
ность воды в каналах имеет уклон от 0,001 
до 0,0001. При расположении источника 
ниже города вода из него поднимается на- 
сосами; в случае очистки воды подъем раз- 
деляется на @ ступени: из источника на 
фильтры и из резервуара чистой воды в го- 
род. Вода подается по напорным трубам, 
чугунным, железным, железобетонным или 
деревянным, в зависимости от давления и 
диаметра труб. На водоводах помещают за- 
движки для выделения части водовода в 
случае повреждения, вантузы для выпуска 
воздуха, скопляющегося в высоких местах 
перегиба, спуски для опоражнивания водо- 
вода, предохранительные клапаны, обрат- 
ные клапаны и воздушные колпаки для 
предохранения от гидравлических ударов. 
При пересечении водоводов с ж.-д. линия- 
ми, в целях предохранения пути от размыва 
в случае повреждения водоводов, последние 
заключают в тоннели или прокладывают под 
мостами. При переходах через реку водо- 
вод укладывают по. дну реки сифоном или 
по мосту. При напорном 
водопроводе вода обыч- 
но подается в напорный 
резервуар (Москва), ре- 
же прямо в сеть (Ленин- 
град). При недостаточ- 
ной высоте источника’ 
над городом применяет-. 
ся подкачка воды; во- 
да подводится самоте- 
ком до определенного 
уровня, с которого она 
подается дальше насо- 
сами (Баку). При резкой разнипе в релье- 
фе разных частей города водопровод разде- 
ляется на зоны с однообразным рельефом; . 
подача воды в этом случае производится 
в каждую зону самостоятельно, чем умень- 
шается напор в трубах и расходы по эксплоа- 
тации (Париж). В крупных городах с разви- 
той промышленностью устраивают два не- 
зависимых водопровода: один для питьевых 
целей, другой для промышленных и сани- 
тарно-гигиенических (Париж). 
Распределение воды в городе произво- 
дится при помощи сети главных (магистраль- 
ных) труб и разводящих уличных и домовых 
веток. Схема маги- . 
стральной сети труб 
зависит от плани- 
ровки города и рас- 
положения напор- 
ного резервуара. 
Основными типами 
магистралей явля- 
ются магист- 
раль с ответ- 
влениями (фиг. 3) и магистраль 
кольцевая (фиг. 4). Кольцевая магист- 
раль наиболее обеспечивает непрерывность 
водоснабжения, так как в случае поврежде- 
ния в каком-либо месте вода может подойти 
к нему с другого конца кольца. При выборе 
направления магистралей учитывают крат- 
чайший. путь их к отдаленным от резер- 
вуара частям города, наименьшее давление 


Фиг. 3. Фиг. 4. 
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воды в них и расположение их в наиболее 
возвышенных частях города для обеспече- 
ния должным напором разводящих труб. 
Пример расположения магистральных труб 
по кольцевой системе дает схемә, распо- 
ложения магистралей московского водо- 
провода (фиг. 5). Разводящие трубы берут 
свое начало в разных точках магистрали 


\ яр 


Ч 


Фиг. 5. 


и расходятся ветвями с уменьшающимися 
диаметрами по улицам города. От разводя- 
щих труб подводятся к домам домовые от- 
ветвления: 

Водопроводная сеть состоит чаще всего 
из чугунных труб. Русскими з-дами чугун- 
ные трубы изготовляются по нормальному 
сортименту, выработанному У Водопровод- 
ным съездом (1901 г.). За последнее время 
выработан нормальный метрический сорти- 
мент труб. Наиболее употребительными яв- 
ляются раструбные чугунные трубы. Чугун- 
ные трубы отливаются диаметром от 1 200 до 
40 мм. Наиболее употребительны трубыдиам. 
от 900 до 50 мм. Кроме чугунных, употреб- 
ляют железные трубы большого и малого 
диам., способные выдерживать высокие вну- 
тренние давления, при чем при больших 
диам. труб необходимо проверять толщину 
их стенок на внешнее давление земли и ве- 
са воды в трубах и самой трубы. Железные 
трубы диам. выше 500 мм делаются клепа- 
ными или сварными; соединения железных 
труб между собою делаются раструбными, 
фланцевыми с подвижными и жесткими 
фланцами и муфтами с нарезкой. Железные 
трубы малого диаметра (газовые) употребля- 
ются главным образом для внутренней до- 
мовой разводки, при чем во избежание ржа- 
вления они оцинковываются внутри и сна- 
ружи. Соединение газовых труб преимуще- 
ственно муфтовое на резьбе. Для укладки 
в земле газовые трубы мало пригодны, так 
как они быстро ржавеют и дают течь. Для 
магистралей и разводящих труб употребляют 
иногда деревянные трубы (см.) разных диа- 
метров. Трубы большого диаметра (до 1,5 м 
и выше) собирают на месте, сплошной не- 
прерывной трубой, из изготовленных на з-де 


СЕНА станция 


брусков, стягиваемых хомутами из круглого 
железа. Деревянные трубы укладывают в 
земле или на поверхности ее. Стоимость их 
на 30—40% дешевле железных и чугунных. 
В последнее время для водоснабжения по- 
лучили применение асбесто-цементные (этер- 
нитовые) трубы, изготовляемые из смеси 
асбеста (1/, ч.) и цемента (5/, ч.). Асбесто- 
цементные трубы изго- 
. товляются на давление 
ию От 2,5 ДО 20 шт и отли- 
чаются долговечностью, 
не подвергаются дей- 
ствию электролиза, ки- 
слотоупорны, непроницаемы, 
мало теплопроводны, огне- 
стойки и значительно легче 
металлич. Слабым местом их 
является ненадежность соеди- 
нений, т. к. трубы изготовля- 
ются совершенно гладкие, без 
буртов и раструбов. Для вы- 
деления отдельн. участков сети 
при повреждении или ремон- 
те и для переключений с од- 
ной трубы на др. употребляют 
задвижки, помещ. в колодцах. 
Для разбора воды непосредственно из 
уличной сети труб служат водоразборы. 
Для тушения пожаров употребляют специ- 
альный пожарный гидрант, устанавлива- 
емый непосредственно на уличной трубе. 
Домовые водопроводные ответвления при- 
соединяются к уличной сети труб или по- 
мощью вставленного в сеть тройника или 
посредством особой седелки. Седелка со- 
стоит из чугунного сегмента, притягивае- 
мого к трубе хомутами. При употреблении 
седелки присоединение домовой трубы к 
трубе сети делается без опорожнения тру- 
бы, просверливанием ее под напором че- 
рез привернутый к седелке кран. Присоеди- 
нение домовой линии производитея обычно 
в колодце. Каждое домовое ответвление 
имеет запорный кран, отделяющий его от 
городской сети. Домовая водопроводная 
ветка вводится в дом и оканчивается водо- 
мером, за к-рым начинается уже внутрен- 
няя домовая разводка; она должна быть от- 
делена от водомера вентилем. Для домовых 
веток употребляют чугунные 50-мм и 40-мм 
трубы, реже-— железные оцинкованные. Для 
обычных домовых водопроводов диаметры 
труб определяются на основании опытных 
данных по числу расходных кранов: 


Число Дпам. Число Диам. 
кранов трубы кранов трубы 
1—3... 13 мм 20—10... .. 30 мм 
3—10 .... 20» 40—60... .. 40» 
10—20... . 25» 60—80... 50 » 


Сеть домового водопровода, схема кото- 
рой показана на фиг. 6, устраивается таким 
образом, что главная труба идет подвалом 
или нижним этажем и к ней присоединяют- 
ся вертикальные стояки, идущие через все. 
этажи; от стояков же идут только короткие 
ответвления к кранам. Каждый стояк снаб- 
жается запорным вентилем; ответвления 
от стояка в каждую квартиру также жела- 
тельно снабжать вентилем, —это дает возмо- 
жность производить ремонт отдельных час- 
тей водопровода, не останавливая водоснаб- 
жения всего дома. При недостатке напора 


27 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ 28 


в городской сети при высоких зданиях, для 
‚ обеспечения их водой в продолжение всех 
суток, ставят на чердаке дома бак, кото- 
рый заполняется водой 
из городской сети в часы 
наименьшего расхода во- 
ды и наибольшего напора 
в сети, или же вода нака- 
чивается в бак насосом. 
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Фиг. 6. 


В больших общественных учреждениях, на 
ф-ках и т. п., устраивают домовое противо- 
пожарное В. с противопожарными кранами 
диаметром № 40 мм. Водопроводным съездом 
выработаны технические условия и правила, 
для сооружения и пользования домовыми 
водопроводами. | 

Для определения диаметра магистралей 
и разводящих труб, необходимого для про- 
пуска заданного количества воды с потреб- 
ным напором, пользуются формулами, даю- 
щими потери напора в трубах на единицу 
длины их в зависимости от диаметра, трубы 
и расхода воды или скорости течения ее. 
Наиболее употребительные формулы для ра- 
счета чугунных и железных труб: 

1) Дарси (с опытным коэфф. т=1,5 для 
диаметра труб от 100 до 500 мм): 


= = (0,001645 - 90094206) >, 15 2. 
2) Куттера (с коэфф. т = 0,25): 


Гози ар а’. 
= [525и 4] х 6,485 9; 


3) Маннига (с коэфф. т=0,012): 
$— 0,0014825 „ 0". 
уг аз’ 
4) Фламана: 
$ = 0,00092 х 277; 


5) Базена: 
ИЩ 0,00034497 а* 
4 | 0.001232 + а Са 


и другие. В этих ф-лах: потеря напора 
в м водяного столба на 1 п.м; 4— диаметр 
трубы в м; 4—расход воды в м3/ск; и—ско- 
рость течения воды в м/ск. Для расчета 
деревянных труб применяется ф-ла Скобея: 
| $ = 0,0008750 х са" 
Для расчета водопроводной сети необходимо 
определить расход воды в трубах, начиная 
с наиболее удаленных. Расход этот опре- 
деляется или по площади питания или 
пропорционально длине трубы по указан- 
ным выше нормам потребления. Расчетный 
расход для трубы составляется из транзит- 
ного расхода по ней плюс 0,55 потребле- 
ния на протяжении самой трубы. Наимень- 
ший диаметр трубы определяется при ус- 
ловии, чтобы скорость в ней не превыша- 
ла 1 м/ек; наивыгоднейший же диаметр вы- 
бирается в зависимости от стоимости труб, 
водоподъемных станций и других водопро- 
водных сооружений. Нормально диаметр 
этот получается при скорости движения во- 
ды от 0,7 до 0,8 м/сек. Определенный по хо- 
зяйственному расходу диаметр труб сети про- 
веряется на пожарный расход при двух 
пожарах в разных частях города одновре- 
менно. Скорость движения воды при по- 
жаре допускается повышенная—до 1,5— 
1,75 м/сек. После расчета сети следует про- 
верить ньезометрические уровни воды в тру- 
бах с тем расчетом, чтобы ни в одном 
районе свободный напор в сети не был ме- 
нее установленного. , 
Уличные трубы укладывают по середине 
улицы или по ее краям у тротуаров. Траса 
водопроводной линии д. б. согласована со 
всеми другими подземными сооружениями: 
канализацией, водостоками, кабелями осве- 
щения и телефона, газовой сетью и пр. 
Изменения направления линии делают при- 
менительно к существующим фасонным ча- 
стям; отклонение на малые углы м. б. про- 
изведено поворотом самой трубы в растру- 
бах. Глубина заложения труб определяется 
глубиной промерзания грунта—от 2,2 до 
2,7 м для средней полосы СССР, до 3,0 м 
в Сибири и до 1,3 м на юге. Водопровод- 
ные трубы укладывают параллельно про- 
дольному профилю местности, но без резких 
переломов. Для укладки разводящих труб 
роют канаву шириною от 0,85 до 1,3 м; 
стенки ее укрепляют досками с распора- 
ми. При прокладке труб малых диаметров 
канаву делают не сплошной, а с перемыч- 
ками, что удешевляет стоимость работ. 
При укладке бурт трубы обматывают про- 
смоленным пеньковым канатом и вводят в 
раструб соседней трубы; по выправке уло- 
женных труб раструбы заливают свинцом 
и зачеканивают. По укладке линии труб и 
заделке раструбов трубы подвергают гид- 
равлическому испытанию на 5 аїт выше ра- 
бочего давления, но не ниже 10 ат, при 
чем в течение 3 минут гидравлическое дав- 
ление должно упасть не более, чем на 1 ат. 
Плотность соединений определяют также на- 
блюдением утечки в трубах при постоян- 
ном рабочем давлении; эта утечка считается 
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допустимой при величине ее на протяжении 
всего участка не более 10 0004 л в сутки, 
где 4— диаметр трубы в м, а Її — длина 
учаетка в км. После укладки труб канавы 
засыпают землей с утрамбовкой несколь- 
ко выше поверхности почвы на случай 
осадки. Одновременно с укладкой труб вы- 
кладывәлот колодцы, в которых устанавли- 
вают задвижки, фасонные части, пожарные 
гидранты. Экеплоатация сети водопровод- 
ных труб требует постоянного надзора за 
состоянием их и связанных с ними водопро- 
водных сооружений. Сеть труб от времени 


до времени необходимо проверять на утечку. · 
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П. В. железнодорожное. 


Такое В., в отличие от городского, снаб- 
жает водой, пригодной главн. обр. для пи- 
тания паровозных котлов и поэтому в боль- 
шинстве случаев подвергающейся не биоло- 
гической очистке, а лишь смягчению. Снаб- 
жение питьевой водой населения станции 
выгоднее производить при помощи колодцев 
отдельно от водоснабжения паровозов или, 
при большом количестве населения, путем 
установки особых водопроводов. 

Источниками В. ж.-д.служат: 1) жи- 
вые источники — ручьи, реки и озера; 2) ис- 
кусственные водоемы в виде прудов, собира- 
ющих с ограниченного бассейна атмосфер- 
ную воду, и колодцев, собирающих грунто- 
вую воду, и 3) артезианские скважины. 
На сети СССР 49% В. жел.-дор. произво- 
дится из рек, 79% — из озер, 12% — из пру- 
дов, 13% — из колодцев, 8% — из буровых 
скважин и 11%—из прочих разных источ- 
ников. Выбор того или другого источника 
водоснабжения зависит гл. обр. от качества, 
и количества воды источника. Вода для па- 
ровых котлов должна быть механически чи- 
ста и свободна от газов и минеральных при- 
месей. При нагревании и испарении воды, 
содержащей газы и минеральные примеси, 
сначала выделяются растворенные в воде 
газы — кислород, углекислота и сероводо- 
род, если он содержится в воде, а затем 
(частично и одновременно) осаждаются соли 
и основания. Газы, в особенности серово- 
дород, разъедают стенки парового котла; 
осадки твердых веществ, называемые ко- 


тельным камнем или накипью, отлагаются 
на стенках котла сначала в виде рыхлой 
массы, а затем по большей части затверде- 
вают в плотную твердую камнеобразную кор- 
ку. Корка состоит из углекислых и сер- 
нокислых солей кальция и магния. Наи- 
более твердые накипи получаются из сер- 
нокислых соединений. Присутствие поварен- 
ной соли в растворе также чрезвычайно 
вредно. Чем больше этих солей в воде, тем 
скорее они отлагаются на стенках, тем бы- 
стрее проявляется их вредное влияние на 
паровой котел итем выше расходы по уходу 
за котлом и ремонту его. 

Качество воды обыкновенно определяется 
степенью ее жесткости, измеряемой градуса- 
ми. Существуют две системы градусов жест- 
кости: по французской системе 1° жесткости 
соответствует содержанию в 100 000 весовых 
частях воды одной весовой части СаСО,, по 
немецкой— одной веёовой части СаО. Франц. 
градус равен 0,56 немецкого. У нас пред- 
почитают немецк. систему экесткости. Воды 
до 10—16° (немецких) считаются хорошими 
для питания котла, от 16 до 25° — средними, 
свыше #5°— жесткими, наконец, воды свыше 
35—40° являются негодными для питания 
паровых котлов. Воды северной части тер- 
ритории СССР — преимущественно мягкие 
воды, южной части, с низким уровнем грун- 
товой воды,—более жесткие. Воды прудов, 
болот, озер, рек — по большей части мягкие 
или средние, воды артезианских скважин 
и рек, прорезающих известняки, — сред- 
ние или жесткие. Из используемых источ- 
ников для железнодорожного водоснабже- 
ния 70% вод можно отнести к мягким, 20%— 
к средним и 10%—к жестким водам. 

При проектировании В. ж.-д. для данной 
линии прежде всего определяют рассто- 
яние между пунктами В. ж.-д. из такого 
расчета, чтобы на этом расстоянии товар- 
ный паровоз типа 0-5-0 серии Э, следуя с по- 
ездом предельного веса, израсходовал воды 
не более 80% емкости своего тендера. Это 
условие обычно соответствует расстоянию 
в 40—60 км. При всех условиях В. ж.-д. 
должно гарантировать непрерывность по- 
дачи воды и на случай порчи должно иметь 
по два всасывающих и напорных водопро- 
вода и двойной комплект водоподъемных ма- 
шин. В прежнее время пункты В. жел.-дор. 
располагались примерно в два раза чаще, 
но с одиночным оборудованием. 

Затем определяют количество во- 
ды, которое должен давать проектируе- 
мый пункт. Для станций с паровозными де- 
по и другими крупными хозяйственными 
устройствами В. ж.-д. должно обеспечить 
необходимое в сутки количество воды: 1) для 
наполнения тендеров всех поездных паро- 
возов, которые рассчитывают отправлять в 
течение суток с данной станции через 10 лет 
после открытия линии; 2) для маневровых 
паровозов, промывки паровозов, для мас- 
терских, для разных расходующих воду ус- 
тановок (силовые станции, элеваторы, бани 
и т. п.) и для хозяйственных надобностей 
населения станции; во всяком случае общий 
суточный расход для надобностей по этому 
пункту должен быть не меньше 200 м? для 
станций с коренным депо, 80 м? для станций 
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с оборотным депо и 20 м? для прочих стан- 
ций; 3) для особых надобностей—не менее 
25 м для станций с депо и 10 м? для стан- 
ций без депо. 
В. ж.-д., как видно на фиг. 7, изобража- 
ющей схему водоснабжения, состоит из 
следующих частей: сооружений, собирающих 
воду (запруда, колодец) 1, водоприемника 2, 
всасывающей линии труб 3, механического 
оборудования—насосы и машины, приводя- 
щие их в движение, —4, напорной линии к 
резервуару 5, резервуара воды 6 и разво- 
дящей водопроводной сети с разборны- 
ми устройствами 7. К этим частям иногда 
присоединяют устройства для химической 
очистки (смягчения) воды и устройства для 
механической и биологической очистки во- 
ды (фильтрование, коагулирование, хлори- 
рование и т. п.). В гористых местностях бы- 
вают случаи, когда возможно собрать из 
родника, ручья или озера воду выше стан- 
ции, и тогда все устройство водоснабжения 
состоит из резервуара, в который самотеком 
собирается вода, направляемая затем в раз- 
водящую сеть. Такие самотечные сооруже- 
ния в нашей равнинной стране редки: их на 


Фиг. 7. 


нашей сети— 830. Для естественных источни- 
ков В. жел.-дор. (реки, озера, пруды), име- 
ющих достаточный расход воды, устраива- 
ют лишь водоприемные сооружения, 
служащие для удобства постановки всасы- 
вающих труб (см. Водоприемники), для ре- 
чек и ручьев с малым расходом воды при- 
бегают к скоплению воды помощью плотин, 
б. ч. земляных. Источник воды должен 
обеспечивать суточный расход воды, уве- 
личенный в полтора раза; при этом необ- 
ходимо учитывать: фильтрацию, испарение, 
вымерзание в суровые зимы и, наконец, 
в степных местностях—осолонение. 
Механическое оборудование 
В. ж.-д. до недавнего времени состояло пре- 
имущественно из паровых насосов Вортинг- 
тона при водоемах, а при артезианских 
скважинах— из штанговых насосов, питаем. 
паром от вертикальных котлов. Повсемест- 
ное распространение насосов Вортингтона 
объясняется их надежностью в работе, про- 
стотой конструкции и легкостью ремонта. 
Эти насосы, однако, отличаются весьма высо- 
ким расходом пара (50—75 кг/Њ) и топлива. 
Повышение мощноети установок и вздоро- 
жание топлива заставили перейти к более 
сложным, но более экономным устройствам 
механич. оборудования. В настоящее время 
в новых установках применяют двойной 
аггрегат, состоящий каждый из приводного 
(плунжерного или центробежного) насоса, 
связанного ременной или зубчатой передачей 
с двигателем внутреннего сгорания (большей 
частью нефтяным); для расширения суще- 


ствующего устройства к имеющемуся паро- 
вому оборудованию добавляют такой же ор- 
динарный аггрегат, при чем постоянно ра- 
ботает экономная установка с двигателем 
внутреннего сгорания, а паровая находится 
в резерве. На фиг. 8 и 9 приведены типичные 
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Фиг. 8. 


примеры новейших установок механическ. 
оборудования средней мощности. На фиг. 8 
показано оборудование водокачки на 100 м? 
подачи воды в час, состоящее из дизеля и 
центробежного насоса с ременной передачей. 
Двигатель и насос расположены почти на 
одной высоте, что возможно при б. или м. 
постоянном уровне воды в реке и невысо- 
ком береге водоема. В случае, когда машин. 
здание, из опасения затопления машин, при- 
ходится строить на высоком берегу, для 
получения надежного всасывания (высота 
всасывания не должна превосходить 4—5 м) 
насос располагают в пониженной части зда- 
ния. Т.к. плунжерные насосы вообще тихо- 
ходные, то для уменьшения числа оборотов 
кроме ременной приходится еще вводить 
зубчатую передачу. Устройство водокачек 
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на крупных реках представляет значитель- 
ные затруднения вследствие большой разни- 
цы в горизонтах весенних и меженних вод; 
эта разница б. ч. находится в пределах 
8—10 м, а в исключительных случаях до- 
ходит до 16 м (р. Ока у Калуги). На фиг. 9 
показан пример расположения водоподъ- 
емного здания на реке с большой разни- 
цей высоких и низких вод. Пол машинного 
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здания расположен выше горизонта высо- 
ких вод, а насосы помещены в шахте, дно 
к-рой опущено на 6,5 м. Наверху помещена 
также коробка с зубчатой передачей, от кото- 
рой идут вертикальные штанги, передвига- 
ющие плунжеры насоса. Такое устройство 
позволяет работать при разности горизон- 
тов до 10 м. При установках небольшой 
мощности применяются весьма компактные 
аггрегаты, состоящие из двигателя и насоса 
(плунжерного или центробежного), монти- 
рованных на одной фундаментной плите. 
Типовое современное механическое оборудо- 
вание при артезианских скважинах состоит 
из компрессора, нагнетаю- 


\ 


щего воздух в скважину Я р 
и выжимающего воду в ре- И тт 7 
зервуар, из которого вода 1-7 
затем центробежн. 1 = т 
или плунжерным 2 
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насосом нагнетается в водо- 
напорную башню. Схема та- 
кого оборудования показана 
на фиг. 10. В исключитель- 
ных случаях, при большом 
диаметре скважин, приме- 
няют центробежные электро- 
насосы с вертикальным ва- 
лом. Әлектрическое оборудо- 
вание водокачек распростра- 
, нено сравнительно мало. Из 
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докачек нашей жел.-дор. сети 
имеется: паровых — 76%, с 
двигателями внутрен. сгора- 
ния — 20%, электрических— 
4%. Собственно насосы рас- 
пределяются так: 76% паро- 
вых, 79% центробежных, 17% 
приводных плунжерных. Механич. устрой- 
ства В. ж.-д. при наибольшей работе, допу- 
скаемой их конструкцией, должны достав- 
лять все требуемое суточное количество во- 
ды при одиночном оборудовании в течение 
16 ч. работы, при двойном оборудовании— 
в течение 22 ч. для каждого аггрегата. 
Общая емкость резервуаров водо- 
емного здания составляет от 1/, до 1/, наи- 
большего суточного расхода. Возвышение 
дна бака над рельсами согласовывается с 
диаметром разводящих труб т. о., чтобы из 
путевых гидравлическ. кранов можно было 
одновременно наполнить два тендера в те- 
чение не более 5 минут. | 
Водоемные здания на наших доро- 
гах строят по большей части двух типов: 
1) малые здания, емкостью 60 м? и высо- 
той ` (до низа бака) 8,5 м; на нижней ка- 
менной восьмигранной части располагают 
железный клепаный бак; верхняя, тоже 
восьмигранная, часть, служащая лишь для 
предохранения от холода, —деревянная, ру- 
бленая шатром (этот тип представлен на 
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всех насосных аггрегатов во- ` 


фиг. 11); 2) водоемные здания, емкостью 
свыше 100 м?, делают чаще всего железо- 
бетонные; типичным примером их может 
служить здание, изображенное на фиг. 12. 
Резервуаров, емкостью больше 200 м?, не де- 
лают и поэтому, если необходимо постро- 
ить водоемное здание большей вместимо- 
сти, ставят в нем два резервуара рядом 
или один под другим. Если станция расно- 
ложена на косогоре, водоемное здание ста- 
раются вынести на гору и тем уменьшить 
высоту здания, сохраняя заданную высоту 
напора. Высота водоемного здания (если не 
предусматриваются особые мероприятия для 
повышения давления в разводящей сети) 
д. б. проверена на высоту пожарной струи. 

На нескольких станциях ж.-д. сети СССР 
имеется так наз. пневматическое водоснаб- 
жение, при к-ром отсутствует водонапорная 
башня, а напор создается давлением возду- 
ха, нагнетаемого компрессором. Преимуще- 
ство этой системы заключается в возмож- 
ности скрыто расположить главные органы 
водоснабжения, получить высокое напорное 
давление и регулировать величину напора; 
недостаток — высокая стоимость. Типовое 
устройство этой системы на большой ·стан- 
ции с суточным рас- 
ходом в 1000 м? со- 
стоит из 10 водяных 
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Фиг. 19. 


и 10 воздушных резервуаров следующего 
назначения: пять водяных резервуаров 
для постоянных хозяйственных потребно- 
стей, емкостью каждый в 40 м? при давле- 
нии 2—4 ат; три резервуара для пожар- 
ной надобности, емкостью каждый также 
в 40 м при давлении 9 ат и, наконец, 
два резервуара переменного запаса, рас- 
ходуемого обычно для хозяйственных на- 
добностей при давлении 2—4 @т, но в 


2 
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случае пожара давление в этих резервуарах 
может быть поднято до 9 аѓт. Каждому во- 
дяному резервуару соответствует свой воз- 
душный резервуар-аккумулятор; в аккуму- 
ляторах давление поддерживается двадцати- 
сильным компрессором. 

Южная часть нашей ж.-д. сети беднее во- 
дой, и на нескольких дорогах Ю. и Ю.-В. 
имеются большие районы без воды, годной 
для питания котлов. При небольшом дви- 
жении такие безводные пункты снабжалот- 
ся привозной в цистернах водой, на ма- 
гистральных же линиях устраивают вдоль 
линии водонроводы длиною до 100—150 км. 
Представление о характере и размерах та- 
кого сооружения могут дать следующие све- 
дения об одном существующем продольном 
водопроводе длиной 140 км. Вода берется 
из реки и подается на ряд станций по водо- 
проводным трубам с уменьшающимся диа- 
метром в зависимости от уменьшающегося 
по пути расхода воды: первые 14 км— диам. 
250 мм, следующие 31 км— 225 мм, следую- 
щие 42 км-—200 мм, следующие 38 км— 
175 мм и последние 21 км — 150 мм. Во- 
да подается тремя насосными станциями — 
одной главной и двумя промежуточными; 
оборудование главной станции состоит из 


3 двигателей по 62 Р, З насосов первого и‘ 


3 насосов второго подъема, промезкуточ- 
ных станций —из З двигателей и 3 насо- 
сов мощностью: на второй станции по 37 №, 
на третьей—по 25 Р. При полном расчет- 
ном графике движения поездов должны ра- 
ботать два аггрегата. Вследствие допущен- 
ных высоких манометрических давлений 
уложены стальные трубы. Вдоль пути водо- 
провода устроены запасные резервуары с 
трехсуточным запасом воды. ` 
Устройство всасываю щих, нагне- 
тательных и разводящих сетей 
в общем не отличается от сетей обычных во- 
допроводов, кроме гидравличеек. кранов для 
набора воды тендерами. Трубы в подавляю- 
щем большинстве чугунные; стальные трубы 


применяются в исключительных случаях. · 
Внутренний диаметр труб для напорных ли- | 


ний рассчитывают для скорости движения 
воды не более 1 м/ск и, во всяком случае, де- 
лают не менее 125 мм. Линии разделяют на 
ремонтные участки длиной не более 500 м 
со смотровыми колодцами на границах уча- 
стков, запорными кранами и патрубками 
для испытания линий. В повышенных точ- 
ках сети устанавливают воздушные ванту- 
зы, а в пониженных — осадочные. Диаметр 


всасывающих труб превышает диам. напор- 


ных труб не менее чем на 25 мм. Диам. раз- 
водящих труб рассчитывают так, чтобы при 
установленном времени наполнения тендера 
(3—5 м.) скорость движения воды во время 
этого наполнения не превосходила 1,5 м/сек; 
при этом диам. труб, подводящих воду к ги- 
дравлическ. кранам для наполнения тенде- 
ров, не должен быть менее 150 мм при длине 
трубопровода до 600 м и не менее 175 мм— 
при более значительной длине трубопровода. 
На фиг. 13 показан один из пользующихся 
широким распространением типов гидра- 
влического крана. 

Устройства для механич. и биологической 
очистки сходны с очистными устройства- 


ми городских водопроводов, но применяются 
в единичных случаях. Что же касается хи- 
мич. очистки, то многим водам на южной 
части нашей сети свойственна такая жест- 
кость, что необходимо прибегать к смягче- 
нию воды прибавлением к ней кальциниро- 
ванной соды и извести 
в количествах, соответ- 
ствующих составу со- 
держащихся солей. При 
этом накипеобразовате- 
ли, кальциевые и маг- 
ниевые основания, вы- 
падают из воды в виде 
нерастворимых осадков, 
к-рые отделяются затем 
отстаиванием и филь- 
трацией, и вода стано- 
вится мягкой и освет- 
ленной. Выделение на- 
кипеобразователей не 
бывает совершенно пол- 
ным, и в очищенной во- 
де остается еще нек-рая 
жесткость до 6° (нем.), 
но этот остаток жест- 
кости дает незначитель- 
ную рыхлую накипь. Химическая очистка 
воды в Союзе ССР пока еще не имеет то- 
го распространения, какого она заслужи- 
вает, вследствие дороговизны первоначаль- 
ного устройства и трудности обеспечить не- 
обходимое умелое руководетво и надзор за 
процессом очистки. 

Для питания паровозов во время по- 
стройки новых жел.-дор. линий устраивают 
временное В. ж.-д. в таких местах, где это 
наиболее удобно и дешево, обыкновенно на 
перегоне у речки с невысокими берегами; 
это В. ж.-д. состоит из парового или мотор- 
ного аггрегата, накачивающего воду в по- 
ставленные на подмостки деревянные чаны 
или непосредственно в тендер паровоза. 

В. ж.-д. за границей в принципе не раз- 
нится от вышеописанных устройств, отлича- 
ясь в конструктивных деталях. Главное раз- 
личие заключается в ббльших диаметрах 
водопроводных труб, особенно разводящих, 
и, следовательно, больших скоростях набо- 
ра воды. На американ. дорогах применяют 
деревянные водопроводы и деревянные ре- 
зервуары на водоемных зданиях. Чтобы из- 
бежать потери напора и иметь возможность 
строить водоемные башни малой высоты, на 
каждый гидравлич. кран или на пару стоя- 
щих рядом кранов возводят отдельное во- 
доемное здание, чем устраняется надобность 
в укладке разводящей сети большого диам. 

В Англии и Америке на некоторых лини- 
ях обращения скорых поездов, проходящих 
большие расстояния без остановок, устраи- 
вают на прямых и горизонтальных участ- 
ках путевое водоснабжение, состоящее из 
железного клепаного корыта-канала, по ко- 
торому течет вода. Корыто длиною 450— 
600 м, шириной 0,5—0,7 м и высотой 0,15— 
0,18 м укрепляется на шпалах по оси пути. 
С тендера паровоза спускалот металлический 
рукав, забирающий на ходу воду. Вслед- 
ствие трудности содержания, особенно зи- 
мой, когда приходится устраивать отопле- 
ние этого корыта в предупреждение замер- 
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зания воды, такое путевое В. ж.-д. имеет 
весьма ограниченное распространение и, ве- 
роятно, скоро исчезнет. 

Большинство отдельных частей В. ж.-д. 
состоит из тех же элементов, как и город- 


ское или заводское водоснабжение. 

Лит.: Филиппов И., Ж.-д. водоснабжение, 
Харьков, 1909; Борзов И., Устройство и улучше- 
ние жел.-дор. водоспабжений, Л., 1904; Венедик- 
тов М. И., Руководство по проектированию и устрой- 
ству зк.-д. водоснабжения, Москва, 1926; Брилинг 
С.Р., Курс водоснабжения, М., 1923; Кашкаров 
Н. А., Курс водоснабжения, М., 1927; Сурин А. А., 
Курс водоснабжепия, Л., 1927; Гениев Н; Н., Курс 
водоснабжения, М., 1923; Гордон И. Л., Вода и 
ее очистка, М., 1997; Юшкевич С. Ф., Смягчение 
жестких вод, М., 1995; Сб цоі11 егу С., Раз Маѕсћһі- 
пепуеѕеп дег Ргецѕѕіѕсһ-Н езѕіѕзсреп Ваһпеп, В., 1914; 
Гапазвегя Е, , Рег Е зепфавпъам, Веїігіерѕеіпгісћ- 
фипаеп 1п5Безопаеге Г. Уегзогеиие й. Гокотоііуеп тіё 
У’аззег и. Втепп\оН, Гру., 1919; біъзоп А. Н., 
Нудгао1ісѕ апа Из Аррісайоп, №. Ү., 1925; ВаЙ мау 
Епеіпеегіпа апа Маіпіепапсе СусІоредіа, р. 683—768, 
Мех Үогк, 1926. П. Красовский. 


Ш. В. промышленных предприятий. 


Такое В. имеет целью обеспечение промы- 
шленных предприятий водою для хозяйст- 
венных нужд, для производства, для пита- 
ния паровых котлови для противопожарных 
мер. К качествам воды для производства 
(напр. для красильного производства, для 
бумажного и др.) предъявляются весьма 
строгие требования, вызывающие такие рас- 
ходы на очистку и пр., к-рые могут играть 
решающую роль при выборе места для по- 
стройки нового з-да или ф-ки. Воду для пи- 
тания паровых котлов приходится часто 
очищать во избежание образовапия в котлах 
накипи (см. Паровые котлы, Накипљ). К во- 
де для противопожарных мер особых требо- 
ваний в смысле ее чистоты и химич. состава 
не предъявляется, за исключением тех слу- 
чаев, когда в пожарной сети имеются сприн- 
клеры, вода для к-рых д. б. чистой и не со- 
держать железистых соединений. 

В виду различных требований, предъяв- 
ляемых к воде, современные заводские водо- 
проводы состоят из трех отдельных сетей: 
1) для питьевой воды и хозяйственных нужд, 
2) для производства, (и котлов) и 3) пожар- 
ной. Последняя питается центробежными на- 
сосами, приводимыми в действие от элек- 
тромоторов или от двигателей внутренне- 
го сгорания. Сеть труб обычно устраивают 
сомкнутой с круговой циркуляцией воды. 
Трубы прокладывают в земле на глубине 
1,5—2 м в зависимости от местного климата 
и с нек-рым уклоном для того, чтобы в слу- 
чае надобности из них можно было выпу- 
скать воду. В случае спринклерного устрой- 
ства на з-де должны быть два независимых 
друг от друга источника воды, как, напр., 
водонапорная башня и трубопровод, пода- 
ющие воду под напором из водсема или ко- 
лодца. На небольших заводах обычно устра- 
ивают одну общую водопроводную сеть, при- 
соединенную к городскому водопроводу. Ес- 
ли такая общая сеть питается водою из за- 
водского артезианского колодца, то необхо- 
димо ставить водонапорную башню для по- 
дачи воды в нерабочее время в жилые дома 


и в случае пожара. 

Лит.: Буфф К. Т., Техническая органйзация и 
устройство пром. предприятий, пер. с немецкого, ЈІ., 
1924; Наж +е, Справочная книга для иня:., изд. 11, 
ч. ПТ, Берлин, 1996. В. Пальми. 


.иваются в плоти- 


ВОДОСПУСН, специальное устройство в 
гидротехническ. сооружении или отдельное 
сооружение, служашее: а) для выпуска из- 
лишней воды, б) для осушения подпирае- 
мого плотиной бье- 
фа, в) для пропу- 
сков из водохрани- 
лищ воды. В. устра- 


нах, в каналах, ес- 
тественных реках и 
представляютобыч- 
но отверстие, зак- 
рываемое затворами различных типов. Про- 
стейший тип В. для выпуска воды из канала 
или небольшого водохранилища, ограничен- 
ного землян. дамбами, изображен на фиг. 1. 
Он представляет собою деревянную трубу 
квадратного сечения при длине стороны от 
0,2 до 0,5 м, из досок 5—8 см толщины, 


Фиг. 1. 


ЕЕ.) 


1 а |, В 
ре = 5 


Фиг. ?. 


скрепленную по длине рамами. Конец, обра- 
щенный к водохранилищу, скошен под уг- 
лом в 45° и закрывается деревянной крыш- 
кой на петлях. Подобного же рода В. устраи- 
вают из каменных плит, чугунных, бетон- 
ных и железобетонных труб (фиг. 2). При 


Фиг. 3. 


более значительных площадях сечений де- 
ревянные В. устраивают из брусьев, иногда 
с затворами в виде двустворчатых ворот 
(фиг. 3, размеры в м); и вход и выход из них 
укрепляют фашинным тюфяком с мостовой 
по верху. Вход, фахбаумный брус и выход 
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имеют снизу шпунтовые ряды. Более со- 
лидные типы таких В. показаны на фиг. 4 
(размеры в м). Здесь для подъема и опуска- 
ния щита применяется лебедка. В. в ви- 

-. де водосливного от- 
верстия, закрывае- 
мого деревянными 


МИ 
< тами, пригодны для 
небольших подпо- 


нятие и опускание 
щитов требует боль- 
ших усилий. Более 
сложной конструк- 


фонные В. (фиг. 5, 
размеры в м). Та- 
кие В. устраивают 
в том случае, если 
по условиям грун- 
та в земляной пло- 
тине или дамбе 

: устройство донного 
В. может вредно отозваться на устойчиво- 
сти плотины; иногда глубокое заложение за- 
трудняет ремонт и осмотр донного водоспу- 
ска. Для начала действия В. сифон дол- 
жен быть заполнен водой, для чего служат 


523 


Фиг. 5. 


или небольшой насос или другие приспо- 
собления. Вытесняемый при наполнении си- 
фона воздух отводится особыми трубками. 
Описанные В. обычно применяют в мелиора- 
тивных устройствах и судоходных каналах. 


Ёодоспускнат 
7. Додбобящая 
Ры. галлерея 


Фиг. 6. 


В земляных плотинах большой высоты 
впуск воды в В. устраивается в особой баш- 
не (фиг. 6), находящейся в подпертом бье- 
фе водохранилища. Иногда для облегчения 
маневров затворами В. и для уменьшения 
скорости воды в трубе В. в башне устраи- 
вают затворы на различной высоте; таким 
образом напор делится на несколько частей, 


скользящими ЩИ- . 


ров, так как под- · 


цией являются си- 


водохранилище опорожняется отдельными 
слоями, и при открывании затворов требует- 
ся меньшее усилие. В случае, если позволя- 
ют местные условия, водоспускную трубу 
устраивают с входом непосредственно из во- 
дохранилища, затвор же приводится в дей- 
ствие из башни в теле плотины; но в этом 
случае, при значительных напорах, скорости 
в водоспускной трубе настолько велики, что 
приходится делать внутреннюю ‘облицовку 
стальными листами или другим материалом 


57 большой проч- 

7 ности на истира- 

блускна | 2-5 Ние. Такие же 
лахо водоспуски уст- 
2015 В раивают и в во- 
Стальная Е дохранилищах с 
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каменными плотинами. Если сечение тела 
плотины имеет достаточную ширину по ос- 
нованию, то водоспускная труба идет не- 
посредственно из водохранилища (фиг. 7, 
размеры в м), но иногда устраивается и 
башня. Эти башни обязательно устраивают 
при плотинах сводчатых, имеющих неболь- 
шую ширину основания, во избежание осла- 
бления сечения тела плотины. В. в глухих 
плотинах на реках устраивают или в виде 
отверстий в плотине, как это устроено в 
Ассуанской плотине на р. Ниле, или в ви- 
де особых отверстий в плотине по всей ее 
высоте, закрываемых щитами (Волховская 
плотина). Эти отверстия служат для про- 


пуска паводков на реках, если нежелатель- 


но увеличивать расход через водосливы. 

К В. можно отнести также и устройства 
для подвода воды к силовым установкам ни- 
же плотин. Под- 
воды эти имеют 
весьма разнооб- 
разное устройст- 
во. В плотинах во- 
дохранилищ, осо- 
бенно земляных, 
они устраиваются 
так же, каки В., 
изображенные на 
фиг. 1—7. В. для 
выпуска высоких 
вод устраиваются 
в плотинах водо- 
хранилищ, в виде 
отверстий в теле плотины на некоторой вы- 
соте. (на примере, изображенном на фиг. 8, 
отверстие находится на 3/, высоты, размеры 
в м); отверстия эти закрываются затворами. 

При небольших напорах для закрытия 
труб употребляется задвижка, приводимая 
в действие от винта вручную. При положе- 
нии задвижки на большом расстоянии от 
подъемного механизма штангу устраива- 
ют вращающейся или скользящей по роли- 


Федоспуслное 
отверстие 
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кам, во избежание заеданий от искривлений 
(фиг. 9, размеры в мм). Для закрывания 
отверстий служат скользящие затворы ти- 
па, показанного на фиг. 10 (размеры в мм). 
Эти затворы можно применять лишь при 

. небольших сравнительно 
напорах (трубы диам. до 
800 мм при напоре до 
20 м). При этом после 
‚открытия задвижки дав- 
ление на задвижку от 
действия текущей воды 
увеличивается по сравне- 
нию с начальным. По- 


7277 


100 


скользящего затвора уси- 
лие в кг: 
2 = [.1000й. № + 6, 

где коэфф. трения, Е— 
‚площадь задвижки или 
щита в м3, й— напор вм, 
С-— вес задвижки или щи- 
та со штангой в кг. При 


ва 


2 


Фиг. 9. 


Фиг. 10. 


малых напорах принимают ѓ= 0,1, но с воз- 
растанием нормального к трущимся поверх- 
ностям давления этот коэфф. возрастает, и 
при больших напорах, до 75 м, нужно счи- 
тать {= 0,31. Для уменьшения усилия на от- 
крывание при больших. напорах и значи- 


тельных плошадях щитов применяют щиты | 


на роликах (фиг. 11, размеры в м), при чем 
вместо трения скольжения здесь имеет ме- 
сто трение катания. Усилие для подъема в жг 


= 10008 [1 (@ + лт) + д] + 6, 


где <— вес затвора в кг (6. ч. уравновеши- 
ваемый противовесом), Ё- поверхность щи- 
та в м?, А радиус роликов в м, "— радиус 
цапф в м, ®- площадь кожаного уплотне- 
ния, если оно применено, в м?; $— плечо тре- 
ния катания в М (для железа по железу при 
движении-==0,0005 см); /—коэфф-т трения 


требное для открывания. 


в цапфах в воде (в среднем 0,2); /.—коэфф. 
трения при скольжении для кожаного уплот- 
нения (ок. 0,4). Величина о по незначи- 
тельности м. б. опущена, так что при нали- 
чии противовеса мы имеем дело лишь с тре- 
нием катания. Если применены шариковые, 
а не обычные под- 
шипники, то д = 
= 0,025. Кроме ука- 


занных затворов 
употребляются еще 
затворы клинкет- 


ного типа, сегмент- 
ные и цилиндриче- 
ские. Однако сле- 
дует иметь в виду, 
что затворы клин- 
кетного типа, обла- 
дая большой про- 
ницаемостью, не за- 
рекомендовали себя 
со стороны исправ- 
ной службы. По- 
следние два типа 
затворов применялись для плотин и В. срав- 
нительно редко. В. для пропуска весенних 
вод и для спуска излишней воды при лет- 
них паводках называется вешняком. 

Лит.: Анисимов Н., Плотины, Москва, 1923; 
Акулов К., Судоходные каналы и их устройство, 
СПБ, 1912; Подарев В., Гидротехнические со- 
оруғкения, Москва, 1923—97; Епве!1$ Н., Ңапі- 
Ъиеһ деѕ Маѕѕегранпезѕ, В. 2, І,еірғіє, 1923; НапаБисв 
дег Іпсепіеугуізѕепѕсһайеп, Т, 111—Ҹ%аѕѕеграи, Г.еір- 
216, 1919—94. К. Акулов. 

ВОДОСТОН, искусственное подземное со- 
оружение для отвода фекальных, хозяй- 
ственных, промышленных, атмосферных и 
грунтовых вод из населенных мест. В. пред- 
ставляют собою систему трубопроводов, по 
к-рым вода отводится самотеком. У нас в 
СССР принято классифицировать В. по их 
назначению след. обр.: а) канализа- 
ци я—водосточная сеть для отвода фекаль- 
ных, хозяйственных и промышленных вод, 
т. е. таких вод, которые требуют предвари- 
тельной очистки и обезвреживания до спу- 
ска их в естественные водоемы (см. Канали- 
зация); б) собственно В.—для отвода 
атмосферных вод (дождевых и талых), кото-. 
рые по существу м. б. отведены в естествен- 
ные водоемы без предварительной очистки; 
в) дренажи (см.)—для понижения и отвода 
грунтовых вод с целью осушки местности. 

В зависимости от климатич. условий и 
рельефа местности, системы канализирова- 
ния населенных мест (системы сетей) могут 
быть общесплавными и раздель- 
ными. В первых все виды городских сточ- 
ных вод отводятся одной общей системой 
трубопроводов, во вторых фекальные и хо- 
зяйственные воды отводятся одной системой 
трубопроводов, а атмосферные—другой; в 
этом случае строятся две независимые сети: 
канализационная и водосточная (Москва). 

Постройка канализации в городах 
возможна лишь при наличии определенных 
условий развития города; постройка во- 
досточной сети возможна и необхо- 
дима независимо от развития города и сте- 
пени его благоустройства, так как эта сеть 
служит для отвода атмосферных вод, ко- 
личество которых зависит исключительно 


Фиг. 11. 
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от климатич. условий и рельефа местности, 
и в то же время она необходима для пра- 
вильной эксплоатации и содержания город- 
ских проездов общего пользования. · 

При расчете водосточной сети данного го- 
рода необходимо установить максимальное 
количество дождевых вод, к-рое она должна 
пропускать с целью устранения затопления 
местности. Из всех видов атмосферных осад- 
ков (дождь, снег, иней и град) наибольшее 


значение для расчета каналов водосточной . 


сети имеют дожди, в особенности ливни, 
дающие большие количества воды в тече- 
ние очень небольших промежутков времени. 
Практически, однако, на наибольшие ливни 
В. не рассчитывают как по экономическим 
соображениям (получались бы значительные 
размеры каналов), так и вследствие того, 
что большие ливни— явление сравнитель- 
но редкое. Расчетные ливни, принимаемые в 
основу при определении размеров сечений 
водосточных каналов, устанавливаются на 
основании сопоставления целого ряда фак- 
торов—метеорологических, экономических и 
эксплоатационных. Наибольшая обоснован- 
ность расчетных ливней м. б. достигнута 
при условии многолетних, не менее 20 лет, 
метеорологич. наблюдений, полученных от 
записей самопишущими дождемерами. Для 
установления самого понятия о ливнях, в 
отличие от обыкновенных дождей, были 
сделаны попытки определения низших пре- 
делов интенсивностей ливней при различ- 
ной продолжительности их выпадения. Для 
московских условий при расчете В. раньше 
принимался в расчет дождь с интенсивно- 
стью 1° в час. Однако не вся вода, выпада- 
ющая на определенную площадь (бассейн), 
попадает в водосточную сеть: часть воды 
испаряется, часть впитывается в грунт и 
часть стекает по поверхности земли в бо- 
лее пониженные места. Другим фактором, 
влияющим на количество отводимой воды, 
является замедление стока, сущность кото- 
рого заключается в том, что при больших 
бассейнах и не слишком продолжительных 
ливнях происходит запаздывание поступле- 
ния жидкости из отдаленных частей бас- 
сейна к некоторым участкам сети. В таких 
случаях воды из отдаленных частей бас- 
сейна начинают поступать к устьевым сече- 
ниям уже по окончании дождя, что сле- 
дует учесть при расчете водостоков. В Мо- 
скве было принято определять количество 
воды, подлежащее отводу, для отдельных 
бассейнов водосточной сети по ф-ле Бюркли: 


4 
а= 9-0,54 Уз, 


где 9 обозначает количество воды (в фт.?), 
поступающее в сеть; О—количество выпав- 
шей дождевой воды в ск. при дожде слоем 
в 1° в час на 1 десятину; 0,54-—опытный ко- 
эффициент стока; +—уклон местности и А— 
площадь бассейна в десятинах. 

Однако такой способ определения коли- 
чества поступающей в В. дождевой воды да- 
леко не точен, т. к. в ф-лу Бюркли не вве- 
дены: время протекания воды по бассейну 
и продолжительность самого дождя. Поэто- 
му при определении размеров каналов было 
принято считать их пропускную способность 


при неполном заполнении (для круглых 
труб—на половину диаметра, для яйцевид- 
ных—-на ?/з их высоты), оставляя таким обра- 
зом значительный запас в трубах на случай 
более сильных и продолжительных дождей. 
При расчетах сетей В. город делят на две или 


три зоны, устанавливая для характерных 


кварталов каждой из них возможную плот- 
ность застройки и общее состояние покры- 
тий уличных проездов и дворов. Располагая 
этими данными, можно легко вывести, на ос- 
новании опытных коэффициентов стока для 
отдельных видов покрытий, средние вели- 
чины коэфф-тов для каждой зоны. Для Мо- 
сквы приняты: для центральной зоны 0,85, 
для средней 0,70, для окраины 0,50—0,25. 

Современные методы определения расчет- 
ных расходов следующие: 1) графич. метод 
Хейда и 2) метод предельных интенсивно- 
стей. Первый из них с большой точностью 
учитывает действительную работу системы 
водосточных труб при условии выпадания 
дождя, весьма близкого по своему характеру 
к расчетному. Однако вследствие возмож- 
ных во многих случаях значительных расхо- 
ждений ередних величин, выведенных для 
расчетных дождей, особенно же для лив- 
ней, с действительностью, большая точность 
графич. способа может оказаться излишней, 
так как не выявляет самых невыгодных слу- 
чаев. При допущении падения интенсивно- 
сти дождей с увеличением их продолжи- 
тельности самым невыгодным при расчете 
будет такой переменный дождь, продолжи- 
тельность к-рого соответствует времени про- 
текания воды с вышележащих ‘самых отда- 
ленных точек бассейна до расчетного сече- 
ния. В этом случае явление. замедления сто- 
ка будет отсутетвовать. Такого рода прин- 
цип положен в основу метода расчета В. по 
предельным интенсивностям. Особенностью 
этого способа является перенесение центра 
тяжести в сторону метеорологич. обоснова- 
ний. Самые выводы метеорологич. исследо- 
ваний основаны на наиболее невыгодных слу- 
чаях, всякий раз точно отражая действи- 
тельно наблюденную картину явлений в те- 
чение большого периода времени. На осно- 
вании этих данных м. б. выведены ур-ия за- 
висимости интенсивности ливней от их про- 
должительности приме- 
нительно к рассматри- 
ваемому месту. Имея 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛИТЬ 
переменную интенсив- 
ность ливней в зависи- 
мости от их продолжи- 
тельности, задаемся для 
каждого из рассчиты- 
ваемых сечений значе- 
нием последней, соответствующей времени 
протекания жидкости из самой отдаленной 
части бассейна до рассматриваемого сечения. 
Таким образом расчетный расход в различ. 
сечениях В. определяется путем умножения 
площади всей лежащей выше части бассейна, 
на величину соответствующей интенсивности 
расчетного ливня. 

Определив по тому или иному методу ко- 
личество дождевой воды, поступающей в во- 
досточную сеть в определенных пунктах, 
определяют т. о. и размеры труб. Широкое 
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Фиг. і. 
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распространение для расчета труб в Москве 
имела ральше сокращенная формула Ган- 
гилье и Куттера, имевшая в футовых мерах 
следующий вид: 


41,6-61,811 = 
р — 46-181 т 
а 0 ИЕ -і. 


УЕ 
В этой ф-ле: 2—скорость, и— коэфф. шеро- 
ховатости, В—гидравлич. радиус, —уклон. 
Формула эта имеет целый ряд недостатков и 
дает в некоторых случаях неточные резуль- 
таты. В противовес этой ф-ле нужно отме- 
тить формулу Манинга: 


Ка 
7, = 1.6.4, 


где приняты те же обозначения. При коэф- 
фициенте шероховатости, общем как для 
гончарных, так и для кирпичных каналов, 
п —=0,013, и ф-ла принимает вид: 


нор А 
= Е.Г. 


Формы поперечных сечений труб и кана- 
лов чрезвычайно разнообразны. Самые хо- 
довые—круглые и яйцевидные (фиг. 1 и ®); 


Фиг. 9. Фиг. 3. Фиг. 4. 


последние обладают тем свойством, что в 
них образуется болышая скорость, необхо- 
димая для самоочищения каналов при малых 
расходах воды; кроме того в этих двух типах 
каналов выдержано и требование гидравли- 
ки, чтобы отношение площади поперечного 
сочения к смачиваемому периметру было 
наибольшим (т. н. гидравлическ. радиус). В 
случае больших нагрузок на коллектор ему 
придают форму, выгодную с точки зрения 
статич. расчета (фиг: 3). Нередко, в зависи- 
мости от местных условий, когда коллектор 
приходится прокладывать близ- 
ко к поверхности улицы, ему 
придают форму сжатого лотково- 
го сечения(фиг.4). 

Для трубокана- 
лов водосточной 
сети применяются 
керамические гла- 
зурованпые тру- 
бы, бетон, кирпич- 
пая кладка и же- 
лезобетон; в ред- 
ких случаях и в 
исключительных 
условиях — чугун 
и железо. Круг- 
лые трубы диам. 
от 5 до 30° изготовляются заводами в виде 
гончарных глазурованных труб длиной око- 
ло 1м с муфтами. Остальные виды кана- 
лов, кроме металлических, выкладываются 
в траншеях на месте работ, при прокладке. 

Для паблюдения за работой ссти труб и 
для возможности их прочистки над ними 
устраивают кирпичные или бетонные смо- 


Фиг. 6. 


тровые колодцы (лазы) достаточных разме- 
ров для спуска одного рабочего; колодцы 
выводят на поверхность улицы и закры- 
вают тяжелыми чугунными крышками, вы- 
держивающими давление тяжелых повозок 
(фиг. 5). Для приема дождевых вод с город- 
ских проездов устраивают кирпичные прием- 
ные колодцы с железными решетками; ре- 
шетки должны открываться для возможно- 
сти прочистки колодцев от накапливающей- 
ся в них грязи (фиг. 6). См. Канализация. 

Лит.: Иванов В. Ф., Канализация населен- 
ных мест, М., 1926; Ушаков Н. М., Канализация 
населенных мест, М., 1933. 3. Кнорре. 

ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, см. 
Паровые котлы. 

ВОДОУПОРНЫЕ СНЛЕИВАЮЩИЕ СОСТА- 
ВЫ, нерастворимые в воде и негигроскопич- 
ные связывающие вещества, способные ме- 
ханически схватывать поверхности, про- 
странства между которыми они заполняют. 
Следует различать В. с. е. для заполнения 
весьма узких зазоров (водоупорный 
клей) и составы для заполнения зазоров 
сравнительно широких (водоупорные 
мастики). Водоупорный клей делается на 
желатиновом, казеиновом и альбуминном 
основании, тогда как водоупорные мастики 
в большинстве случаев—на, основаниях: ре- 
зиновом, битуминозном и смолистом. По ха- 
рактеру применения промежуточными ме- 
жду клеями и мастиками являются составы 
со сложными эфирами целлюлозы и на це- 
ментном основании. 

Водоупорные клеи. І. В48л воды 
растворяют при нагревании 45 кг кожаного 
или костяного клея и 12 кг нафталинсуль- 
фоната натрия; полученный состав применя- 
ется либо непосредственно, либо обращает- 
ся в порошок и затем растворяется по мере 
надобности в воде. Этот клей без запаха, не- 
гигроскопичен, выдерживает действие хо- 
лодной воды, быстро сохнет и обладает боль- 
шой склеивалощей силой [1]. П. По 20 г сан- 
дарака, терпентина и мастики растворяют в 
250 смз спирта с прибавлением равного объ- 
ема крепкого горячего раствора клея или 
100 з. желатина, 100 ч. животного клея, 25 ч. 
спирта, 2 ч. квасцов с прибавлением уксус-. 
ной кислоты, нагревают в продолжение 6 ч. 
и добавляют уксусной кислоты до несмеши- 
вающегося с водою сиропа [2]. ПТ. Для со- 
общения желатину водонерастворимости к 
ней добавляют какое-либо из закрепляющих 
веществ: калийные квасцы (10 : 100), хромо- 
вокалиевые квасцы (5 : 100), таннин (2 : 100), 
перекись хрома или ацетальдегид; рекомен- 
дуется также триоксиметилен (5 г), раство- 
ренный с 4 г поваренной соли и 1 г сульфита 
патрия в 10 л воды. От обработки этой жид- 
костью желатин делается нерастворимым да- 
же в горячей воде [3]. ІУ. Обработка клея 
сероуглеродом в присутствии щелочных зе- 
мель и их солей дает «серный клей» (бсһме- 
1еПе! т). Будучи смешан с половинным объе- 
мом 10%-ной натриевой щелочи, в к-рой рас- 
творено 5% таннина, этот серный клей дает 
клейкую массу, выдерживающую даже дей- 
ствие горячей воды [4]. У. Варят 1000 ч. клея 
и 500 ч. воды в течение 45 м.; сняв пену, сме- 
шивают раствор с 250 ч. поваренной соли и 
20ч. шеллака, предварительно растворенного 
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в 10 частях спирта и 10 частях бензола, [5]. 
УТ. Приготовляют два раствора: 1) из 
140 ч. бензина и 5 ч. каучука и 2) из 20 ч. 
скипидара, 5 ч. каучука, © ч. канифоли и 
1 ч. терпентина. Оба раствора тщательно пе- 
ремешивают. Этот клей применяется для ре- 
зиновых изделий. УІІ. Растворяют З ч. кау- 
чука, © ч. шеллака (лучше белого) в #0 ч. 
сероуглерода и затем прибавляют ё ч. тер- 
пентина. Сероуглерод осторожно подогре- 
вают на. водяной бане. Этот клей применяют 


для склеивания кожи. МПТ. Распускают на. 


огне: 1 ч. пчелиного воска, 1 ч. терпентина 
и 4 ч. канифоли; в расплавленную массу 
прибавляют 2 ч. окиси железа. Клей приме- 
няется для склеивания стекла с металлом, 
при чем металл необходимо слегка, подогреть. 
Целлюлоидный клей, стойкий 
против горячей воды. ІХ. Раствор 
целлюлоида в ацетоне и амилацетате смеши- 
вают с маслом и ледяной уксусной к-тою; 
затем добавляют формальдегида, сахарата, 
кальция с цапоновым лаком и глицерином, 
а по охлаждении-—безводного клея, раство- 
ренного в ледяной уксусной к-те с формаль- 
дегидом. Полученную смесь вновь разба- 
вляют формальдегидом, и она тогда при- 
годна для склеивания даже жирных мате- 
риалов, например кишек [8]. 
Водоупорные мастики. Х. Масти- 
ка Брейера, вполне непроницаемая для во- 
ды: для получения ее смешивают 100 ч. ве- 
нецианского терпентина с 3 ч. концентри- 
рованной серной к-ты (английской); по про- 
шествии 1% часов эту смесь растирают с ка- 
шицей из 10 ч. цинковых белил в 500 ч. 
теплой воды, затем извлекают из жидкос- 
ти терпентин и осадок просушивают. Одно- 
временно вымачивают 20 ч. каучука, наре- 
занного мелкими кусочками, в 400 ч. скипи- 
дара, добавляют сюда 100 ч. масляного лака 
и после тщательного смешения вводят выше- 
указанный венецианский терпентин. Полу- 
ченную смесь нагревают при непрерывном 
помешивании до испарения скипидара и со- 
кращения объема мастики до !/; начального 
объема [']. ХІ. Упругая мастика Маркварта: 
15 ч. извести гасят с 20 ч. воды и во время 
кипения прибавляют, размешивая, 50 ч. рас- 
плавленного сырого каучука. Эту смесь вво- 
дят понемногу в 50 ч. кипящего масляного 
лака. Если полученная мастика идет на про- 
питку тканей, то ее разбавляют масляным 
лаком; для применения же в качестве ма- 
стики ее смешивают в горячем состоянии 
с достаточным количеством наполнителя — 
сернокислого бария [<]. ХІІ. Мастика для 
закупорки щелей, особенно паркетных: в 
нагретых до кипения 6 ч. льняного масла 
растворяют 3 ч. порошка канифоли и затем 
вводят в горячий раствор 40 ч. глета, 4 ч. 
канифоли, 2 ч. свинцовых белил, 14 ч. из- 
вести, или же (по Оствальду): сплавляют 
24 ч. цемента, 2 ч. глета, 8 ч. свинцовых бе- 
лил, 1 ч. канифоли, З ч. льняного масла, 
после чего добавляют 1,5 ч. канифоли; мас- 
тика применяется в горячем состоянии [?]. 
ХПІ. Мастика для изделий из камня: изго- 
товляется растиранием с льняным маслом в 
густое тесто 8 ч. глета, 15 ч. инфузорной 
земли и 15 ч. гашеной извести. ХТУ. По 
другому рецепту, растворимое стекло сме- 


шивают в густое тесто с 200 ч. портланд- 
ского цемента, 100 ч. промытого (плавле- 
ного) мела и 100 ч. очень тонкого песка. 
Этот цемент д. б. применяем вскоре после 
изготовления [7]. ХУ. Растирают с льняным 
маслом в тесто 2 ч. инфузорной земли, 1 ч. 
глета и 2 ч. гашеной извести. ХҮІ. 100 чз. 
казеина, сухого, мелко молотого, 25 ч. жид- 
кого (натрового) стекла, 1 ч. извести (пу- 
шок). ХУП. Приготовляют два состава: 
1) 60 ч. воды, 1 ч. извести (пушок), ё ч. на- 
шатырного спирта (уд. в. 0,910) и 2) 12 ч. 


воды (кипятка), 1 часть буры, 4 части ка- 


нифоли и 20 частей казеина в порошке; оба 
состава смешивают при легком подогрева- 
нии и тщательно вымешивают. Полное и бы- 
строе закрепление склеенных поверхностей 
происходит под действием раствора или па- 
ров формалина. ХУПТ. Замазка Менделеева 
(для лабораторных работ): сплавляют 30 ч. 
канифоли, 8 ч. пчелиного воска, 10 частей 
мумии и 1 ч. льняного масла. ХІХ и ХХ. 
Мастики Ракицкого для заделки зазоров в 
камне и кирпиче: 1) 20 ч. воды, 1 ч. 25 %-ного 
нашатырного спирта, 1 ч. буры и 5 ч. ка- 
зеина в порошке; после растворения приба- 
вляют при подогревании 3 ч. портландско- 
го цемента и 3 ч. мелко молотого кирпи- 
ча; 2) 62 ч. воды, 7 ч. казеина, 5 ч. наша- 
тырного спирта, З ч. цемента, З ч. толченого 
кирпича, 1 ч. извести (пушок) и 10 ч. тол- 
ченого мрамора. Первая мастика—для за- 
делки мелких зазоров, вторая—для круп- 
ных. ХХГ. Водоупорная замазка для водо- 
проводных труб. Смешивают 1 ч. льняного 
масла сЗ ч. свинцового сурика. ХХП. Ма- 
стика для заделывания повреждений в эма- 
лированной посуде: 18 ч. казеина, 6 ч. на- 


трового жидкого стекла, 10 ч. буры, 14 ч. 


кварцевой муки и 5 ч. стеклянной муки; все 
эти вещества замешиваются на воде до со- 
стояния теста. Мастика после засыхания не 
боится ни воды, ни накала. 

Морские клеи. ХХПІ. Клей Джеф- 
фери: 1 кг каучука в мелких кусочках рас- 
творяют. в 5 л сероуглерода, затем доба- 
вляют 1 кг оранжевого гуммилака в тонком 
порошке и осторожно нагревают при поме- 
шивании; полученный раствор разливают в 
смазанные жиром металлические формы и 
по остывании нарезывают таблетками. Для 
употребления таблетки расплавляют на ба- 
не морской воды, затем нагревают при силь- 
ном помешивании до 150°. Клей наносят щет- 
кою на склеиваемые поверхности, предвари- 
тельно подогретые, и затем эти поверхности 
сильно сжимают. Подобного рода склейка 
(дерева и других материалов) выдерживает 
действие влаги, изменения темп-ры и отли- 
чается чрезвычайною прочностью. Сероуг- 
лерод м. б. заменен хорошо очищенной соль- 
вентнафтою [7]. ХХІУ. В бутылке раство- 
ряют 1 ч. мелко нарезанного каучука с 12 ч. 
керосина; бутылку закупоривают и оставля- 
ют на 2—3 недели в теплом месте, часто 
встряхивая ее; однородный раствор осто- 
рожно сливают в чашку, содержащую 2 ч. 
расплавленного тринидадского или, лучше, 
сирийского асфальта и встряхивают; когда 
смесь станет однородною, ее разливают в 
смазанные жиром формы. ХХУ. В 200 г 
бензола растворяют при нагревании по 100 г 
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каучука-пара, мягкого и твердого сортов. 
Затем добавляют по 200 г порошкообраз- 
ного гуммилака и расплавленного асфаль- 
та. Эту смесь нагревают почти до полного 
удаления бензола и затем разливают по 
формам; полученный клей обладает чрезвы- 
чайно сильной склеивающей способностью. 
Лит.: 1) Г. П. 912346; *) «Ѕеіѓепзіейег-леібипе», 
1910, р. 188; 8) «Ѕеіѓепѕіейег-Лејіцпе», 1912, р. 478; 
‘) Г. П. 192344; 8) Швед. п. 34960; °) Г. П. 316604; 
7) ЕгіїѕсЪ Ј., СоПез её тазіісѕ, Р., 1995; Ф. П. 
321601; Г. П. 296194; Любавин Н. Н., Техниче- 
ская химия, т. 7, ч. ПІ, вып. 3, М., 1923; Малы- 
хин М., Руководство к дешев. приготовлению огне- 
упорн. и водонепрониц. составов и красок, М., 189°; 
Клинге А., Замазки-цементы и склеивающие веще- 
ства, 5 изд., Л., 1928; Вгапрі М. апі аһ] \., 
Теслпо-Сһетісаї Весе!рф Воок, №. Ү., 1919; 1а п- 
ве О. , Спетіѕсһ-іесһпіѕсһе Уогѕсһгііќеп, 3 Аої,., В. 2, 
Т.еірлів, 1923; 8 сһ егег В., Раз Казѕеіп, 2 Ашй., 
Уіеп о. 1р2., 1919; 8 71 аоег К., рег 8еІрѕіѓаргі- 
Капі, Ҹіеп, 1922; 2еһпег 8., ріе Іпіїаіопепр, 
УЛеп п. 1.ря., 1996. П. Флоренсккӣй. 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ, наполненный водой 
резервуар, образуемый при преграждении 
плотиною водотока или долины реки. В. 
служат для орошения земель, водоснабже- 
ния городов и селений, для питания судо- 
ходных каналов и рек в период их мало- 
водья и, наконец, для создания движущей 
водной силы (гидроэлектрической энергии). 
Идея устройства таких сооружений была 
известна человечеству чрезвычайно давно. 
Еще за 4—5 тысяч лет до нашей эры были 
использованы для орошения долины Нила, 
г 
Гигра и Евфрата, Ганга, Аму-Дарьи, о чем 
свидетельствуют остатки огромных плотин 
и колоссальных каналов. В. должно обес- 
печить в определенное время необходимый 
для тех или других целей расход воды. Раз- 
меры В. определяются на основапии под- 
счетов количества требуемой воды. Для ре- 
шения вопроса о возможных запасах н раз- 
мерах источников воды нужны многолетние 
тщательные гидрологич. и метеорологич. на- 
блюдения над избранным для будущего В. 
бассейном. Они дают возможноеть узнать 
размеры избытка воды, который может быть 
сбережен зимою, и недостатка, к-рый д. б. 


возмещен во время засухи. С другой сто-. 


роны, опыт доставляет данные относительно 
той части количества дождевой воды, вы- 
падающей в бассейне, которая м.б. собрана. 
Эта часть зависит прежде всего от водопро- 
ницаемости почвы, и, следовательно, от гео- 
логического строения, и от характера дан- 
ного бассейна; но она вместе с тем силь- 
но изменяется в зависимости от состояния 
почвы, т. е. в зависимости от ее сухости 
или насыщенности водой, или, наконец, пол- 
ной непроницаемости, явившейся резуль- 
татом действия мороза. Она изменяется так- 
же сообразно с природой и богатетвом рас- 
тительности. Следовательно, здесь необхо- 
димо принять во внимание климат, вре- 
мя года, характер растительности и прочее 
(см. Гидрология, Гидрометрил). 

Следует принять в расчет, что в самих В. 
часть воды теряется вследствие испарения 
и фильтрации. Испарение может временно 
уменьшить запасы воды в случае продолжи- 
тельной и сильной засухи; но если расема- 
тривать более или менее продолжитель- 
ный период времени, например целый год, 
то эта потеря м. б. компенсирована, и даже 
с избытком, дождевой водой, выпадающей 


на поверхности В. Необходимо делать раз- 
личие между абсолютным испарением и по- 
терей вследствие испарения; последняя со- 
ставляет только разность между абсолют- 
ным испарением и высотой слоя выпав- 
шего дождя. Например, в сеттоновском В. 
в 1894 г. абсолтотное испарение равнялось 
0,769 м, но высота слоя выпавшего дождя 
достигла 1,410 м, т. е. она превышала, пер- 
вую величину на 0,641 м. Потери веледст- 
вие фильтрации, всасывания и проч. обык- 
новенно очень незначительны, так как, с 
одной стороны, старалотся делать сооруже- 
ния (запруды, водоприемники и прочее) по 
возможности непроницаемыми, с другой сто- 
роны—В. устраивают или в водонепрони- 
цаемых грунтах или же в таких, которые 
могут быть сделаны непроницаемыми путем 
уплотнения земли. 

Самую существенную часть водохранили- 
ща составляет плотина, которая перегора- 
живает долину, удерживая в образующемея 
бассейне стекающие с него воды. Для того, 
чтобы В. действительно выполняло свое на- 
значение, необходимо устраивать его на та- 
кой высоте, с к-рой воды его под влиянием 
одной лишь своей тяжести могли бы достиг- 
нуть места, куда они д. б. поданы. Самое 
лучшее, если непосредственно выше суже- 
ния долины, благоприятного для устройст- 
ва плотины, имеется значительное ушире- 
ние, позволяющее собрать большое количе- 
ство воды; это часто встречается в месте со- 
единения двух или нескольких долин. Не- 
обходимо также, чтобы земля, отчуждаемая 
для устройства В., не была слишком насе- 
лена и не вмещала большое число заво- 
дов. Не касаясь даже вопроса о расходах, 
едва ли можно проектировать такое В., со- 
оружение которого имело бы своим послелд- 
ствием упразднение значительного населен- 
ного центра. С другой стороны, следует из- 
бегать расположения В. непосредственно вы- 
ше населенных местностей из опасения бед- 


ствий, которые м. б. вызваны случайным 


прорывом дамбы. Отсюда видно, что усло- 
вия, с к-рыми приходится считаться при вы- 
боре места для В., многочисленны и разно- 
образны; первые указания в этом отноше- 
нии даются внимательным изучением карт 
с изображением рельефа местности посред- 
ством горизонталей. Последним соображени- 
ем, имеющим решающее значение при окон- 
чательном выборе места для В., является 
его вместимость. Необходимо, чтобы вме- 
стимость В. находилась в соответствии с 
объемом воды, который может быть собран 
в вышележащей части долины. Для этого 
делают проверку, располагая планом с воз- 
можно частыми горизонталями и в достаточ- 


‚но большом масштабе, дабы площади, огра- 


ниченные кривыми, могли быть вычислены 
с достаточной точностью. Умножая полу- 
сумму площадей, ограниченных двумя после- 
довательными горизонталями, на высоту 
между ними, получают объем соответетвую- 
щего слоя. Тогда легко уже определить, 
достаточна ли будет вместимость В. при той 
высоте плотины, к-рая для данного случая 
практически является возможно наиболь- 
шей. В случае, если эта вместимость ока- 
жется большей, чем требуется, определяют 
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ту высоту, до которой достаточно довести 
плотину, чтобы получить именно требуемую 
вместимость. Затопление местности на бо- 


лее или менее значительном пространстве. 


часто вызывает довольно значительные ра- 
боты, среди которых исправление и откло- 
нение в сторону грунтовых путей сообще- 
ния занимают видное место. Но эти рабо- 
ты, не представляя никаких опасностей, от- 
ступают на второй план перед сооружени- 
ем плотины и теми работами, которые не- 
посредственно с ней связаны. 

Относительно сооружений, имеющих це- 
лыо выпуск воды из В., т. е. водосливов (см.) 
и водоспусков (см.), следует иметь в, виду 
необходимость давать им достаточную про- 
пускную способность, дабы предотвратить 
возможность чрезмерного и ненормального 
подъема горизонта воды в В. Земляную пло- 
тину, выше которой поднялась вода, сле- 
дует считать окончательно потерянной. Ка- 
менные плотины в нек-рых случаях пред- 
ставляют водосливы на протяжении всей 
их длины или части; однако чрезмерное и 
ненормальное возвышение горизонта воды 
может иметь своим следствием значитель- 
ное возрастание сжимающих усилий в клад- 
ке; кроме того некоторые части последней 
могут начать работать на растяжение; по- 
этому такой подъем воды представляет серь- 
езную опасность, которая безусловно долж- 
на быть предотвращена достаточ. пропуск- 
ной способностью для выпуска воды. Впол- 
не рационально, если позволяют условия, 
располагать водослив, водоспуск и дон- 
ный водоспуск совершенно вне плотины. 

Лит.: см. Дамбы. К. Акулов. 

ВОДЫ ДУШИСТЫЕ, побочные продукты, 
получающиеся при добывании эфирных ма- 
сел (см.) отгонкой с водяным паром. Полу- 
чающиеся в этом производетве конденса- 
ционные воды, от которых отделяется эфир- 
ное масло, содержат небольшие количест- 
ва В. д. в раетворенном состоянии и обла- 
дают характерным запахом. Наиболее из- 
вестны: розовая вода, вода померанцевых 
цветов и некоторые другие. В. д. применя- 
ются в производстве косметич. и кондитер- 
ских изделий и в медицине. 

ВОДЫ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. 
В нефтепромыеловой практике установилась 
следующая номенклатура вод в зависимо- 
сти от залегания водоносных горизонтов в 
нефтеносной толще: верхняя, промежуточ- 
ная, краевая, или синклинальная, нижняя 
и подошвенная вода. Верхняя вода за- 
легает в слоях, расположенных над нефте- 
носной толщей. Промежуточная вода 
находится в слоях, залегающих между неф- 
тяными пластами. Краевая вода зале- 
гает в самом нефтяном пласту, занимая по- 
ниженные его места: на крыльях антикли- 
нали, на погружениях оси складки и в син- 
клиналях. Нижняя вода находится под 
нефтеносными пластами, отделяясь от них 
водонепроницаемым слоем; иногда такой 
слой отсутствует. Относительное расположе- 
ние различных водоносных и нефтеносных 
горизонтов показано на фиг. 1. 

Во избежание порчи нефтяных пластов все 
эти воды д. б. тщательно изолированы от 
них. Успешность закрытия воды зависит от 


правильного выбора горизонта для ее за- 
крытия. Появление в скважине верхней 
воды—одно из обычных зол на промыслах— 
является результатом непринятия мер к изо- 
ляции верхних вод или порчи тампонажа 
вследствие недостаточной прочности обсад- 
ных труб, неудовлетворительных качеств 
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Фиг. 1. 


цемента или неудачного выбора горизонта 
для закрытия воды. Появление краевой 
воды указывает на истощение пласта; такой 
процесс затопления нефтяного пласта и 
превращения его в водоносный предотвра- 
тить нельзя, но замедлить этот процесс 
возможно, не применяя интенсивного отка- 
чивания жидкости. Нижняя вода появ- 
ляется, өсли при бурении пробивается во- 
донепроницаемый слой, отделяющий нефте- 
носный песок от нижележащего водоносно- · 
го. Во всех случаях доступа воды в сква- 
жину вода может затопить не только эту 
скважину, но и соседние; особенно это от- 
носится к нижней воде. В нефтяных пла- 
стах с очень пологим залеганием всфречается 
пластовая подошвенная вода, залега- 
ющая внизу нефтяного пласта. Присутет- 
вие воды в нефтяной скважине увеличивает 
эксплоатационную себестоимость нефти и 
может уменьшить производительность сква- 
жин «на нефть». 

При бурении скважин в нефтяном место- 
рождении и при эксплоатации их весьма 
важно определить, откуда притекает в сква- 
жину обнаруженная в ней вода. В зависи- 
мости от этого определения принимаются 
различные меры для изоляции воды от экс- 
плоатируемых скважиной нефтяных плас- 
тов. Иногда указания на источник питания 
водой скважины может дать уровень вод, 
наблюдаемый в скважине: часто отдельные 
пройденные скважиной горизонты имеют 
различные уровни вод. Однако наиболее на- 
дежным способом выяснения вопроса, от- 
куда в скважину поступает вода, является 
изучение химического состава вод эксплоа- 
тируемого месторождения. 

По степени минерализации В. н. м. чрез- 
вычайно разнообразны: они бывают или по- 
чти пресными, как, например, в Грознен- 
ских месторождениях, или сильно солеными, 
как, напр., в Бакинском и Эмбенском райо- 
нах. Но главные составные части этих вод 
одни и те же. Из кислотных радикалов 
встречаются: С’, Вг”, 7’, 50,“, СО,” и 5”; 
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из основных: Ма’, К’, Са”, Ме“, бг’, Ее’, 
АГ’ и Г”. Кроме того имеются следы со- 
лей фосфорной кислоты, следы М, В и соли 
жирных кислот. Преобладающей составной 
частью В. н. м. являются: СГ, СО,“, Ма’, 
Са’ и М2''. Некоторые воды содержат Н,5 и 
СО, в газообразном состоянии. НЗ нередко 
встречается в водах Бакинских нефтяных 
месторождений; СО, имеется в свободном со- 
стоянии в нижи. водах Биби-Эйбата, но осо- 
бенно большое содержание наблюдается в во- 
дах Майкопского нефтяного месторождения. 

Иногда на практике для классификации 
вод при разработке нефтяных месторождений 
ограничиваются указанием степени их мине- 
рализации, определяемой, напр. на Бакин- 
ских промыслах, ареометром Боме. Однако 
этого метода часто оказывается недостаточ- 
но. Для более полной характеристики вод по 
их химическому составу существует метод 
Пальмера, принятый как на наших неф- 
тяных промыслах, так и на промыелах Аме- 
рики. Для применения этого метода предва- 
рительно необходимо выразить анализ ис- 
следуемой воды в ионной форме; далее все 
радикалы выражаются в единицах реакци- 
онной емкости путем перемножения весовых 
количеств ионов на реакционные коэфф-ты. 
Численное значение последних получается 
делением валентности иона на его вес. Ре- 
акционная емкость ионов расематриваемого 
анаЛиза переводится в проценты, при чем 
сумма всех положительных радикалов, рав- 
но как и сумма всех отрицательных ради- 
калов, приравнивается 50%. Пальмер рас- 
сматривает основные свойства вод в зави- 
симости от взаимного содержания различных 
к-т и оснований. Все кислоты группируются 
на сильные (НСІ, Н,50, и НМО.) и слабые 
(Н.СО. и Н,5). Основания подразделяются 
на щелочные (Ма и К) и щелочноземель- 
ные элементы (Са и Мә), Для каждой из 
групп Пальмер дает соответствующее опре- 
деление. Соленость определяется как свой- 
ство, вызываемое наличием в солях сильных 
кислот, щелочность же определяется содер- 
жанием слабых к-т. Свойства, зависящие от 
присутствия щелочей, называются первич- 
ными, а свойства, зависящие от щелочно- 
земельных радикалов, —вторичными. Пер- 
вичная соленость вод определяется содер- 
жанием сильных к-т и щелочей. Если силь- 
пые к-ты превышают содержание щелочей 
и избыток кислот нейтрализуется щелочно- 
земельными радикалами, то имеется налицо 
вторичная соленость. Первичная щелочность 
получается, когда содержание щелочей пре- 
вышает содержание сильных. к-т и избыток 
щэлочей нейтрализуется слабыми кислотами. 
Вторичная. щелочность получается при из- 
бытке щелочноземельных элементов и сла- 
бых к-т. Первичная щелочность (вода мяг- 
кая) и вторичная соленость (вода жесткая) 
несовместимы; жесткость при вторичной со- 
лености постоянная, при вторичной же ще- 
лочности—временная и мозжкет быть удале- 
на кипячением. 

Классификация Пальмера весьма удобна 
для характеристики В. н. м. На фиг. 2 дана 
графическ. схема, поясняющая сущность ха- 
рактеристики вод по этому способу. Однако 
для распознавания вод в нефтяных место- 


рождениях иногда приходится прибегать 
еще к добавочному их подразделению на ос- 
новании соотношений реакционных емкостей 
хлоридов, сульфатов и карбонатов. 
Данные химич. анализа вод могут давать 
некоторые указания на происхождение этих 
вод. В водах нефтяных месторождений надо 
различать: 1) поверхностные, 2) приурочен- 
ные к нефтеносной толще и 3) глубинные 
воды. Поверхностные воды—6б. ч. 
сульфатные, различной минерализации и со- 
лености. Приходя в контакт с нефтеносной 
толщей, они изменяют свой состав, но их 
характерная особенность, содержание сер- 
нокислых солей, позволяет легко отличать 
их от собетвенно нефтяных вод. Для Бакин- 
ского района по- 
верхностными во- 
дами являются во- 
ды террае древне- 
го Каспия и озер- 
ные воды, насыща- 
ющие пески про- 
дуктивной толщи 
в местах их вы- 
хода на поверх- 
ность. Для Грог?- 
ненского района 
водами поверхно- 
стными являют- 
ся грунтовые, или 
подпочвенные, и 
речные воды, про- 
никающие в пла- 
сты продуктивной 
толщи путем про- 
сачивания сверху 
вниз или непо- 
средственным про- 
питыванием пори- 
стых пород про- 
дуктивной толщи 
в местах их вы- 
хода на поверх- 
ность. Для Эмбен- 
ского района име- 
ют значение грун- 
товые воды, ко- 
торые обладают | 
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большой солено- 
стыо и просачива- 
ются в пласты, 
прикрывающ. про- 
дуктивную толщу. Воды, приурочен- 
ные к нефтеносной толще, или соб- 
ственно нефтяные воды, характеризуются 
отсутствием сернокислых солей. Генезис 
этих вод для каждого района различен в 
зависимости от его геологического строе- 
ния. Для Бакинского района наиболее ми- 
нерализованные воды приурочены к сви- 
там наиболее продуктивных нефтяных пла- 
стов. Такое залегание соленых вод, их одно- 


‚ образный химич. состав, вполне гармониру- 


ющий с однообразным литологич. составом 
песчаноглинистой продуктивной толщи, их 
;°, близкая к Г содержащих эти воды слоев, 
дают основание рассматривать их как иско- 
паемые, неразрывно связанные с содержащи- 
ми их слоями. Эти ископаемые воды, иначе 
называемые первичными, могли сохранить- 
ся даже при сильн. складчатой дислокации, 
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какая имела место на Апшероне, в пластах 
продуктивной толщи; характерной особенно- 
стью последней является непостоянство раз- 
реза, выклинивание пластов, переход глин 
в пески и обратно и наличие замкнутых 
форм залегания песков. Глубинные во- 
д ы-— это гипогенные воды, поднимающиеся 
по трещинам с глубины и поступающие в 
пласты продуктивной толщи. Темп-ра этих 
вод выше #° слоев, в которые они проника- 
ют. Свойства их чрезвычайно разнообразны. 
В нефтяных месторождениях возможность 
встречи таких вод не исключена, однако во 
всех ныне эксплоатируемых нефтяных место- 
рождениях Со- 
юза, повидимо- 
му, не приходит- 
ся иметь дела с 
гипоген. водами.. 
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Отдельные типы вод в недрах нефтяных 
месторождений большею частью представля- 
ют собою смеси двух основных типов: поверх- 
ностных и первичных вод, при чем оба типа 
могут подвергаться метаморфизму под дей- 
ствием углеводородов. В зависимости от сте- 
пени участия отдельных компонентов и сте- 
пени метаморфизации Дж. Ш. Роджерс дает 
такую классификацию В. н. м.: 1-я группа— 
нормальные воды с большим содержани- 
ем сульфатов, типичного атмосферного про- 
исхождения; ®-я группа—умеренно изме- 
ненные воды с меньшим содержанием суль- 
фатов, смеси с преобладанием атмосферных 
вод; 3-я группа — сильно измененные во- 
ды, практически не содержащие сульфатов. 
В последнюю группу входят: 1) карбонатные 
воды-—атмосферного происхождения, 2) рас- 
солы-—соленые воды первичного происхо- 
ждения. Группа нормальных вод характери- 
зуется вторичной соленостью и отношением 
карбонатов к сульфатам меньшим 1; содер- 
жание в них щелочноземельных элементов 
м. б. значительное. Во второй группе, если 
преобладают атмосферные воды, обнаружи- 
ваются первичная щелочность, сульфатная 
соленость свыше 15% общей солености, от- 
ношение карбонатов к сульфатам от 1 до 
15; щелочноземельных элементов меньше, 
чем щелочей. В случае преобладания первич- 
ных вод, во второй группе наблюдается: 
вторичная соленость, сульфатная соленость 
свыше 1% общей солености; щелочноземель- 
ных элементов меньше 10% всей реакпи- 
онной емкости. В третьей группе карбонат- 
ные воды характеризуются первичной ще- 
лочностью свыше 50% общей солености и 
сульфатной соленостью меньшей 15% ее, 
отношение карбонатов к сульфатам выше 15; 
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щелочноземельных элементов меньше 8% об- 
щей реакционной емкости. Рассолы облада- 
ют вторичной соленостью; сульфатная соле- 
ность менее 0,5% общей солености; щелочно- 
земельных элементов от 1 до 2%. На фиг. 3 
дана диаграмма, показывающая соотношение 
нефтяных вод атмосферного и первичного 
происхождения и их метаморфизацию при 
приближении к нефтяной зоне. 

Воды Бакинского района отли- 
чаются своеобразн. составом. Это—соляные 
рассолы. Преобладает составная часть МаС1. 
Кроме того найдены: СаС1., МЄС1,, А1,С1,, 
ЕеСі,, МаВг, МеВг,, Мах, МЕЈ,, Ма.СО., 
СаСО,, МСО, Бг, соли фосфорной кислоты, 
СО», Н,5, следы і, В, соли жирных кис- 
лот и др. Характерной особенностью нефтя- 
ных вод является почти полное отсутствие 
сернокислых солей (табл. 1). 

Анализы обнаруживают уменьшение ми- 
нерализации со стратиграфич. глубиной. Как 
видно из анализа, хурдаланская вода, зале- 
гающая в нижнем отделе продуктивной тол- 
щи, обладает наименьшей минерализацией 
из всех буровых вод Бакинского района: 
Если просмотреть разрез продуктивной тол- 
щи во всех промысло- 
вых районах, то бросает- 
ся в глаза зависимость 
минерализации вод от 
литологического соста- 
ва пород. Наиболее ми- 
нерализованные воды; 
с плотным остатком от 125,37 до 153,21 г 
на л, принадлежат Сураханам, Раманам 
и верхним слоям Биби-Эйбата, где в раз- 
резах продуктивной толщи развиты гли- 
ны, пески же играют подчиненную роль. 


< Ларбонатные боды 


Сиешаныце 
воды 


На Апшеронском полуострове имеется еще 


более минерализованная вода из пластов, 
залегающих в кровле продуктивной толщи. 
Вода эта вытекает из скважин у дер. Кала. 
Ее плотность по Вё 18°, при удельном ве- 
се 1,148. В середине толщи во всех районах 
пески преобладают, и здесь видны колеба- 
ния плотного остатка от 79,22 до 41,80 г 
на л. Наконец, в Хурдалане, т. е. в низах 
продуктивной толщи, имеются почти сплош- 
ные пески и вода с наименьшей минерали- 
зацией (плотный остаток —16,57 г). 
Зависимость минерализации вод от лито- 
логич. состава пород дает основание выска- 
зать предположение о насыщении вод со- 
лями, содержащимися в глинисто-песчани- 
стых слоях продуктивной толщи. Геотермич. 
наблюдения дали возможность установить 
существование воды с Г, близкой к Г° слоев 
забоя скважин, а химический состав этих 
вод выяснил принадлежность их к одному и 
тому же типу вод. Имеются также воды с К, 
превышающей Ё слоев забоя скважин, а 
следовательно, притекающие по трещинам 
из глубины. Они менее минерализованы, чем 
предыдущие воды. С такими водами прихо- 
дится иметь дело, наприм., на Биби-эйбате, 
но, повидимому, они не гипогенного, а атмо- 
сферного происхождения, так как вся про- 
дуктивная толща Биби-Эйбата, залегающая 
на значительной глубине, выходит на рас- 
стоянии ок. 5 км на запад, близ горы Аташ- 
ка, наружу; атмосферные осадки, насытив 
здесь мощные пески продуктивной толщи, 
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Табл. 1.-Анализ типичных вод Бакинского района. 
Воды древнекаспийских террас 
Глубина при отобрании нижние слои Вода серных 
Вода Каспий- верхние слои др.-касп. отло- 
пробы и результаты А ванн 
ского моря др.-касп. отлож. | жений колодец 
анализа : Асадулаева в Сураханах 
на Шиховом мысе| между Сураха- 
нами и д. Бина 
Глубина вм... ...@....... поверхн. 6,4 12,8 18,6 
Уд. веса... 1,0164 — 1,00361 — 
Сухой остаток вегм........ 13,810 26,9 6,664 11,074 
СО, вај... 0,07998 — 0,091 10,1462 
503 зв ааа. 2,526 2,35 с, 093 2,4859 
СТ оваа. 5,361 13,9 2,6512 3,8424 
Сад въ... .. 0,4888 1,6 0,5 0,975 
МО ое 1,2231 1,67 0,464 0,4358 
Ма,О › › . и... — — 2,0895 3,9445 
НЮ ьо»... — — 0,0449 0,0587 
О: в ваа 0,0032 — 0,012 — 
Ее.О, + АБО, вам ...... .. 0,0053 — 0,0055 0,033 
МаС1 + КС] вам ........ . 8, 342 — — — 


Воды из нефтеносной толщи 


Нин. 
уб в верхний отдел отдел 
лубина при отобрании —— - - – | 
Б о Биби-Эйбат Сураханы ат б а зала. Хур. 
пробы и результаты Е ва . — У 2 д 
| Бар зое я |а. вео = 
анализа ЗЕЕ защ | 29 | #5 |Я5Ё |558 2. | Я 
8“ | в; | в а | в | 8.9 | в, | 58 
н=н | бы 5 5щ 54 | 52а | 5Ро | 8> 5о 
Глубинав м... ...... . 42,7 399,0 |847,0 1484,3 |652,8 |416,0 |466,6 |352,0 |420,3 
Температура ........... 15° 29° 44,1° — — — — — — 
Уд. вес... еее. 1,0114 1,0866 1,0541] 1,0988] 1, 0893 — — — — 
Сухой остаток вём.....,.. 13,860 125,37 73,88 1158,21 1133,71 |144,42 | 79,22 41,30 16,57 
СО, вам еее. 0,2363 0,1171! 2,0764| 0,03 | 0,0497| 0,2845) 1,0976) 2,303 | 0,8803 
ЗО; ьа. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
С] н» 6,4944 | 76,703 | 41,737 | 93,87 | 78,8375! 84,294 | 45,965 | 21,546 | 8,4588 
Саб хз» ....... ОО 0,196 6,076 | 0,554 | 6,752 | 6,266 | 7,375 | 0.87 | 0,124 | 0,054 
МЕО › » Н . 0,1301 4,349 | 0,4334] 6,2505] 1,4909 3,9081| 1,1604 0,045 | 0,2631 
М№а,О» ьа... . 8,9812 | 54,022 | 37,406 | 65,857 | — — — — — 
Н;О » » ааа 0,0691 0,4502] 1,157 | 0,8139] — — — — — 
$10 кә. 0,025 0,0075] 0,0475| 0,006 | 0,008 | — — — 0,0152 
Ве,О, + А1,0, вал ....... . — 0,122 | 0,018 | 0,514 | 0,136 | 0,037 | — — 0,028 
Кео вам „еее... 0,0839 — — — — — — — — 
Н,$ 5»... еее Следы (?) — — — — — — — — 
Мас! + КГ вем ...... А — — — — 110,928 — — — 15,201 


заполняют более пониженные места пластов 
на Биби-Эйбате и, под влиянием гидроста- 
тического. давления, поднимаются по тре- 
шинам вверх, оставляя в местах выхода их 
на поверхность следы циркуляции в виде 
мошных натеков кальцита. 

Из вод Бакинского района наиболее изу- 
ченными являются воды Биби-Эйбата, Здесь 
установлены следующие водоносные гори- 
зонты: 2 горизонта поверхностных вод в тер- 
расах современного и древнего Каспия, © го- 
ризонта верхних вод в песках коренных по- 
род, прикрывающих продуктивную толщу, 
и 35 водоносных горизонтов в собственно 
продуктивной толще до глубины 1 066,8 м. 
Из последних наиболее постоянны 11 го- 
ризонтов. Вода первых 4 горизонтов соб- 
ственно продуктивной толщи относится к 
сильно измененным водам горизонтов, при- 
крывающих продуктивную Толщу; осталь- 
ные горизонты, приуроченные к наиболее 
продуктивным пластам, относятся к первич- 
ным водам. В этих водах сернокислые соли 
совершенно отсутствуют. Содержание СІ, Са 


и Ме с глубиной уменьшается, а содержа- 
ние Н,СО,, 510., Ма и К увеличивается. Из 
анионов преобладающую роль играет С], из 
катионов —Ма.. В табл. & приведены анализы 
пластовых вод. Воды ‘верхних горизонтов 
обладают вторичной соленостью, к-рая по- 
степенно уменьшается к ХІІІ пласту. и ис- 
чезает в ХГУ пласту, где появляется первич- 
ная щелочность, увеличивающаяся с глу- 
биной. Эта щелочность в низах продуктив- 
ной толщи на Хорасанской и Бинагадинской 
площадях доходит до 50%. 

Гидростатическ. уровень вод Биби-Эйбата, 
расположен на различной глубине—от 50 м 
(от поверхности) во ІІ пласту до 240 м в 
ГУ пласту. В наиболее продуктивных пла- 
стах, от ГУ до ХІ, наинизший уровень— 
около 240 м. От ХІ пласта он начинает по- 
вышаться: так, в пластах ХПи ХИТ уро- 
вень залегает на глубине 160 м, в плас- 
тах ХПІ — ХГУ — на 140 м, в ХГУ — на 
130 м ив ХУ—на 120 м. 

Воды Грозненских месторож- 
дений по их залеганию надо разделить на 
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Табл. 9.—Пластовые воды Биби-Эйбата. 


1 л содержит ве ; Свойства вод по Пальмеру 
№ Глубина Соле- - соленость г щелочность 
Плаеты |скважин и Уд. в. | ность в % в % 
вм о СІ СО, | Сао | Ме0о (__ 4 о 
участков в °Вё | 
первичн.! вторичн. первичн. | вторичн. 
ІҮ 19/48 322,2 | 1,0865 11,5 7,67 | 0.011 0,607 ы 80,00 19,76 — 0,24 
у 34/17 601,7 | 1,0820 | 10,9 | 7,47 | 0,038) 0,37 | 0,58 | 80,94 18,94 — 0,82 
ҮП 8/56 473,7 | 1,0774 | 10,4 | 5,86 | 0,033| 0,413 0,136] 87,10 12,00 — 0,90 
Хх 11/56 529,1 | 1,0774 10,0 5,39 | 0,045 0,40 | 0,137 86,40 12,28 — 1,32 
хи 30/х Хх 620,9 | 1,0637 | 8,5 | 5,39 | 0,069! 0,17 | 0,07 | 93,74 4,26 — 2,00 
ХП 19/55 757,4 | 1,0651 8,7 5,40 | 0,107] 0,602 0,08 95,16 1,74 — 3,10 
ХІП--ХІУ | 29/ХХ 821,4 | 1,0595 | 8,0 / 4.80 | 0,152 0,06 | 0,11) 94,66 0,48 — 4,86 
ХІУ 9/ХХ 847,0 | 1,0541 | 7,5 ! 4217 | 0.207) 0,055 0,033 92,60 — 4,18 3,22 
хү | 55/ХХ 949,5 | 1,0370 51 | 2,7 | 0,292] 0.017 0,019) 85,16 — 13,12 1,72 
45/27 1104,2 | 1,0290 | 41 | 1,92 | 0.3921 0,009] 0,014] 75,24 — 23,26 1,40 


Н 


две категории: 1) воды, залегающие в пла- 
стах, прикрывающих продуктивную толщу, 
т. е. воды акчагыльских пластов, крипто- 
мактровых слоев и синдесмиевых мергелей, 
2) воды продуктивной толщи, т. е. спанио- 
донтелловых и чокракско-спириалисовых 
песчаников. 

В Старо-Грозненском месторождении ак- 
чагыльские пласты содержат соленую и хо- 
лодную воду на южном крыле антиклинали. 
На выходах они дают небольшие источники 
соленой воды на восточном и зап. концах 


Табл. 3.-А нализы вод нефтяных 
рождений. 


антиклинали нефтеносные горизонты стано- 
вятся водоносными, давая вместо нефти так 
назыв. синклинальную, или краевую, воду. 
Воды Грозненских месторождений не- 
достаточно изучены. Вследствие неправиль- 
ной разработки месторождений многие пла- 
сты обводнены водами как верхними, таки 
нижними, и поэтому дать точный состав 
вод по пластам и глубинам их залегания 
не представляется возможным. Однако ана- 
лизы изолированных вод ХІ и ХІІІ пластов 
все же имеются (приведены в табл. 3). 
Присутствие солей серной 
место- к-ты в ХІ пласте указывает на 
обводненность пласта синкли- 


Пластовые воды !Вода Май- Вода Бере- нальной водой. Вода ХІІІ плае- 
Наименование данных | Старо-Грозненского | копских | Кейского | та относится к типу ископае- 
района промыслов оро -| мых В.:н. м. Гидростатич. уро- 
вень спаниодонтелловых вод 
№ пласта ХІ хіп — — колеблется ок. 192 м на своде 
№ участка , асаа 19 114 В/42 —_ антиклинали, а на южных уча- 
№ скважины ...... 1 38 2 З стках около 85,3 м, считая от 
үлубинавм....... 425 1122,3 — 411,5 | устья скважин. Уровень спи- 
Сухой остаток в г/л. . . 3,95 10,80 7,88 71,10 риалисовых вод для южных 
(при 180°) (при 180°) | (при 110°) участков залегает на 416,0 м. 
Остаток после прокали- _ _ т 95 —_ Темп-ра вод Грозненского рай- 
СІ вај. ....... 0,4048 2,4647 0,7872 39,7500 | Она спаниодонтелловых и спи- 
Вг »ь»ь........ — — — 0,2400 | риалисовых слоев очень высо- 
50 НН 0 5562 0,0020 — ка; так, в Соленой балке на 
з Я Я ета А — — 
Со, »ь » ] | 0,8734 св. 2,0100 св. || | 4обл 0 1500 глубине 874,8 м получена вода 
Ы ее {| 1,7820 4,1820 |Ё , сё 80°, а на участке 4%, сква- 
МО Б СС 000 слом | ом | 35000 | жина № 1, с глубины 548,3 м. 
М№М,О р». ....... 1,7174 5,2182 3,6864 27,7800 | Из спириалисовой толщи по- 
КО »ь........ — — 0,0481 7,4300 | лучена вода с Г 78°. . 
А10: МОНЕ — — — 0.0500, В Ново-Грозненском место- 
Оз ое — — — А 
Ре,О. + А1,0. в ајд... | 0,0340 0,0100 0,0120 1 рождении отмечены водоносные 
МН, вал. ....... — — — 0,0400 | горизонты: 1) в галечниках и 
510, вал ........ 0, 0408 0,0296 0,0360 . 0,0200 | песках, залегающих на неболь- 


ших глубинах в подошве после- 


антиклинали. Воды криптомактровых слоев 
также являются солеными. Трещиноватые 
синдесмиевые мергеля слабо водоносны на 
крыльях антиклинали. В спаниодонтелло- 
вых слоях имеются 4 верхних песчаника, 
которые в настоящее время являются водо- 
носными почти по всей площади, за исклю- 
чением небольшой части, соответствующей 
наибольшему поднятию складки, и север- 
ного крыла антиклинали. Все остальные 
спаниодонтелловые и чокракско-спириали- 
совые песчаники, от І до ХУІІІ пласта, не- 
фтеносны, но нефтеносность их приуроче- 
на только к центральным частям месторо- 
ждения, т. е. к сводовым частям антиклина- 
ли. На крыльях же и на погружении оси 


третичных отложений, воды пресны и суль- 
фатны; 2) в сарматских и синдесмиевых 
слоях (нижний сармат) воды значительно 
минерализованы; главная составная часть 
их—хлористый натрий; они содержат иод, 
жестки и бессульфатны; 3) в спаниодонтел- 
ловых слоях продуктивной толщи воды сла- 
бо минерализованы, обладают малой жест- 
костью, содержат сульфаты, имеют высокую 
р (ок. 90°), большой дебит и высокий гидро- 
статич. уровень, вызывающий иногда выте- 
кание воды через устье скважины. 11 спанио- 
донтелловый песчаник водоносен почти во 
всей площади. В остальных достигнутых 
бурением песчаниках, повидимому на кры- 
льях антиклинали нефть замещается водой. 
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Табл. 4.—Воды Ново-Грозненского района. 
а і л содержит ве Свойство вод по Пальмеру 
ВИ ———— 
№ 2 «Д соле- щелочность 
28 | 58 Ее: О + ность в % в % 
пласта | 8 | ©5 |) О |80, | СО,| Ма | Са | Ме іО, 
о ра +А1,0, пер- | вто- | пер- | вто- 
ёз | нба | вичн. | ричн. | вичн. | ричн 
| 
| 
Верхняя | | 
вода 15/22 | 371,2 | 36,7945] — 10,72 | 19,77 |0,92 |0,8106 | 0,0936 |0,1132| 88,4 9,4 — 2,2 
І 1/34 | 428,9 3,3775] — 10,729 | 2,639 0,0441 0,0446 | 0,0172 0,0264] 79,6 — 15,6 4,8 
п 1/74 | 484,3 0,343810,371310,684 0,884110,0081 — 0,006 [0,034 43,2 — 55,8 1,0 
Хх 3/18 | 588,9 0, *0517 0, 156410,4108| 0,416110,0082 — 0,0252 — 25,6 — 72,8 1,6 
ХІ 7/42 | 740.4 0, "1127 0,2761.0, 5625 0,6536'0,0265! 0,0013 | 0,0066 |0,0586| 32,2 — 63,0 4,8 
ХІПІ 4135 | 815,0 | 0,1212.0,2634|0’1949| 0.323310.0267 °— | 0,0176 | '— | 578 — 33,6 8,6 
Горячеводекий | | 
источник | — 0, 0633'0,225 [285 0,2813|0,008 | Следы! 0,003 [0,058 | 46,8 — 50,0 3.2 
і 


Воды Эмбенского района сильно 
минерализованы (от ? до #1° Вё). По сво- 
ей минерализации они напоминают воды Ба- 
кинского района, но с глубиной минерали- 
зация их увеличивается. Әто увеличение на- 
ходится в соответствии с геологическ. строе- 
нием района. Продуктивные нефтяные го- 
ризонты двух получивших промышленное 
значение месторождений Доссора и Мака- 
та приурочены к свите слоев средней юры, 
подстилаемых толщей грубозернистых пес- 
ков и галечника, мощностью около 170,7 м; 
ниже последних залегает красноцветная тол- 
ща мергелистых глин, подстилаемых в свою 
очередь отложениями гипса и каменной со- 
ли пермской системы. Эти последние отло- 
жения и являются первоисточниками мине- 
рализации вод, циркулирующих в месторо- 
ждении. Тектоника района для такой цир- 
куляции вод крайне благоприятна: район 


представляет собою ряд куполов с пологим . 


залеганием пород, разбитых сбросами; по 
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ЕЕ 9-иобм (1)- глан. оёсон 
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А" уну Ур ВЕРЕ о ора А 


бел мел -нефть 


ских нефтяных промыслов. Здесь имеются 
три типа вод: пресная-—верхняя, сероводо- 
родная-—промежуточная, и углекислая— 


Табл. 5.—Соленость вод 
района (в °В 


Эмбенского 


Нефтян. место- 
рождения 


| Доссор Макат 


Возраст 


Белый мел 
Сеноман 
Неоком ....... 
Средпяя юра 
І горизонт... 
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ПІ » 
гү 


» 


12 
11 
21 


нижняя. Пресная вода залегает в толще пе- 
сков, подстилающих горизонт Нефтянских 
колодцев майкопской свиты с тяжелой неф- 
тью. Эта толща мощных песков выходит на 
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сбросовым трещинам сильно минерализован- 
ная вода поднимается кверху и пропитывает 
встречающиеся на пути как пустые, так и 
нефтеносные пески на границе контура по- 
следних. Подходя к поверхности, ‘соляные 
рассолы разбавляются поверхностными во- 
дами, поступившими в месторождение свер- 
ху, и в результате получается то распреде- 
ление вод, какое имеет место в Эмбенском 
районе и какое показано в табл. 5 и на раз- 
резах месторождения (фиг. 4). 

Из вод Нубано-Черноморско- 
го района лучше изучены воды Майкоп- 


поверхность и питается атмосферными во- 
дами. Сероводородная вода залегает в ос- 
новании горизонта Ширванских колодцев 
майкопской свиты, тоже с тяжелой нефтью. 
Этот водоносный горизонт отделяется от ле- 
жащего выше нефтеносного песка неболь- 
шим прослоем глины. Углекислая вода при- 
урочена к песчаным линзам пласта, залега- 
ющего в кровле горизонта темносерых би- 
туминозных глин, которые покрывают лин- 
зы нефтяного пласта с легкой нефтью, за- 
легающие на фораминиферовых глинах. Ана- 
лиз воды этого пласта показан в табл. 3. 
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Воды месторождения Берекей 
залегают на глубине около 426,7 м непосред- 
ственно над нефтяным фонтанным пластом 
и имеют Р ок. 51°. Воды эти обладают зна- 
чительным дебитом и затрудняют эксплоа- 
тацию месторождения. По составу они отно- 
сятся к типу вод с вторичной соленостью 
и характеризуются отсутствием сернокислых 
солей (см. табл. Зи 6). 


Табл. 6.—Свойства воды месторожде- 


ния Берекей по Пальмеру. 


Соленость в % | Щелочность в % 


первичная | вторичная | первичная | вторичная 


90,4 | .8,6 | — | 1 


Воды газового месторождения 
Дагестанские Огни, в котором мож- 
но предполагать присутствие нефти, зале- 
гают на небольшой глубине. Здесь имеются 
поверхностные воды, залегающие в песках 
нижних слоев древнекаспийск. террасы. Они 
обладают значительным дебитом, нормаль- 
ной темп-рой и содержат сернокислые со- 
ли. Воды, выделяющиеся из газоносной тол- 
щи спириалисовых слоев, бессульфатны и 
имеют повышенную температуру, хотя и 
залегают на глубине 29,9 м (см. табл. 7). 


потерю газа, выходящего из скважины, уве- 
личение расходов на откачку, возможность 
оттеснения нефти на соседний, не затрону- 
тый эксплоатацией участок и образования 
эмульсий, для выделения из которых нефти 
требуются иногда сравнительно значитель- 
ные расходы. Т. о. разработка обводненно- 
го месторождения ложится тяжелым бреме- 
нем на финансово-экономич. сторону пред- 
приятия, повышая себестоимость нефти.При- 
мером сильно обводненных месторождений 
вследствие неправильной эксплоатации их 


могут служить старые площади Балахано- 


Сабунчи-Раманинского района. Ныне здесь, 
при годовой добыче в З млн. т нефти, при- 
ходится извлекать из недр ок. 30 млн. т во- 
ды; уже один этот фактор сильно увеличи- 
вает себестоимость добычи нефти на этих 
площадях. Для успешной борьбы с водой в 
нефтяном месторождении должны быть точ- 
но установлены местоположения различных 
водоносн. горизонтов, и приняты меры при 
бурении скважин для прочной изоляции вод 
от нефтеносных и газовых пластов. Для пре- 
дупреждения обводнения недр эксплоата- 
цию скважин необходимо производить осто- 
рожно, так как при резких колебаниях уро- 
вня жидкости в скважине обсадные трубы 
легко м. б. смяты или сломаны давлением 


Табл. 7.-Анализ вод месторождения Дагестанские Огни. А 


з 85 1 л содержит в г Свойства вод по Пальмеру 
= с 
с ба соленость щелочность 
Пласт Е | 22 в % В % 
74 о" СІ 50, Со, Ма Са Е 
= я я пер- вто- | пер- вто- 
2 СВ вичн. | ричн. | вичн. | ричн. 
Древнекасп. тер- 
раса...... 14,0 | 42,692 | 28,3209 0,748 | 1,3466 | 15,2489| 0,6256 | 0,3863 | 92,74 | 2,10 — 5,16 
Спириалисовые | 
гавоносные слои 29,9 | 66,880 | 40,6849 | Следы | 0,4182 | 25,5611| 0,2101 | 0,4239 | 96,10 2,7 — 1,2 | 


При разработке нефтяных месторождений 
от успешной борьбы с водой зависит и успех 
рациональной эксплоатации нефтяных пла- 
стов и возможность эксплоатации слоев га- 
зовых. Вода, поступившая в скважину из 
водоносных горизонтов, залегающих выше 
или ниже нефтяного пласта, препятствует 
извлечению из него нефти, оттесняя ее от 
забоя скважины. В зависимости от давления 
газа в пласте и степени его истощенности 
вода в большей или меньшей степени про- 
никает в пласт, обводняет его и делает даль- 
нейшую эксплоатацию его затруднительной. 
Обводнение нефтяных месторождений в боль- 
шинстве случаев является результатом не- 


рациональной или хищнической разработки, . 


когда проводят скважину без прочной изо- 
ляции пройденных водоносных горизонтов. 
В некоторых случаях обводнение является 
результатом естественного истощения нефтя- 
ных пластов, когда нефть в пласту постепен- 
но замещается так наз. краевой, или син- 
клинальной, водой. В таких случаях иногда 
для замедления надвигания воды возмож- 
но принятие некоторых мер, как, например, 
накачивание в пласт сжатого воздуха или 
газа. Присутствие в эксплоатируемых плас- 
тах значительных количеств воды обуслов- 
ливает потерю большого количества нефти, 
которую вода может задержать в недрах, 


воды в затрубном пространстве и воды мо- 
гут проникнуть в нефтяной пласт. Особенно 
осторожной эксплоатации требуют скважи- 
ны с забоем в нефтяных пластах, имеющих 


` пластовую воду. При интенсивной эксплоа- 


тации пластовая вода может промыть по- 
ристую породу у забоя скважины и, обра- 
зовав водяной запор, закрыть приток не- 
фти в скважину. 

Для некоторых нефтяных месторождений 
синклинальная, или так наз. краевая, вода 
является иногда, повидимому, главным фак- 
тором производительности скважины, т. к. 
она создает гидростатич. давление, под влия- 
нием которого нефть притекает к забою при 
вскрытии скважиной пласта. Регулирование 
производительности таких скважин для 60- 
лее продолжительной их эксплоатации необ- 
ходимо, так как форсирование ее может вы- 
звать прорыв воды к забою и затопление 
ею пласта. Для повышения продуктивности 
скважин пользуются иногда напором воды, 
вызывая искусственное обводнение нефтя- 
ных пластов. Такой метод повышения про- 
дуктивности скважин применяется при раз- 
работке некоторых уже достаточно истощен- 
ных нефтян. месторождений в Америке (на- 
пример Бредфордское месторождение), где 
по границам участков устраивают так наз. 
водяные заборы из особо проведенных сква- 
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жин, в которые накачивают воду. Поступая 
в пласт, вода гонит нефть к забою эксплоа- 
тационных скважин и увеличивает т. о. про- 
дуктивность скважин в несколько раз. При- 
менение этого метода окончательно портит 
месторождение и возможно только при 0со- 
бом литологическом характере пласта и со- 


ответственных условиях его залегания. 
Лит.: Абрамович М. В., Исследование буро- 
вых вод в нефтяных скважинах, «Нефт. дело», Баку, 
1942, 11; Голубятников Д. В., Буровые воды 
Биби-Эйбата, «Труды Геологич. комитета», П., 1916, 
вып. 141; его же, Буровые воды нефт. месторожд. 
Бакинского района, «Нефт. и сланц. хоз.», М.—П., 
1922, 7—8; его же, Берекейская нефтеносная пло- 
щадь, «Изв. Геологич. комитета», СПБ, 1906, 7; М е- 
ликов А. А., Буровые воды и водоносность недр 
Биби-Эйбатской бухты, «Аз. нефт. хоз.», Банку, 1996, 
6—7; Шульгин С. В., Промышленные горизонты 
Сураханск. района, там же, 1927, 1; Ульянов А., 
Водоносн. горизонты Бинагадинских нефтеносных ме- 
сторождений, там же, 1927, 5; Апресов С.М., Сабун- 
чинская нефтеносная площадь, Баку, 1927; Сель- 
ский В., О буровых водах Грозненской нефтеносн. 
площади, «Грозн. нефт. хоз.», Грозный, 192%; Сах а- 
нов А. Н. и Лучинский И. О., Буровые воды 
Грозненского района, «Нефт. и сланц. хоз.», М., 1922, 
2; Линдроп Н. Т., Буровые воды Ново-Грознен- 
ского района, там же, 1925, 6; А носов А., Минер. 
воды Майкопск. нефт. промыслов, «Аз. нефт. хоз.», 
Баку, 1925, 6—7, 89; Скворцов В. П., Эмбенские 
районы Доссор и Макат, «Нефт. хоз.», М.—Л., 1926, 
3,5,7; Амброз А. В., Подземные условия нефтя- 
ных месторождений, перевод с англ., М.—П., 1923; 
Роджерс Д. Ш., Химическое соотношение вод 
нефтяных месторождений, пер. с англ., М.—П., 1922; 
Суигарт Т. И., Бичер С. И. и Джердж 
Х. С., Эксплоатация нефтлных месторождений, пер. 
с англ., Баку, 1926; Справочник по нефтяному делу, 
Сов. нефтян. пром., М., 1995; Н бГег Н., Оаз \У!аз- 
зег іп аеп ЕгадӧІверіеіеп, раѕ Егаб В. 2, Гера, 
4909; Ра\ мег СЪ., Тһе Сеосһетісаі Іпіегргёа- 
$101 ої \/жег Апа1уѕез, «0. 5. бео1081са1 Зигуеу», Ма- 
зһіпоќоп. 1909, Вон. 279. Д. Голубяткиков. 


ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА, мельнипа, приво- 
димая в движение водяным двигателем. В. м. 
бывают самых разнообразных размеров 
от небольших крестьянских, с одним-двумя 
жерновыми поставами, до крупных товар- 
ных мельниц большой производительности. 
(В. м. простейшего типа, приспособленная 
специально для работы весной при высоком 
уровне воды в реке, называется вешняк). 
В. м. является самым старым типом мельниц, 
т. к. водяной энергией, как более доступной, 
начали пользоваться раньше, чем ветром. 
Преимущества В. м. перед ветряной —в по- 
стоянстве и неизменяемости воды как дви- 
гателя, что дает возможность рассчитать 
годовую производительность. Силовая уста- 
новка В. м. состоит из двух главных частей: 
из собственно водяного двигателя, в котором 
происходит отдача водой полезной работы, 
и из устройств для накопления, подвода и 
отвода воды (плотина, кауз и пр.). Наиболее 
распространенным в небольших В. м. дви- 
гателем является водяное колесо, наиболее 
же совершенным, применяемым на более 
мощных мельницах,---водяная турбина. 

С течением времени мельницы с водяны- 
ми колесами все более и более вытесня- 
лись мельницами с тепловыми двигателями, 
которые, не будучи связаны, как первые, 
территориально с источником воды, могли 
строиться вблизи ж.-д. линий. При наличии 
больших количеств воды продолжали стро- 
ить мельницы с водяными турбинами, ко- 
торые в настоящее время часто представ- 
ляют 5—6-этажные здания, оборудованные 
по последнему слову мельничной техники, и 
успешно конкурируют с мельницами, рабо- 


Т. Э.т. ІУ. 


тающими от тепловых двигателей, благо- 
даря отсутствию расходов на топливо. 

На фиг. представлена мельница сельского 
типа с наиболее совершенным водяным дви- 
гателем—водяной турбиной А со всасываю- 
щей трубой Б и вертикальным валом а, на 


речне 


М 1—7 


котором насажена конич. 
шестерня б, сцепляющаяся 
с другой такой зке шестер- 
ней г на горизонтальном 
валу 0; в-— верхний уро- 
вень воды; н--нижний уро- 
вень воды. Зерно загру- 
жается в размалывающий аппарат В, и 
продукт размола из последнего винтом Е 
подается к самотаске Д, которая поднимает 
его во второй этаж мельницы; из самота- 
ски по течке к продукт поступает в бурат Г, 
гдеон просеивается, и мука выходит по теч- 
ке л, а отруби—по течке м. В. Прокофьев. 

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, система отоцле- 
ния, при которой теплоносителем является 
вода, нагреваемая определенным источником 
теплоты и разносимая по нагревательным 
приборам, установленным в отапливаемых 
помещениях. В зависимости от ѓ° воды и от 
давления в системе отопления различают: 
В.0. низкого, среднего и высоко- 
го давления. Отоп- 
ление низк. давления 
подразделяется на 
отопление с есте- 
ственной цирку- 
ляцией воды, с уси- 
ленной циркуля- 
цией и насосное 
отопление. Кроме 
того, в зависимости 
от способа присоеди- 
нения нагреватель-. 
ных приборов и рас- 
положения трубо- 
проводов, В. о. бы- 
вает: двухтруб- 
ной системы с верхней и нижней 
разводкой и однотрубной системы. 

В. 0. имеет следующие главные состав- 
ные части: котел с арматурой, трубопровод 
из труб и соединительных частей, нагрева- 
тельные приборы, расширительный сосуд и 
регулировочные и предохранительные при- 
способления. Общая схема В. о., действие 
к-рого основано на разнице уд. в. горячей 
и холодной воды, такова: в замкнутом коль- 
це трубопровода в котле К (фиг. 1), рас- 
положенном в нижней части кольца, нагре- 
вается вода, которая и отдает полученную 
ею теплоту отапливаемому помещению при 


З 


Фиг. 1. 
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‚ посредстве нагревательных приборов Н, по- 
мешенных в верхней части кольца. Вода в 
подъемной и подающей ее в приборы тру- 
бе имеет более высокую темп-ру ѓ, и соот- 
ветственно меньший вес ед. объема у’, чем 

| темп-ра воды $, и вес 
ед. объема у” в об- 
ратной трубе. Вслед- 
ствие разности весов 
холодного и нагрето- 
го столбов воды про- 
исходит ее цирку- 
ляция в замкнутом 


да, от котла к при- 
бору и от прибора к 
котлу, и происходит 
она тем сильнее, чем 
больше разность тем- 
ператур (&-—В) и вы- 
сота й между среди- 
нами котла и прибо- 
ра. Эта высота # на- 
зывается цирку- 
ляционной вы- 
сотой, Движущей силой циркуляции во- 
ды, или действующим напором, будет : 
Н = Њу” – у’, 
где й—в м, у’ и у”’—в кг/м, Н—в кг/м? 
или в мм водяного столба, отнесенного к 4°. 
Действующий напор расходуется при цир- 
куляции воды по трубопроводу и приборам 
на преодоление сопротивления трения и 
так назыв. местных сопротивлений соеди- 
нительных частей труб, отводов, вентилей 
и т. п. Поэтому для осуществления цирку- 
ляции воды д. б. соблюдено соотношение 
н> Ў(.Е+ 2), 
где длина трубопровода в м, Р --сопро- 
тивление трения в мм вод. ст. на 1 м трубы, 
й— местные сопротивления в мм вод. ст. 
При верхней разводке в двухтруб- 
ной системе В. о. низкого давления 
(фиг. 2) нагретая в котле. К вода поднимает- 
ся по подъемному стояку вверх, к разво- 
дящему трубопроводу @, располагаемому 
на чердаке здания или под потолком его. 
К самой высокой точке разводящего трубо- 
провода присоединяется расширительный со- 
суд Е, назначение которого—вмещать избы- 
ток воды, получающийся от ее расширения. 
Этот сосуд сообщается с атмосферным воз- 
духом, что необходимо для того, чтобы да- 
вление в верхней части системы не превы- 
сило атмосферного. При помощи разводя- 
щего трубопровода вода разводится пода- 
ющими стояками б к нагревательным при- 
борам Н, установленным в отдельных по- 
мещениях отапливаемого здания, а из них, 
после отдачи. теплоты, поступает обратно в 
котел, через обратные стояки в и обратный 
трубопровод г, для нового нагревания. Ка- 
ждый нагревательный прибор присоединяет- 
ся к двум стоякам, почему и система назы- 
вается двухтрубной. Нижняя разводка 
в этой системе отличается тем, что разводя- 
щий трубопровод а располагается внизу, 
под потолком подвала здания, и вода подво- 
дится к подающим стоякам 6б снизу (фиг. 3, 
обозначения—те же, что и на фиг. 2, пунк- 
тиром обозначена воздушная сеть), от ка- 


Фиг. 9. 


кольце трубопрово- · 


ждого же стояка поднимаются кверху воз- 

душные трубки, соединяющиеся с расши- 

рительным сосудом Е для выпуска возду- 
ха из системы. При 
однотрубной систе- 
ме (фиг. 4) нагре- 
тая вода из котла 
К поднимается по 
главному подающе- 
му стояку вверх и 
по сети разводящих 
труб а доставляет- 

ея к. стоякам б, а 
через них к нагре- 
вательным прибо- 
рам. Отдавшая в 
приборах теплоту 
вода поступает сно- 
ва в тот же стояк, 
смешиваясь с во- 
дой вышележаще- 
го прибора. 

Все указанные системы работают помощью . 
естественной циркуляции и при пра- 
вильном расчете действуют вполне исправ- 
но. Поддерживая определенную РЁ воды в 
котле в зависимости от ѓ° наружного воз- 
духа, возможно регулировать теплоотдачу 


Фиг. 3. 


‚ приборов в помещениях из одного центра. 


Наибольшая Р воды в котле донускается в 
90—95°, а падение {° воды в приборах при- 
нимается в 30, 25, а чаще в 20°, так что сред- 
няя Г прибора равна 75—85°. Эта ї° воды 
соответствует наинизшей наружной Г, при 
средних же ГР воздуха зимою Г приборов 
поддерживается не 
выше 60—65°, что 
является вполне ги- 
гиеничным ‚Так как 
оседающая на тру- 
бах пыль не приго- 
рает при этой Г. 
Двухтрубная сис- 
тема при верхней 
разводке имеет то 
преимущество, что 
циркуляция воды 
происходит быстрее 
и сильнее; однако 
стоимость ее обору- 
дования несколько 
выше, чем при ниж- 
ней разводке, бла- 
годаря  ббльшим 
диаметрам труб. В 
однотрубной сис- 
теме имеется тот недостаток, что поверх- 
ность нагрева нижних приборов д. б. уве- 
личена вследствие более низкой ГР воды, по- 
падающей в них из расположенных выше 
приборов. Кроме того, при однотрубной сис- 
теме происходит более медленное нагрева- 
ние приборов. Эта система, благодаря про- 
стоте трубопровода, чаще применяется для 
отопления многоэтажных зданий с одно- 
образным устройством этажей, а также при 
насосном отоплении, когда получается боль- 
шая циркуляция в стояках. При отоплении 
небольших оранжерей нагревательными при- 
борами служат разводящие трубопроводы, 
которым придается форма змеевиков. Когда, 
район отопления помещений невелик и ко- 


Фиг. 4. 
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тел располагается на одной высоте с нагре- 
вательными приборами или несколько ниже, 
применяется так наз. поэтажное или 
поквартирное отопление. Оно упот- 
ребляется также в тех случаях, когда в от- 
дельных квартирах возможно присоедине- 
ние отопительной сети к кухонному очагу; 
так как при этой системе отопления дейст- 
вующий напор близок к нулю, то циркуля- 
ция воды происходит благодаря добавочному 
напору, создаваемому охлаждением разводя- 
щего трубопровода. Преимущества поквар- 
тирного отопления заключаются в том, что 
при нем отопление каждой квартиры не за- 
висит от отопления остальных. 


Системы В. о. с естественной циркуля- 


цией воды имеют обыкновенно сравнитель- 
но небольшие действующие напоры, и пото- 
му район их действия довольно ограничен. 
При всех благоприятных условиях область 
применения их обычно ограничивается про- 
тяжением системы не свыше 100 м, т. е. го- 
ризонтальное расстояние самого удаленного 
стояка от котла не. превышает 100 м. В 
длинных зданиях или в случае невозмож- 
ности увеличить действующий напор вслед- 
ствие ограниченной циркуляционной высо- 
ты вводят. особые устройства для усиления 
циркуляции воды путем искусственного уве- 
личения действующего напора. У силен- 
ная циркуляция воды достигается различ- 
ными способами, например введением пара 
или воздуха в восходящий стояк системы 
В. о. К нанболее известным системам подоб- 
ного рода относится система, Река, при к-рой 
вместе с водяным котлом устанавливается 
паровой котел низкого давления; пар из 
котла подводится к уширению подъемного 
стояка, в особый приемник, где он, с одной 
стороны, конденсируется и этим увеличи- 
вает К воды, а с другой—расширяется, в 
результате чего в подъемной трубе полу- 
чается смесь пара с водой. Однако подобные 
системы страдают многими дефектами и по- 
тому большого распространения не получи- 
ли. Чаще применяются особые пароструй- 
ные приборы, известные под названием эле- 
ваторов, которые, увеличивая давление в 
трубопроводах, тем самым увеличивают дей- 
ствующий напор. Действие элеваторов пре- 
кражщается с повышением РК присасываемой 
воды свыше 70°. Давление вводимого в эле- 
ватор пара на 0,4 мт выше нормального. 
В виду этого в нек-рых случаях элеватор 
устанавливается не у восходящего стояка, 
а на обратной трубе, где обычно ѓ° не пре- 
вышает 70°; т. о. получается возможность 
поднимать ѓ° в восходящем стояке до реко- 
мендуемых проф. В. М. Чаплиным 90—95°. 
Из систем с побудительной циркуляцией из- 
вестна еще предложенная проф. В. М. Ча- 
плиным система т. н. «водо-водяного» отопле- 
ния, при которой в циркуляционную воду 
вместо пара вводится горячая вода при по- 
мощи элеватора. 

В настоящее время, в связи с развитием 
крупного жилищного строительства, очень 
широкое распространение получило на- 
сосное отопление, дающее возможность 
получить большой циркуляционный напор 
и распространить действие отопления на 
значительные горизонтальные расстояния. 


Насосное отопление не имеет тех недостат- 
ков, которые присущи другим побудитель- 
ным системам, и удобно в экеплоатации, хо- 
тя требует для своей работы двигателей. Та- 
кими двигателями для приведения насосов 


‚в действие большею частью служат электро- 


моторы. Благодаря увеличенной скорости 
циркуляции воды при этой системе возможно 
отапливать из одного центра не только боль- 
шие по протяжению здания, но и группы 
их. Скорость циркуляции воды в системе не 
допускается выше 3 м/ск во избежание. по- 
явления больших сопротивлений в трубо- 
проводах. При насосном отоплении возмож- 
но значительно уменьшить диаметр трубо- 
проводов, чем достигается уменьшение рас- 
ходов по установке, но зато появляется до- 
бавочный расход на энергию для приведения 
в действие насоса. В тех случаях, когда м.б. 
применено одно только насосное отопление, 
необходимо обеспечить его беспрерывно дей- 
ствующей двигательной силой. При насос- 
ном отоплении обычно употребляют центро- 
бежные насосы, как более надежные в ра- 
боте и работающие более равномерно. 
В.о. среднего давления отличается от 
В. о. низкого давления нагревом воды в кот- 
ле до 120° при самых низких наружных 
температурах. Чтобы не происходило заки- 
пания воды, расширительные сосуды дела- 
ют закрытыми, так что отопление работает 
под давлением. Применение этой системы 
отопления, несмотря на незначительную сто- 
имость ее, довольно ограничено благодаря 
высокой Р приборов, что вредно в гигиени- 
ческом отношении. При водяном отоплении 
высокого давления #° воды доводится до 
200°; применяется оно только в промыш- 
ленных производствах (пекарни, сушильни, 
красильни и т. п.) в виду его негигиенич- 
ности и опасности для помещений с постоян- 
ным пребыванием лтодей. Оно состоит из 
замкнутого кольца труб, при чем часть их в 
виде змеевика служит котлом. Расширитель- 
ный сосуд в этом случае заменяется рас- 
ширительными трубами, собранными особым 
способом. Для удаления воздуха из системы 
применяется особое приспособление. Выбор 


той или иной системы В. о. зависит в кон- 


кретном случае от технич. целесообразности, 
санитарных условий и экономичности, к-рая 
выясняется при проектировании отопитель- 
ной установки расчетным путем. 

Котлы для В. о. раньше применялись 
обыкновенно железные с кирпичной обму- 
ровкой; в настоящее время широко приме- 
няются чугунные котлы, употребляемые без 
обмуровки, чем достигается значительное 
удешевление отопительной установки и бо- 
лее быстрое оборудование отопления. В об- 
щем котлы можно разделить на две груп- 
пы: котлы большой теплоемкости и ма- 
лой. К первым относятся котлы цилиндри- 
ческие: корнваллийские и ланкаширские, 
а ко вторым—чугунные и железные разных 
конструкций с малым объемом воды. В. 0. 
имеет перед другими системами то преиму- 
щество, что передача теплоты в помещения 
через приборы продолжается и после того, 
как окончилась топка котлов; это происхо- 
дит благодаря продолжающейся циркуля- 
ции воды, к-рая тем продолжительнее, чем 
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больше запас воды в системе, так как осты- 
вание протекает тогда медленнее. Поэтому 
для отопления с перерывами более примени- 
мы котлы большой теплоемкости, а для бес- 
прерывной топки—чугунные котлы. С дру- 
гой стороны, в тех случаях, когда требуется 
быстрый нагрев системы, рекомендуется при- 
менять котлы малой теплоемкости, дающие 
более гибкую систему отопления. Котлы д. 6. 
снабжены всей необходимой арматурой и 
гарнитурой (термометры, регуляторы горе- 
ния, дымовые задвижки, запорные, наполни- 
тельные и спускные краны для наполнения 
котлов водой и спуска ее); необходимо также 
иметь шуровочные принадлежности для об- 
служивания котлов. Для контроля уровня 
воды в системе отопления служит манометр, 
устанавливаемый в котельной на обратной 
линии, и спускающиеся к раковине сигналь- 
ная и переполнительная трубки (см. ниже). 
Для выкачки воды из котлов и обратных 
линий устанавливают ручной насос. При 
употреблении чугунных котлов их снабжают 
регуляторами горения, которые действуют 
автоматически и регулируют поступление 
воздуха в топку. При нескольких кот- 
лах, для возможности выключения каждого 
из них для ремонта без перерыва действия 
отопления, на подводящих трубах устана- 
вливают запорные задвижки. Для предот- 
вращения взрыва котла, в случае топки его 
при закрытых задвижках, устанавливалот 
специальные предохранительные приспосо- 
бления, назначение которых состоит в Том, 
чтобы при расширении воды в котле изли- 
шек ее мог удаляться из котла. Для это- 
го применяются обводные линии из труб с 
постановкой на них обратных клапанов. Ко- 
тельная для В. о. должна быть рассчитана 
так, чтобы обслуживание котлов было удоб- 
ным и чтобы была обеспечена возможность 
быстрого выхода из котельной при пожаре 
или несчастном случае. При каждой котель- 
ной устраивается складочное помещение 
для топлива, достаточных размеров и име- 
ющее удобное сообщение с котельной. Для 
вентиляции котельной в ней делают при- 
точные и вытяжные отверстия достаточных 
размеров. Для отвода дымовых газов ка- 
ждая котельная снабжается дымовой тру- 
бой, которая рассчитывается всегда на наи- 
большее количество 
удаляемых газов. 
Нагреватель- 
ные приборы 
бывают ребристые 
или гладкие; ино- 
гда в качестве на- 
гревательных при- 
боров применяют- 
ся трубы. Прибо- 
ры должны быть 
размещаемы в нод- 
лежащих отаплива- 
нию помещениях по 
возможности равно- 
мерно у охлажда- 
ющихся поверхно- 
стей, при чем обычно они устанавливаются 
под окнами и у стен. В случае же наличия 
верхнего света (световых фонарей) или вы- 
соких окон, а также в высоких помеще- 


· коративные огражде- 


‘устанавливаются на 


ниях, часть приборов размещается навер- 
ху с таким расчетом, чтобы была обеспе- 
чена равномерная циркуляция около них 
воздуха и не получалось токов холодного 
воздуха. Приборы устанавливаются откры- 
то или же в открытых нишах стен; ино- 
гда для приборов применяются оградитель- 
ные решетки и де- 


ния; в этих случаях 
теплоотдача прибо- 
ров понижается; при р 

наличии ограждений “4% 
необходимо так их 
установить, чтобы | 
воздух мог свободно 
проходить около на- 
греваемых приборов. 
Прикрепление при- 
боров к стенам про- 
изводится кронштей- 
нами или приборы 


' 

Фиг, 6. 
ножках. Регули- 
рующие вентили и краны бы- 
вают различной конструкции, но преимуще- 
ственно употребляются краны двойной регу- 
лировки (фиг. 5), позволяющие сначала, при 
регулировании действия системы, уетана- 
вливать в вертикальном направлении опре- 
деленный размер отверстий для прохода 
воды, а затем уже устанавливать большее · 
или меньшее открытие отверстий в круго- 
вом направлении. Для соединения котла с 
приборами служат трубопроводы, об- 
разующие для каждого отдельного прибо- 
ра замкнутое кольцо труб исоединенные меж- 
ду собою разными соединительными частя- 

ми (см. Трубопро- 
вод). При водяном 
отоплении для тру- 
бопроводов употре- 
бляют только свар- 
| ные железные тру- 
. бы, муфтовые или 
: фланцевые. При во- 


дяном отоплении 

Фиг. 7. высокого давления, 

для получения бо- 

лее прочного соединения, употребляются 


фланцы особой формы (фиг. 6). Для при- 
крепления трубопроводов к стенам зданий 
употребляются: для муфтовых труб—газо- 
вые железные крючки и особые ухватики, 
для фланцевых труб—кронштейны различ- 
ной формы. При. необходимости подвеши- 
вания труб употребляются различные под- 
вески. Соединенным между собой трубопро- 
водам д. б. обеспечена возможность расшире- 
ния от нагревания, для чего применяются 
различные способы прокладки и укрепле- 
ния труб и устанавливаются изготовленные 
из труб компенсаторы. На фиг. 7 показана 
подвеска для неподвижных труб; на фиг. 8— 
подвеска, в которой труба может передви- 
гаться на роликах; на фиг. 9 и 10—два вида 
компенсаторов. При прохождении труб через 
стены и потолки в них устанавливают 0со- 

те железные гильзы для свободного дви- 
жения труб. Для предохранения циркуляци- 
онных труб от потерь тепла и от замерза- 
ния их изолируют на холодных участках 
нетеплопроводной мастикой или пробковыми 
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материалами. Мастика составляется обыкно- 
венно из белой глины и шерстяных очесов 
{кнопа) и значительно дешевле пробки. При 
прокладке труб особенно важное значение 
имеют уклоны труб, т. к. при недостаточном 
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Фиг. 8. 


уклоне их может получиться скопление воз- 
духа в отдельных местах, и система не будет 
работать. Эти уклоны делаются ок. 0,01. 
Расширительный сосуд присоеди- 
няется к системе в высшей точке ее; он де- 
лается из железа клепаным, четырехуголь- 
ной или цилиндрич. формы. Каждый рас- 
ширитель снабжается двумя трубками—<си- 
гнальной и переполнительной, проводимы- 
ми в котельную, к установленной в ней ка- 
нализационной раковине. Сигнальная труб- 
ка имеет запорный вентиль, и по ней, пе- 
риодически открывая и закрывая вентиль, 
истопник может судить о степени наполне- 
ния системы ‘водой. Переполнительная труб- 
ка служит для перелива избытка воды в слу- 
гр Я 27 чае переполне- 

Т ния системы 
водой. Крыш- 
ка расширите- 
ля снабжается 
воздушн. труб- 
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кой для выпуска из него воздуха, поступа- 
ющего из системы при наполнении ее водой 
и во время действия системы. Расширитель- 
ный сосуд и присоединенные к нему труб- 
ки, при расположении их на чердаке здания, 
должны быть обеспечены от замерзания; 
обычно их помещают в особые утепленные 
будки, а иногда устанавливают в лестнич- 
ных клетках. Отопительную установку в 
собранном виде испытывают пробным ги- 
дравлич. давлением, наполнив ее водой, с 
помощью гидравлич. насоса в течение 15 м., 
при чем это пробное давление должно пре- 
вышать давление воды в системе на 8 аў. 
Затем система испытывается пробной топ- 
кой, во время к-рой следует подтянуть болты 
У фланцев и отрегулировать нагревательные 


приборы регулировочными кранами, что- 
бы все приборы имели равномерное прогре- 
вание. Для правильного действия всякой 
системы отопления главное значение имеет 
правильный расчет трубопровода, а также 
и других главных составных частей, на что 
д. б. обращено особое внимание. 
Исходной величиной для расчета трубо- 
проводов и нагревательных приборов В. о. 
служит действующий напор Н (см. Трубо- 
провод и Нагревательные приборы), вели- 
чина к-рого дана в приведенных выше двух 
ф-лах. В двухтрубных системах определение 
Н не представляет трудностей. В однотруб- 
ной системе В. о. для определения действую- 
щего напора д. б. предварительно вычисле- 
ны уд. в. или ѓ° воды в отдельных участках 
трубопровода и циркуляционная высота й 
этих участков. Трубчатые змеевики, служа- 
щие в оранжереях нагревательными при- 


`борами, рассчитываются как трубопроводы. 


При системах побудительной циркуляции 
воды действующий напор составляется из 
естественного напора и добавочного, завися- 
щего от рода принятого побудителя; так, 
для системы Река он приблизительно равен 
половине высоты напорной трубы в мм вод. 
ст. Для насосных систем действующим на- 
пором служит суммарный напор, получае- 
мый из естественного напора и от произ- 
водимого насосом давления Н,. При незна- 
чительном естественном напоре им обыкно- 
венно пренебрегают, и тогда за основное 
расчетное уравнение принимают: 
Н,> УВ + 2). 

При В. о. среднего и высокого давления 
действующий напор определяется по об- 
щей формуле: 

Н = (у — у’), 
при чем для высокого давления удельные 
веса у с достаточной точностью можно вычи- 
слить по формуле Фишера: у = 1—0,0000047?. 

Лит.: Чаплин В. М., Курс отопления и вен- 
тиляции, ? издание, М.—Л., 1928; Павловский 
А. К., Курс отопления и вентиляции, 5 изд., М.—Л., 
4923—24; ВБіеїізсһе1 Н., Бе адеп д. Не!7- опа 
І.0гопезіесрпік, 7 АмЛасе, Вега, 1925; ріеїх Г.., 
І.ергросћ 4. ГаНоле5- и. Неітапеѕіесһпік, 2 Амй., 
Мілсһеп, 4920. Н. Декатов. 

В. о. индивидуальное, поквартирное, 
этажное. При этажном В. о., принадле- 
жащем к сист. В.о. низкого давления, котел 
и нагревательные приборы расположены в 
одном и том же этаже и на одном уровне. 
Этажное отопление объединяет преимуще- 
ства центрального и печного отопления: не- 
зависимость в отношении пользования ото- 
плением, наличие в одной квартире одной 
только топки (один дымоход) и уменьшение 
расходов на обслуживание и поддержание 
в действии отопления. Недостатки в сравне- 
нии с центральным отоплением: необходи- 
мость доставки топлива и удаления золы из 
кухни; дороговизна установки сравнитель- 
но с одним общим устройством отопления 
для всего дома. Кажущейся экономии топ- 
лива при одновременной варке пищи в дей- 
ствительности не получается, так как ото- 
пление и варка пищи не всегда совпадают 
по времени. 

В системах этажного В. о. от кухон. очага, 
чугунный котелок или змеевик замуровы- 
вают в плите; иногда котел устанавливают 
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рядом с плитой, а вода нагревается дымовы- 
ми газами. Подъемную трубу располагают 
по стене под потолком, обратную помещают 
по стене у пола. На фиг. 11 показана схема 


Ясширительные 
сосудн 


дл? дтопления. 


Перорная труба 
ОТОРЯЕРИЯ 


Фиг. 11. 


этажного отопления от кухонного очага. 
„Новейшая конструкция этажного В. 0. «На- 
раг-Классик» приведена на фиг. 12. Она 
состоит из котла, радиаторов, расширитель- 
‘ного сосуда и трубопровода. Небольшой 
чугунный комнатный котелок «Нараг», раз- 
мерами от. 55 х360х 640 мм до 80х540х 
х1150 мм, с поверхностью нагрева от 0,5 
до 2,4 м?, может быть установлен в любой 


комнате прямо на полу. Объем воды 8—33 л; | 


вес котла в упаковке 115—370 кг, произво- 
дительность котлов 6 000—28 000 Са1/час., 

радиация от котла, 
800—2 000 Са1/час. 
вместимость для 
кокса 16 — 88 л. 
Конструкция это- 
го котла допускает 
большое соприко- 
сновение газов с 
поверхностью на- 
грева и дает уско- 
ренный нагрев во- 
ды. Кид котла 
84,5%. Все тепло 
от котла остается в 
помещении. Радиа- 
торы «Классик», но- 
вейшей усовершен- 
ствованной конет- 
рукции, испытаны 
под холодным дав- 
лением. Теплоотда- 
ча этих радиаторов 
не зависит от их 
высоты; 1 м? чугунного радиатора «Клас- 
сик» весит 26 кг против 40 кг обыкновенного 
радиатора. Малая водоемкость радиаторов 
«Классик» способствует ускоренной цирку- 
ляции воды, что очень важно для этажных 
отоплений. При одинак. поверхности нагре- 
ва радиатор «Классик» занимает меньше мес- 
та, чем обыкновенный. Распределительный 
трубопровод идет от расширительн . сосуда, 
а не от подъемной трубы, как в других сис- 
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дея горяч. боди 


жае. 


темах водяного отопления. Циркуляция во- 
ды в системе отопления «Нараг-Классик» ос- 
нована на конструкции самих приборов— 
котла и радиаторов. Скорость циркуляции 
воды увеличена на 30% 
в сравнении с обыкно- 
венным этажным отопле- 
нием. Диаметр трубопро- 
і водов может быть соответ- 
| ственно уменьшен. При 
ое росоосаи "п ЭТОЙ сист. отопления цир- 
Н ) куляция воды возможна в 
тех случаях, когда при 
обыкновенных котлах и 
радиаторах циркуляция 
невозможна. Система «На- 
раг-Классик» применяется 
для отопления квартир, 
небольших строений, ма- 
газинов, контор, неболь- 
ших вокзалов, ресторанов, 
кино и гаражей. В послед- 
нее время эта система при- 
меняется для отопления 
небольших судов и спаль- 
ных вагонов. К такого’ 
рода отоплению легко при- 
соединить приготовление горячей воды для 
кухни и для ванной. М. Завута. 
ВОДЯНОЙ ГАЗ, коксовый газ,— газ, 
получающийся из кокса пропусканием че-. 
рез него перегретого водяного пара при ѓ° 
выше 1000° и состоящий приблизительно 
из равных объемов СО и нњ с примесью не- 
больших количеств СО,, Н,О, СН, и М.. 
Теория. При пропускании водяного 
пара над раскаленным ‘углем (коксом) по- 
следний окисляется за счет кислорода, воды. 
В зависимости от К окисление может про- 
текать по одному из следующих ур-ий. При 

низких температурах (500—600°): 
С +2Н,0 # СО, +2Н, - 17,8 Са]. (1) 

пар 

При высоких температурах (1 000° и выше): 


С+Н.о = СО + Н, - 27,9 Са. (2) 


Дита- 
тельно 
бак 


[зв горя 
об 


пар 
Уравнения (1) и (2) дают: 
СО: + Н, 2 
Последнее ур-ие показывает, что с повы- 
шением Г’ реакция протекает все более и. 
более в направлении правой части, но про- 
дукт реакции всегда будет состоять из 
смеси всех четырех газов. Их соотношение 
определяется уравнением: 


Рнзо'Рсо К, (0 
Юнг * Рсо» 
где р—парциальное давление соответствую- 
щего газа в смеси, а К-—постоянная равно- 
весия. Уравнение (4) называется ур-ием 
равновесия В. г. К не зависит от да- 
вления, но сильно возрастает с повыше- 


нием ГК. Ган экспериментально определил 
К для ряда ѓ°: 

г 786° 886° 986° 1086° 1205° 1405° 

К 0,81 1,19 1,54 1,95 2,10 2,49 


По теории, при Р ок. 2 800° К достигает . 
высшего значения— 6,5; но вследствие вы- 


.сокой эндотермичности Этой реакции гв 


генераторе быстро падает, что влечет за со- 
бою увеличение содержания СО,, падение 
содержания СО и Н, и понижение калорий- 
ности газа. Избежать падения ѓ° в генера- 


Н,0 + СО - 10,1 Са1. (3) ` 
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торе можно было бы при перегреве водя- 
ного пара до ® 200°, что технически неосу- 
ществимо. Поэтому Г в генераторе восстана- 
вливают посредством горячего дутья. 
Для этого прекращают впуск пара и одно- 
временно начинают продувать воздух, об- 
разующий с коксом генераторный газ. 
История. Действие водяного пара на 
раскаленный уголь открыл Феличе Фонтана, 
(1780 год). Карбюрированный нафталином 
В. г. для осветительных целей впервые при- 
менил Донован в Дублине (1830 г.). Жиляр 
в 1849 г. применил продувание генератора 
воздухом для восстановления #°. Керкгем 
(1852 г.) усовершенствовал конструкцию ге- 
нератора и применил тепло отходящих га- 
зов для получения пара. Около 1855 г. В. г. 
впервые применили для 
тородского освещения во 
Франции (Нарбонна), око- 
ло 1860 г.в Германии, 
около 1870 г.—в Англии и 
С. Ш. А. В 1898 г. Дель- 
вик и Флейшер увеличили 
силу воздушного дутья и 
уменьшили высоту слоя 


АХ 


топлива, чем сократили Й 
продолжительность горя- Й 


чего дутья. В 900-х годах 
начались опыты по приме- 
нению подвижных колос- 
ников для предотвращения 
спекания нижнего слоя 
шихты генератора. Штрахе 
(1906 г.) предложил способ 
получения т. н. двой- 
‚ного В. г., позволяющий 
вместо кокса применять 
уголь. Общество Дельвик- 
Флейшер (1912 г.) сконет- 
руировало генератор для 
тройного В. г., даю- 
щий возможность получать 
из применяемого угля так- 
же и первичный деготь. 
В настоящее время в разных странах ведут- 
‘ся работы по автоматизации управления 
генераторами и увеличению их мощности. 

Классификация В. г. Кроме чисто- 
го В. г. различают еще. карбюриро- 
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ванный В. г. и уже названные двойной · 


и тройной В. г. Последние производятся 
преимущественно в Германии и носят также 
название угольноводных газов (Коһіеп- 
У’аззегоазе). К В. г. надо отнести также по- 
луводяной газ (см. Доусона газ). 
Производство В. г. Схема устрой- 
ства для получения обыкновенного В. г. 
изображена на фиг. 1. Генератор 1 состоит 
из железного кожуха с внутренней шамот- 
ной обмуровкой. В нижней его части нахо- 
дится колосниковая решетка. Неподвижные 
решетки-—плоские; подвижные строятся в 
виде выпуклого кверху, наклонного конуса, 
чем лучше всего предотвращается спекание 
шлаков. Мелкие генераторы строят вовсе 
без решетки, с шамотным подом, а генера- 
торы с производительностью свыше 1 000 м? 
газа в час всегда снабжаются подвижной 
решеткой. Над решеткой находятся герме- 
тически закрывающиеся дверцы. для спу- 
ска шлака. под ней-—такие же дверцы для 


выгребания золы. В зольнике помещают- 
ся трубы 2, подводящие воздух для горя- 
чего дутья и пар для нижнего парового 
дутья и отводящие газ верхнего парового 
дутья. В верхней части генератора находят- 
ся: загрузочный самоуплотняющийся люк, 
труба 3, вводящая пар верхнего дутья, 
и отводные трубы для газа нижнего па- 
рового дутья. Высота слоя кокса в зави- 
симости от размеров генератора колеблется 
от 1,4 до 2,5 м. При металлургич. коксе она 
бывает несколько больше, чем при газовом. 
Загрузка производится через 30—60 м. Пар 
получается или путем впрыскивания воды 
в перегреватели, выложенные особо устой- 
чивым материалом (термофикс), или, в боль- 
ших установках, от особого парового котла, 
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Фиг. 1. 


для отопления которого обычно используют- 
ся газы горячего дутья. В больших установ- 
ках для равномерности действия пар вво- 
дится одновременно снизу и сверху. Воз- 
дух, под давлением 300—600 мм водяного 
столба, вдувается воздуходувками по трубо- 
проводу 5. Они приводятся в действие паро- 
выми машинами или периодически рабо- 
тающими электромоторами.. Продолжитель- 
ность горячего дутья колеблется от 3/, до 
2 м., а парового от 4 до 8 м. При переходе 
от одного дутья к другому соответственные 
трубопроводы закрываются задвижками. Во 
избежание ошибок управление переменой 
хода сосредоточивается в одном механизме 4, 
а в новейших установках совершается авто- 
матически. Газы горячего дутья в мелких 
установках выпускаются через вентиль 8 в 
дымовую трубу 9, а в крупных—с добавоч- 
ным воздухом дожигаются в пароперегрева- 
телях и служат для нагрева паровых котлов, 
обслуживающих генератор. Механический 
унос скопляется в сборниках для пыли 7 
при помощи специальных пылеотделителей 6 
или же задерживается в наполненных ко- 
ксом колоннах, где происходит и охлажде- 
ние. Для отделения смолы В. г. пропускают 
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через гидравлику 10 и по. трубопроводу 13 
он поступает в газгольдер. Для питания ги- 
дравлики водой служит трубопр. 19. Смола 
из гидравлики собирается в резервуаре 11. 

Теоретически 1 кг углерода и 1,5 кг водя- 
ного пара должны дать 4 м? В. г. (приведен- 
ного к 0° и 760 мм ртутного столба), т. е. 
для получения 1 м? В. г. требуется 0,25 кг 
углерода и 0,375 кг водяного пара. Практич. 
выходы В. г. и расход пара колеблются в за- 
висимости от содержания углерода в коксе 
и от конструкции установки. Вследствие по- 
терь углерода при горячем дутье в шлаках 
и в механич. уносе выход В. г. на 1 жг со- 
держащегося в коксе углерода снижается 
в среднем до 2,2 м? и не превышает 2,8 м2. 
Вследствие неполного разложения пара рас- 
ход его на 1 м3 газа колеблется от 0,6 до 
1,0 кг. Расход энергии для воздуходувок ко- 
леблется от 10 до 30 УҺ, а расход воды для 
охлаждения и промывки— от 5 до 10 л, счи- 
тая все на 1 м? В. г. Для характеристики 
теплового баланса производства В. г. могут 
служить результаты испытаний, произведен- 
ных двумя научными учреждениями (табл.1). 


Табл. 1. — Тепловой баланс производства 


водяного газа (в %). 


Для обслуживания одного генератора. до- 
статочно одного рабочего. Добавочный пер- 
сонал необходим для разгрузки от шлаков, 
а в больших генераторах и для загрузки 
кокса. Наряду с установившимися типами 
генераторов идет разработка новых типов 
с целью автоматизации и более совершенно- 
го использования тепла. Фиг. 2 изображает 
автоматич. установку для получения карбю- 
рированного В. г. с весьма совершенным ис- 
пользованием тепла, выполненную в 1926/27 
году фирмой Гемфриз (Глазго, Лондон) для 
Восіеіё а’ЕсЈаігасе, Сһашабе еї Еогсе Мо- 
ігісе в Женевильере. Генератор А окружен 
водяной рубашкой В, соединенной с паро- 
вым котлом низкого давления 0, служащим 
для утилизации тепла, излучаемого гене- 
ратором. При горячем дутье воздух посту- 
пает в генератор снизу. Выходящие сверху 
газы поступают в верхнюю часть карбюра- 
тора І, где сгорают с добавочным возду- 
хом и нагревают карбюратор. Поступая в 
пароперегреватель С снизу, они в верхней 
его части окончательно дожигаются с новой 
порцией добавочного воздуха и поступают 
в рабочий котел Н, а оттуда, 
через пылеотделитель ./, в ды- 
мовую трубу К. Газы как ниж- 
него, так и верхнего парово- 


+ 
ч 
1 О 
ВЕ Е58 е | ГО дутья поступают в верхнюю 
ар ня“ в | часть карбюратора, смешива- 
Обмен тепла нар Зн Ф И 
: 8-99 | 8-55 | ются с парами вводимого туда 
об 8 | 898) масла и карбюрируются. Если 
быва | БЕҒА | в карбюрации нет надобности, 
— газы, минуя карбюратор, так- 
Введено тепла в генератор: же поступают под котел по осо- 
в коксе уе еее еек 92, 52 93.41 бой трубе для теплообмена. 
с воздухом аа 0513 0,09 Спекание шлаков уменьшается 
введением вращающейся ко- 
100,00 | 100,00 | лосниковой ‘решетки Е. Про- 
п а | изводительность каждого гене- 
Получено тепла з генератора: ратора достигает 80 000 м? кар- 
с В. г. в виде химич. энергии 57,81 52,19 
ь» ‘ь ь отходящ. тепла... .....; 3,23 2,04 | бюрированного газа в сутки; 
с газами горяч. дутья, в виде хим. знергии . 18,95 22,59 вся установка должна давать 
» и? » » » > отходящ. тепла. уч 594 | 600 000—800 000 м? в сутки. 
в виде горюч. остатка в уносе ттт 0.33 ми Комплект из трех таких ге- 
в золе и уносе отходящ. тепла ........ 0,33 0,42 нераторов обслуживается тре- 
с неразложенным водян. паром . ....... 2,20 2.82 мя наблюдающими рабочими и 
лучеиспускание и пр. потери ......... , > одним—для уборки шлаков. 
100,00 | 100,00 Т. к. необходимость пользо- 


О размерах установок позволяют судить 
данные завода Франке Верке (Бремен), при- 
веденные в табл. 2. 


Табл. 2. Размеры установок для во- 
дяного газа. 


Часовая | Мощность Минималь- 
Гене произво- ! моторов | ная пло- 
раторы дитель- | для дутья|щадь уста- 
ность вмз в новок вм} 
20 2 12 
Бесколоснико- 50 3 16 
вые 100 8 25 
150 13 28 
180 15 30 
50 3 16 
С плоской 100 15 25 
решеткой и 200 13 28 
центр. регу- 300 25 85 | 
лировко 550 42 70 
1000 | 65 - 100 | 


ваться коксом для получения 
водяного газа сильно ограничивает распро- 
странение газа, то Штрахе предложил при- 
менять уголь в генераторах особой кон- 
струкции. Генератор Штрахе для получения 
«двойного газа» (фиг. 3) представляет собою 
соединение генератора 1 с подобием коксо- 
вой реторты 6 в его верхней части. Загру- 
жаемый туда уголь обогревается отходя- 
щими газами горячего дутья, проходящими 
в кольцевом пространстве вокруг реторт- 
ной части генератора. Продукты сухой пе- 
регонки по трубе 13 уходят в водяной ре- 
гулирующий клапан 5 и трубу 14. В случае 
проникновения туда также и газов горя- 
чего дутья контрольная горелка, соединен-. 
ная с трубой 14, гаснет, и тогда необходимо 
повысить сопротивление клапана. При горя-. 
чем дутье воздух по воздухопроводу 8 по-.. 
ступает снизу; газы горячего дутья поступа- 
ют через вентиль 2 в пароперегреватель 3, 
где и сжигаются с добавочным воздухом, 
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подведенным через канал 12, и уходят через 
вентиль 10 в дымовую трубу 11. Нри паро- 
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Чобебояный озу 
Фиг. 2. 


вом дутье (пар поступает из 4) закрывают 
вентили 2, 9 и 10 и впрыскивают в верхнюю 
часть пароперегревателя воду. Пар через ка- 
нал 12 поступает в нижнюю часть генерато- 
ра. Образовавшийся В. г. в смеси с продук- 
тами коксования (двойной газ) оставля- 
ет генератор через трубу 13. Для чистки 
служит люк 7. Тройной газ представля- 
ет собою смесь В. г. с генераторным и про- 
дуктами сухой перегонки применен. угля. 

Свойства В. г. Теоретически В. г. 
должен представлять смесь равных. объемов 
СО и Н,. Такой газ (при 0° и 760 мм) имеет 
уд. вес (по отношению к воздуху) 0,52; его 
высшая тецлотворная способность на 1 м? 
равна 3070 Са], низшая—не превышает 
2800 Са1; #° пламени 2 160°; смеси с возду- 
хом взрывают при содержании В. г. от 12,3 
до 66,9%. Практически состав и свойства 
В. г. отклоняются от выведенных теоре- 
тически. Средний состав и свойства различ- 
ных видов водяного газа характеризуются 
табл. 3 (по де-Гралю). 

Свойства карбюрированного газа, зависят 
от способа и степени карбюрации. Газ обо- 
гащается метаном (до 15%) и тяжелыми угле- 
водородами (до 10%); его теплотворная спо- 
собность повышается до 5 000 Са\/мз. 

Очистка В. г. производится в зависи- 
мости от его назначения. Газ для освеще- 
ния и технич. целей очищается, как и 086- 
тилъный газ (см.). Так как В. г. обладает 
ядовитыми свойствами, но вместе с тем не 
имеет ни цвета, ни запаха, то из предосто- 
рожности к нему примешивалюот пары сильно 


Табл. 3. Состав и свойства водяного газа. 


отравляющих катализаторы. Из них в 
В. г. находятся сероводород, сероуглерод и 
сероокись углерода. Для 
удаления их Ф. Фишер 
предлагает след. способ, 
дающий вместе с тем воз- 
можность выделить и ути- 
лизировать содержащую- 
ся в них серу. Сероугле- 
род и сероокись углеро- 
да восстанавливаются ка- 
талитически водородом 
В. г. при К 350—400° (в 
зависимости от катализа- 
| - тора). Катализаторы: Си, 

РЬ, Ві, СиРЪ, Сг.О. и др. 

При этом сера этих сое- 

динений количественно 
дает сероводород Н,5 и его соли, которые 
окисляются до 5 по следующей реакции: 

2 Кк.Ре(С№), + К. = 2 К.Ее(с№), + 8; 

(реакция идет в присутствии карбонатов 
или бикарбонатов); К,Ее(С№), на никелевом 


а 
и 


н 
Г р 
2 


Фиг. 3. 


аноде окисляется до К,Ее(С№), с выходом по 
току в 100 %. На 1 кг полученной В расхо- 
дуется 3 КЪ. 

Применение В. г. Наибольшее при- 
менение В. г. находит в освещении; но в 
виду того, что он горит несветящим пла- 
менем, его карбюрируют: го- 
рячим способом — нефтяными 
маслами, холодным способом— 


Средний состар в объем- 5З $ .В_) Выход газа | бензолом, легкими нефтяными 
н кос вм 1 - 
Название _ о оше 15 _ И т. п. погонами—или приме 
і аш ВАЗа шивают к светильному газу. 

газа „1.8 НР НВ. | из из Г б 
Зо | н, | м. нне 82835 1000 жг 700 хг орячее кароюрирование рас- 
Зоо! 1 >Я щ55-) угля | кокса) пространено в С. Ш. А., где 
— т карбюрированный В. г. соста- 
Водяной .| 5 | 42 | 0,5] — | 49 з | 0,52 | 2600 | — 1400 | вляет ок. 75% всего вырабаты- 
Двойной .| 71| 28| 8,01 0,6] 45 | 11 0,56 2800 | 1500 — ваемого светильного газа. При- 
| Тройной . | 13 | 24 | 5,5 0,3] 51,5 5,7) 0,5 2 575 | 1800 — мешивание В. г к каменно- 


пахнущих веществ (меркаптаны, карбила- 
мин). В последнее время, в связи с при- 
менением В. г. для каталитич. целей (см. 
„Метмиловый. спирт, Синтол, Жидкий уголь), 
потребовалась тщательная очистка его от 
присутствующих в нем ядовитых примесей, 


угольному светильному газу 
распространено в З. Европе, где почти каж- 
дый газовый з-д имеет установку для В. г. 
Здесь В. г. составляет от 5 до 8% всего выра- 
батываемого количества светильн. газа. В. г. 
широко распространен в металлургическ. и 
стекло-фарфоровой промышленности в виду 
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высокой #° его пламени и возможности пред- 
варительного подогрева. В. г. применяется 
для получения водородаи, вместо водорода, 
в ряде восстановительных процессов: для 
свинцевания жести (по Мелей и Шанкен- 
бергу), для получения МО (по Гейсеру), для 
получения 5 из 50, (по Тельду, Зульману 
и Пикару). В последнее время В. г. стал 
применяться для изготовления искусствен- 
ного жидкого топлива и синтетического ме- 
тилового спирта. В связи с этим возводятся 
мощные генераторы (Винклер) для газиро- 
вания до 1 000 т кокса и полукокса в сутки, 
при чем здесь применяют способ ускорения 
реакции при пульсации порошкообразного 
топлива под действием дутья воздуха и пара. 

В 80-х гг. прошлого столетия В. г. назы- 
вали «топливом будущего», но затем интерес 
к нему ослабел вследствие ряда непреобори- 
мых затруднений. В последние годы, благо- 
даря возможности при производстве В. г. 
пелесообразного использования самого низ- 
косортного (порошкообразного, высокозоль- 
ного) сырья как в качестве топлива, так и 
для химических реакций, к В. г. вновь 
пробудился интерес. 

Лит.: $ ітасћһе Н., раѕ \Маззегеаз, МЛеп, 1896; 
Јаріёпег Н., Вейгас 720г Тһеогіе деѕ Сепегаїѓог- 0и. 
Ҹу аѕбегсаѕеѕ, Ѕіоіісагі, 1902; О ае11 №., Ҹаіег 
Саѕ Таг Ети|ѕіорѕ, У!зЬ., 1991; Васоп В. апа 
Натог \., Атегісап Еце!ѕ, М. У., 1922; ре 
Сгавта., М спа Исте Уегуегіџпе д. Вгеппѕіоїїе, 
Міпсһеп, 1993; Наз|аш ВБ. апа Виззе! В., 
Рие]з апа Вет Согтраиѕііоп, Мех Уогк, 1926; де 
агав1 б., Мегуегіџпс у. Арѓа!1- опа ОЪегзевл$- 
епегсіе, Вегіп, 1927; Вопе М. а. Томпепа р., 
Еаще а. Сотриѕѓіоп іп Саѕеѕ, Т,., 1997; Тазсһеприсі 
Г. СаѕбапзіаЈіеп, КоКкегеіеп, Ѕсһуејегеіер и. Теегӣеѕіі)- 
1айопеп, НаПе, ар 1926; Каепаег Г. 4. баз- оцпӣ 
У аѕѕегѓасһ, Міпсһеп, ар 1878; «Тһе баѕ Ҹог1Іа 
Үеаг ВооК», Т.., ар 1891; «Баз Саз- ц. Ҹүаѕѕегѓасі», 


Мӧпеһеп, ар 1858; «Ҹаѕѕег ипа баз, ВегИп, ар 
1910; «Тһе баѕ Могід», Т,., ар 1884. Б. Тычинин. 
ВОДЯНОЙ ЗАТВОР, сифон, изогнутая 


часть трубы, наполненная водой, к-рая пре- 
пятствует проникновению газов из одной 
среды в другую, соседнюю; в частности в ка- 
нализации, где В. з. наиболее применим и 
необходим: он делает невозможным проник- 
новение сероводородных и аммиачных газов 
из канализационной сети через приемники 
(приборы) в помещение. В. з. располагаются 
непосредственно за всеми санитарными при- 
борами, как то: унитазы, писсуары, ракови- 
ны, трапы и т. п. Форма их напоминает бу- 
квы 9 или $. Иногда В. з. снабжают венти- 
ляционной трубкой, цель которой—препят- 
ствовать высасыванию воды из В. з. в случае 
уменьшения давления в канализационной 
сети или при смывке воды из В. з. водяным 
толчком. Вентиляционная трубка присоеди- 
няется к верхнему колену В. з. и сообщается 
другим концом с атмосферой. На фиг. по- 
казан способ присоединения В. 3. к прибору: 
а— В. з., 6 — канализационная 
труба и в вентиляционная тру- 
ба. В. з. изготовляют обычно 
чугунные, диам. их д. б. не бо- 
лее диаметра сточных труб. Вы- 
сота жидкости в В.. з. должна 
быть не менее 50 и не более 
100 мм. В.з. бывают вертикаль- 
ные, косые и горизонтальные, в 
зависимости от угла, составлнемого нижним 
коленом е вертикалью. Так как внизу 
В. з. скопляются осадки, то для прочист- 


ки их делают отверстие, снабженное проб- 
кой; кроме того, обычно устраивают отвер- 
стие с пробкой и на верхнем колене для 
удобства прочистки отходящей трубы. Кро- 
ме В, з. в виде сифона, употребляются т. н. 
воронкообразные В. з., в к-рых вода разде- 
ляет два смежных отделения. . 

В. з. употребляются также и при сис- 
темах парового (центрального) отопления, 
где они играют роль предохранителей, пре- 
пятствующих при нормальной работе про- 
ходу пара из котла помимо рабочих трубо- 
проводов и пропускающих пар наружу (в ра- 
ковину) с выбрасыванием воды из водяно- 
го затвора в случае повышения давления 
в котле сверх нормального. Н. Гущин. 

ВОДЯНОЙ КАЛАНДР, машина, служа- 
щая для окончательной промывки тканей 
врасправку и отжима их. По устройству по- 
добен каландру (см. Аппретура текстиль- 
ных изделий), отличаясь от него лишь на- 
личностью корыта с валиком для пропуска 
ткани через воду и перфорированной трубой 
для промывки ткани прыском. После отжима 
на водяном каландре можно довести содер- 
жание влаги в ткани до 40%. 

ВОДЯНОЙ ПАР. Паром называется газо- 
образное тело, получающееся из жидкости 
при соответствующих Г и давлении. Все га- 
зы м. б. обращены в жидкое состояние, и 
поэтому трудно провести границу между га- 
зами и парами. В технике паром считают 
газообразное тело, состояние которого неда- 
леко от обращения в жидкость. Т. к. в свой- 
ствах газов и паров имеются значительные 
различия, то это различие терминов вполне 
целесообразно. Водяные пары являются важ- 
нейшими из паров, применяемых в технике. 
Они употребляются, как рабочее тело, в па- 
ровых двигателях (паровых машинах и па- 
ровых турбинах) и для целей нагревания 
и отопления. Свойства пара чрезвычайно 
различны, смотря по тому, находится ли 
пар в смеси с той жидкостью, из которой 
получается, или он отделен от нее. В пер- 
вом случае пар называется насыщен- 
ным, во втором случае перегретым. 
В технике первоначально применялся поч- 
ти исключительно насыщенный пар, в на- 
стоящее время в паровых двигателях нахо- 
дит самое широкое применение перегретый 
пар, свойства которого поэтому. тщательно 
изучаются [1]. 

І. Насыщенный пар. Процесе ис- 
парения лучше уясняется графич. изобра- 
жениями, напр. диаграммой в координатах 
р, ® (удельное давление в кг/см? и удельный 
объем в м?/кг). На фиг. 1 изображен схема- 
тически процесс испарения для 1 кг воды. 
Точка а, изображает состояние 1 кг воды 
при 0° и давлении р,, при чем абсцисса 
этой точки изображает объем этого коли-` 
чества, ордината давление, под которым на- 
ходитея вода. Кривая ааа, показывает из- 
менение объема 1 кг воды при повышении 
давления. Давления в точках 4, а, @ со- 
ответственно равны р,, р, р: кг/см?. Факти- 
чески это изменение чрезвычайно мало, и 
в технич. вопросах можно считать удельный 
объем воды не зависящим от давления (т. е. 
линию 4.аа можно принимать за прямую, 
параллельную оси ординат). Если нагре- 
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вать взятое количество воды, сохраняя да- 
вление постоянным, то К воды повышается, 
и при нек-рой величине ее начинается испа- 
рение воды. При нагревании воды уд. объем 
ее, теоретически говоря, несколько увели- 
чивается (по крайней мере, начиная с 4°, 


р 


Фиг. 1. 


т.е. от г наибольшей плотности воды). По- 
этому точки начала испарения при разных 
давлениях (рз, р, Ф.) будут лежать на не- 
которой другой кривой 6,,. Фактически 
это увеличение объема воды при повышении 
{° незначительно, и потому при невысоких 
давлениях и Г можно принимать уд. объем 
воды за постоянную величину. Уд. объемы 
воды в точках б, Б, Б, обозначаются соот- 
ветственпо через 23, 9’, 91; кривая 6.66, на- 
зывается нижнеи предельной кри- 
вой. Температура, при которой начинает- 
ся испарение, определяется тем давлением, 
под к-рым находится нагреваемая вода. За 
все время испарения эта ЁР не изменяется, 


если давление остается постоянным. Отсюда . 
следует, что ѓ° насыщенного пара есть функ- ·' 


ция только давления ф. Рассматривая ка- 
кую-либо линию, изображающую процесс 
испарения, например Бей, видим, что объем 
смеси пара и жидкости в процессе испаре- 
ния возрастает по мере увеличения коли- 
чества испарившейся воды. В нек-рой точке 
4 вся вода исчезает, и получается чистый 
пар; точки 4 для разных давлений образуют 
некоторую кривую 4,04,, которая называет- 
ся верхней предельной кривой, 
или кривой сухого насыщенно- 
го пара; пар в этом состоянии (когда 
только что закончилось испарение воды) на- 
зываезся сухим насыщенным па- 
ром. Если продолжать нагревание после 
точки 6 (по направлению к нек-рой точке е), 
оставляя давление постоянным, то г пара 
начинает повышаться. В этом состоянии 
пар называется перегретым. Таким об- 
разом получаются три области: правее линии 
4,44. область перегретого пара, между ли- 
ниями 0,00, и 4,44, область насыщенного 
пара и левее линии 6, — область воды в 
жидком состоянии. В какой-либо промежу- 
точной точке. с имеется смесь пара и воды. 
Для характеристики состояния этой. смеси 
служит количеетво х содержащегося в ней 
пара; при весе смеси в1 кг (равном весу 
взятой воды) эта величина х называется 
‚пропорцией пара в смеси, или 
паросодержанием смеси; количе- 
‚ ство воды в смеси будет равно (1—2) кг. 


Если 0 мз/кг—уд. объем сухого насышен- 
ного пара при темп-ре фи давлении р кг/см?, 
а объем воды при тех же условиях о’, то 
объем смеси 7 найдется по формуле: 
0 = 20"'+ (1 —ж)у’, 
или 
0 = 2(0'— 5’) + т". 

Объемы 0” ит’, а следовательно, и их раз- 
ность 9”— 9’ суть функции давления р 
(или температуры д. 

Вид функции, определяющей зависимость 
р от ё для водяного пара, очень сложен; су- 
ществует много эмпирическ. выражений для 
этой зависимости, которые все, однако, го- 
дятся лишь для нек-рых ограниченных ин- 
тервалов независимой переменной $. Реньо 
для Г от 20 до 230° дает ф-лу: 

| Је р = а — Ьо +20 — ср, 
где а = 6,2640348, 10 х = 0,998343862 —1, 
16 В = 0,994049292 —1, #6 = 0,6924351, 
Је с = 0, 1397743. 

В настоящее время часто пользуются 

формулой Дюпре-Герца (Биргё-Негё2) [2]: 


шр=—тТ-т, 


тде Е, т и я постоянные. 


Шюле [3] дает эту ф-лу В след. виде: 
16р. = А — т, | 
при чем для Г: 
а) между 20 и 100° 
16р = 5,9778 — 22214 
(р—в кг/см?, Т—абсолютная темп-ра пара); 
.б) между 100 и 200° 


16р = 5,6485 — 29101; 
в) между 200 и 350° 
15р = 5,4514 — 29208. 


Характер кривой давления р пара как 
функции температуры виден на фиг. *. 


сити. давл. 225 Аж? 


22) т РА 
Е А 
20 ООО ООО ЗО ПО ПО 8 
РА 
18) | олодайетеи А0] |] | 
П Н Р ЕН 
Ұр Кебатии р 
А ГА 
ЕЈ РА ее деи ГД 
Ы ЕДЕ] 
31 РА | 
5 СС | 
50 г 
$ и | 
За ПО ОИ ПОРУ ООО ОИ 
ч И С 
Я РЕ 
Ф гр 
4 Н РОСИ И ПОНИ 
РЕ 
РА Е Р ЕНИ Г] 
ССр 
0 === а | П дааа Ц о 
00° 20° 20° 25° я 0° 375 
Температура пара Йрит. тежл. 
Фиг. 9. 


В практике пользуются непосредственно 
таблицами, дающими связь между р и Ё. 
Таблицы эти составляются на основании 
точных опытов [*, 5, в]. Для нахождения 
удельных объемов сухого насыщенного пара 
имеется теоретически выводимая ф-ла Кла- 
пейрон-Клаузиуса.Можно пользоваться так- 
же эмпирической формулой Молье [7]: 


15 


"р" = 1,7355. 
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Количество тепла 4, необходимое для на- 


гревания 1 кг воды от 0 до Г (начала испа- ' 


рения), выражается так: 
П 

а = [с 4, 
0 


где с теплоемкость воды, в широких пре- 
делах мало отличающаяся от единицы; по- 
этому пользуются приближенной формулой: 
0 22 Ё. 
Однако уже Реньо убедился в заметном воз- 
растании с при высоких темп-рах и дал для 
4 выражение: 
а=ё- 0,0000222 - 0,00000038. 


В новейшее время для с даются такие дан- 
ные (ф-ла Дитеричи): 
с = 0,9983 — 0,00010372 - 0,0000020732. 


Для средней теплоемкости е в интервале 
от 0 до 2 дано выражение: 


сп = 0,9983 — 0,00005184 + 0,00000069122. 


Несколько отклоняются от этой ф-лы дан- 
ные опытов германского физико-технич. ин- 
ститута [5], наблюдения которого дают сле- 
дующие значения с: 


еб | 1 |1 | 20 

с | 1.0050 | 1.0030 | 1.0013 | 1,0000 | 0,9990 

1° | 25 | 30- 35° 40° | 50° 
| 


с | 0,9983 | 0,9979 | 0,9979 | 0,9981 0,9996 


Для обращения в пар воды, нагретой до 
темп-ры $, нужно еще затратить нек-рое ко- 
личество тепла г, к-рое называется скр ы- 
той теплотой испарения. В на- 
стоящее время эту затрату теплоты разде- 
ляют на 2 части: 1) теплоту ф, идущую на 
внешнюю работу увеличения объема при 
переходе воды в пар (внешнюю скрытую 
теплоту испарения), и 2) теплоту о, идущую 
на внутреннюю работу разъединения мо- 
лекул, происходящую при испарении во- 
ды (внутреннюю скрытую теплоту испаре- 
ния). Внешняя скрытая теплота испарения 
ар — Ар(0''— 1”), 
где А = 425 —-тепловой эквивалент механи- 
ческой работы. 
Таким образом 
т = 0 + Ар(0'' — т’). 
Для ғ дается следующая ф-ла (основанная 
на опытах германского физико-техническо- 
го института): 
т = 610,8 — 0,7101. 

Полная теплота испарения 4, т. е. количе- 
ство тепла, необходимое для обращения во- 
ды, взятой при 0°, в пар при темп-ре $, равна, 
очевидно, 94-7. Реньо дал для А следующую 


формулу: 
А = 606,5 + 0,3055; 
эта формула дает результаты, близкие к но- 
вейшим опытным данным. Шюле [3] дает: 
А = 608 + 0,311#. 
Внутренняя энергия и воды при 
0° принимается равной нулю. Для нахожде- 
ния приращения ее при нагревании воды ну- 
жно выяснить характер изменения удельн. 
объема воды при изменении давления и Г, 
т.е. вид кривых ааа, и 6.66, (фиг. 1). Про- 


‚ стейшим предположением будет нринятие 
этих линий за прямые, и притом совпадаю- 


щие друг с другом, т. е. принятие уд. объема 
воды 9%’ за постоянную величину, не завися- 
щую ни от давления, ни оті°(0' (0,001 м3/кг). 
При этом предположении вся теплота, иду- 
щая на нагревание жидкости, т. е. 4, идет 
на повышение внутренней энергии (так как 
внешней работы при этом нагревании не 
совершается). Это предположение годится, 
однако, только для сравнительно невысо- 
ких давлений (таблицы Цейнера даны до 
давлений в 20 кг/см?). Современные таблицы 
(Молье и др.), доходящие до критическ. да- 
вления (225 кг/ем?) и Р (374°) не могут, ко- 
нечно, игнорировать изменения объема воды 
(уд. объем воды при критическ. давлении и 
критическ. темп-ре равен 0,0031 м?/кг, т. е. 
в три с лишним раза больше, чем при 0°). 
Но Стодола [8] и Кноблаух показали, что 
приведенная у нае выше ф-ла Дитеричи для 
величины 4 дает именно величины измене- 
ния внутренней энергии (а не величины 4); 


с 
$ 
а 
5 


телот 


абление ды? абс. 


о ё ш т и иы @ 0 2 
Пипература . 


Фиг. 3. 


впрочем, разница между этими величинами 
до давления в 80 кг/см? незначительна. По- 
этому полагаем для воды внутреннюю энер- 
гию равной теплоте жидкости: и’ == д. За 
период испарения внутренняя энергия по- 
вышается на величину внутренней скрытой 
теплоты испарения о, т. е. энергия сухо- 
го насыщенного пара будет: и” = 9 + о 
(фиг. 3). Для смеси с пропорцией пара х 
получим следующее выражение: | 7 
и = 41 — 2) + (9 + 0)2 = 9 + 26. 

Зависимость теплоты испарения и давления . 
от ЕР графически дана на фиг. 3. 

Молье ввел в технич. термодинамику тер- 
модинамич. функцию $, определяемую урав- 
нением $ = и + АРо и называемую тепло- 
содержанием. Для смеси с пропор- 
цией пара 2 это даст: 

4 = 9 + 20 + АР[ 20” 2) +0], 

или, после приведения: 

= 9 + 27 + АРи’; 
для воды (2=0) получается: 

= 0 4 АРх’; 

для сухого насышенного пара: 

"= 0 ғ 4 АРо. 
Величина произведения АРо’ очень мала 
по сравнению даже с величиной а (и тем 
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более по сравнению с величиною 4+7=4); 
поэтому можно принять 
ара г. 
В таблицах Молье даются поэтому не вели- 
чины 9 и 4, а величины $’и 1’’в функции 
р или Г. Энтропия насыщенного пара 
а 

находится по своему дифференциалу 4$ = 49; 


выражение #0 для всех тел имеет вид: 
409 = ди + АР ар. 
Для насыщенного водяного пара 


я (т =). 


Первый член представляет собою прираще- 
ние энтропии воды при ее нагревании, вто- 
рой член--приращение энтропии смеси во 
время испарения. Полагая 


Ё 
а + АРао. 
= (4057740 
. © | 


получим 43 == 43’ -- а (2). или, интегрируя: 
$ == + 


Заметим, что при вычислении $’ изменением 
уд. объема #’ обыкновенно тоже пренебре- 


галот и полагают а . Для решения всех 


вопросов, касающихся насыщенных паров, 
пользуютея таблицами. В прежнее время 
в технике находили применение таблицы 
Цейнера, в настоящее время они являются 
устарелыми; можно пользоваться таблица- 
ми Шюле, Кноблауха [5] или Молье [*°]. 
Во всех этих таблицах давления и ї° дове- 
дены до критич. состояния. В таблицы вклю- 
чены следующие данные: {° и давление на- 
» сыщенного пара, уд. 
объем воды и пара и 
уд. вес пара, энтро- 
пия жидкости и па- 
ра, теплосодержание 
воды и пара, полная 
скрытая теплота ис- 
парения,внутренняя 
энергия, внутренняя 
‚и внешняя скрытая 
" теплота. Для неко- 
торых вопросов (ка- 
сающихся, наприм., 
конденсаторов) составляются специальные 
таблицы с малыми интервалами давлений 
или температуры [2%]. 

Из всех изменений пара особенный инте- 
рес представляет адиабатическое из- 
менение; оно м. б. изучено по точкам. Пусть 
дана (фиг. 4) начальная точка 1 адиабаты, 
определяемая давлением р, и пропорцией 
пара т,; требуется определить состояние па- 
ра в точке 2, лежащей на адиабате, прохо- 
дящей через точку 1 и определяемой давле- 
нием р». Для нахождения х, выражают усло- 
вие равенства энтропий в. точках 1 и 2: 


т г 
т, 9% ат, 


ы и А 


Фиг. 4. 


г 
В этом ур-ии величины 31, т. , 55 И т. на- 
ходятся по данным давлениям р, и р., про- 


порция пара х, задана, и неизвестен толь- 


ко 2,. Удельный объем %, в точке 2 опре- 
делится по формуле: 
СДА ГА ГА 
0, = 2.(0% — ©) - 05. 
Величины 0; и 0; находятся из таблиц. 
Внешняя работа рассматриваемого адиаба- 
тич. изменения находится по разности вну- 
тренних энергий вначале и конце изменения: 
АГ = ш — и, = Фф | 20, — 9, — 803. 
Для упрощения вычислений часто пользуют- 
ся при изучении адиабатического изменения 
эмпирич. ур-ем Цейнера, который выражает 
адиабату как политропу: 
ро = ро. 
Показатель степени и выражается через на- 
чальную пропорцию пара 2; так: 
и — 1,035 - 0,12. 
Ф-ла эта применима в пределах от 2; =0,7 
до 1,=1. Адиабатич. расширение при на- 
чальной высокой пропорции пара, выше 0,5, 
сопровождается обращением части пара в 
воду (уменьшением 2); при начальных про- 


‚ порциях пара, меньших 0,5, адиабатич. рас- 


ширение сопровождается, наоборот, испа- 
рением части воды. Формулы для осталь- 
ных случаев изменения насыщенного пара 
находятся во всех учебниках технической 
термодинамики [1]. 

П. Перегретый пар. Внимание к 
перегретому пару привлечено было еще в 
60-х годах прошлого столетия в результате 
опытов Гирна [22], показавших значитель- 
ную выгоду при применении перегретого па- 
ра в паровых машинах. Но особенного рас- 
пространения перегретый пар достиг по- 
сле создания В. Шмитом особых конструк- 
ций перегревателей специально для полу- 
чения пара высокого перегрева (300—350°). 
Эти перегреватели нашли широкое прило- 
жение сначала (1894—95 гг.) в стационар- 
ных паровых машинах, затем в паровозных 
машинах и в 20 веке—в паровых турбинах. 
В настоящее время почти ни одна установка 
не обходится без применения перегретого 
пара, при чем перегрев доводится до 400— 
420°. Для возможности рационального при- 
менения столь высокого перегрева самые 
свойства перегретого пара были тщательно 
изучены. Первоначальная теория перегре- 
того пара дана была Цейнером; она опира- 
лась на немногочисленные опыты Реньо. Ее 
основные положения: 1) особый вид ур-ия 
состояния, отличающегося от уравнения для 
идеальных газов добавочным членом, к-рый 
является функцией только давления; 2) при- 
нятие для теплоемкости ез при постоянном 
давлении постоянного значения: с = 0,48. 
Оба эти предположения не подтвердились 
в опытах над свойствами перегретого пара, 
произведенных в более широких пределах. 
Особое значение получили обширные опыты 
Мюнхенской лаборатории технич. физики, 
начатые около 1900 г. и продолжающиеся 
и в настоящее время [13]. Новая теория пе- 


‚ регретого пара была дана в 1900—1903 гг. 


Каллендером в Англии и Молье в Герма- 
нии [1], но иона не явилась окончательной, 
так как выражение для теплоемкости при 
постоянном давлении, получаемое из этой 
теории, не вполне согласуется с новейши- 
ми опытными данными, Поэтому. появился 


91 ВОДЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | | 92 


целый ряд новых попыток построения ур-ия 


состояния для перегретого пара, которое бы. 


более согласовалось с результатами опытов. 
Из этих попыток известность получило ур-ие 
Эйхельберга [14]. Окончательное завершение 
эти попытки нашли в новой теории Молье 
(1925—1927 гг.), поведшей к составлению 
его последних таблиц [3]. Молье принимает 
очень выдержаннуто систему обозначений, 
к-рой мы отчасти пользовались выше. Обо- 
‚значения Молье: Р— давление в кг/м? абс., 
р—давление в кг/см? абс., и—удельн. объем 
1 
в МЗ/кг, у=- уд. В. в кг/мз, {—темп-ра от 0°, 
1 
Т = Р-+273°—абсолютная темп-ра, А=-5: — 
тепловой эквивалент механической работы, 
В= 47,1 газовая постоянная (для паров 
воды), $-—энтропия, $—теплосодержание в 
Са/кг, и = 4— АРр—внутренняя энергия в 
1 
Са1/кг, ф=8 — т, вр теплоемкость при по- 


стоянном давлении, ст = 0,47 — предельная 


величина, вр при р=0. Значки ? и” относятся 
соответствённо к воде и к сухому насыщен- 
ному пару. Из ур-ия Молье 


Р 1,3 Р" 
22 =47,1—0,02. – 1%. 


түг Т )" 
(№) (5% 
при помощи ф-л, вытекающих из Ги П за- 
кона термодинамики, получаются все важ- 
нейшие величины, характеризующие пере- 
гретый пар, т. е. $, $, ии ср. Молье вводит 
следующие вспомогательные функции темпе- 
ратуры: 
2 
®:= у} 


тү? тү? тү? 
(1) (&) (55) 
1,9-108. 2,0765-10% ут _ 2,2248.101 
®,= Та: 72— от > “Л Ту: 
(15) (х) (с) 
При помощи этих функций получаются сле- 
дующие выражения: 

47Т р \?. 
= - 3, — 8.05)"; А 

$ —1,082210 Г—0,2539915 (10%р) —у2—215,) 


$=0,478 — Лю— 2. (55) + 595; 


= 0,3597: — 0,769.Лр — 0,84 (-2.)° + 564,9; 


13 р \3 
ср = 0,47 + ‘зар + 157, (1) ^ 


Ф-лы для нахождения уд. объема и про- 
чих величин для перегретого пара довольно 
сложны и неудобны для вычислений. По- 
этому новейшие таблицы Молье заключают 
в себе вычисленные значения важнейших 
величин, характеризующих перегретый пар 
в функции от давления и Г. К перегретым 
парам относятся табл.: ПТ (дающая вели- 
чины уд. объемов перегретого пара), ГУ и У 
(заключающие в себе величины теплосодер- 
жаний и энтропий для перегретого пара). 
В таблице УТ содержатся величины вепомо- 
гательных функций, введенных Молье (в за- 
висимости от Р). Наконец, в таблицах "Пи 
УПІ даны значения теплоемкостей перегре- 
того пара по мюнхенским опытам (истинной 
и средней). При помощи таблиц Молье до- 


вольно просто и с достаточной точностью 
решаются все задачи, Касающиеся перегре- 
того пара. Надо еще заметить, что для адиа- 
батич. изменения перегретого пара в из- 
вестных пределах (до 20—25 кг/см?) сохра- 
няет свое значение ур-ие политропич. вида. 
роъ3 = Сопѕё. Наконец, многие вопросы, ка- 
сающиеся перегретого пара, м. 6б. решены 
при помощи графич. приемов, особенно при 
помощи диаграммы 15 Молье. На этой диа- 
грамме помещены кривые постоянных да- 
влений, постоянных ѓ° и постоянных объемов. 
Т. о. можно прямо из диаграммы получать 
значения у, $, $ в функции давления и КГ. 
Адиабаты изображаются на этой диаграмме 
прямыми линиями, параллельными оси ор- 
динат. Особенно просто находятся разности 
величин теплосодержания, соответствующие 
началу и концу адиабатич. расширения; эти 
разности необходимы для нахождения ско- 
ростей истечения пара. 

Лит.: *) Радциг А. А., Таблицы и диаграммы 
для водяного пара, % изд., М.—Л., 1928; *) Х воль- 
сон О. Д., Курс физики, 5 изд., т. 3, Берлин, 4923; 
з) бсвоц1е №., Тесһпіѕсһе Тһегтодупатік, 4 Аш)., 
В.1, р. 204—205, В., 1923; “) Децпег С., Тесһпі-+ 
ѕсће Тһегтойупатік, 3 Аџ0ї., В.2, Г.рр., 1906; 8) Но1- 
Богп 1. белее! К. у. Неппіпе Е., 
Уу агтеаЪеПеп, Вгацпзсһуеіє, 1919; ') КпоБ1ацеь 
О., Ваізсһ Е. па Наавеп Н., Тађре]еп 
апа П1асташте їйг ҸаѕѕегдӢатрї, Міпсһеп, 19923; 
7) Мо1ітіег В., Меше ТареПеп ц. ріаетатте їйг 
Ууаѕѕегдатрї, р. 10, В., 1906; *) 51 ойо јад. , ратргѓ- 
п. Саѕіџгріпеп, 5 Аи0ї)., р. 1105, В., 1925; #) Мо11іег 
В., Меџе ТареПеп опа ГРіартаттпе їй" үаѕѕесдатрї, 
3, & Аџй., В., 1995 — 27; 1%) Ноейег К., Піе 
Копӣепѕаћоп реі ратрѓкгаѓітаѕсһіпеп, Вег1іп, 19925; 
11) Сушков В. В., Технич. термодинамика, М., 
1926; 12) Нігп б. А., Метојге ѕшг 1а іһбогіе де 
Ја зцгсһауїїе дапз 1еѕ тасһіпеѕ а уарешг, «Ви. де 
1а Вос. ІпӣіцѕігіеПе де Моћоџѕе», МиШоцзе, 1857; 
13) «Ме павеп брег Ғогѕсһипеқѕагреіфеп ц5\.», В., 
1905—1917, Н. 21, 35, 36, 108, 109, 195; «2. а. УРїІ», 
В., 1922, р. 418; ірій., 1927, 14; 14) «Ғогѕсһопсѕагреі- 
{еп изу », В., 1920, Н. 290. А. Радциг. 


ВОДЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, см. Гидравли- 
ческие двигатели. 

ВОДЯНЫЕ ЗНАНИ, монограммы, надписи 
или рисунки, видимые на бумаге при рас- 
сматривании ее в проходящем свете. Разли- 
чают водяные знаки настоящие, или есте- 
ственные, и искусственные. Первые получа- 
ются на бумаге при ее выделке, вторые на- 
носятся на бумагу по ее изготовлении. Почти 
все бумаги ручной вычерпки имеют настоя-. 


“щие водяные знаки, при чем они бывают 


простые или светотеневые. Простой В. з. 
получается на бумаге при помощи проволок 
различной толщины или тонких пластинок, 
укрепленных в виде требуемого знака на 
сетке черпальной формы (см. Ручная вычерп- . 
ка). При вычерпке верхняя поверхность бу- 
мажной массы на сетке получается совер- 
шенно ровной, тогда как нижняя является 
углубленной в месте соприкосновения с 
проволокой, образующей В. з. Получаемая 
этим путем разница в толщине бумаги, т. е. 
в количестве находящихся в данном месте 
волокон, и делает видимым В. з. · 7 
Более сложный светотеневой В. з., с 
постепенным переходом от одной степени 
прозрачности к другой, получается при вы- 
черпке на рельефной сетке. Для получе- 
ния такой сетки требуемый В. з. вырезы- 
вают на слое воска и по этой форме изго- 
товляют два штампа, между которыми прес- 
суется сетка. Отлитая на этой сетке бумага, 
будет иметь различную толщину, в зависи- 
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мости от углубления в сетке. Этим способом 
удается получать чрезвычайно сложные и 
высокохудожественные В. з. в виде портре- 
тов и картин. 

Бумаги машинной выработки получают 
В.з. при прохождении вложенного листа бу- 
маги на сетке бумажной машины (см. Бу- 
магоделательные машины), помощью эгу- 
тера. Для этого на эгутер укрепляют про- 
волочки в форме требуемого В. з.; при со- 
прикосновении е влажным листом бумаги 
эти проволочки раздвигают волокна бумаж- 
ной массы и делают бумагу в этом месте 
тоныше и, следовательно, более прозрачной. 
Этим путем вырабатываются бумаги «вер- 
же», имеющие водяной знак в виде парал- 
лельных полосок, а также большинство 
почтовых бумаг с знаком фабрики, изгото- 
влявшей эту бумагу. 

Для получения искусственного В. з. 
готовый лист бумаги накладывают на ме- 
таллическ. доску с выгравированным на ней 
выпуклым рисунком или на листы картона 
с укрепленными на нем ниточками в виде 
В. з. Несколько листов бумаги с такими про- 
кладками (все вместе называется клад- 
кой) помещают между двумя толстыми ме- 
таллич. листами и пропускают несколько 
раз под сильным давлением между чугун- 
ными валами. В месте выпуклостей прокла- 
док бумага спрессовывается и становится бо- 
лее прозрачной. Такой искусственный В. з. 
легко отличить от настоящего. Для этого 
полоску испытуемой бумаги погружают в 
крепкий раствор едкого натра: волокна бу- 
маги быстро разбухают, и искусственный 
В. з. исчезает, тогда как настоящий В. з. 
остается хорошо видимым. 

Почти все старые документные и писчие 
бумаги имеют водяной знак. По ним легко 
удается определить место и время выра- 
ботки бумаги и часто даже дату написания 
документа. В настоящее время В. з. делают 
на хороших писчих, почтовых, документных 
и др. бумагах высших сортов. Светотеневые 
знаки делают преимущественно на бумаге, 
предназначенной для денежных знаков, бан- 
ковых билетов и других ценных бумаг. 

Лит.: см. Бумажное производство. В. Малютии. 

ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И 
КАРТЫ, отличаются от обыкновен. планов 
и карт тем, что наряду с рельефом местности 
на них наносятся сведения для чисто воен- 
ных целей: проходимость лесов, броды и пр. 

ВОЕННО-ХИМИЧЕСКОЕ ДЕЛО, область 
военной деятельности, обнимающая вопро- 
сы: 1) применения на войне боевых химич. 
веществ, 2) защиты от них, осуществляемой 
как в индивидуальном, так и в коллектив- 
ном порядке, и 3) подготовки к химиче- 
ской борьбе. · у 

1. Применение боевых химических веществ. 
Для боевых целей служат отравляющие, ды- 
мообразующие и зажигательные вещества, 
все они действуют непосредственно и явля- 


ются т. о. основной действующей частью 


химического оружия. 

Из отравляющих веществ (0.В.) 
важное военное значение имеют хлор (С1,), 
фосген (СО.С1,), дифосген (С1.С0.О0.С-С1), 
иприт [5(СН,.СН,С1) Д, арсины (СН.-АзС]5; 
С.Н, АѕС1,; (СН, „АзС1; САз(С, На) ›МН; 


Аѕ(СН:СНСІ)СІ, и другие], хлорацетофенон 
(СІ.СН,. СО: С, Н,), хлорпикрин (С.С1,. МО) 
и некоторые другие. В зависимости от своих 
физич. и химич. свойств все О. В. обыч- 
но делятся на стойкие (долговременного 
действия) и нестойкие (кратковремен- 
ного действия). Для целей химич. нападе- 
ния О. В. могут быть применены следую- 
щими способами. 

А. Специальные способы при- 
менения О. В. 1) Газовые балло- 
н ы. Газобаллонные атаки являются пер- 
вым серьезным способом массового приме- 
нения О. В. Для создания газовых волн, 
направляемых по ветру на неприятеля, слу- 
жит смесь хлора с фосгеном (80% и 20%), 
выпускаемая из специальных стальных бал- 
лонов (см. Арматура газовал), где эта смесь 
находится в сжиженном состоянии под да- 
влением. Боевые нормы применения: 1 000— 
1 200 кг смеси на 1 км фронта в 1 мину- 
ту при силе ветра в 2—3 м/ск. Для вычи- 
сления количества боевой смеси, потреб- 
ной для производства газобаллонной атаки, 
употребляется формула: а = б-в.2, где а — 
искомое количество нужной боевой смеси, 
б—-боевая норма в кг/км в 1 минуту, в- 
продолжительноеть выпуска и г—длина 
фронта. 2) Ядовитые свечи _метал- 
лические цилиндры разных величин (начи- 
ная от 1/, л), снаряженные смесью горючего 
с твердыми раздражающими О. В. (по пре- 
имуществу арсинами). При горении арсины 
возгоняются и дают ядовитый дым, трудно 
задерживаемый противогазами. Этот способ 
еще не применялся в прошлой войне, но в 
будущей войне с ним, вероятно, придется 
встретиться. 3) Газомет ы—стальные тру- 
бы весом 80—100 кг каждая, служащие для 
выбрасывания снарядов весом в 25—30 кг. 
Эти снаряды (мины) могут наполняться 
О. В. до 50%. Газометы применяются для 
создания облака высокой концентрации в 
целях внезапного нападения. 4) Заража- 
ющие приборы-—состоят из перенос- 
ных или перевозимых резервуаров, снаря- 
женных стойкими О. В. (иприт), и упо- 
требляются для заражения почвы. В прош- 
лой войне такие приборы не применялись. 
5) Огнеметы— резервуары, из к-рых да- 
влением сжатого воздуха выбрасывается го- 
рящая струя жидкости; для огнеметов упо- 
требляются смеси различных погонов нефти 
и другие горючие масла; дальность действия 
огнеметов 25—50 м и более в зависимости 
от системы; применяются они главным об- 
разом при обороне. 

Б. Применение О. В. артилле- 
рией и авиацией. 1) Артиллерий- 
ские химические снаряды быва- 
ют двух основных типов: а) химические и 
б) осколочно-химические. Первые снаряже- 
ны главным образом О. В., взрывчатыми же 
веществами—лишь настолько, чтобы рас- 
крыть снаряды. Вторые имеют значитель- 
ный заряд взрывчатого вещества и обла- 
дают осколочным действием. Обычно в та- 
ких снарядах заряд взрывчатого вещества 
составляет 40—60 9% по весу от заряда О. В. 
В зависимости от характера О. В., ко- 
торым снаряжены снаряды, они разделяют- 
ся на снаряды кратковременного и 


е 
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долговременного действия. 
манской артиллерии были приняты боевые 
нормы применения артиллерийских хими- 
ческих. снарядов, указанные в табл. 1. 


Табл. 1. —Нормы для снарядов крат- 
твия. 


ковременного дейс 


Ч исло выстрелов 


Калибр и тип орудий вім. по 1 га 


7,7-ем пушка ....... 100 
10,5-см гаубица ...... 50 
15,5-см ьа 25 


Норма расхода осколочно-химич. снаря- 
дов равнялась примерно 1/,—1/, количества 
расходуемых обычных хим. снарядов. Для 
снарядов долговременного действия приме- 
нялась та же норма, что и для снарядов 
кратковременного действия; в этом случае 
время обстрела может быть значительно 
бӧльшим. 2) Авиация в прошлой войне 
не применяла О. В. В настоящее время во 
всех армиях ведутся усилен. приготовления 
к использованию авиации для этих целей. 
Авиация может действовать при помощи 
О. В. как на фронте, так и в тылу, против 
населенных центров. В виду этого в настоя- 
щее время выдвинута проблема противохи- 
мич. защиты мирното населения. Авиация 
может применять при своих атаках: а) б о м- 
бы разного калибра, снаряженные стой- 
кими и нестойкими О. В.; б) ядовитые 
жидкости-—для непосрелственного выли- 
вания; одним из О. В., которое по своим 
физ.-химич. и токсич. свойствам наиболее 
подходит для широкого применения при 
аэрохимич. атаках, является иприт (см.); 
в) зажигательные вещества, приме- 
няемые в артил. спарядах и бомбах гл. обр. 
для того, чтобы вызывать пожары; обычно 
они снаряжены термитом (смесь алюминия 
и окиси железа); г) дымообразующие 
вещества, употребляемые для целей 
ослепления противника и маскировки соб- 
ственных действий; наиболее употребитель- 
ными являются фосфор, серный ангидрид, 
хлорсульфоновая кислота и хлорное олово; 
этими веществами могут снаряжаться артил. 
снаряды и бомбы; могут применяться так- 
жеи специальные дымные приборы 
и дымные шашки. 

П. Защита от 0. В. Для этой цели при- 
меняются по преимуществу фильтрую- 
щие противогазы (см.); они обычно состоят 
из трех частей: 1) лицевой, включающей 
маску, прикрывающую глаза и дыхательные 
пути, 2) поглотительной коробки и 3) со- 
единительной трубки. Наиболее ответствен- 
ной частью противогаза является поглоти- 
тельная коробка. Ее поглотительная спо- 
собность основана на действии активиро- 
ванного угля (см.), химическ. поглотителя и 
противодымного фильтра. Активированный 
уголь представляет собою обычный древес- 
ный уголь, получаемый из твердых пород 
дерева или из фруктовых косточек. Его по- 
ристость, а вместе с ней адсорбционная спо- 
собность искусственно увеличиваются раз- 


ными способами, из к-рых наиболее употре- 


бительным является действие перегретого 
пара при 800—900°. Активность угля обыч- 


В гер- · 


но измеряется его способностью поглощать 
хлор. Средние активированные угли погло- 
щают 40—45 % по весу хлора. Но одного 
только активированного угля недостаточно 
для полного поглощения всех О. В. в паро- 
и газообразном состоянии. Для окончатель- 
ного поглощения О. В. (напр. продуктов их 
гидролиза в угле) употребляется химич. 
поглотитель. Он состоит из смеси извести, 
едкой щелочи, цемента и инфузорной земли 
(или пемзы) в определенных пропорциях. 
Вся смесь орошается крепким раствором 
перманганата калия или натрия. Однако 
ни последний, ни химеч. поглотитель не за- 
держивают в достаточной мере ядовитые ды- 
мы. Для защиты от них в поглотительную 
коробку вводятся противодымные фильтры, 
состоящие обычно из различных волокни- 
стых веществ (разные сорта целлюлозы, ва- 
та, войлок и пр.). В настоящее время во 
всех армиях усиленно работают над усовер- 
шенствованием противогазов, стремясь сде- 
лать их наиболее мощными, универсальны- 
ми, легкими по дыханию, удобоносимыми 
и приспособленными к каждому роду ору- 
жия, дешевыми и легко изготовляющимися. 
Помимо фильтрующих употребляются, хотя 
и в гораздо меньшей мере, изолирую- 
щие противогазы. Они представляют со- 
бою прибор, в к-ром из специального бал- 
лончика подается кислород для дыхания. 
Этот прибор совершенно изолирует челове- 
ка от окружающего воздуха; т. о. его уни- 
версальность в отношении О. В. максималь- 
ная. Однако, благодаря своей громоздкости, 
дороговизне, сложности и непродолжитель- 
ности действия, он не может еще конкури- 
ровать с фильтрующим противогазом; по- 
следний остается основным средством защи- 
ты от О. В. Для защиты от О. В., действу- 
ющих на кожу (нарывных), употребляются 
специальные защитные одежды, изготовляе- 
мые из ткани, пропитанной олифой или дру- 
гими составами. Помимо средств индиви- 
дуальной защиты, какими являются филь- 
трующие противогазы, массовое примене- 
ние О. В. выдвинуло также необходимость 
коллективной защиты. К средствам . 
защиты этого рода относятся различные 
противохимически оборудованные помеще- 
ния, начиная от полевых убежищ и кончая 
жилыми зданиями. Для этой цели воздух, 
попадающий в такое. помещение (газоубежи- 
ще—см.), пропускают предварительно че- · 
рез поглотительный фильтр, имеющий раз- 
меры, соответствующие помещению. 

ПЕ. Подготовка к военно-химич. борьбе 
охватывает вопросы: 1) производства всех 
средств, необходимых для ведения химич. 
борьбы, и снабжения ими войск и граждан- 
ского населения, 2) подготовки к химич. 
борьбе всего личного состава армии и гра- 
жданского населения и принятия подгото- 
вительных мер по химич. обороне различ- 
ных пунктов страны и 3) научно-иселедова- 
тельской работы по изысканию новых или 
усовершенствованию старых средств и спо- 
собов химич. борьбы. Возможность ведения 
химич. борьбы, ее глубина и размах опре- 
деляются состоянием в данной стране ее 
химической промышленности. Последняя в 
настоящее время, как показывает табл. ?, 
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развивается как раз в направлениях, нуж- 
ных для широкого производства и приме- 
нения отравляющих веществ. 


ные, срок службы и постройки к-рых бо- 
лее продолжителен, и разборные, соби- 
раемые из заранее изготовленных элементов. 


Табл. %.—Развитие химической промышленности в Германии, Франции, 
“Англии и С. Ш. А. с 1913 по 1995 г. (вт). 


Азот Хлор Сера Мышьяк | Краски | 
і Государства - 717 | 
1913 г. 1925 г. 1913 г.| 1925 г. 1913 Г.| 1925 г. |1913г.! 1925 г. | 1913 г.! 1925 г. 
Германия ..... 121600 525 000 19 911 7500 — — 1892 ок. 3000| 125 000 110 000 
(из них 45 000 
синтетич.) 
Франция ..... 47 400 30 000 1500: 200001 — — 1500 4275 — 15 000 
(в 1926 г. | 
ок. 90000) | 
Англия ...... 73 000 165 000 — ок. 35000 — — 1716 1 631 2000| 24 145 
(70000 
синтетич.) | 
С. Ш.А. ..... 37 000| - 127 000 1 —  |ок. 150000 491 00011 400000 2 280 11 250 3300) 39 114 
Здесь приведены лишь важные для войны отрасли химической промышленности; но так же быстро рас- 
тут и другие ‘ее страсли—коксобензольная промышленность, целлюлоидная, фармацевтическая, иснус- 
ственного волокна, продуктов сухой перегонки дерева и т. п. 


Стремительный, все увеличивающийся 
роет химич. промышленности несомненно 
вызовет широкое применение на войне раз- 
личных химич. веществ, имеющих боевое 
значение. Широко ведущаяся во всех стра- 
нах в различных специальных научных ин- 
ститутах научно-исследовательская работа 
придаст массовому применению боевых хи- 
мических веществ наиболее рациональные с 
военной точки зрепия формы. В будущей 
войне В.-х. д. будет занимать одно из важ- 
нейших мест. 

Лит.: Руководство по химич. службе в РККА, 
Москва, 1927; Военно-химическое дело. Пособие для 
начсостава РККА, Москва, 1998; ФрайсА. и Вест 
К., Химическая война, 2 изд., Москва, 1924; Фар- 
роу Э., Газовая война, Москва, 1925; Фишман 
Я. М., Газовая война, ч. І, Москва, 1924; Напз- 
11ап В., рег сһетівсће Ктіев, СазапетИ ИТ, базаруеһг 
ипа Вацерегаесеиие, 2 АиП., ВегИп, 1927; Мецег Ј., 
Бег баѕкатрѓ ипа іе свепиузевеп Катр/воНе, 9 АО, 
І.еіргів, 1996; Уеййег Е. В., Тһе Медісаћ Аѕресіїѕ 
ої Сћегтпіса! УУаг(зте, Ва1їітотге, 1925. Я. Фишиан. 

ВОЕННЫЕ МОСТЫ, мосты, строящиеся по 
оперативным соображениям и под военные 
нагрузки, при чем технические условия их 
постройки и экономические соображения ус- 
тупают место боевым требованиям. В. м. 
строятся как заблаговременно, т. е. в мир- 
ное время, в крепостях и в укрепленных 
районах, так и в период войны. Первые по 
конструкции и по материалу не отличают- 
ся от гражданских мостов; большей частью 
строятся металлические и железобетонные, 
реже деревянные. Их отличие заключается в 
расчете на военные грузы, принятии мер по 
их охране и обеспечению от воздушно-химич. 
нападения и в устройстве приспособлений 
для их разрушения или уничтожения. В. м., 
устраиваемые в период войны, как по сво- 
ей конструкции, так и по способу работ рез- 
ко отличаются от обыкновенных мостов, по- 
чему очень часто под термином «В. м.» и по- 
нимают только эту категорию В. м. 

Современные В. м. (как для обыкновенно- 
го, так и для жел.-дор. двизкения), строящи- 
еся в период войны, разделяются на п о- 
левые, отличающиеся коротким сроком 
службы и быстротой постройки, времен- 


Т.Э. т. ІУ. 


І. Мосты полевые, кроме срока слу- 
жбы и постройки, характеризуются еще сле- 
дующ. особенностями: рабочей силой явля- 
ютея преимущественно войска со своим та- 
бельным имуществом; материал— почти ис- 
ключительно дерево; предпочтение отдает- 
ся подручному материалу, хотя бы он был 
и худшего качества; напряжения в матери- 
але разрешаются более допускаемых в гра- 
жданском мостостроении, а в особо экстрен- 
ных случаях— даже вызывающие остающие- 
ся деформации. Конструкции полевых мо- 
стов обычно не проектируются и не про- 
веряются расчетом, а выбираются строите- 
лем моста из числа типовых, с подбором се- 
чений по таблицам наставлений. При выбо- 
ре конструкции наибольшее значение име- 
ют временные нагрузки от проходящих по 
мосту войск и воинских грузов. Все поле- 
вые мосты разделяются следующим обра- 
зом. В зависимости от назначения: 1) мо- 
сты для обыкновенного движе- 
ния: а) пешеходные (пехота — змейкой, 
всадники—с лошадью в поводу), б) под лег- 
кие грузы (до 1,5 т на ось), в) под средние 
грузы (до 3 т на ось), г) под тяжелые грузы 
(не свыше 5 т на ось), д) под особо тяжелые 
грузы; 2) мосты для ж.-д. движения: 
а) для нормальной колеи (при отверстиях 
моста до 6 м) и б) для полевой колеи с паро- 
вой или конной тягой. По характеру опор: 
1) мосты на неподвижных (посто- 
янных) опорах—на турах, на клет- 
ках из шпал или бревен, на козлах, на 
стойках (фиг. 1), на сваях; 2) мосты на 
пловучих опорах—на различных по- 
плавках, бочках (фиг. 2), бревенчатых пло- 
тах, лодках, судах. Полевые мосты для 
ж.-д. движения устраиваются исключитель- 
но на неподвижных опорах (на шпальных 
клетках, рамах, а при возможности—на 
сваях). По способу перекрытия пролетов: 
1) мосты балочные и мосты вися- 
чи е—с полотном, подвешенным к продоль- 
ному канату (фиг. 3) или непосредственно 
лежащим на канатах или же с применением 
вант (фиг. 4). Полевые мосты на пловучих 
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опорах устраиваются исключительно балоч- 
ной системы. Системы висячие, накатные и 
стропильные употребляются исключительно 
в однопролетных полевых мостах и для не- 
больших нагрузок. 

Береговыми опорами полевых мостов яв- 
ляются береговые лежни, стулья и, реже, 


Фиг. 1. 


сваи. Мостовые прогоны делаются из досок, 
жердей, брусьев и бревен. Прогоны укла- 
дываются обычно внахлестку сбоку, так как 
врубки усложняют работу. В качестве на- 
стила употребляются жерди, доски и плас- 
тины. Настил (поперечный или косой) укре- 
пляется пажилинами, без гвоздей. Перила 
делаются из жердей или брусков, а в на- 
плавных мостах—из каната. Размеры бере- 
говых лежней, про- 
гонов, настила, а 
также козловых пе- 
рекладин и свай- 
ных насадок, в за- 
висимости от воен- 
ного груза даны в 
наставлениях в ви- 
де таблиц. Нлову- 
чие опоры удержи- 
ваются обыкновен- 
ными якорями или 
приспособлениями, 
заменяющими их, 
или же подвязыва- 
ются к особому ка- 
нату, перекинуто- 
му с одного берега 
на другой. Через 
судоходные реки 
полевые мосты ует- 
раиваются с раз- 
водной (выводной) 
частью. Во время 
ледохода полевые 
мосты должны быть 
сняты. Для обеспе- 
чения от разруше- 
ния плывущими предметами полевые напла- 
вные мосты охраняются низовыми и вер- 
ховыми брандвахтами и ограждаются сет- 
ками или бонами. 

П. Мосты временные, кроме сро- 
ка службы и постройки, характеризуются 
еще следующими особенностями: рабочие — 
не только войска; инструмент— не только та- 
бельный; материал—-главн. обр. дерево, но 
с допуском металлич. поковок и креплений, 
отвечающих технич. условиям гражданского 
мостостроения; напряжения в материале не 


Фиг. 9. 


д. б. больше допускаемых, и лишь в исклю- 
чительных случаях разрешаются большие 
напряжения, не превосходящие, однако, 


Фиг. 3. 


предела упругости; конструкции мостов ка- 
ждый раз проектируются строителем моста 
в пределах норм и типов, установленных 
специальными наставлениями; все элементы 
моста рассчитываются по соответствующим 
ф-лам и таблицам. Временные мосты должны 
служить без ремонта до полугода. Времен- 
ные мосты разделяются следующим образом. 
В зависимости от назначения: 1) мосты 
для обыкновенного движения— 
а) для всех родов войск и повозок не тяже- 
лее полевой артиллерии и б) для всех родов 
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Фиг. 4. 


войск и самых тяжелых воинских повозок 
(броневиков и танков); 2) мосты для 
ж.-д. движени я—а) для нормальной ко- 
леи и б) для полевой колеи (паровой и кон- 
ной тяги). По характеру опор: 1) мосты 
на неподвижных (постоянных) 


ТЕЗ, 
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Фиг. 5. 


опорах— на рамах, на сваях, на ряжах 
(фиг. 6); 2) мосты на пловучих опо- 
р а х—на плотах из бревен, на судах (фиг.5). 
Временные мосты для ж.-д. движения устра- 
иваются исключительно на постоянных опо- 
рах (сваях, рамах и ряжах). Только для по- 
левой ж.-д. конной тяги допускается устрой- 
ство временных мостов на пловучих опорах 
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(на судах). Из всех систем временных мо- 
стов для обыкновенного движения наиболее 
употребительны системы балочная и под- 
косная; реже применяются шпренгельная и 

— —— стропильная. Для 
жел.-дорожных мо- 
стов допускаются 
только балочная си- 
стема, подкосная и 
решетчатые фермы 
Гау, Тауна и Лемб- 
ке (см. Деревянные 
мосты). Висячая си- 
стема мостов для 
обыкновенного дви- 
жения разрешается 
для грузов не тяжелее полевой легкой ар- 
тиллерии и делается исключительно с полот- 
ном, подвешенным к продольным канатам 
(обычно пеньковым, реже металлическим). 

Береговыми опорами временных мостов 
являются береговые лежни, стулья, сваи и 
ряжи. Прогоны чаще делаются из круглых 
бревен (22—927 см), реже из брусьев. Они 
бывают ординарные, двойные в виде нака- 
тов и составные. Врубки в подкосных и ре- 
шетчатых системах усиливаются поковками 
в виде скоб, болтов и хомутов из кругло- 
го и полосового железа. Настил, чаще из 
досок, делается поперечный, косой или про- 
дольный, как ординарный, так и двойной. 
Обычное укрепление настила -—помощью па- 
жилин (из брусьев). Перила—из жердей 
или брусьев, на наплавных мостах допу- 
скаются и из каната. Пловучие опоры удер- 
живаются верховыми и низовыми якорями. 
На судоходных реках они должны иметь раз- 
водную часть (выводные поромы). Времен- 
ные мосты на постоянных опорах через 
водные преграды всегда снабжаются ле- 
дорезами. Для обеспечения от удара плава- 
ющих тел временные наплавные мосты охра- 
няются низовыми и верховыми брандвах- 
тами и ограждаются сетями, бонами или 
эстакадами. Все временные мосты обслужи- 
ваются специальными командами и мосто- 
выми' караулами и защищаются зенитными 
пулеметами, а особо важные из них—зе- 
нитными батареями. Для постройки вре- 
менного моста балочной системы длиною 
около 100 м требуется: для мостов на козло- 
вых опорах для полевой легкой артиллерии 
150 сапер (плотников) и 100 рабочих, про- 
должительность работ 2—3 дня; для мо- 
стов на свайных опорах: для легкой артил- 
лерии—150 сапер и 150 рабочих в течение 
4—6 дней; для тяжелой артиллерии— 100 
сапер, 150 рабочих и 6—8 дней. 

ПІ. Мосты разборные. Существова- 
ние разборных мостов вызывается потреб- 
ностью иметь в боевой обстановке мост воз- 
можно скорее, и притом не возбуждая вни- 
мания противника заготовкой материала и 
ведепием работ. Такие мосты не строятся, 
а собираются из заранее приготовленных 
элементов. Все разборные мосты подразде- 
ляются на следующие три категории: 1) лег- 
кие поплавковые, 2) военно-понтонные и 
3) металлические мосты. 

1) Легкие поплавковые мосты 
предназначаются для легких нагрузок и 
притом для переправ через небольшие реки. 


4 

Они имеют верхнее строение деревянное, 
преимущественно в виде готовых звеньев. 
Пловучими опорами служат надутые воз- 
духом поплавки или небольшие лодки, на- 
битые сеном, соломой или капоком брезен- 
товые мешки, складные обтягиваемые брезен- 
том лодки или поплавки из пробковой ко- 
ры. Один из типов поплавков — поплавок 
Полянского—состоит из внутреннего меш- 
ка из двойной ткани с резиновой проклад- 
кой и наружного чехла из брезента, снабжен- 
ного кольцами и веревками для связывания 
поплавков в звенья и для прикрепления к 
доскам. Поплавки перевозятся в сложенном 
виде и надуваются воздухом, грудью или 
ручным насосом, через особый вентиль. Вес 
сложенного поплавка —? кг; расчетная подъ- 
емная сила надутого поплавка—50 кг; число 
поплавков в одной опоре пешеходного мо- 
стика —3—4 штуки. Пешеходные мостики 
удерживаются на реке канатными оттяж- 
ками или якорями. 

2) Военно-понтонныемосты об- 
служиваются в некоторых армиях особыми 
воинскими частями (понтонными батальона- 
ми), имеющими обученную наводке команду 
(понтонеры), а в других—<аперами. Имеют- 
ся также специальные материальные части: 
а) для устройства мостов через водные пре- 
грады, 6) для устройства десантных пере- 
прав через эти преграды и в) для устрой- 
ства мостов через небольшие овраги. Опо- 
ры понтонных мостов разделяются на непо- 
движные (козловые) и пловучие. В качестве 
неподвижных опор служат козлы разнооб- 
разных систем, но особенно широкое рас- 
пространение получил козел Бираго (фиг. 7). 


Фиг. 7. 


Он состоит из двух ног, продеваемых в 
гнезда козловой перекладины. На верхние 
концы ног надевается цепь, поддерживаю- 
щая перекладину, а на нижние концы—0со- 
бые шпоры, препятствующие ногам углу- 
бляться в мягкий грунт. Козловая перекла- 
дина имеет метки для каждой пары двух 
смежных смычных брусьев, захватывающих 
ее замками и тем удерживающих козел в вер- 
тикальном положении. Для установки на 
разных глубинах имеются два комплекта 
козловых ног—длинных и коротких. Пло- 
вучая опора, обычно в виде лодки (понто- 
на), бывает или цельная (Франция, Герма- 
ния, Италия) или составная (Австрия, Поль- 
ша) из произвольного числа отдельных ча- 


‘стей или полупонтонов, носовых и средних. 
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Понтоны (или лодки) изготовляются обык- 
новенно из железа, иногда из алюминия, 
но бывают также деревянные и брезентовые 
{надутые воздухом). Металлич. полупонто- 
ны имеют шпангоуты из углового железа, 
обшитые листовым железом. Вес железного 
полупонтона 440—460 кг. Число полупон- 
тонов и понтонов в опоре моста зависит от 
величины нагрузок, для которых наводит- 
ся мост. Полупонтоны между собой соеди- 
няются в понтоны при помощи стяжек и 
схваток, которые вставляют в соответству- 
ющие отверстия и проушины. Верхнее строе- 
ние понтонного моста— или целиком из дере- 
ва или частью из дерева, частью из металла. 
Оно состоит из смычных брусьев длинных 
(6,5 м) и коротких (3,4 м), укладываемых 
на пролет в числе 4—11 штук в зависимости 
от рода нагрузки, под которую подводится 
мост. Допускаются и 3 бруса при перепра- 
ве пехоты рядами. Замки брусьев захваты- 
вают или лежни (береговые и укладываемые 
по оси или по бортам понтонов) или борто- 
вые обвязки понтонов; на козловых про- 
летах они захватывают перекладины. На 
смычные брусья укладывают настилочные 
щиты длиною 3,2—3,9 м, состоящие из двух 
досок, соединенных шпонками. На концах 
щиты имеют вырезы для пропуска стропов 
или других скреплений при пажилке щи- 
тов. Кроме нормальных щитов имеются еще 
доски, полудоски и лобовые доски; послед- 
ние назначаются для прикрытия торцов 
смычных брусьев на выводных поромах и 
при въезде на мост. Пажилины, прикре- 
пляющие щиты, обыкновенно укладываются 
впереплет. Пловучие опоры удерживаются 
понтонными якорями (весом 40—50 кг). На 
больших реках или при устройстве самоле- 
та из поромов употребляют тяжелые якоря 
(весом 80—110 кг). 

Понтонные мосты наводятся: по-понтонно 
(вверх или вниз по течению), вводом понтона 
с отталкиванием моста, поромами и пово- 
ротом целого моста. Чаще применяется пер- 
вый способ наводки. Скорость наводки пон- 
тонных мостов с опорами в виде одиноч- 
ных понтонов и перекрытием пролетов 5-см 
брусьями в боевых условиях—1 м в минуту; 
более тяжелые мосты наводятся со скоро- 
стью 1 мв 3—12 минут. Величина понтон- 
ных парков, и, следовательно, длина наво- 
димых понтонных мостов, различна в раз- 
личных армиях, при чем, чем тяжелее кон- 
струкция моста, тем меньшей длины м. б. 
наведен мост из имущества одного парка. 
Понтоны и связанные из них поромы при 
переправе десанта и наводке мостов пере- 
правляются по реке нормально греблей вес- 
лами, но во многих армиях имеются навес- 
ные (забортные) двигатели мощностью 3— 
12 РР и более, навешиваемые по желанию 
на понтоны. В некоторых армиях имеются, 
кроме того, понтоны с установленными на, 
них двигателями и гребными винтами, и 
понтоны в этом случае именуются мотопон- 
тонами. Мотопонтонные парки (имеющие 
специальное верхнее строение) назначают- 
ся для переправы более тяжелых грузов 
на поромах и для наводки тяжелых мос- 
тов. Все имущество военно-понтон. парков 
укладывается на специальные повозки так, 


что можно производить наводку моста по 
мере подхода обоза к берегу, не дожидаясь 
прибытия всего парка. Мотопонтонные пар- 
ки перевозятся или по ж. д. или на при- 
цепках тракторной тягой. При производстве 
десантных переправ через реки пехота пе- 
реправляется на понтонах (мотопонтонах), 
для артиллерии же, конницы и обозов д. б. 
устроены порамы. Понтонные поромы пере- 
двигаются на веслах, при слабом течении, 
со средней скоростью. 60—70 м в минуту. 

3) Разборные металлические 
мосты-—см. Железные мосты. 


Лит.: Ушаков Н.,. Мосты и переправы. Вре-' 
мен. мосты, М., 1929; Руководство по специальному 
образованию инженерных войск РККА. Мосты и пе- 
реправы, ч. Т, Москва, 1927; Временное наставление 
по понтонному делу РККА. Материальная часть и 
Укладка понтонного обоза, Москва, 1925; Временный 
устав понтонных частей РККА, ч. И, Москва, 1924; 
Розе К. А., Форсирование рек по опыту граждан- 
ской. войны 1918—20 тг., М., 1998; Завацкий 
С. В., Военные разборные мосты (Конспект курса), 
Л., 19255 Невский Г. Г., Полевые военно-инж. 
работы, Справочник, Москва, 1928; «Техника и снаб- 
жение Красной армии», М., 1929—95 (с 1926-—‹Вой- 
на и техника»). Л. Новиков. 

ВОЕННЫЕ СУДА, корабли, входящие в 
состав морской, озерной и речной воору- 
женной силы страны. В. с. разделяются на, 
корабли действующего флота 
(боевые) и суда вспомогательного 
назначения, последние по своей кон- 
струкции схожи с судами торгового флота, 
тогда как корабли действующего флота резко 
от них отличаются. Конструкция боевых ко- 
раблей достигает исключительной сложно- 
сти и многообразия. Они должны служить 
выгодной самоходной платформой для разме- 
щения и эксплоатации всех видов вооруже- 
ния; дешевизна постройки и эксплоатации 
для них отходит на второй план. Стремле- 
ние сооружать корабли, могущие превзойти 
в боевом столкновении аналогичные военные 
суда других держав и удержать свое боевое . 
значение возможно долгое время, служит 
у всех народов и во все времена импуль- 


‚ сом к интенсивному проектированию наи- 


лучших военных судов; с другой стороны, 
современное состояние техники и в особен- 
ности финансов той или иной страны вно- 
сит существенные коррективы в проекты 
при их осуществлении. 

Основные зтапы развития В. с. 1) Эпоха 
гребного флота, особенности которого: 
дерево как материал для военных судов, 
весла как движитель, мускульная сила как. 
источник энергии и холодное оружие воинов 
как вооружение. 2) Эпоха парусного 
флота; особенности: дерево-—материал, па- 
руса—движитель, ветер—источник энергии, 
вооружение—гладкоствольная артиллерия. 
3) Эпоха парового флота, из которой . 
мы еще не вышли, характеризуется целым · 
рядом усовершенствований, в корне изме- 
нивших первоначальные типы В. с. 

Главнейшими этапами развития парово- 
го военного флота, появившегося лишь спу- 
стя несколько десятков лет после первых 
опытов прокатки листового и сортового 
железа (1784 год) и движения судов помо- 
щью паровой машины (1787 год), являют- 
ся: применение винтового движителя вза- 
мен первоначально применявшихся колес; 
применение брони, первоначально в виде 
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толстых железных плит, для защиты воен- 
ных судов от артиллерийского огня; употре- 
бление судостроительной стали взамен же- 
леза для постройки корпусов кораблей, что 
дало возможность облегчить вес корпуса и 
увеличить размеры корабля; последнее вре- 
мя— применение хромо-никелевой и других 
видов стали с высоким сопротивлением на 
разрыв, применение пневматической и ги- 
дравлич. клепки, газовой и электрич. свар- 
ки листов и сильное развитие строительной 
механики, позволяющее производить точный 
расчет корпуса корабля, дало возможность 
еще больше увеличить размеры кораблей 
и облегчить их вес. 

В отношении механизмов развитие воен- 
ного судостроения характеризуется тем, что 
паровые машины ординарного расширения 
низкого давления сменились поршневыми 
машинами двойного, тройного и четверного 
расширения с холодильниками; затем стали 
применять тихоходные турбины (с несколь- 
кими стами оборотов) и, наконец, в послед- 
нее время—быстроходные (с несколькими 
тысячами оборотов) паровые турбины с зуб- 
чатой и электрической передачей. Однако и 
на смену турбинам уже разрабатываются и 
строятся мощные установки с двигателями 
внутреннего сгорания, в частности—дизе- 
лями. Простые цилиндрические огнетрубные 
котлы сменились специальными системами 
водотрубных котлов с перегревом пара, по- 
зволяющими поднимать пар в 15—20 мин. 
и обладающими высоким кпд. При употре- 
блении двигателей внутреннего сгорания 
надобность в котлах отпадает, а вместе с тем 
выигрываются значительные помещения вну- 
три корабля. Источником энергии парового 
флота служил уголь, но в настоящее время 
для В. с. он заменен мазутом. С переходом 
на двигатели внутреннего сгорания, благо- 
даря их экономичности (топлива требуется 
в 3—4 раза меньше, чем для паровых уста- 
новок), удается значительно увеличить рай- 
он плавания. 

В части вооружения необходимо отме- 
тить: изобретение затворов (заряжание с 
казенной части), нарезных орудий, бездым- 
ного пороха и сильно взрывчатых веществ 
(тротила, мелинита), введение и усовершен- 
ствование электрич. приборов управления 
артиллерийским огнем, а в последнее вре- 
мя— изготовление бомб против подводных 
лодок. В связи с прогрессом артиллерии 
усовершенствовалось бронирование, которое 
прошло ряд этапов от простой железной 
брони’ до современной стальной термически 
обработанной; следует, однако, указать, что 
развитие брони и артиллерии все время но- 
сило и носит характер борьбы между ними. 
Появление во второй половине 19 века са- 
модвижущихся торпед и развитие мин за- 
граждения, а также разного рода вспомога- 
тельных видов вооружения, дали совершен- 
но новое оружие флоту. 

В настоящее время флот имеет четыре ос- 
новных вида наступательн. оружия: снаряд, 
выбрасываемый из пушки (на дистанцию 
до 30 км); торпеда, выбрасываемая из апна- 
рата (на дистанцию до 15 км); мина загра- 
ждения и бомба, сбрасываемые специаль- 
ными устройствами непосредственно у бор- 


бонов, тралов, дымовых завес 


та или кормы корабля, и, наконец, разра- 
батывается новый вид оружия— химическое. 
Средства обороны состоят из брони, проти- 
воминных конструкций корпуса корабля, 
и защит- 
ной окраски. Следует отметить сильное раз- 
витие приборов кораблевозкдения и радио- 
связи в последние годы. Прогресс военно- 
го судостроения можно уяснить из следую- 
щих сопоставлений: вес корабля увеличил- 
ся от десятков до 30—40 тысяч т; мощ 
ность механизмов—от нескольких десятков 
до 100—200 тысяч ЕР; мощность и действи- 
тельность артиллерийского огня—от необ- 
ходимости сильного сближения или абор- 
дажа для боя до современных дистанций В 
30 км, при весе снаряда в 1т. 
Нлассификация В. с. Невозможность по- 
строить универсальные В. с., объединяющие 
наилучшие тактические элементы, т. е. во- 
оружение и средства защиты, с наибольшей 
скоростью хода и позволяющие выполнить 
определенные стратегич. и тактич. задания 
применительно к театру военных действий 
(морскому или речному), вызвала дифферен- 
цирование В. с. на классы с целью достиже- 
ния максимальной эффективности судов каг 
ждого класса. Основанием ‘для разделения 
В. с. на классы служат: основные военные 
задачи, возлагаемые на суда, определяющие 


‚обстановку, в которой судно будет действо- 


вать, и род оружия, которому для данного 
судна отдается преимущество. В зависимо- 
сти от особенностей театра. воённых дейст 
вий, времени проектирования и уровня тех: 
ники корабли одного и того же класса мо- 
гут различаться по типу, т.е. по способу 
практического воплощения заданий. 

В настоящее время морским В. с. разных 
классов ставят следующие задачи: а) веде- 
ние боя с главными силами противника 
линейные силы; б) ведение вспомога- 
тельных боевых операций — легкие си- 
лы; в) ведение подводных операций-—-п а д- 
во д ные силы. Эти задачи, выполняемые 
боевыми кораблями, требуют обслуживания 
самих кораблей, их опорных пунктов и всего 
театра военных действий, т. е. организации 
служб связи, снабжения и ремонта, из чего 
вытекает необходимость во вспомогатель- 
ных судах флота. В зависимости от назна- 
чения В. с. могут обладать различными так- 
тическ. элементами, главнейшими из к-рых 
являются; 1) вооружение, 2) защита, 3) скот 
рость, 4) район действия (см. табл. 1). 

Характеристика основных классов. 
Линейные силы, как указано, ведут бой с 
главными силами противника, требуя поэто- 
му максимального развития вооружения, за- 
щиты, скорости и радиуса действия. Так как 
соединение всех этих качеств в максималь- 
ной степени невозможно в каждом корабле, 
то линейные корабли, наносящие 
лобовой удар, имеют развитые средства во- 
оружения за счет скорости; корабли, охва- 
тывающие фланги, ведущие авангардные и 
арьергардные бои, линейные крейсе- 
ра, имеют развитую скорость за счет во- 
оружения. Типичными современными пред- 
ставителями этих классов В. с. являются: 
англ. линейный корабль «Кодпеу» илиней- 
ный крейсер «Ноод» (вкл. лист, фиг. 1и 8). 


Государство 


Класс, наименование и год 
вступления в строй 


Линейный корабль «Во@пеу», 1927 г........- 


Англия 


Франция 


Италия 


Япония 


С. Ш.А. 


Англия 


Германия 


Линейный корабль «Магуіапӣ», 1920 г. 


Линейный корабль «Мавафо», 1920 г. 


Линейный крейсер «Ноо», 1920 г. 


Линейный крейсер «Копво», 1912 г......... 


Авианосец «Сопгавеоцв», 1928 г. . . . . А 
Авианосец «Загабова», 1926 г. . .......... 


Авианосец «А Каві», 1925 г... ........... 


Авианосец «Веаго», 1927 г... ........... 


Крейсер «Г.опбоп», 1927 г. 


ое 


Крейсер «Оодиезпе», 1927 г... .......... 


Крейсер «Тгепіо», 1927 г. 


В 


Крейсер «Масђі», 1927 г... еее. 
Крейсер «Репзасо1а», строится. . . ........ 


Легкий крейсер «Юе», 1919 г........... 


Легкий крейсер «Кӧпівѕһега», 1997 г........ 


Франция 


Англия 


Легкий крейсер «Вџєџау-Тгоџіп», 1925 г... . . .. 


Лидер эскадр. миноносцев «МасКкау», 1918 г... 


Табл. 1.—Основные элементы 
Размеры 
Тоннаж Длина Ширина | Осадка 
нормальный | наиболь- | наиболь- | наиболь- 
полный шая шан шая 
т | фт | фт. | фт. 
35 000 702 106 30 
40 000 
32 600 624 97 30 
35 590 
33 800 200 | 95 30 
41 200 860 105 31,5 
45 200 
27 500 704 92 27,5 
31300 
18 600 786 `81 26 
22 700 | 
33 000 888 106 22. 
26 900 763 - 92 | 21 
21800 576 89 26 
25 000 
БЕ | 
10 000 630 68 16 
14 000 
10 000 626 63 20 
г 10000 642 67 19 
10 000 630 57 16 
10 000 585 65 19,5 
11 568 у 
4 650 472 46 16 
5 400 | И 
л 
6 000 570 50 18 
7 880 604 56 : 17 
9 350 
1 800 332 32 718 
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типичных боевых кораблей. 


Вооружение 


Скорость 


Радиус действия 


Радиус 
Артил. число Число торпед. Брониро- Скорость Запас | действия | Числен- | 
аппаратов вание: Противо- |Мощность хода топлива при 
орудий, калибр маке. наиболь- | нормальн.| зкономич.| НОСТЬ 
надводных | толщина минная машин а ое 
в дм., длина в подводных брони защита полный | э УШ) | экипажа 
калибрах диам. в дм. . 
| дм. 5 Р узлов т миль 
1—16 150 — 16” Внутри 45 000 23 — — 1 361 
—6"/50 СҮРГҮ судна 4 000 
Х—4,7 авт. 2 (21) 4000 
УГ 16.45 — 18” Тоже | 28 900 — 21 2500 12 000 1407 
—5”/51 —5 (17 
ҰҮШІ—5 авт. 2 (21°) 4 000 15 узл 
Ув 5 4 (21”) 14” Тоже 46 000 23 — — 1336 
—5,5'”/50 поз 5 006 
1\/^—3”/40 + @г) 5 
уже 4 (21”’) 12” Утолщение 144 000 31 1200 6 000 1477 
—5,5"/50 Ут 4 000 
ТИ—4” авт. . 2 (217) 40 15 узл 
УГ 45 — 10 Внутри 64 000 27,5 1200 10 000 980 
1—6" /50 = судна 5 000 л 
ГУ3'/40 авт. 8 (21) 5 000 15 уз 
ХүІ-4,7' — 3” Утолщение | 90 000 31 750 — — 
ХУ - 37” авт., 3250 
5 самолетов Я А 
УИ 8/55 — 10 Утолщение | 180 000 84,5 — — 1213 
ХІІ—5'/25 авт., | 
__ 72 самолета І 
х—8” = — — 131 000 28,5 — — — 
ТГ/—4,7” 
ХІІ—4,7 авт. ИЕ 
үтІ1-—6;1” 4 (21,7) з” — 39 000 21 2 100 6 000 875 
ХГ/—авт. — — 10 узл. 
ҮТІІ—8°/50 ІІх 4 (21) 4" Обычн. 80 000 31,5 З 400 — 670 
ІУ—4 авт. — 
_ _ | 
УТИ—8* Пхз (21,7'°) — Тоже 130 000 31 1800 5 000 805 
УПТГ--2,9”” авт. 15 узл. 
УТИ- 8/50 8 (21”) 3” Тоже 150 000 36 3 000 — — 
ХУ1—4 7147 авт. . . 
Х—8”/50 хи (21) 4” Тоже — 33 — 14 000 „692 
1ү—4,7° авт. | т 14 узл. 
Х—8” 5 (21) 3” Тоже — 33 — 13 000 — 
1%—5 авт. 15 узл. 
У1І—6'/50 ГУ х3 (21) 3” Тоже 40 000 29 300 — 425 
Пт” авт. 1 050 
ІХ —6"/50 Ту х3 (19,7) 4” Тоже 65 000 32 — 5 500 . 500 
ТУ—3,4” авт. 15 узл. | 
УПІ—6,1”/55. ГИ х 4.(21,7) Нет Тоже 100 000 34,0 500 4 500 577 
ГУ—2,9” авт. 1000 14,5 узл. 
У—4,7” хз (21”) Нет Тоже 40 000 36 400 — 181 
1—8” авт. 500 


Табл. 1. —Основные элементы 


Длина 


Размеры 


Класс, наименование и год Тоннаж б Ширина Осадка 
Государство нормальный | наиболь- | наиболь- | наиболь- 
вступления в строй | полный шая шая * шая 
т фт. фт. фт. 
Франция Лидер эскадр. миноносцев «Сиёраг@», 1927 г... 2 690 434 38 - 15 
К 2 900 
Италия Лидер эскадр. миноносцев «І.еопе», 1923 г... . . 2 200 360 34 11,5 
Англия Эскадр. миноносец «Атахоп», 1926 г. . ... ... 1 330 311 31 9 
Франция _ Эскадр. миноносец «Г’А@гой», 1927 г. ...... 1495 367 
1750 
Италия Эскадр. миноносец «Тигђіпе», 1927 г....... .|’ 1155 307 
1350 " 
Япония Эскадр. миноносец № 19, 1925 г... ........ 1 445 320 
С. ПЕ. А. Эскадр. миноносец «ВгооКз», 1920г. ....... 1215 310 
Англия Монитор «Теггог», 1916 ғ... ....@..@........ 8 000 405 
Польша Речная канонерская лодка «М Цло», 1925 г. . . . 70 115 
СССР Речная канонерская лодка «Ленин», 1909г, . | 
(по-данным Тапе). ..... а... 630 — 5 . 
Англия Минный заградитель «Адуепиге», 1924 г. 6 740 530 | 
О ои они КОКА 7560: 
С. Ш. А Сторожевой корабль «Еавїе». . . ..... ..... 500 - 200 
615 
Англия Тральщик Туш 8сгем С1аѕв, 1918 г........ 825 175 
Англия Торпедный катер «С.М.В.» (55 фт.), 1919 г... .. и . 60 
С. Ш. А. Крейс. подв. лодка У-1, 1924 г........... 2 164 341 
`° 2520 
Англия Эскадр. подв. лодка 1-50, 1924 г.......... 960 235 
| 1150 
Франция Подводн. заградитель «Р. СһаШеу», 1922 г. 886 229 
| 1 181 


№17" ттт ще т 


типичных боевых кораблей. (Продолжение.). 


Вооружение Защита Скорость Радиус действия А | 
А д. Брониро С Запас | „5аднус хен. 
тил. 15 - ` ость Чиелен- 
Р число Число торпе д вание: Противо- |Мощность ерта топлива действия р е 
орудий, калибр , надводных тано. А минная машин | Наиболь- | нормальн.| экономич. НОЄТЬ 
в дм., длина в | подводных брони защита ` щая полный а х) | экипажа 
калибрах диам. в дм, щ ШЕ 
| дм. 5№ ‘узлов т миль 
* | 
ү—5,5” 1х3 (21,7) Нет Обычн. 65 000 35,5 600 — 220 
`ГҰ—авт. о — 
ҰІ—4,7° ІІ хз (21°) Нет Тоже 42 000 34 200 — — 
П—яавт. " 400 
ГҮ—4,7” ІІ хз (21) Нет Тоже 35 000 87 433 — 125 
ГҰ—5,1“ хз (91,7) | Нет Тоже 34 000 к — 145 
1—2,9”’ авт.. 2, 
ГУ—4,7°' | Пхз (21”) Нет Тоже 35 000 36 — — — 
П—авт. . 6 Н 
ІУ—4,7"/50 хз (21°) Нет . Тоже 40 000 84 350 4 000 150 
Пр—авт. " 15 узл. 
. ү 2 
Гу—4'' 50 ГУ х3 (21°) Нет Тоже 25 000 ‚35 375 — 122 
1—3” авт. ` 
І | | | | 
_ 145/42 Нет 18° Тоже 6 285 13,5 .. 650 _ _ 300 
НН | 7750 
11—38” авт. 
о | 
1—4,1” Нет — ` Тоже 70 9 — — г 35 
1—4” Нет — Тоже 1 000 11 — — — 
Г/—3” 
І—2,5” 
їУ—4,7” Нет — Тоже 40 000 . 28. 1550 — — 
1 000 мин : ' 
но . Нет Нет Нет 2 500 18 150 З 500 61. 
—3" авт. 
° 12 бомб. 10 узл. 
1—3” Нет Нет ‚ Нет 2 500 14 240 — — 
- | | 
4 пулемета 2 торпеды Нет · Обычн. '. 900 - 41 .500 — 5 
2 бомбы 
1—5” 4 (21”) Нет Нет 2250 21. — 12 000 — 
. о 1000 10 11 узл. 
1—4” 6 (21) Ңет Нет 2 400 17,3 78 — _ 36 
. 1600. 10,5 
БЕ | т А . т 
1—3,9° 4 (18°) | Нет Нет. 1800 | 14 60 ‚2:800 44 
64 мины 1200 | 10 узл. 
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В то время как «Но@пеу» имеет девять ору- 
дий 16° калибра, «Ноод» имеет всего восемь 
15”’ орудий, но зато скорость хода у «Коа- 
пеу»—23,5, ау «Ноо4»—38,9 узлов. 

Кроме операций в открытом море, флот 
ведет бой у своих берегов (флот берего- 
вой обороны), на озерах и на реках (реч- 
ной флот). Для этого существуют: бро- 
неносцы береговой обороны— 
для борьбы с флотом противника; мони- 
торы—для борьбы с береговыми укрепле- 
ниями; канонерские лодки и пло- 
вучие батареи—лдля борьбы с полевы- 
ми войсками. Характерной особенностью 
этих судов является незначительная осадка, 
позволяющая подходить близко к берегу — 
отсюда меньшие размеры и более слабое 
вооружение по сравнению с флотом откры- 
того моря. Типич. представителями В. с. бе- 
реговой обороны является монитор «Теггот» 
(фиг. 5) с двумя 15” орудиями и речная 
канонерская лодка «\/Ппо» (фиг. 8). 

Легкие силы флота выполняют самостоя- 
тельно ряд вспомогательных операций при 
линейном флоте или при флоте береговой 
обороны, озерном, речном, а именно: а) обес- 
печивают линейные силы службой самоле- 
тов -авианосцы; б) ведут дозорную, ох- 
ранную и разведочную службу при эска- 
дре легкие крейсера; в) произво- 
дят торпедные атаки: в бою линейных сил— 
лидеры, эбкадренные минонос- 
цы и уберегов миноносцы, торпед- 
ные катера; г) защищают морскую тор- 
говлю и борются с ней, несут блокад- 
ную службу крейсера; д) устанавли- 
вают и снимают минные заграждения — 
минные заградители, эскадрен- 
ные тральщики, тральщики; 
е) ведут работу по обнаружению и борьбе 
с подводным флотом сетевые загра- 
дители, сторожевые суда и ка- 
тера. Все эти В. с. вооружены 
лерией, но у авианосца главным оружием 
являются самолеты, а у эскадренных мино- 
носцев, миноносцев и торпедных катеров — 
торпеды. Легкие силы в их столкновении 
с линейными силами противника должны 
развить максимальную скорость и интенсив- 
ность атаки помощью самолетов или торпед, 
чтобы таким образом не дать времени для 
уничтожения себя артиллерийским огнем; 
поэтому бронирование и калибр артиллерии 
у них отходят на второй план и, наобо- 
рот, главную роль играют: скорость хода, 
калибр и число торпед в залпе, а так- 
же количество самих кораблей. Типичные 
представители: авианосец «Соцгареоиѕ» (вкл. 
лист, фиг. 3), крейсер вашингтонского типа 
«Оиапезце» (вкладной лист, фиг. 4), лег- 
кий крейсер «Рислау- Тгошіп», лидер «Тісте» 
(вкл. лист, фиг. 5), эскадренный миноносец 
«ВгооКз» (вкладной лист, фиг. 6) и торпед- 
ный катер «С. М. В.» (вкладной лист, фиг. 7). 

Подводные корабли имеют назначение ата- 
ковать торпедами главн. обр. линейные силы 
противника, оставаясь под водой и выбрав 
наиболее благоприятную для себя обстанов- 
ку; они же м. б. использованы для демора- 
лизации морской торговли. Благодаря успе- 
хам военно-морской техники подводные суда, 
со времени войны 1914—18 гг. стали весьма 
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оригинальны по технич. выполнению (вкл. 
л., фиг. 8) и получили большое тактич. зна- 
чение. В настоящее время различают крей- 
серские, эскадренные, позици- 
онные подводные лодки, подводные 
заградители и подводные мони- 
торы (см. Подводные лодки). 

Суда, обслуживающие флот, театр ‘воен- 
ных действий и порты, сходны по своей 
конструкции с торговыми судами соответ- 
ствующего типа. Для обслуживания флота 


применяются: военные транспорты (артил- 


лерийские, минные, угольные, нефте- и во- 
доналивные), посыльные, учебные, спаса- 
тельные и госпитальные суда, пловучие мас- 
терские и пловучие базы (подводных ло- 
док, миноносцев, катеров, тральщиков, ти- 
дросамолетов и дирижаблей). Для обслужи- 
вания театра военных действий—гидротех- 
нические и лоцмейстерские суда; землечер- 
пательные и землесосные пловучие маяки. 

Для обслуживания баз—-ледоколы, букси- 
ры, портовые суда, пловучие доки, киллекто- 
ры. Наконец, связь В. с. с берегом поддер- 
живают при стоянке на якоре самые малые 
самоходные единицы флота—гребные шлюп- 
ки, паровые и моторн. катера. Состав флота 
в военное время пополняется по мере не- 
обходимости транспортами и вспомогатель- 
ными судами, привлекаемыми из состава 
торгового флота. 

Необходимость содержания кораблей и 
судов флота в боевой готовности, снабжение 
их топливом и смазочными маслами, водой 
и боевыми запасами приводит к необходи- 
мости включения в состав морских сил ряда 
береговых устройств и учреждений, явля- 
ющихся для флота опорными пунктами и 
базами ремонта и снабжения си носящих 
название военных портов. Послед- 
ние не только обслуживают флот, но и 
влияют на количественный и качественный 
состав последнего, обусловливая своим`обо- 
рудованием определенный технич. уровень, 
а размерами — величину новых кораблей 
флота. Так, переход В. с. на турбинные 
двигатели вынуждает оборудовать мастер- 
ские для ремонта турбин в базах, без чего 
надежное обслуживание турбинных устано- 
вок невозможно; размеры шлюзных ворот 
доков определяют ширину, глубина фар- 
ватера и порогов доков—осадку, а длина 
доков—длину вновь строящихся В. с. По- 
этому постройка новых В. с. часто связана, 
с целым рядом других расходов. 

Проектирование В. с. Наиболее важны 
тактические элементы: вооружение, защи- 
та, скорость и радиус плавания, опреде- 
ляющие главнейшие боевые качества кора- 
бля. Однако при этом В. с. должны обла- 
дать вполне определенными мореходными 
свойствами, дающими возможность плавать 
и передвигаться по морю с наибольшим 
использованием и живучестью боевых эле- 
ментов. Эти свойства: 1) пловучесть, обусло- 
вливающая погружение по определенную 
ватерлинию; 2) остойчивость, обеспечиваю- 
щая плавание в прямом положении; 3) ход-. 
кость, позволяющая достигать требуемой 
скорости при минимальном весе механизмов; 
4) поворотливость, обеспечивающая наилуч- 
шие маневренные качества; 5) стойкость, 
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1. Линейный корабль „Войпеу", 1928, Англия. 
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2. Линейный крейсер „Ноо@“, 1920, Англия. 


3. Авианосец „Соцгаяеоц$“, 1928, Англия. 


4. Крейсер „Оипдиеѕпе“, 1927, Франция. 
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5. Лидер „Тіете“, 1923, Италия. 
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"аиининииииииных СС ТИНИНИН > \ 2 
РВИ ОТЛАРИ ПИВА ПГТУ ГОРО РРЛЕЛОО ТРОЛОВА, 
К) ЛОПАРЕ РРА ПЕРРИ ПЕРРЕРРРДРА ЦРР, 


С. аа 
РАПИДУ 
се ТУННИН ИННА ЕТЕН ЕТИ 


Фиг. 1. Расположение артиллерии лин. корабля «Югеайпонећі», прототип 1906, Англия. — 
Фиг. 9. Расположение артиллерии лин. корабля «Місһібап», сист. 2-орудийных башен, 1908, 
С. Ш. А.—Фиг. 3. Расположение артиллерии лин. корабля «М№огтапдіе», сист. 4-орудийных 
башен, 1913, Франция.—Фиг. 4. Расположение артиллерии лин. корабля «№501», сист. 
3-орудийных башен, 1928, Англия.—Фиг. 5. Общее расположение артиллерии монитора «Тег- 
го», 1916, Англия.—Фиг. 6. Расположение артиллерии крейсера «Е тега]4», 1930, Авглия.— 
Фиг. 7. Расположение артиллерии эскадренного миноносца.—Фиг. 8. Расположение артиллерии 
речной канонерской лодки «\УУПпо», 1995, Польша. 
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обусловливающая наилучшие свойства ко- 
рабля на волнении. Военное судно должно 
не только иметь упомянутые свойства, но 
и сохранять их в бою, т.е. обладать живу- 
честью. Наиболее важно сохранение остой- 
чивости и пловучести: корабль должен пред- 
ставлять максимум сопротивления потопле- 
нию (непотопляемость) и тонуть, не опроки- 
дываясь. Наконец, В. с. должно удовлет- 
ворять требованиям, предъявляемым ко вся- 
кому инженерному сооружению: прочности, 
безопасности, долговечности, целесообраз- 
ности и возможной простоты конструкции. 

Выбор пушек определенного калибра и 
числа их определяет вес артиллерийско- 
го вооружения корабля; число торпедных 
аппаратов, размер снарядов и торпед, нахо- 
дящихся на корабле, определяют вес дру- 
гих видов вооружения. Все эти орудия, ап- 
параты и снаряды должны быть погружены 
на корабль и входят в его вес вполне опре- 
деленной величиной, обусловленной такти- 
ческими заданиями и независимой от раз- 
меров корабля. Так. обр. эта группа весов: 


Р, = Сопві. 


Выбор элементов защиты: способа брони- 
рования и толщины плит, устройства проти- 
воминных отсеков—также задает определен- 
ный вес этой группы, уже зависящий от 
размеров корабля: 

Р, = Т.В, Т), 
где Г, Ви Т длина, ширина и углубле- 
ние военного судна. 

Скорость хода обусловливается двумя фа- 
кторами—мощностью механизмов и ходко- 
стью корабля; из них первый обусловли- 
вается определенным весом, а второй зави- 
‘сит от формы и размеров корабля. Вес ме- 
ханизмов для данной скорости—также функ- 
ция размеров и формы корабля: 


Р, == РГ, В,Т): 


Наконец, радиус действия зависит от рас- 


хода топлива в час и запаса его на корабле; 
эта величина является функцией мощности 
механизмов, и т. о. вес запаса топлива: 


Р, — Ф(Рз) — ВТ, ВТ). 
Сам корпус корабля должен иметь опреде- 
ленные размеры и устройство для установ- 
ки и использования механизмов и воору- 
кения. В зависимости от конструкции из- 
бранного типа защиты вес его является фун- 
кцией размеров корабля: 


Р, = 5(Г.В,Т). 


Обозначая вес снабжения через Р, = Сопві, 
имеем, по упрощении, следующее выраже- 
ние для веса корабля: 


9=6 
Р= УР, = Сопѕё + (Г, В,Т). 
і= 1 

При этом веса Р,, Р,, Рз, Р,—полезные, а 
Р, и Р; мертвые, совершенно необходимые, 
но не дающие новых боевых качеств. Сово- 
купность весов корабля носит название 
нагрузки и является важным элемен- 
том как для проектирования, так и для 
исчисления стоимости В. с. Для поддержа- 
ния корабля весом Р т на плаву необхо- 
димо соблюсти, согласно закону Архимеда, 


условие: Р (вес)= Р (тоннаж), где 0 —вес 
вытесняемой при погружении В.. с. по за- 
данную ватерлинию воды в объеме его под- 
водной части. По осуществлении проекта мо- 
жет оказаться: 1) Р,< р или 2) Р>р; в 
первом случае корабль выйдет из воды, во 
втором — сядет глубже, и уравнение пло- 
вучести примет вид Р,= р, или Ръ= Рь,— 
корабль будет плавать с недогрузкой или 
перегрузкой. Оба эти случая поведут к из- 
менению подводного объема и формы подвод- 
ной части корабля, что отразится на ходко- 
сти, запасе пловучести при аварии и других 
мореходных и боевых свойствах корабля. 
Поэтому задача конструктора В. с. заклю- 
чается не только в осуществлении корабля 
идеальной формы (теоретический чертеж), но 
и в таком конструктивном выполнении про- 
екта, чтобы вес всего сооружения и его вну» 
тренняя форма соответствовали теоретиче- 


‚ скому чертежу и удовлетворяли уравнению 


пловучести. Тоннаж корабля приближенно 
исчисляется по формуле О=у.6.Г.. В.Т, где 
д—коэфф. общей полноты, зависящий от ти- 
па корабля, и у—плотность воды; для прес- 
ной воды Од=д.Г.В-Т. Так как Г.В.Т= 
= / объему параллелепипеда, построенно- 
го на главных размерах, то 6=0.Г; зная 
главные размеры и 9, величину О можно 
подсчитать. Подставляя в уравнение пло- 
вучести Р= р приведенные значения Р и 
), получаем: 
Сопѕі + (Г, В,Т) = у:8-І. В.Т. 

Т. к. ф-ия / зависит в свою очередь от раз- 
меров не только входящих в нее величин, но 
и определяющих постоянные, то это уравне- 
ние является неопределенным. Приближен- 
ное решение заключается в введении зави- 
симостей между Г, В, Т, полученных практи- 
кой для каждого типа военных судов. Для 
получения результатов высшей точности 
прибегают к методу последовательного при- 
ближения, так как, зная приближение В,мо- 
жно установить вид функции [, постоянные 
и отношения, входящие в уравнение. Во 
избежание излишней потери времени обычно 
начинают с использования имеющегося про- 
екта судна близкого типа. Тем или иным 
путем получают Г, В, Т, дающие возмозк- 
ность составить эскизный проект, удо- 
влетворяющий основным требованиям. При- 
веденное уравнение указывает, что в конеч- 
ном счете все требования находят отраже- 
ние в величине главных размеров. Если 
последние ограничены местными условиями 
или же их произведение (тоннаж) опреде- 
ляется финансовыми ресурсами или спе- 
циальными договорами, то при проектиро- 
вании корабля приходится поступаться од- 
ними качествами в ущерб другим, что ведет 
к дифференцированию типов В. с. | 

Состав нагрузки В. с. разных 
классов. Относительное значение статей 
нагрузки меняется с течением времени, т.к. 
прогресс техники позволяет лучше исполь- 
зовать вес В. с., что иллюстрируется табл. 2, 
которая ясно показывает тенденцию линей- 
ных кораблей к сильному росту по сво- 
им размерам, а следовательно, и по стои- 
мости. Падение % веса корпуса объясняет- 
ся непрерывным прогрессом корабельной | 
архитектуры и строительной механики, изы- 
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„ Табл. .—-Изменение статей нагрузки линейного корабля. 


Вес в % от водоизмещения 
Водоизмеще- | 
Типы линейных кораблей Годы нд в т кор- | артил- топли-| снаб- 
пуса | лерии | брони | Машин ва | жения 
Первый броненосец «б1о1ге.......! 1858 5 700 51,8 5,9 14,9 10,1 9,8 7,5 
Первый железный броненосец 
«Магғіог» „еее еее. о 1859 9 200 48,4 6,6 14,4 11,4 11,6 7,6 
‚ Казематный броненосец ........ 1875 9 600 39,7 6,7 27,0 18,0 6,0 7,6 
Башенный ШИИ 1875 11 000 33,0 5,5 34,0 12,0 10,5 5,0 
Эскадренный овен 1900 14 000 34,0 12,0 31,0 11,0 6,0 6,0 
«ОтеаапоцеЩ». и... 1908 19 000 33,0 19,0 20,6 | 16,7 5,6 5,1 
Типичный дредноут........... 1914 27 000 32,8 19,6 34,6 9,0 2,4 1,6 
| Сверхдредноут ............. 1928 36 000 35,0 | 20,0 | 34,0 6,0 3,0 | 2,0 


скивающих наиболее легкие конструкции 
корпуса; небольшое увеличение веса в конце 
вызвано усилением подводной защиты. Вес 
вооружения непрерывно растет, как и вес 
брони; уменьшение бронирования «Огеаа- 
поџоћі» было вызвано усилением артилле- 
рии для боя на больших дистанциях. На 
весе машинной установки отчетливо ска- 
зывается усовершенствование конструкций, 
так что этот вес в %-ном отношении почти 
не изменяется, несмотря на увеличение ско- 
рости хода; скачок у «"Ргеадпоџєћі» вы- 
зван повышением скорости с 18 до 24 узлов, 
но далее вес понижается благодаря пере- 
ходу к турбинным установкам. Падение веса 
топлива в новейших судах вызвано перехо- 
дом на нефть. Следует отметить, что в табли- 


це показан вес топлива, входящий в нор- | 


мальную нагрузку, т. е. около }/, всего 
запаса. Табл. 3 дает вес разных статей на- 
трузки в % от водоизмещения для кораблей 
различных классов, и если предыдущая 

таблица показывает влияние техники, то 


Обработка эскизного проекта. 
По составлении эскизного проекта корабля 
приступают к его детальной поверке с точки 


зрения удовлетворения всем требованиям. 


Делают подсчеты пловучести и остойчиво- 
сти корабля, проверяя их достаточность и 
обеспечение живучести при попадании сна- 
рядов, торпед, взрыве бомб и мин. Особое 
внимание уделяется поверке скорости, яв- 
ляющейся одним из важнейших боевых фак- 
торов, позволяющим вступать в бой и вы- 
ходить из него по желанию; для эскадрен- 
ных соединений важна не только величи- 
на скорости, но и одинаковость ее у всех 
кораблей, так как равнение идет по само- 
му тихоходному. Мощность механизмов при 
проектировании определяется первоначаль- 
но по формулам и таблицам. Так как соп- 
ротивление судна движению (ходкость) за- 
висит от формы подводной части корпуса, 
к-рая не м.б. выражена аналитически, то и 
все формулы мощности являются эмпириче- 
скими и приближенными. Еще несколько 


Табл. 3.- Распределение статей нагрузки различных классов военных судов. 


| | Вес в % от водоизмещения | 
Скорость Водоизме- 
Классы военных судов в узлах щение вт | нкор- | артил- топли-! снаб- 
пуса | лерии | брони |Машин | ва* | жения 
_ Ка | | | 
Лин. корабль... ......... 94 36 000 35,0 20,0 34,0 6,0 | 3,0 2,0 
41 200 3,0 
. крейсер... ......... ,9 ——— . 12 —_ , 
Лин. крейсер 35 3 45 000 36.0 ,5 33,5 13,0 9.5 2,0 
18 500 20 
еще еее. ———— 1 16,0 —- 
Авианосец 31,5 237000 46,0 2,0 18,5 6, 24,3 3,5 
Крейсер... а... 32 10 000 43,0 22,3 12,0 12,9 5,8 4,0 
Легкий крейсер. . . ..... Г 29 4 650 51,0 5,5 . 8,5 22,0 7,0 6,0 
Эскадр. миноносец ......... 36,5 2 000 | 41,5 4,0 — 35,0 15,0 4,5 
Монитор... 0...0... ., 14,1 8 000 43,0 | 14,5 | 26,0 9,0 3,0 | 45 | 
Тральщик . (еее. - 15,0 1250 50,0 2,0 — 25,0 15,0 8,0 
Подводный крейсер. ...... а. 18,5 1 100 36,4 3,1 — 38,3 17,2 5,0 


* Цифры в знаменателе относятся к топливу, применяемому сверх нормальной нагрузки. 


эта характеризует требования тактики. Из 
табл. ®, кроме того, видно, как тактика ве- 
дет за собой технику: создание дредноута 
было технически несвоевременно, но такти- 
чески необходимо, и он был создан, но полу- 
чил завершение после введения турбин и 
нефти. Заметим кстати, что, зная вес воору- 
жения в тоннах для данного типа военно- 
го судна легко. определить потребный тон- 
наж всего корабля по этой таблице, показы- 
вающей, какой % водоизмещения этот вес 
составит для всего корабля данного типа. 


’венным навыком и чутьем. 


десятилетий тому назад, за отсутствием со- 
ответствующих ф-л, опытные судовые кон- 
структоры вычерчивали форму судна по 
опыту прежних лет, руководствуясь собст- 
С постепенным 
увеличением скорости хода это чисто инту- 
итивное проектирование судовых обводов 
оказалось неудовлетворительным для В. с. 
и лишь в исключительных случаях приво- 
дило к положительным результатам. По- 
этому целый ряд исследователей занялся 
этим вопросом и дал формулы мощности, из 
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к-рых простейшая (адмиралтейская) такова: 
Еъ= 22" ‚ где Ер эффективная мощность, 
{0 площадь миделя (под ватерлинией), 2— 
скорость в узлах, а с—постоянная для дан- 
ного типа судов. Однако эти исследования 
показали, что лишь испытание уменьшен- 
ных моделей в специально созданных бас- 
сейнах может дать желательную уверен- 
ность в правильности требуемой мощности 
и выгодности обводов. Систематические ис- 
пытания этого рода позволяют определять 
наиболее выгодные формы и устанавливать 
на В. с. машины минимальной мощности. 

Наконец, лишь в последнее время при- 
дается значение изучению качки корабля 
на волнении, которая д. б. спокойной для 
облегчения правильной наводки орудий. 
Сильная и резкая бортовая и килевая кач- 
ка нежелательны, так как при этом сильно 
страдает меткость стрельбы, а при сильном 
крене судна вследствие обнажения подвод- 
ной части броневого пояса теряется защи- 
та ватерлинии. С увеличением водоизмеще- 
ния увеличивается обычно и относительная 
ширина кораблей, что благоприятно влия- 
ет на скорость хода при правильном образо: 
вании носовых и кормовых обводов. Однако 
такое уширение возможно лишь для линей- 
ных судов, где бортовая броня, увеличивая 
радиус инерции корабля, парализует вред- 
ное влияние увеличения метацентрической 
высоты; если такого фактора нет, то при 
уширении качка будет резкой. Поэтому, 
наряду с широкими линейными кораблями, 
имеются и легкие узкие суда; для дости- 
жения стойкости на этих судах применяют- 
ся жироскопические стабилизаторы качки. 

Упомянутое уширение, с одновременным 
сохранением углубления около 9 м (глубина 
фарватера), привело почти к совершенно пря- 
моугольному мидель-шпангоуту (наиболь- 
шему сечению корабля). В отличие от тор- 
говых В. с. не имеют цилиндрической части; 
ватерлинии их выпуклы на всем протяже- 
нии корабля и более полны в носовой части, 
так что горизонтальное. сечение подводной 
части имеет форму капли. Вследствие это- 
го струи не отрываются от корпуса, и этим 
предупреждается образование вихрей. Для 
уяснения формы подводной части корабля и 
изготовления шаблонов ее разрезов при 
проектировании изготовляют теорети- 
ческий чертеж корабля в виде про- 
екции на три плоскости: миделя, диаме- 
тральную и горизонтальную, — трех сис- 
тем кривых, образуемых сечением поверхно- 
сти корабля плоскостями, параллельн. ос- 
новным. Задача заключается в достижении 
плавности всех трех систем кривых, согла- 
сованности во всех трех проекциях и удо- 
влетворении полученной формы мореход- 
ным качествам. Последнее поверяется под- 
счетами по правилам приближенного ин- 
тегрирования (правила Котеса, Симпсона, 
трапеций). Законченный теоретический чер- 
теж при постройке разбивается на плазу в 
натуральную величину, еще раз согласовы- 
вается и служит во все время постройки 
для снятия шаблонов. Теоретический чертеж 
является плоскостным изображением про- 
странственной формы, и черчение его тре- 


бует особых приборов и навыков. Одновре- 
менно с поверкой мореходных свойств раз- 
рабатывается конструкция корпуса и под- 
считывается его вес; изготовляются общие 
чертежи расположения‘ и составляется спе- 
цификация, позволяющая проверить вес ме- 
ханизмов, устройств и других элементов 
корабля. Результаты подсчетов нагрузки и 
водоизмещения должны удовлетворить урав- 
нению Р= р. Если этого нет, то, введя на- 
длежащие коррективы в проект и согла- 
совав их друг с другом, получают более 
точный проект, позволяющий начать его де- 
тальную разработку. Последовательное при- 
ближение к цели, непрерывные поверки и 
согласование результатов составляют ха- 
рактерную особенность проектирования В.с. 
Форма, конструкция и устройство корпуса 
корабля определяют не только его технич. и 
мореход. качества, но также и возможность 
наилучшего использования средств воору- 
жения и защиты. Потому форма корабля в 
целом и его внешний вид тесно связаны с 
его вооружением и бронированием. 

Вооружение и защита В. с. Артиллерий- 
ское вооружение — морская артиллерия — 
разделяется на тяжелую, среднюю (так наз. 
противоминную) и легкую артиллерию (зе- 
нитную). Тяжелые орудия (24—40-см 
калибра) должны, как принцип, пробивать 
броню неприятельских В. с.; стрельба их 
должна быть меткой и дальнобойной и ско- 
рость стрельбы максимальной. Эти задания 
осуществляются орудиями длиною в. 45— 
50 калибров, обладающими большим весом 
и требующими солидных оснований для по- 
гашения сил отдачи. Веледствие толстого 
бронирования борта линейных кораблей при 
сравнительно тонком бронировании палуб, 
дающих по площади в несколько раз ббль- 
шую цель, чем борт, потребовалось уве- 
личение угла возвышения орудий глав- 
ной артиллерии для возможности навесной 
стрельбы. Тяжелая артиллерия устанавли- 
вается на линейных кораблях и линейных 
крейсерах (на последних ставится меньшее 
число орудий того же калибра, что и на 
линейных кораблях). Непосредственная за- 
щита главной артиллерии требует затраты 
большого веса, так как бронирование долж- 
но защищать не только орудия и управление 
огнем, но и погреба боевых припасов и по- 
дачу их. В целях экономии в весе защиты 
прибегают к концентрации орудий, разме- 
щая их в башнях (фиг. 9). 

К концу 19 в. выработалось стандартное 
расположение орудий на линейных кораб- 
лях (броненосцах) по два в башне, при чем 
одна из башен помещалась в носу, а др. в 
корме. Это расположение и число орудий в 
течение четверти века считалось наивыгод- 
нейшим как вследствие обширности горизон- 
тального угла обстрела и значительного воз- 
вышения орудий, так и вследствие минималь- 
ной площади броневой защиты. Указанное 
число орудий (четыре) гл. артиллерии бро- 
неносца (обычно 1%’) было выбрано · как 
минимум для осуществления скорой при- 
стрелки и успешного ведения огня на пора- 
жение, при чем давалось ё залпа из четырех 
орудий в минуту. В течение сравнительно 
короткого срока—не свыше десятилетия— 
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идея трех калибров артиллерии на линей- 
ных кораблях (крупная, средняя и мелкая) 
уступила место идее четырех калибров: 18”, 
8”, 6”’ и мелкому. Такое решение было 


Фиг. 9. 


неудовлетворительным, переходным, и, дей- 
ствительно, в результате изучения англи- 
чанами опыта русско-японской войны, ими 
был спроектирован корабль, осуществляю- 
щий идею максимального артиллерийского 
вооружения установкой 5 башен с двумя 
орудиями в каждой одного калибра (12””), и 
был построен в весьма короткий срок пер- 
вый дредноут (фиг. 1), даже с отказом от 
средней артиллерии. Общая идея оказалась 
жизненной, но расположение башен изме- 
нилось постепенно в сторону американской 
системы: все башни—в диаметральной пло- 
скости, две в носу, две в корме, при чем 
башни, лежащие ближе к миделю, имеют бо- 
лее высокий барбет, так что их орудия 
стреляют через лежащую перед ними башню 
(фиг. 2). Это расположение дает усиление 
огня по носу, по корме и на борт без умень- 
шения угла обстрела и одновременно облег- 
чает подачу, но имеет серьезный недоста- 
ток в большей уязвимости башен, связан- 
ных между собой в данном расположении. 
Такое расположение позволило опять уста- 
новить артиллерию среднего калибра (5— 
8”). Расположение башен в настоящее 
время стандартизовано и стало сходным с 
расположением в. конце 19 века, но с той 
разницей, что вместо одной башни в концах 
устанавливаются по две. Дальнейшее раз- 
витие коснулось самих башен, в которых ста- 
ли размещать по 3 и 4 пушки (фиг. 3). 
При этом общее количество пушек дошло 
до 12 (4х3 или 3х4). Увеличение ка- 
либра орудий с 12 до 14 и 15”, а после вой- 
ны 1914—1918 годов и до 16”, вынудило 
ограничиться установкой 9 орудий (вслед- 
ствие ограничения водоизмещения кораб- 
лей Вашингтонской конференцией), при чем 
лучшим типом башен был признан трех- 
орудийный. Идея спаривания башен полу- 
чила дальнейшее развитие, и 3 трехорудий- 
ные башни на новейших английских линей- 
‚ных кораблях типа «№е1ѕоп» (фиг. 4) уста- 
новлены одной группой, что усилило огонь 


по носу и дало экономию в бронировании; 
но выгоды такого расположения артилле- 
рии в боевом столкновении не проверены. 
Тяжелая артиллерия мониторов (обычно 
одно орудие) помещается также в солидной 
башне (фиг. 5). 

Средняя артиллерия (5—8 ка- 
либра) служит для поражения легких сили 
для действия по небронированным или сла- 
бо бронированным надстройкам линейных 
кораблей. На линейных судах она является 
вспомогательной (для отражения атак ми- 
ноносцев), но на легких судах служит глав- 
ным вооружением. Главное преимущество 
орудий среднего калибра: быстрота навод- 
ки, значительная скорость огня и макси- 
мальное количество выбрасываемого метал- 
ла в единицу времени. Первое достигается 
применением люлечного лафета, при кото- 
ром орудие после выстрела откатывается в 
направлении оси канала и сила отдачи вос- 
принимается тормозом, орудие же после от- 
ката автоматически возвращается в перво- 
начальное положение. Скорострельность до- 
стигается применением унитарного патро- 
на (по образцу ружейного), улучшением по- 
дачи снарядов из погребов (элеваторы) и 
электрификацией. Размещение средней ар- 
тиллерии на линейных кораблях также про- 
шло несколько этапов: 1) размещение всех 
орудий в казематах за 6” броней; 2) уста- 
новка на, верхней палубе за прикрытием 1” 
щитов и, наконец, 3) установка в башнях 
(напр. «№ 1501»). Такие изменения явились 
следствием усиливающегося значения сред- 
ней артиллерии для отражения минных и 
самолетных атак во время и после боя. Од- 
нако необходимость уделить некоторый вес 
на залциту заставляет уменьшать число ору- 
дий. Расположение артиллерии на крейсе- 
рах и эскадренных миноносцах в основном 
то же, т.е. на оконечностях (фиг. 6). Калибр 
на крейсерах— 8”, на легких крейсерах— 
6’, на эскадр. миноносцах—4—5”” (фиг. 7). 

Мелкая артиллерия (37—130 мм 
и пулеметы) применяется для отражения 
дальних и близких атак самолетов. Проти- 
восамолетная артиллерия, считаясь со свой- 
ствами своего противника, доводит скорость 
стрельбы до возможного максимума (полу- 
автоматы и автоматы). При этом стремят- 
ся достигнуть наилучшей корректировки 
стрельбы помощью центральной наводки 
специальными приборами. Элементы мор- 
ской артиллерии приведены в табл. 4. 

Другие виды вооружения—торпеды, мины, 
бомбы—входят в состав вооружения эскадр. 
миноносцев (торпеды), минных заградите- 
лей (мины) и сторожевых судов (бомбы) как 
основной вид оружия, но устанавливаются 
и на других кораблях как вспомогательное 
оружие. Торпедные аппараты применяются 
двойные и тройные—до четырех на один 
корабль (см. Торпеда и Мина). 

Защита. Главная трудность брониро- 
вания современных В. с. заключается в 
борьбе с непрерывно совершенствующимся 
снарядом. Техника броневого дела дает пли- 
ты максимальной толщины в 18“, которые, 
не говоря о колоссальном весе, все же про- 
биваются современными снарядами. В виду 
этого лишь для боя на дальних дистанциях 
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Табл. 2.--Сравнительные данные артиллерийсн. вооружения военных судов. 


Элементы 


Калибр 


ИВ 


—_ 


Длина ствола, в калибрах 
Длина тела, в мм 
Вес тела, в кг 
Вес снаряда, в иг... Ф.а... 
Вес зарнда, в хг 
Скорость у дула, в м/ск 
Энергия при вылете, втм 
Пробивная способность при вылете (толщ., проби- 

ваемой при вылете брони), в. мм... ........ 
Число выстрелов в минуту 


16" 15" 12" 8" . 6" 4" 3" 
50 50 50 50 50 50 50 
21375 | 20 040 | 16 045 |11010 |7845 5525 3 945 
113 100 | 93 200 | 47 800 |15 450 | 5 590 1 950 850 
920 760 390 125 46 16 5,8 
383 315 162 52,3 18,9 6,6 2,09 
940 940 940 940 940 940 940 
41 430 | 34230 | 17 560 | 5 629 |2012 721 261,2 
1453) 1359 1071 711 500 344 238 
2 2 | 2 5 10 18 20 


применяется бронирование, не пропускаю- 
щее снарядов и осколков, но и то только 
для защиты жизненных частей. В этом слу- 
чае толстая броня образует цитадель, за- 
щищая погреба и механизмы, и покрывает 
боевую рубку и башни главной артиллерии, 
. оставляя все прочее без защиты. Мень- 
шая вероятность попадания на дальних ди- 
станциях делает такой способ наилучшим. 
Это—американская система бронирования, 
применяемая во флоте С. Ш. А., который, 
по условиям расположения страны, строится 
в расчете боя на дальних дистанциях. На 
близких дистанциях приходится считаться 
с тем, что осколки снаряда попадут внутрь 
корабля, но целые снаряды взорвутся при 
ударе о броню (в американск. системе бро- 
ня преграждает доступ также и осколкам); 
поэтому бронирование распространяется на 
большую площадь, защищая существенные 
части более толстой, а менее важные более 
тонкой броней. Эта система бронирования 
(германская) блестяще оправдала себя в 
Ютландском бою. Задержка снарядов до- 
стигается устройством двуслойного брониро- 
вания; первый слой вызывает взрыв снаря- 
да при ударе, а второй задерживает оскол- 
ки. Однако современные артиллерийск. сна- 
ряды снабжаются особыми замедлителями, 
благодаря к-рым разрыв снаряда, происхо- 
дит по пробитии первого слоя брони, и т. о. 
борьба брони со снарядом снова усложняет- 
ся. Особое внимание в настоящее время уде- 
ляется бронированию палуб. С одной сто- 
роны, увеличение дистанции боя увеличило 
поражаемость палуб, с другой—это вызы- 
вается мощным развитием воздушного фло- 
та. Достаточная защита от навесного огня 
современной артиллерии (15—16'*) гаран- 
тирует одновременно от пробивания и со- 
временными авиабомбами. Однако величи- 
на площади палуб является серьезным пре- 
пятствием к бронированию их слоем доста- 
точной толщины. Поэтому применяют двух- 
или трехпалубное бронирование; в послед- 
нем случае первый слой имеет назначением 
вызывать взвод взрывателя, второй—вызы- 
вает взрыв снаряда и третий —задерживает 
осколки как снаряда, так и палубы (отра- 
жательная палуба). Такая система позво- 
лила бы ограничиться сравнительно тон- 
кими толщинами палуб, если бы к услу- 
гам снаряда не появились те же замедли- 
тели, вызвавшие, в свою очередь, ‘идею без- 
бронных судов, пронизываемых снарядом на- 
сквозь со взрывом уже за бортом; одна- 
ко применение чувствительных трубок сде- 
лает и такие суда уязвимыми. Солидное 


бронирование, кроме линейных сил, имеют 
мониторы. Легкие силы не бронируются 
за исключением крейсеров и авианосцев, 
у которых жизненные. части забронирова- 


| ны относительно тонкой броней (ок. 5”), и 


легких крейсеров, которые для успешного 
боя с эскадр. миноносцами обычно полу- 
чают бортовую 3” броню и 1”’ палубную. 
Наиболее защищены подводные суда, так 
как при погружении они делаются «водо- 
бронными», т. е. неуязвимыми для снаря- 
дов самых крупных калибров; для борь- 
бы с ними приходится употреблять особые 
глубинные бомбы различного веса, 
от 15 идо 100 кг. . 

Два новейших способа защиты-—дымовая 
завеса и камуфляж. Дымовая завеса, 
образуемая с воздуха самолетами или с ко- 
раблей—химическ. путем, скрывает В. с. от 
наблюдения противника. Современная тех- 
ника выработала целый ряд цветных завес, 
пригодных при различных состояниях пого- 
ды. Далекая видимость в море уже со вре- 
мени русско-японской войны делала защит- 
ную окраску кораблей не достигающей це- 
ли. Поэтому в войну 1914—1918 годов был 
применен иной метод окраски—ка м у ф- 
л я ж. Военные суда окрашивались полоса- 
ми и пятнами с таким расчетом, чтобы, не 
скрываясь от наблюдения противника, вве- 
сти его в заблуждение относительно евое- 
го класса, типа и курса. Әта задача была в 
Англии разрешена вполне успешно, и ка- 
муфляжная окраска получила широкое рас- 
пространение во время войны. 

Конструкция корпуса должна удовлетво- 
рять требованиям прочности, долговечности, 
водонепроницаемости, минимального веса, 
при способности нести наступательные и 
оборонительные средства и сохранять воз- 
можно дольше свою боеспособность. Велед- 
ствие больших трудностей в сохранении бое- 
вой пловучести и остойчивости и органич. 
слияния конструктивных частей с разно- 
образными защитными средствами (броня, 
противоминная защита) устройство корпуса 
В. с. значительно разнится от торговых. Об- 
щее расположение на В. с. (фиг. 10) следую- 
щее: главные механизмы и погреба—в трюме, 
вооружение— на верхней палубе; на средних 
над броней устраиваются помещения, не име-. 
ющие боевого значения (каюты, бани и пр.). 
Как и тип В.с., конструкция корпуса в воен- 
ном судостроении прошла ряд этапов в стре- 
млении уменьшением мертвого веса корпуса 
выиграть в полезном весе оружия, средств 
защиты и средств маневрирования. В со- 
временном состоянии судостроения основой 
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уменьшению изгибающих моментов от на- 
грузки, поперечное сечение в средней час- 
ти ёудна, или т. н. конструктивный мидель 


конструкции корпуса В. с. является легкое, 
но прочное балочное перекрытие (набор), 
ограниченное водонепроницаемосоединенны- 


ми листами (обшивка, 
настилка). Такого рода 
конструкции ограничи- 
вают днище, борта и па- 
лубу В. с., образуя его 


(символически $), каки в тор- 
говом судостроении, дает яс- 
ную картину главных частей 
судовой конструкции и харак- 
теристику всего сооружения. 


Фиг. 10. 


корпус, разделенный внутри горизонталь- 
НЫМИ палубами И вертикальными продоль- 
ными и поперечными переборками на боль- 
шое число отделений, или отсеков, служа- 
щих для наиболее целесообразного размеще- 
ния машинной и котельной установок, вспо- 
могательных механизмов, боевых погребов, 
угольных и нефтяных ям, цистерн для ко- 
тельной и пресной воды, складов инвента- 
ря и провиапта. Специальное помещение де- 
лается для размещепия комапдного соста- 
ва, команда же размещается везде, где есть 
свободное место. Часть этих палуб и перебо- 
рок делают водонепроницаемыми, разделяя 


дартовая 


броня 


Фиг. 11. 


судно на изолированные отсеки, обеспечива- 
ющие сохранение пловучести В. с. при раз- 
рушении части этих отсеков. 

В виду того, что конструкция судового 
корпуса в его средней части по крайней мере 
на протяжении половины длины судна оста- 
ется без изменения и лишь к концам сечение 

‚ частей набора уменьшается соответственно 


Т. Э. т. 1У. 


На фиг. 11 приводится мидель германско- 
го броненосца 1906 года «Ѕеһ1еѕіеп». Днище 
судна состоит из набора, образуемого по- 
перечными и продольными балками, и об- 
шивок — наружной и внутренней. Попе- 
речный набор (шпангоуты) состоит из двух 
угольников а, соединенных листами (фло- 
ры) со сделанными в них для уменьшения 
веса отверстиями, или кусков листов (бра- 
кеты); продольный набор (стрингеры), види- 
мый на чертеже в разрезе Б, выполняется по- 
добным же образом; средний стрингер е но- 
сит название вертикального киля. Снаружи 
к угольникам приклепывается обшивка 4, а 
впутри—внутреннее дно е. Стрингеры на ли- 
нейных кораблях описываемого типа рас- 
полагалотея обычно на расстоянии 2—3 м, 
а шпангоуты на 1,2 м. Обычно вертикаль- 
ный киль и листы стрингеров делают непре- 
рывными от носа до кормы, соединяя кон- 
цы листов накладками, в то время как браке- 
ты или флоры вставляют между ними в ви- 
де коротких отрезов (продольная система). 
Иногда же непрерывными делают лишь часть 
стрингеров, составляя их из цельного лис- 
та и обеспечивая водонепроницаемость (сме- 
шанная система). Шпангоуты под непрони- 
цаемыми переборками, & часть их и между 
ними, также делают водонепроницаемыми, 
составляя их из цельного листа. Таким обра- 
зом междулонное пространство образует си- 
стему клеток, ограниченных стрингерами и 
шпангоутами и образующих водонепрони- 
цаемые отделения, обеспечивающие плову- 
честь при повреждении одного из отделе- 
ний от повреждения наружного дна при по- 
садке на камень или взрыве. Смешанная, 
или клетчатая, система набора развилась из 
чисто поперечной системы, где прочность 
обеспечивается шпангоутами. В применяе- 
мых в настоящее время клетчатых системах 
преобладают продольные или поперечные 
элементы в зависимости от распределения 
внешн. сил в данной части корабля: внутрен- 
нее дно тянется у легких крейсеров при- 
мерно на 1/, длины, у эскадренных мино- 
носцев—лишь в машинных и котельных от- 
делениях. Горизонтальная часть днища пе- 
реходит в вертикальную, образуя «скулу» ў. 


5. 
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У бронированных по борту военных су- 
дов в поперечном направлении двойное дно 
по большей части устраивалось до отража- 
тельной палубы; на близком расстоянии от 
борта устанавливалась продольная перебор- 
ка 9 (листы, укрепленные вертикальными 
стойками), образуя по борту как бы третье 
дно и делая излишним второе. Поэтому 
на германских линейных кораблях послед- 
ней конструкции (фиг. 12; буквенные обоз- 
начения те же, что на фиг. 11) двойное 
дно идет лишь до скулы. Пространство 
между бортом и переборкой остается пу- 
стым для свободного расширения газов, об- 
разующихся при взрыве торпеды или ми- 
ны; благодаря этому газы теряют свою 
разрушительную силу. Пространство между 
двумя продольными переборками у борта, 


а выше нижней палубы—между бортом и. 


переборкой, используется в качестве запас- 
ных угольных ям. Уголь в них во вре- 
‚мя боя защищает внутренние части корабля, 
ослабляя силу действия взрыва газов; по 
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Фиг. 12. 


окончании боя уголь используется для ко-. 


тлов. С переходом на нефтяное отопление 
нефтяные ямы стали устанавливать в ме-; 
ждудонном пространстве, но характерно, 
что немецкие конструктора сохранили уголь- 
‚ные ямы по борту для защиты. Әта подвод-, 
ная защита от взрывов, первоначально вве- 
денная в Германии, блестяще оправдала се- 
бя в сражении при Скагерраке. 
Для усиления подводной защиты авгл., 
морское министерство во время войны 1914— 
18 гг. снабжало свои новые В. с. особыми ' 
пристройками, т. н. булями, которые, 
простираясь от броневого пояса до скулы, : 
постепенно расширялись и создавали перед 
судовой обшивкой искусственные пустоты а 
(фиг. 13). После войны эта конструкция в. 
‚новых постройках кораблей уже не повто- 
рялась, так как противоминные отсеки ста-: 
ли устраивать внутри корпуса. Противомин-. 
ная защита америк. лин. кораблей, (фиг. 14). 
состоит из системы продольных и попереч- 
ных переборок. Продольные переборки рас- 
положены друг от друга на. расстоянии 1 м; 
поперечные расположены в. шахматном по- 


рядке; так. обр. повреждение одного из отсе- 
ков не распространяется в глубь корабля. 
Таким путем образуется пять слоев отсеков, 
из к-рых наружный и внутренний наполне- 
ны воздухом, а три средних представляют 


. 


Фиг. 13. 


нефтяные ямы. Внутри корабля имеется еще 
по одной продольной переборке с каждого 
борта, так что место взрыва отдаляется от 
внутреннего борта более чем на 5 м, а от 
внутренних отсеков—на 11 м. Разделение 
всего корабля на отсеки и специальное уст- 
ройство для защиты от подводных взрывов 
имеют целью создать такой корабль, кото- 
рый, получив 3—4 торпедных взрыва, все же 
останется в строю и будет продолжать бой. 
Расчеты непотопляемости, т. е. сохранения 
достаточной для боя пловучести и остой- 
чивости, имеют в виду возможность, при 
попадании неприятельского снаряда в лю- 
бую часть корабля, нейтрализацию его кре- 
на и дифферента затоплением соответству- 
ющих отсеков с другого борта. Это требует 
не только устройства водонепроницаемых 
отсеков и снабжения их трубопроводами 
для воды, но и создания центрального поста. 
управления непотопляемостью, как это и бы- 
ло осуществлено на герман. лин. кораблях 
типа «Вайеп». Введение торпед и мин за- 
граждения с электромагнитными запалами, 
т. е. таких торпед и мин, которые могут 
взрываться в магнитном поле корабля без не- 
посредственного соприкосновения с его на- 
рузкной обшивкой заставляет обратить серь- 
езное внимание на 
защиту днища ли- 
нейного корабля, то- 
гда как до настояще- 
го времени военные 
корабельн. инжене- 
ры сосредоточивали 
внимание на проти- 
воминной (противо- 
торпедной) защите 
бортов. Вследствие 
присутетвия большо- 
го количества пере- 
борок в подводной части корабля установка 
пиллерсов в трюме, практикуемая в торго- 


‚вых судах, делается излишней. Кроме того, 


в военном судостроении, в целях большей 
безопасности от прорывов воды через пере- 
борки, принято избегать устраивать в водо- 
непроницаемых переборках даже водонепро- 


. ницаемые двери для сообщения отдельных 


отсеков между собой. Поэтому и доступ во 
все главнейшие помещения ниже броневой 
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‘палубы имеет место исключительно свер- 
ху, через отверстия в палубе, закрываю- 
щиеся соответственными броневыми люко- 
выми крышками. Однако для создания по- 
стоянного сообщения между передиею и 
заднею командными башнями ниже броневой 
палубы вдоль судна в Англии и Германии 
непосредственно под броневой палубой уста- 
навливают ходы сообщения, которые идут 
сквозь водонепрониц. переборки, но сами 
переборок не имеют. В Англии эти ходы бы- 
ли проложены в соединении с внутренней 
кубриковой переборкой и служили преиму- 
щественно для подачи боевых припасов к 
средним орудийным башням. В Германии, 


исключительно для целей сообщения, был. 


устроен в средней продольной плоскости 
судна проход, расширявшийся под перед- 
ней командной рубкой в хорошо защищен- 
ный центральный боевой пост, где сосредо- 
точивалось все управление кораблем. Пре- 
имуществом этого расположения была воз- 
можность уложить кабели, переговорн. тру- 
бы, паропроводы вспомогательных механиз- 
мов и пожарные водопроводы без перерыва 
водонепроницаемых переборок в условиях, 
легко доступных для ремонта. В последних 
герман. военных судах типа «Вайеп» с тремя 
отдельными котельными, помещенными по- 
перек судна, предусмотрены два продольных 


хода, примыкающих к обеим продольным . 


котельным переборкам и соединяющихся 
спереди боевым центральным постом, а сза- 
ди—поперечным коридором. 

Конструкция миделя легких крейсеров и 
особенно эскадр. миноносцев состоит в ос- 
новном из тех же элементов, но отличается 
большой простотой и легкостью вследствие 
меньших усилий, которые выдерживает кор- 
пус этих судов. Конструкция корпуса вы- 
ше ватерлинии состоит из бортового набора 
(шпангоутов), образуемого швеллерною или 
угловою сталью, и набора палуб (бимсов), 


покрываемых обшивкой и настилкой. Систе- · 


ма набора палуб обычно— поперечная, с бим- 
сами, расположенными от борта до борта; 


в последнее время переходят к продольным, 


бимсам между переборками, чем достигается 
большая продольная крепость корпуса. В ме- 


стах стыка бимсы и шпангоуты соединяют. 


косынками (кницами). Для достижения во- 
донепроницаемости в местах клепки при- 
нимают следующие меры: 1) шаг заклепок 
уменьшают; 2) между склепываемыми частя- 
ми кладут прокладку из парусины или мед- 
ной сетки, покрытую суриком (перемычки); 


3) после заклепывания все швы и головки 
заклепок чеканят. Достаточность принятых. 


мер проверяют путем специальных испыта- 
ний водонепроницаемости. 

Для установки броневых плит располагают 
по борту шпангоуты часто из более тяжело- 
го профиля, образующие набор позади бро- 
ни, покрываемый снаружи водонепроница- 
емой рубашкой, на которую и накладыва- 
ют броневые плиты, скрепляемые с набором 
особыми броневыми болтами. На более ран- 
них конструкциях крепление брони устана- 


вливалось на выступ отражательной палу-. 


бы (шельф). В этом креплении при попада- 
нии снарядов легко нарушается водонепро- 


.ницаемость, т. к. броня удерживается лишь. 


угольником, заклепки к-рого срезаются. Со- 
временная конструкция дана на фиг. 12: 
броня упирается в палубу, и стык палубы с 
бортом перекрывается броней; при попада- 
нии стык может смяться, но не разодраться. 
Применявшиеся ранее деревянные проклад- 
ки теперь вышли из употребления. 

Орудийные башни устанавливаются в 
жестких барабанах (фиг. 9), представляю- 
щих сложную клепаную конструкцию, свя- 
занную с днищем, бортами, переборками 
и палубами. Сами башни покоятся на сталь- 
ных шарах на переборках, т, е. заставляют 
переборки работать на растязкение, а не на 
сжатие, и тем выигрывают в весе и на- 
дежности службы. Палубные установки рас- 
полагают на палубах, усиленных добавоч- 
ным листом и подкрепленных снизу бал- 
ками, передающими силу отдачи на опор- 
ные части корпуса— переборки и палубы. 
Подачные трубы башен и элеваторы делают 
из броневой стали. 

Количество палуб на В. с. ограничивается 
одной на эскадрен. миноносцах (как мини- 
мум) и тремя на лин. кораблях (как макси- 
мум), не считая частичных горизонтальных 
перекрытий (платформ). Верхняя палуба вос- 
принимает растягивающие и сжимающие на- 
пряжения от изгиба и должна обладать наи- 
большей прочностью, особенно ее так наз. 
бортовой стрингер, идущий без пе- 
рерыва вдоль всего корабля. Располагаемые 
выше нее надстройки делают легкими, не 
связанными с основной конструкцией и из 
мягкой судостроительной стали, дающей ма- 
ло осколков. Вблизи магнитных компасов 
стальные конструкции (в особенности бро- 
ня) делаются из специальной маломагнит- 
ной стали. Бортовая броня современных 
легких крейсеров — из. вязкой никелевой 
стали толщиной 30—50 мм— уменьшает раз- 
мер разрыва обшивки от снарядов. Для 
облегчения корпуса германских легких 
крейсеров давно применяют употребитель- 
ную в торговом судостроении продольную 
систему Ишервуда, состоящую из 2-образ- 
ных продольных шпангоутов, при- 


‚клепанных к наружной обшивке и палуб- 


ной настилке на расстоянии 1,5—2,5 м друг 
от друга, при чем они идут или от носа до 
кормы непрерывно или же между главными 
переборками. Необходимая поперечная кре- 
пость достигается поперечными переборка- 
ми, водонепроницаемыми поперечными шпан- 
гоутами в двойном дне и рамными бимсами 
со шпангоутами ‚расположенными на значит. 
расстояниях. Эта система позволяет умень- 
шить толщину наружн. обшивки и верхней 
палубы, чем достигается уменьшение веса. 

Конструкция корпуса подводных су- 
дов сильно отличается от конструкции над- 
водных, что обусловливается глав. образом 
необходимостью сопротивления корпуса, по- 
вышенному давлению воды при погружении 
на глубину 40—50 м. Для обеспечения ход- 
кости оказалось целесообразным разделить 
корпус на часть, выдерживающую внешнее 
давление, и часть, имеющую нормальные 
обводы. Внутренняя часть корпуса, пред- 
назначенная для воспринятия внешнего 
давления, содержит в себе все жизненные 
части подводной лодки, образованная же по 
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‚обводам миноносцев внешняя часть обнима- 
ет балластные цистерны и резервуары для 


‘горючего. Центральная часть, содержащая . 


‘главные машины (дизеля), аккумуляторы 
для подводного хода, 
главные цистерны и помещения для коман- 
ды, требует для прочности круглой формы 
шпангоутов. Наружная часть делается из 
тонких листов, т. к. балластные цистерны 
‚при подводном плавании наполнены водой, 
а в резервуары для горючего по мере рас- 
ходования его снизу впускается вода, и, сле- 
довательно, давление с обеих сторон наруж- 
‚ной обшивки остается одинаковым. 
Характеризуемая миделем конструкция 
‚относится к средней части корпуса корабля. 
У обоих концов конструкция усиливается в 
поперечном направлении для сопротивления 
срезывающим силам, что достигается приме- 
нением поперечной системы набора; сверх то- 
го, оказывает влияние форма самих оконеч- 
ностей (штевней) и их конструкция. Форма 


форштевня со времени упразднения таран-‘ 


ной тактики приближается к конструкции 
торговых судов, имея клиперное или ледо- 
кольное образование. Материалом для фор- 
штевня у крупных судов служит стальная 
поковка, т. к. от него требуется прочность 
‚для присоединения поясной брони; у легких 
крейсеров и эскадр. миноносцев часто, из со- 
образжкений экономии веса, форштевень де- 
лается из стальных листов в соединении с по- 
лосовым железом. Форштевень крепится к 
килю и палубам, что придает жесткость носо- 
вому образованию. Конструкция ахтерштев- 
ня с длинным кормовым свесом (фиг. 10) 
сложнее, в виду необходимости надежного 
укрепления гребных валов, винтов и рулей. 
В целях достижения большей живучести на 
В. с. применяют двухвальную, а на круп- 
‚ных судах, в виду большой мощности ма- 
шин, —четырехвальную установку и два ря- 
дом лежащих балансирных руля; поэто- 
му единственной конструкцией, обеспечива- 
ющей надежную зкесткую опору гребных ва- 
лов, является система дейдвудных труб. У 
двухвинтовых легких крейсеров и эскадр. 
миноносцев гребные валы и винты поддер- 
живаются при помощи стальных литых крон- 
штейнов, укрепленных своими лапами к ки- 
лю и переборке и связанных с палубой или 
‚соответствующими ей продольными связями. 
Установка обоих рулей затрудняется необ- 
ходимостью устройства их приводов возмо- 
жно ниже (под броней) для защиты от снаря- 
дов; это достигается легким наклоном руля 
наружу. Такие рули дают устойчивость на 
курсе, достаточную поворотливость, но силь- 
но увеличивают сопротивление воды. Ах- 
терштевень делается стальной литой, скреп- 
ляет опоры рулей и кронштейна с остальной 
частью корабля и не доходит до ватерли- 
нии, выше которой корма делается из ли- 
стовой броневой стали. 

Корпус В. с. окрашивают выше ватерли- 
нии защитной или камуфляжной окраской, 
ниже—специальными патентованными со- 
ставами, содержащими сильно ядовитые ве- 
щества, препятствующие обрастанию под- 
водной части корабля травами и раковина- 
ми, к-рые сильно уменьшают скорость хода. 
Палубы обычно делают гладкими и покры- 
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валют линолеумом, при чем у больших судов 
верхние палубы снабжаются деревянным 
настилом для придания упора ногам. 
Расчет прочности. Необходимость облег- 
чить конструкцию корпуса повела к изы- 
сканию наилучших архитектурных форм и 
уточнению методов расчета последних. При 
этом оказалось, что, помимо прочности в 


‚ конструкциях, все большее значение при- 


обретает устойчивость деталей и их состав- 
ных элементов, так как, вследствие необ- 
ходимости экономить вес, расчетный запас 
прочности конструкций корпуса В. с. при- 
нимают минимальным, доводя напряжение 
до 60% от предела упругости для случая 
постоян. нагрузки; т. о. запас прочности со- 
ставляет лишь 70% принимаемого в гра- 
жданских сооружениях для общих напря- 
жений, местные жжке напряжения допускают- 
ся даже выше предела текучести. Для оправ- 
дания такого допущзния расчеты корпуса 
В. с. производят со значительно большей 
тщательностью, чем в гражданских соору- 
жениях. С введением паровых турбин и уве- 
личением скорости хода В. с. до 40 узлов, 
т. е. 70 км в час, появился новый фактор— 
вибрация корпусов, —явление, еще недоста- 
точно изученное, но требующее для своего 
устранения установки нек-рых подкрепле- 
ний, а следовательно, увеличения веса кор- 
пуса (см. Вибфацим). 

Подобного рода задачи, равно как и слож- 
ность расчета самих конструкций вследет- 
вие их статической неопределимости, пове- 
ли к созданию целой отрасли строительной 
механики — строительной механики кораб- 
ля, основание которой было положено у нас 
корабельным инженером И. Г. Бубновым. 
Корпус корабля, с точки зрения строитель- 
ной механики, представляет собой клепа- 
ную балку переменного сечения, уравнове- 
шивающую действующие на нее силы веса и 
давления воды; эта балка должна обладать 
достаточной общей продольной и попереч- 
ной прочностью, а отдельные ее части дол- 
жны безопасно выдерживать действующие 
на них местные усилия. 

По характеру работы отдельных частей 
корпуса их можно разбить на следующие 
категории: 1) части, воспринимающие внеш- 
ние распределенные усилия (наружная об- 
шивка, настилка палуб) и представляю- 
щие, с точки зрения строительной меха- 
ники, пластины с опорой на жесткие кон- 
туры; 2) части, служащие опорным конту- 
ром для первых и передающие усилия на 
более жесткие части корпуса (это набор— 
балки, загруженные распределенной нагруз- 
кой); связи этих двух категорий предста- 
вляют собою, с точки зрения строительной 
механики, перекрытия; 3) части, служащие 
жестким контуром для перекрытий (пере- 
борки, палубы, борт) и представляющие со- 
бою подкрепленные пластины; 4) части, 
обеспечивающие общую продольпую (стрин- 
геры) и поперечную (переборки) крепость; 
5) части, воспринимающие местные или вре- 
менные нагрузки и передающие их на свя- 
зи 3-Й категории, — подкрепления; 6) час-. 
ти, увеличивающие устойчивость листов и 
балок; 7) части, уменьшающие вибрацию 
частей корпуса, и, наконец, 8) части, соеди- 
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няющие листы и профили, -заклепочные со- 
единения. Строительн. механика дает методы 
расчета каждой из этих категорий связи. 

Особенность конструкции В. с. в том, что 
части работают без строгого разделения фун- 
кций; напр. наружная обшивка днища от- 
носится к связям пер- 
вых четырех категорий. 
Другой особенностью 
является обилие частей, 
работающих напродоль- 


методом последовательного приближения, 


т. е. поверкой размеров выбранных частей 
и исправлением их согласно расчету. 
Порядок конструирования и расчета. кор- 
пуса следующий. По выборе системы набора, 
вычерчивают практически мидель, намечая 
отдельные его части—лист, 
угольник; определяют разме-- 
ры этих частей, поверяют об- 
щую продольную прочность, 
внося в конструкцию миделя 


Фиг. 145. 


ный изгиб (поверка устойчивости). Основ- 
ной метод расчета корабельн. конструкций, 
т. е.: а) определение действующих на них 
усилий, б) определение возникающих в них 
напряжений, в) выбор допускаемых напряже- 
ний и г) поверка условий прочности дан- 
ной конструкции, — встречает затруднения: 
во-первых, определение внешних усилий 
может быть сделано приближенно вслед- 
ствие трудности распределить действую- 
щие силы между все- 
ми связями, участ- 
вующими в их вос- 
принятии и работаю- 
щими совместно, 8 


также вследствие перераспределения нагру- 
зок при деформации связи; во-вторых, рас- 
пределение напряжений при переходе пре- 
дела текучести недостаточно изучено, и по- 
этому получающиеся цифры носят условный 
характер. Выбор допускаемых напряжений 
основан на разработанных нормах и затруд- 
нений не встречает. Т. к. все части работают 
совместно, то расчет их может вестись лишь 


М 


соответствующие поправки. Расчет продоль- 
ной прочности основан на том, что кри- 
вая изгибающих моментов в разных сече- 
ниях корабля есть интегральная кривая 
от кривой срезывающих сил, а послед- 
няя является интегральной кривой от кри- 
вой распределенной нагрузки, что видно 
из уравнений, связывающих эти величины. 
Для расчета продольной прочности сбычно 
строят кривую весов корабля и кривую 
пловучести (фиг. 15 
и 15а). В каждом 
сечении (обычно бе- 
рут их 10—20) вес 
или давление воды 


(сила поддержания) преобладают, давая 
внешние усилия, изгибающие В. с. Суммар- 
ная кривая есть кривая нагрузки, действу- 
ющей на В. с. Интегрируя эту кривую гра- 
фически или таблично два раза, получаем 
кривую срезывающих сил и изгибающих мо- 
ментов в любом сечении. Выбрав максималь- 
ные значения, надлежит проверить напря- 
жения, получающиеся в корпусе корабля. 
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Обычно наибольшие напряжения получа- 
ются, когда корабль находится своей сред- 
ней частью на вершине или подошве вол- 
ны; поэтому расчет производят для этих 
случаев. Для определения напряжений вы- 
числяют момент сопротивления бруса, экви- 
валентного сечению корабля. Форма этого 
бруса получается, если площади сечений 
всех продольных связей, идущих непрерыв- 
но по всей длине корабля и, следовательно, 
принимающих участие в сопротивлении, со- 
средоточить у диаметральной плоскости, не 
изменяя их положения по высоте. Чертеж 
эквивалентного бруса (фиг. 16) наглядно 


иллюстрирует распределение материала по 


Фиг. 16. 


сечению корабля с точки зрения его уча- 
стия в сопротивлении изгибу. На этом чер- 
теже слева изображено поперечное сечение 
корпуса корабля; посредине—связи этого 
сечения, достаточно устойчивые для воспри- 
нятия продольных напряжений от изги- 
ба на волне; справа—сечение этих связей, 
эквивалентное по моменту сопротивления 
сечению корабля (эквивалентный брус). 
Дальнейшую поверку производят, как 
обычно при работе на изгиб, но допускают 
следующие особенности: 1) может случить- 
ся, что напряжение некоторых связей от из- 
гиба получится ббльшим, чем это допускает 
их устойчивость, —тогда они прогнугся и 
на изгиб работать не будут, что и следует 
учесть в расчете следующего приближения; 


2) все связи несут сверх общей нагрузки еще. 


и местные, которые следует учесть т. о., 
чтобы общее наибольшее напряжение невы- 
годного случая распределения нагрузок бы- 
ло меньше допускаемого. Расчеты местной 
прочности производят, как обычно, учиты- 
вая, однако, особенности конструкции корпу- 
са В.с. Общие нормы допускаемых напряже- 
ний зависят: 1) от характера напряжений: 
общих или местных; 2) от рода нагрузки: 
постоянной, случайной, статически перемен- 
ной или дипамически переменной (удар- 
ной). В зависимости от характера напря- 
жений и рода нагрузки допускаемое напря- 
жение принимают в процентах от критич. 
напряжения материала (предела упругости), 
а не временного его сопротивления, как это 
обычно делают в гражданских сооружени- 
ях, что является логически более правиль- 
ным. Кроме нормального случая, изгиб В. с. 
испытывает большие напряжения при спус- 
ке на воду и при качке от действия сил 
инерции; поэтому производят расчет на- 
пряжений и для этих случаев. Для расчета, 
поперечной прочности корабля, требуемой 
в особенности для постановки его в док 
(для В. с. большого водоизмещения), не- 
‘обходимо иметь в виду, что вес корабля 


передается через поперечный набор и пере- 
борки только килевой балке, к-рая и вос- 
принимает реакции кильблоков. 
Особенность всех расчетов при проекти- 
ровании В. с. как по теории корабля, так 
и по строительной механике—сложность их 
теоретического обоснования, а по достиже- 
нии его— простота выполнения, так как все 
расчеты выполняются табличными или гра- 
фич. методами. Следует напомнить, что у тор- 
говых судов расчета прочности обычно не 
производят, подбирая мидель по правилам 
одного из классификационных обществ; по- 
этому такого рода расчеты составляют спе- 
цифич. особенность военного судостроения. 
Наконец, следует указать, что точный расчет 
корабельных конструкций составляет осо- 
бенность русского, немецкого и итальянско- 
го судостроения, но постепенно получает рас- 
пространение и в других странах. Громозд- 
кость корабельных расчетов вынуждает про- 
изводить их лишь с ограничен. точностью; 
обычно достаточно трех значащих цифр. 
‚ Применяемые материалы. Значительное на- 
пряжение корабельных конетрукций тре- 
бует особого внимания к применяемым ма- 
териалам. Обычно употребляются листы и 
катаные профили, из которых равнобокий 
и неравнобокий угольники и швеллер яв- 
ляются наиболее применимыми; тавровый, 


двутавровый и 2-образный профили употре- 


бляются в исключительных случаях. Ши- 
роко распространенные за границей в тор- 
говом судостроении бульбовый, тавробуль- 
бовый и углобульбовый профили в построй- 
ке военных судов даже за границей при- 


‚меняются редко. Постройка корпуса В. с. 


теоретически требует большого количества 
разнообразных профилей. Однако необхо- 
димость использования стандартизованных 
массовых профилей, употребляемых для 
гражданских сооружений с целью упроще- 
ния прокатки требуемого количества ста- 
ли, заставила уменьшить до минимума сор- 
тимент стали и для военного судостроения. 
В виду необходимости избегать перегрузки 
вес корпуса должен соответствовать под- 
считанному теоретически; поэтому при при- 
емке стали требуют от нее не только хоро- 
ших качеств, но и определенного веса с 
небольшими допусками, иногда лишь в одну 
сторону. Стремление уменьшить сечения от- 
дельных частей судового корпуса с целью 
его облегчения привело не только к повы- 
шению сопротивления судостроительной ста- 
ли на разрыв, но одновременно и к увели- 
чению предела упругости или текучести, 
т. к. последпий при определении допусти- 
мой нагрузки важнее, чем сопротивление на 
разрыв; поэтому с 1908 г. во всех государ- 
ствах, обладавших значительными военно- 
морскими силами, была введена высокоугле- 
родистая сталь со значительной примесью 
марганца, а в последнее время появилась 
новая строительная сталь с высоким содер- 
жанием углерода: немецкая строительная 
сталь 51-48 и английская Ной Еазис 
Бее1, равно как и кремнистая сталь; впро- 
чем, мнения о свойствах последней еще не 
установились окончательно. В табл. 5 собра- 
ны важнейшие свсйзтва этих специальных 
и обыкновенных сортов стали. 
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Табл. 5.—Свойства судостроительной 
стали. 
1 6 
е > Е 
Ф е 
ЧЕ 
Сорт БЕЯ Ба | 9 
аа] КЕ Е 
= 2. 25 Бае 
ав! НЯ Ра 
. Марка 84-48 ........ 55,5 34,0 20,0, 
Кремнистая ........ 51,8 39,8 26,4 
Ни! Е]а80с $1ее1..... 48,5 31,0 20,0 
Высшего качества (СССР) .| 60,0 36,0 16,0 
Герм. адмиралт. специаль- . 
ная ............ 56,0 34,0 16,0 
Английская адмиралт.. . .| 53,0 35,1 25,6 
Повышен. качества (СССР) 50,0 30,0 18,0 
Сталь для торгового судо- 
строительства. . . . ... 45,0 26,0 20,0 
Обыкновенного качества 
(СССр) .......... 40,0 22,0 20,0 
Пониженного качества 
(СССР) .......... 30,0 17.0 20,0 
Заклепочная (СССР). . . .| 35,0 20,0 25,0 


Из приведенных. данных видно стремле- 
ние повысить у новых высококачественных 
сортов стали главн. образом предел текуче- 
сти, вследствие чего допускаемое напряже- 
ние м. б. увеличено на 30% (абсолютпо). 

Из материалов, применяемых для обору- 
дования корпуса, следует прежде всего упо- 
мянуть о броневой стали. Первоначально 
броня корабля была устроена из ряда ли- 
стов общей толщиной в 4,5”’ (пловучие ба- 
тареи 1854 г.), в дальнейшем замененных 
железными плитами толщиной не более 6”. 
Однако соревнование брони и артиллерии 
повело к утолщению плит, пока в 188 
не дошли до 24” («пПех ]е»). Дальнейшее 
увеличение толщины брони, происходившее 
параллельно с совершенствованием артил. 
снарядов (от круглых ядер перешли к ци- 
линдро-коническим), сделало ее непригод- 


ной для установки на корабли, и железо как | 


материал для брони было заменено сталью. 
Для соединения крепости закаленной ста- 
ли, необходимой для разрушения снаряда, 
с вязкостью железа—для задержания оскол- 
ков, была создана (1886 г.) броня ком- 
паунд, изготовлявшаяся наливанием слоя 
расплавленной стали на кованую железную 
плиту, просуществовавшая до конца 19 в. 
и уступившая место гарвеированной 
броне из цзментованных с одной стороны 
стальных плит; последняя затем была заме- 
нена крупповской броней, изготов- 
ляемой из цементованной и закаленной хро- 
мо-никелевой стали, что произошло опять- 
таки под влиянием успехов снарядного про- 
изводства. Так как цементация по способу 
Круппа проникает на глубину 11/,”, то ми- 
нимальная толщина цементованных плит, 
к-рые могли бы сопротивляться снаряду, не 
раскалываясь на части, —3*; более тонкие 
плиты делаются нецементованными. В химич. 
составе брони особое значение имеет отсут- 
ствие вредных примесей (фосфора, серы). 
Броня изготовляется в форме плит опреде- 
ленного размера и формы, в каждом случае 
определяемых шаблонами, и доставляется на, 
судостроительный завод в совершенно гото- 
вом для установки виде. Важно достигнуть 
надежного соединения броневых плит между 
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собою для создания сплошной броневой 
поверхности, лучше способствующей погло- 
щению живой силы снаряда, что достигает- 
ся несколькими способами соединения плит 
(см. Броня). 

Из других материалов для В. с. применя: 
ются в значительных размерах сплавы меди: 
латунные (морская латунь с сопротивле- 
нием в 35 кг/мм? и удлинением 30%, мюнц- 
металл—35 кг/мм? и 30%); бронзовые (для 
ответственных отливок—22 ка/мм? и 19%, 
для обычных— 18 кг/мм? и 12 % и специаль- 
ные сорта—фосфористая, марганцовистая), 
рюбель-бронза для винтов, баббит и белый 
металл. Во избежание ржавления трубопро- 
водов системы осушения применяют для них 
трубы красной меди; в последнее время зна- 
чительное распространение получили спла- 


‚ вы из алюминия, обладающие ценными для 


военных судов свойствами легкого веса, ‚при 
достаточной прочности. 
В значительном количестве кроме лис- 


‚ товой и фасонной стали употребляют сталь- 


ные отливки и поковки. Чугун и чугунные 
отливки в военном судостроении почти не 
применяются вследствие значительного ве- 
са и хрупкости; их заменяют стальными. 
Стальное литье имеет сопротивление на раз- 
рыв 40—60 кг/мм? и удлинение 6—18%. 
Тяжелые поковки, как, напр.: коленчатые 
и гребные валы, поршни, поршневые ‹што- 
ки, шатуны, турбинные роторы, обладают 
прочностью в. 40—50 кг/мм? и удлинени- 
ем 20—30 %, тогда как поковки из средне- 
процентной никелевой или тигельной ста- 
ли достигают сопротивления разрыву 52— 
70 кг/мм?, при удлинении 18%. 
В то время как в коммерческом судострое- 
нии размеры отдельных частей судового кор- 
пуса определяются по правилам классифи- 
кационпых обществ с некоторой прибавкой, 
учитывающей опасность ржавления, при по- 
стройке военных судов приходится отказать- 
ся от этой прибавки в пользу возможно бо- 
лее легкого корпуса судна и обратить осо- 
бое внимание на хорошую сохранность же- 
лезных частей применением надежной окра- 
ски, оцинкованием корпуса или его ме- 
таллизацией (способом Шоппе), а также 
планомерными докованиями и работами для 
поддержания сохранности корпуса. В осо- 
бенности нуждаются в постоянном наблюде- 
нии и полдержании сохранности: внутрен- 
няя обшивка двойного дна в котельном и 
машинном помещениях, переборки уголь- 
ных ям и все части наружной обшивки, 
подвергающиеся постоянному воздействию 
вихревых течений воды. В машинном поме- 
щении все еще продолжают наблюдаться 
разъедание и продырявливание конденса- 
торных трубок, возникающие отчасти изну- 
три под влиянием вихревых течений охла- 
ждающей морск. воды, отчасти же снаружи 
под действием мятого пара турбин низкого 
давления и примеси к нему воздуха. Так 
как причина этих разъеданий еще оконча- 
тельно не установлена, то до сего времени 
не удалось добиться их полного устранения. 
Аналогичные явления обнаружены в про- 
водящих морскую воду трубах пожарной 
и водоотливной систем, разъедание кото- 
рых приписывается, наряду с воздействием 
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беспорядочных вихревых водных течений, 
также наличию электрических токов. 
Оборудэвание корпуса. Сборка корпуса во- 
енных судов ведется так же, как и тор- 
говых судов, на стапеле (см. Верфь), но до 
спуска обычно устанавливают на корабль 
меньший % общего веса. Котлы, механиз- 
мы, артиллерия и броня устанавливаются 
на воде после спуска. Оборудование корпу- 
са в части подводной арматуры заканчи- 
вается обязательно на стапеле. По окон- 
чании постройки судового корпуса на ста- 
пеле и спуске его на воду плавающее судно 
отводится для достройки к набережной, и 
затем начинают на судне монтаж машинной 
установки вместе с котлами и вспомогатель- 
ными механизмами, прикрепление броневых 
плит главного пояса и казематов, установ- 
ку орудийных башен и боевых рубок, а так- 
же сборку всех остальных устройств и ра- 
боты по внутренней отделке. В этих сбороч- 
но-установочных работах на самом корабле, 
к-рые производятся преимущественно руч- 
ным способэм, принимают участие не только 
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тогда как более легкие части подаются на 
борт помощью более слабых, обычно бере- 
говых, подвижных кранов. Производство 
окончательной пригонки частей и других 
вспомогательных работ сильно облегчается 
пловучими мастерскими, которые для этой 
цели пришвартовываются сбоку судна. 

В состав корпуса, кроме частей набора, 
общивки, настилки палуб и брони, входят 
устройства и системы. Устройствами 
называются приспособления, необходимые 
для обслуживания судна в его соприкосно- 
вении с окружающ. миром. Рулевое устрой- 
ство включает рули в собранном виде без 
рулевых машин. Обычный тип рулей В. с.— 
балансирные или полубалансирные, позво- 
ляющие достичь наибольшей поворотливо- 
сти. Их размеры допускают ручное упра- 
вление лишь на случай аварии, и то для не- 
больших судов, обычно же требуют для сво- 
его вращения машин, управляемых с мо-. 
стика. На больших судах это управление 
механизируется и электрифицируется, бла- 
годаря чему перекладка руля пе требует 
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все отделы судостроительного завода, но и 
целый ряд других заводов, как то: орудий- 
ные, электротехнические сильного и слабого 
тока, з-ды торпедных аппаратов, холодиль- 
ных установок, отопления, жироскопических 
компасов, радиотелеграфных и телефонных 
установок, аппаратов для подводной зву- 
ковой сигнализации, и т. д. Большое чис- 
ло различных категорий рабочих, распреде- 
ленных по всему судну и принужденных од- 
новременно работать в замкнутых судовых 
помещениях, чрезвычайно затрудняет орга- 
низацию монтажа. Поэтому целесообразная 
организация сборочных работ во время до- 
стройки судна является одной из трудней- 
ших задач заводской администрации как 
при постройке новых военных судов, так 
и при ремонтах. Для контроля хода работ 
по постройке корабля служит сроковый 
план (фиг. 17). Для монтажних работ 
употребляется ряд пловучих и береговых 
стационарных и самоходных кранов, из ко- 
торых крупные краны, ‘с подъемной силой 
иногда до 200 т, пловучие или береговые, 
служат для подъема с барж или из жел.- 
дор. вагонов тяжелых масс турбипных уста- 
новок, котлов, брони и орудийных башен, 


усилий рулевого. Обычно на В. с. имеет- 
ся несколько постов управления, располо-, 
женных в наиболее удобных местах и защи- 
щенных броней. Поэтому порча и разруше- 
ние мостика, служащего для управления в 
мирной обстановке, для боеспособного суд- 
на никаких последствий не имеет. Обычно 
на больших кораблях посты управления ко- 
раблем отделяют от артиллерийских. При 
стоянке применяется якорное устройство, 
состоящее из якоря с канатом, шпилей для 
его подъема и спуска и помещения для хра- 
нения каната (цепной. ящик). Якоря воен- 
ного флота получили распространение и в 
торговом как наиболее удобные и простые 
в обращении. Шпили на В. с. приводятся 
в движение паром как более простой в обра- 
щении энергией. Шлюпочное устройство со- 
стоит из моторных, паровых и гребных 
шлюпок и приспособлений для их подъема 
(шлюпбалки, краны) и хранения (ростры). 
Швартовное устройство состоит из троса, ки- 
повых планок, через к-рые трос выпускает- 
ся на берег, и кнехтов, к к-рым он крепит- 
ся при швартовке. Аналогично выполняется 
буксирное устройство, требующее мощной 
опоры для закрепления буксирного троса. 
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Леерное—служит для безопасного хождения 
по палубе в свежую погоду; тентовое—за- 
щищает палубу от солнечных лучей. На- 
конец, устройство для погрузки твердого и 
жидкого топлива в открытом море соста- 
вляет специфич. особенность В. с. Несколь- 
ко особняком стоят мачты, потерявшие одно 


Фиг. 18. 


время свое значение и получившие новое 
употребление с введением беспроволочного 
телеграфа, а также с увеличением дально- 
бойности орудий, требующей помещения на- 
блюдателей возможно выше над уровнем 
моря. Особый интерес представляют боевые 


Фиг. 19. 


мачты линейных кораблей. На фиг. 18—20 
изображены три конструкции мачт: фиг. 
18— мачта линейн. корабля «Ноод», фиг. 19— 
японского линейного корабля «Миїѕи» и 
фиг. 20 — америк. линейн. корабля «Магу- 
Іапа». Опасения возможности разрушения 
обычных мачт и неудобство наблюдений с 
них повели к устройству многоногих мачт, 


Фиг. 20. 


а в настоящее время—к устройству боевых 
башен («М№е1ѕоп»), в к-рых сосредоточивается 
управление огнем. 

Под корабельными системами разу- 
меют приспособления, необходимые для об- 
служивания внутренних потребностей судна. 
Сюда относятся системы: 1) водоотливная, 
2) осушительная, 3) орошения, 4) затопле- 
ния, 5) спускная, 6) перепускная, 7) про- 
тивокреновая, 8) водопроводная, 9) сточная, 
10) пожарная, 11) переговорная, 12) ото- 
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пления, 13) вентиляции, 14) охлаждения. 
Казкдая система состоит б. ч. из трубопро- 
вода, распределительных частей (коробки, 
клапана) и механизмов. В. с. должны обла- 
дать мощной водоотливной системой, но не 
следует думать, что ее назначение—уда- 
лять воду, вливающуюся через пробоину: эта, 
задача— нереальна. Поэтому, по локализа- 
ции проникновения воды непроницаемыми 
переборками и палубами, нужно заделать 
пробоину, хотя бы временно, иногда под- 
водкой пластыря, а тогда уже удалять воду 
из затопленных отсеков. Чаще всего при- 
ходится удалять воду, фильтрующуюся в не- 
поврежденные отделения. Русская система, 
предусматривающая в каждом значитель- 
ном судовом отсеке особый центробежный 
насос с электрич. приводом и избегающая 
т. о. опасности прободения переборок тру- 
бами, постепенно находит себе распростра- 
нение во всех военных флотах, после того 
как электрич. передача энергии была вве- 
дена почти для всех вспомогательных ме- 
ханизмов на борту В. с. Система осушения —- 
обычная, имеющая назначением удалять до 
сухости небольшие количества воды, стека- 
ющие в трюм по перепускной системе, то- 
гда. как противокренная система имеет на- 
значением выравнивать крен и дифферент 
при аварии путем заполнения надлежащих 
отсеков. Особенностью военных судов явля- 
ются системы затопления и орошения боевых 
погребов на случай пожара во избежание 
взрыва корабля. Система затопления состоит 
из кингстонов в днище, открываемых по мере 
надобности и дающих доступ морской воде 
внутрь судна под естественным напором. 
В виду длительности операции затопления 
применяют как вспомогательное средство 
систему орошения, дающую, обычно от по- 
жарной магистрали, дождь над всем пог- 
ребом, охлаждающий снаряды и тем преду- 
преждающий взрыв до момента затопления. 
Особую важность на В. с. приобретает сис- 
тема вентиляции, так как во время боя все 
броневые палубы задраиваются, и доступ 
воздуха во все помещения корабля возможен 
лишь через вентиляцию. В настоящее вре- 
мя, в связи с развитием химическ. оружия, 
на очередь ставится вопрос борьбы с засасы- 
ванием газов системой вентиляции, что име- 
ло место впервые в русско-японскую войну. 
Система охлаждения боевых погребов, или 
аэрорефрижерация, служит для под- 
держания в артиллерийских погребах дос- 
таточно низкой #°, обычно не выше 25—30°, 
во избежание разложения бездымного поро- 
ха. Система состоит из холодильных машин, 
понижающих # рассола, циркулирующего 
по танку и трубопроводу охлаждения. 
Электрическое оборудование корабля при- 
обрело огромное значение с тех пор, как 
электрификация вытеснила все другие спо- 
собы передачи энергии, в частности и гидра- 
влический (для наводки, поворачивания и 
заряжания тяжелых орудий). Электрифика- 
ция дает возможность, в соединении с элек- 
трическим освещением, электрич. передачей 
приказаний, центральной автоматич. навод- 
кой всех тяжелых орудий из боевой рубки, 
совместно с приводимым в движение элек- 
тричеством жироскопич. компасом, ставшим 
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для В. с. необходимостью, — организовать 
всю передачу энергии от силовой станции 
настолько надежно и настолько доступно 
для осмотра и починки повреждений, что 
она сделалась необходимой принадлежно- 
стью военного судна. 


Внутренняя отделка В. с. обни- 


мает собой жилые помещения для экипажа 
с необходимыми для питания и сохранения 
здоровья экипажа устройствами, как то: 
кухнями, холодильниками, банями, душа- 
ми, уборными, лазаретом и аптекой, а так- 
же провизионными погребами. Для отделки 
кают старшего и младшего командного со- 
става и для каютных переборок, а также 
в качестве материала для столов, скамеек, 
полок и платяных шкафов, употребляют 
исключительно тонкое оцинкованное и кра- 
шеное железо; дерево не применяется вслед- 
ствие пожарной опасности. Равным образом 
все лестницы и сходные люки, наружная от- 
делка, лари и ящики для артиллерийск. сна- 
рядов и инвентаря делаются из листового 
железа. Применение дерева ограничивается 
т. о. настилкой верхней палубы, прокладка- 
ми для снарядов в боевых погребах, шлюп- 
ками (в бәй не идущими). · 

В конструкции и постройке главных мз- 
щин (см. Двигатели судовые) введение тур- 
бин с зубчатой передачей позволило значи- 
тельно увеличить коэффициент полезного 
действия установок. Зубчатая передача не- 
сколько усложняет машинную установку, 
но дает возможность обойтись без осо- 
бых крейсерских турбин помощью разде- 
ления главной турбины на турбину высо- 
кого давления с дисками Куртиса и турби- 
ну низкого давления с ротором Парсонса. 
Паровая турбина представляет громадные 
преимущества в качестве главной машины 
для В. с. в виду ее спокойного хода, малой 
высоты корпуса, а особенно вследствие ее 
почти неограниченной мощности. Машин- 
пые установки мощностью до 200 000 Ра 
без паровых турбин были бы невозможны. 
Паровая турбипа стала необходимостью так- 
же и для миноносцев и даже для привода 
быстроходных вспомогательн. механизмов, 
например центробежных воздуходувок для 
котельных отделений. 

Для добывания пара всеобщее распростра- 
нение получили водотрубные котлы с тон- 
костепными трубками малого диаметра си- 
стем Ярроу, Торникрофта или Шульца; при- 
мепепие перегрева распространилось после 
того, как первые турбины заднего хода 
с барабаном Парсонса сменились дисками 
Куртиса, устранившими опасность поломок, 
«салата из лопаток» (вследствие значитель- 
ного удлинения турбинного барабана под 
влиянием высоких темп-р перегретого па- 
ра). Угольная топка решительно вытесняет- 
ся нефтяной. С введением нефтяной топки 
обслуживание котлов значительно упроще- 
но и облегчено, и, главное, устрапена, тя- 
желая и длительная работа по перегрузке 
угля из ям к котлам во время форсирован- 
ного хода. При нефтяной топке для хране- 
ния горючего могут быть использованы так- 
же части судового корпуса, удаленные от 
котельного помещения, т. к. нефть подается 
насосами в расходную цистерну, а оттуда 


к форсункам. Угольные люки в броневой 
палубе, необходимые для транспорта уг- 
ля и уменьшающие ее защитное действие, 
заменяются небольшими отверстиями для 


` прохода труб. 


Наряду с паровой турбиной, для малых 
мощностей вошли в употребление дизеля, 
ставшие единственно возможной судовой 
машиной в подводных лодках, для непо- 
средственного привода винтов при надвод- 
ном плавании и для получения электрическ. 
тока, необходимого для электромоторов при 
подводном плавании. Делаются попытки ис- 


пользовать дизеля и для других родов В. е., 


так как готовность к действию в кратчай- 
ший срок, экономичность расхода топлива, 


‚ экономия места и обслуживающего пер- 


сонала, отсутствие видимого дыма весьма 
важны с военной точки зрения. На нек-рых 


‚ герм. легких крейсерах уже сделан опыт 


использования дизелей в качестве главной 


‚ машины для экономич. скорости хода, при 


чем главные турбины в это время вращаются 


' вхолостую; такое устройство позволяет зна- 
` чительно увеличить радиус действия В. с. 
' Двигатели внутреннего сгорания в виде 
‚ главных механизмов устанавливают на мо- 
' ниторах, канонерках, сторожевых судах и 
‚ торпедных катерах. 


Постройка В. с. производится как на су- 


‚ достроительных заводах, так и на верфях 


военных портов, наглядное представле- 


‚ ние о которых дает фиг. 21. На ней пока- 


заны: 1——стапеля для постройки В. с., 2— 
мастерские, 3—пирсы для достройки и ре- 
монта кораблей, погрузки угля, боевых при- 


‚ пасов и снабжения, 4—кран, 5— пристань 


для шлюпок, б—мортонов элинг, 7—-сухие 
доки, 8—склады, 9— сортировочная стан- 
ция ж. д., 10— управление порта, 11—ра- 
диостанция, 12—-главный вход, 183— склады 


‚ угля, 14-—-запасные участки, 15—опытный 


бассейн, 16 рабочий поселок. 

В военном порту производится ремонт 
кораблей, всех механизмов, окраска и 
снабжение запасами, топливом и водой. . 

Приемные испытания. По окончании пост- 
ройки военных судов на верфи начинаются 
сперва швартовые, а затем и ходовые испы- 
тания (пробные плавания) с целью провер- 
ки достижения обусловленных договорами 
скоростей хода, мощности машин и расхода 
горючего; одновременно изучают поведение 
судна на волнении и его способность мане- 
врирования. Для определения скорости хо- 
да отмечают время пробега мерной ми- 
ли, т. е..линии, расположенной в доста- 
точном удалении от берега, вымеренной и 
отмеченной по суше створными знаками. 
После многократных пробегов мерной ми- 
ли в обоих направлениях вычисляют сред- 
нюю скорость хода. Более продолжитель- 
ные испытания форсированным ходсм про- 
изводят по длинному прямому курсу, да- 
бы избежать потерь скорости при поворо- 
тах. Для определения мощности паровых 
машин, при испытаниях как на мерной ми- 
ле, так и ходовых, через определенные про- 
межутки времени снимают индикаторные 
диаграммы и определяют соответствующие 
числа оборотов, давление в главной паро- 
проводной трубе, средние давления у всех 
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цилиндров и вакуум в конденсаторе. Мощ- 
ность дизелей и паровых турбин определяют 
помощью торсиометров и приборов для из- 
‘мерения упора винта; определяется также 
количество потребления котлами питатель- 
ной воды. Скольжение гребного винта (слип) 


накоплении необходимых данных, произво- 
дится довольно точно. Исходными данны- 
ми являются таблица нагрузки и специфи- 
кация корабля. Тщательно детализирован- 
ная таблица нагрузки дает вес различных 
частей и деталей и позволяет определить 


вычисляется из хода судна, числа оборотов и 
скорости. Обычно ходовые испытания В. с. 
заключают в себе: заводское испытание для 
проверки правильности функционирования 
машин; несколько часов максимально фор- 
сированного хода для определения полной 
мощности машин и наибольшей скорости 
хода и многочасовое плавание экономическ. 
ходом для определения наивыгоднейшего 
расхода горючего. К этому присоединяются 
пробеги: для пристрелки орудий и испыта- 
ния орудийных оснований, для испытания 
рулевого устройства и поворотливости суд- 
на, а также для определения маневренной 
способности машин. 
Стоимость В. с. Вышеизложенные данные 
позволяют сделать заключение о высокой 
стоимости В. с. сравнительно с торговым. 
Действительно, употребление материала вы- 
сокого качества и масштаб работ, с трудом 
поддающихся механизации и введению при- 
емов массовой работы, требуют значитель- 
‚ных расходов. До 60% всей заработной пла- 
ты при постройке военных судов падает на 
сборку судового корпуса на стапеле; из них 
36—38 % на клепку, для производства к-рой 
пока не найдено экономичного машинного 
способа, хотя уже начинает получать раз- 
витие автогенная и электрическая сварка 
листов корпуса. Применение пневматич. ма- 
шин для рубки, клепки и чеканки внесло 
значительное ускорение и удешевление в ра- 
боты. Мало поддаются механизации сборно- 
установочные работы по механизмам, элек- 
тротехнике и артиллерии. Табл. 6 показыва- 
ет стоимость военных судов некоторых ти- 
пов (за границей) в наст. время. Высокая 
стоимость и незначительный срок службы 
В. с. (см. табл. 7) требуют осмотрительности 
при развертывании судостроительных про- 
грамм В. с. и точного составления смет. 
Калькуляция стоимости судостроительных 
работ представляет трудности вследствие 
их индивидуального характера, однако, по 


Фиг: 91. 


стоимость постройки. Стоимость корабля 
слагается из следующих элементов: а) ма- 
териалы, б) рабочая сила, в) накладные 
расходы, распределяющиеся на. заводские 


‘цеховые расходы и общие расходы, 


` Табл. 6.— Стоимость военных судов за 


границей. 


| Тип и наименование 


Д Тоннаж Стоимость. 

| корабля вт в фн. ст. 
Лин. корабль «Во@пеу» . 35 000 7 488 274 
Лин. крейсер «Ноой».. 41 200 6 025 000 
Авиан. сец «Еае›».. . . 22 600 4 617 636 
Крейсер класса Е . 7 600 1 600 933 
Легк, крейсер класса р. 4 650 810 182 
Подводный крейсер Х-1. 2 780 1000 000 | 


г) контрагентские заказы з-да, д) расходы 


правления треста, е) прибыли. Задача каль- 
куляции заключается в нахождении разме- 
ра стоимости каждого отдельного элемента 


Табл. 7.--Срони службы кораблей в 
строю (по установленным инструкциям о флоте). · 
| І [5 
ЕТ Е И а 
ЕЕЕ ЕЕЕ в 
Тип корабля ЗЕЕ Я С | м Е 
ДЕЕН| < ө |= - 
В годах 
Лин. корабль .. 20 20 20 24 27 
Лин. крейсер р 20 17 — — 
Крейсер ..... ом! 20 17 — 27 
Эскадр. миноно- о З 8 
сед... .... АА с" 16 15 20 18 
А 12 12 14 15 


Подводн. лодка . 


Примечание. При определении срока 
службы учитывается тактическая и техническая 
устарелость корабля. 


по отдельной специальности (корпус, меха- 
низмы, артиллерия и пр.) и составления 
сводпой ведомости. Зная по спецификации 
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и опыту прежних построек материалы, ка- 
кие потребны для изготовления какой-либо 
части, и потребное их относительное коли- 
чество, составляют ведомость материалов, 
необходимых для постройки корабля с под- 
разделением ее по статьям нагрузки, от- 
куда уже легко определить общую стои- 
мость материалов. Стоимость рабочей си- 
лы по весовому методу может произво- 
диться на основании норм обработки в че- 
ловекоднях двояко: либо по отношению к 
материалам, либо по отношению к изде- 
лиям. Так, можно пользоваться количест- 
вом человекодней, потребных для обработ- 
ки 1 т корпуса, но можно взять количест- 
во работы для обработки всех угольников 
определенного размера. Полученная тем 
или иным способом ведомость рабочей си- 
лы даст возможность определить размер 
‚заработной платы по среднему тарифному 
разряду и среднему заработку для данной 
работы. Начисляя накладные расходы в раз- 
мере, имеющем место на заводе, которому 
предполагается передать постройку, полу- 
чают полную стоимость работ по корпусу, а 
суммируя их с другими работами завода, ис- 
численными таким же способом, и добавляя 
контрагентские работы, получают полную 
стоимость корабля в целом. Обычно каль- 
куляционная работа производится заводом, 
заявляющим стоимость всех работ. суммар- 


ной ценой, гарантируемой и принимаемой. 


заводом за основу подсчета стоимости во- 
енного корабля. В договорах на постройки 
В. с. предусматриваются все особенности во- 
енного корабля, вытекающие из расчетов, 
чертежей и спецификаций. 

Лит.: Ш веде Е. Е., Военные флоты, Л., 1926; 
Штенцель А., История войны на море, пер. с нем., 
ч. У, П., 1917; Шершов А. П., Практика нко- 
раблестроения, ч. П и ПІ, СПБ, 1912; Крылов 
А. Н., Основные сведения по теории корабля, Л., 
1925; его же, Учебник теории корабля, СПБ, 1913; 
его же, Теория мореходных качеств корабля, части 
ТИТ (из них Ти П литограф.), П, 1915; Невра- 
жин В., Теория корабля, ч. Ти ТТ, СПБ, 1911—13; 
Гойнкис П. Г., Теория корабля, Качка (литогр.), 
Л., 1924; Фан-дер- Флит А. П., Теория корабля, 
ч. І ПІ, СПБ, 1911—16; Ш лезингер Г., Курс 
корабельной архитектуры, т. 1, СПБ, 1900; Пио- 
Ульский Г., Курс вспомогат. судовых механизмов 
п аппаратов, П., 1915; Демков В. М., Материалы 
по постройке воен. судов, т. 1, Л., 1924; Багрин- 
Каменский В. А., Малышев Н. Ф. и Род- 
нин Н. Н., Полный свод технич. условий, приня- 
тых во флоте на материалы и пр., Л., 1925; В оскре- 
сенский И. Н., Технология судостроительн. и ма- 
шиностроит. материалов (литогр.), Л.,1926; Ш иман- 
ский Ю.А. и Гарденин М. Ф., Справ. книга 
для корабельных инженеров, П., 1916; Пицкер Ф., О 
прочности корабля, пер. с нем., СПБ, 1913; Бубнов 
И. Г., Строит. механика корабля, ч. ТИТ, СПБ, 1912— 
1916; Бобров И. И., Конспект лекций по строит. 
механике корабля (литогр.), Л., 1926; Скрибанти 
А., Вычисления продольной крепости корабля, перев. 
с итал., СПБ, 1906; «Морской сборник», СПБ и Л., 
1847—1928; Топомз НШзЬоси 1. а. $сћіѓѓраху, В. 1, 9°. 
5 Аџ0., Вегііп, 19927; Ноубаага \., бепсга1 
Юезієп оѓ У’агзВ р, М. Ү., 1920; Ноуваага \.., 
Модегп Ніѕзіогу ої Ҹаг=һірѕ, М. Х., 1990; Ноува- 
‚ага \., Угофига\ Резет ої УУагзВ1рз, М. Ү., 1915; 
А мооа Е. Т,., Маг=һірѕ, 6 еа., М. Ү., 1917; 
Ѕсһжагх= Т., О1е Епіміскіюпе дез Кгіесѕвсһіїѓ- 
фацез, Т. 1—1, В., 1912: Кг1евеги., Раз Кгіесз- 
ѕсһі?ї, Герб, 1913; \Меуег В., Тазепепьисн а. 
КнесзПо еп, Меһ., 1900—2928; Тапе’з Е1еп ше 5һірѕ 
(Ап Епсус1орей1а оѓ {Ве Мау1ез оѓ {һе \от9), Т.., 
1896—1927; «Вгаззеу’: Мауа1 Аппиа1», І,опӣоп, 1896— 
1928; «ЈаһтЬ. а. ѕзеһіѓрамќесһп. бев.», В., 1901—28; 
«Тгапѕасііопѕ о? {ће Ірі. ої Мауа| Агсһіёесіз», Гоп@оп, 
1920. Т. Шварц (Адмиралтейство, Берлин). * 


* Дополнили и обработали Н. Власьев и Р. Тишбейн. 


ВОЗГОННА, сублимация, переход 
твердого тела в парообразное состояние и 
обратно (из парообразного в .твердое), ми- 
нуя жидкую фазу. В. свойственна только та- 
ким твердым «летучим» телам, пары к-рых 
обладают значительным давлением уже при 
і° ниже точки кипения этих тел. В технике 
пользуются В. для очистки твердых тел от 
примесей и загрязнений. В виду того, что 
высокая температура часто (особенно в слу- 
чае сложных органических соединений) вы- 
зывает разложение продукта, осмоление и 
значительные потери его, применение при В. 
сравнительно низкой ѓ° сохраняет продукт 
и увеличивает его выход; чтобы понизить #° 
еще более, процессе В. обычно ведут под 
уменьшенным давлением и, для ускорения 
процесса, часто в атмосфере какого-нибудь 
индиферентного газа, наприм. азота. Самый 
процесе возгонки состоит в нагревании воз- 
гоняемого тела до ѓ°, при которой начинают. 
выделяться его пары; с этого момента под- 
держивают постоянную ѓ° во все время про- 
цесса; выделяемые пары подвергают охла- 
ждению, и они переходят снова в твердый, 
но уже очищенный от примесей продукт. 
Поддержание постоянной #° в течение всего 
процесса является очень важным условием 
В., т. к. колебания ЁР вредно отражаются 
на ходе процесса: понижение ее замедляет 
В., а повышение часто ведет к разложению 
продукта. Поэтому обогревание, за очень 
редкими исключениями, ведут не на голом 
огне, а при помощи какого-нибудь проме- 
жуточного тела (передатчика тепла), что 
дает возможность легче регулировать ї°; та- 
кими передатчиками тепла служат тела, не 
изменяющиеся от повышения ї°: песок, мас- 
ло, нагретый воздух, легкоплавкие сплавы, 
чугунные стружки, концентрированный рас- 
твор хлористого магния. В некоторых слу- 
чаях нагревание ведут паром. Однократная 
В. не всегда дает сразу достаточно чистый 
продукт; в таких случаях прибегают к вто- 
ричной и третьей В.; каждая следующая В.’ 
ведется при других температурных усло- 
виях и часто с применением других инерт- 
ных газов; т.о. осуществляется дробная, 
или фракционированная, возгон- 
ка, аналогичная фракционированной пере- 
гонке жидкостей. Фракционированной В. 
достигают более быстрого и более тщатель- 
ного разделения смеси твердых тел. 

Главные части аппарата для В.: 1) куб, в 
к-ром происходит нагревание сырого про- 
дукта и превращение его в парообразное 
состояние, и 2) камера, в к-рой пары охла- 
ждаются и превращаются в твердое тело. 
Твердая масса, загруженная в куб, нагре- 
вается неравномерно: частички, прилегаю- 
щие к нагревательной поверхности куба, 
подвергаются наиболее сильному нагреву, 
а остальные нагреваются сравнительно сла- 
бо, и, вследствие того, что твердая масса 
б. ч. является плохим проводником тепла, 
происходит неравномерное нагревание всей 
массы, связанное к тому же с значительным 
расходом тепла. Во избежание этого необ- 
ходимо располагать твердое вещество в кубе 
невысоким слоем; куб снабжают мешалкой, 
ит. о. тонкий слой вещества при непрерыв- 
ном помешивании прогревается достаточно 
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равномерно. Объем камеры значительно пре- 
восходит объем куба. Чтобы ускорить про- 
цесс обращения пара в твердое вещество, 
прибегают к искусственному охлаждению 
паров, орошая камеру водой или понижая 
ее {° охлажденным соляным рассолом или 
охлажденным воздухом; способ охлаждения 
зависит от того, с какой легкостью происхо- 
дит конденсация продуктов из паров. 
Конструкция аппарата зависит от физич. 
и химическ. свойств возгоняемого тела и от 
легкости, с какой данное тело подвергается 
разложению, но независимо от этого все ви- 
ды аппаратов, применяемых при В., можно 
разделить на две большие группы: аппара- 
ты, работающие без уменьшенного давле- 
ния (старого типа), и аппараты, работаю- 
щие под уменьшенным давлением (с ваку- 
умом). Последние в настоящее время приоб- 
рели наибольшее значение, т. к, они тре- 
буют меньше времени на очистку продукта, 
и дают больший выход его. В, салициловой 
кислоты в прежнее время вели в цилиндриче- 
ских котлах с полушаровидным дном, вы- 
ложенных свинцом, и без мешалки; вслед- 
ствие этого вещество спекалось в толстый 
ком, плохо проводящий тепло; в то время как 


` верхние части этого кома не успевали про- 


греться до требуемой {°, нижние перегрева- 
лись и разлагались, уменьшая этим выход 
продукта. Куб для В. соединялся с каме- 
рой для охлаждения рядом узких трубок, 
снаружи не изолированных, что вызывало 
преждевременное охлаждение паров в этих 
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трубках, выделение твердого вещества и за- 
купорку трубок. Сама камера была неве- 
лика по объему и имела не горизонтальное, 
а вертикальное положение. Вследствие это- 
го продукты конденсации паров при охла- 
ждении наслаивались друг на друга и не 
образовывали ясно различимых кристаллов; 
вертикальное положение и недостаточные 
размеры камеры не обеспечивали достаточ- 
ной циркуляции паров внутри камеры для 
охлаждения; вследствие этого не достига- 
лось полной конденсации. Современный ап- 
парат для В. салициловой кислоты (фиг. 1) 
состоит из куба в с плоск. дном, снабжен- 
ного мешалкой б, приводимой в движение 
от трансмиссии; в крышке этого куба (так- 
же плоской для предотвращения вихревых 
движений поднимающихся паров) проделано 
отверстие, окруженное воронкой (лаз а), 
через к-рое производится загрузка вещест- 
ва, подвергающегося В.; дно куба окружено 
металлической рубашкой, которая запол- 
няется веществом, служащим передатчиком 
тепла, так что дно куба нигде не приходит в 
непосредственное соприкосновение с пламе- 


нем. Инертный газ впускается в куб через 
кольцевую трубку г. Для наблюдения и ре- 
гулирования процесса В. в эту кольцевую 
трубку помещают контрольные приборы: 
термометр для определения температуры ку- 
ба и вакуумметр для определения степени 
разрежения; из куба ведет широкая труба в 
камеру д, имеющую форму горизонтально 
удлиненного цилиндра. На стороне камеры, 
лежащей против трубы, соединяющей ее с 
кубом, находится дверца е, через которую из 
камеры извлекается очищенная салицило- 
вая кислота. Боковая поверхность камеры 
снабжена двумя квадратными герметически 
закрытыми окошками ж для наблюдения за 
ходом конденсации. Аналогично устроены 
аппараты для В. бензойной к-ты и камфоры. 
При очистке нафталина [3] применяют допол- 
нительное нагревание сырого продукта пе- 
регретым водяным паром. Сера [2] очищается 
двумя способами: дистилляцией (для полу- 
чения серы в кусках_черенковой се- 
ры) и В. (для получения серы в виде пыли— 
серного цвета). На практике обыкно- 
венно оба метода очистки производят вме- 
сте в одном и том же аппарате; регулируя 
[° процесса, направляют его по желанию в 
сторону дистилляции или В. Комовая, не- 
очищенная сера загружается в цилиндри- 
ческий подогреваемый голым огнем котел, 
где сера плавится, тяжелые примеси оседают 
на дно, а жидкая сера стекает по трубе в чу- 
гунную горизонтально расположенную ре- 
торту, снабженную собственной топкой. При 
{° не выше 144° жидкая сера испаряется; па- 
ры по трубе переходят из реторты в ка- 
меру, где охлаждаются и оседают по стенкам 
в виде серного цвета. Осевшую на стенках 
серу сметают несколько раз во время про- 
цесса. Если же темп-ру поднять выше 144°, 
то сера собирается на дне камеры в жидком 
виде и через отверстия вытекает в формы, от- 
куда по охлаждении извлекают черенковую 
серу. Для очистки хлористого аммония так- 
же прибегают к В. Сырую, неочищенную 
массу загружают в железный котел с пло- 
ским дном; котел (куб) обкладывается огне- 
упорным кирпичом снизу и с боков, а свер- 
ху покрывается слабо выпуклой крышкой из 
железа или свинца; котел обогревают голым 
огнем. Содержащуюся в неочищенном хлори- 
стом аммонии влагу удаляют в первую оче- 
редь, для чего в начале возгонки открывают 
отверстие в крышке куба. Когда вся’ вода 
испарится и покажутся первые пары хлори- 
стого аммония, отверстие закрывают и про- 
должают нагревание. Следует. остерегаться 
слишком сильного нагрева, т. к. при этом 
органические примеси могут обуглиться и 
загрязнить продукт. В. хлористого аммония 
продолжается долго: загрузка в полтонны 
возгоняется в течение пяти дней. По оконча- 
нии процесса снимают крышку, на которой 
отложился сублимированный хлористый ам- 
моний слоем толщиной около 10 см, и уда- 
ляют чистый продукт. 

Некоторые особенности представляет В. 
иода. Неочищенный иод содержит 10—25% 
примесей и воды. Для очистки иода употре- 
бляют чугунные котлы небольшой сравни- 
тельно емкости, со свинцовой крышкой; не- 
сколько таких котлов сообщаются с одной 
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керамиковой камерой; чаще применяют ке- 
рамиковые котлы с пришлифованными кры- 
шками; эти котлы нагреваются на песчаной 
бане. Загрузка каждого котла сравнительно 
небольшая—-ок. 10 кг. При нагревании иод 
возгоняется и собирается на крышке котла 
в виде листочков, которые время от вре- 
мени счищают с крышек. 

Укажем еще на очистку белого мы- 
шьяка [1]. В. производится в аппарате, схе- 
матически предста- 
вленном на фиг. ©; 
белый мышьяк за- 
гружается в чугун- 
ный котел к, ем- 
кость которого рас- 
считана на 150 ка 
неочищенного мы- 
шьяковистого анги- 
дрида. Котел к сна- 
бжен высоким уз- 
ким колпаком а из 
листового железа и 
нагревается непо- 
средственно в пла- 
мени угольной топ- 
ки. По достижении 
температуры воз- 
— тонки мышьяк на- 

чинает возгоняться 

Фиг. 2. и осаждается на 
железном колпаке в виде прозрачн. стекло- 
видного тела—мышьякового стекла; 
другая часть паров переходит по трубе б 
в камеру в, где и осаждается на стенках в 
виде порошка—очищенного мышьяко- 


вистого ангидрида. 

Лит.: Ост Г., Химич. технология, вып. 9, 
стр. 127—198, Л., 1997; *) Товароведение, под ред. 
П. Петрова и Ф. Церевитинова, т. 1, стр. 209—911, 
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М.—Л., 1927: ) Р1венег Е., Напдђиср а. свет. , 


Тесрпо1іоеіе, В. 1, р. 378, В. 9, р. 39, В. 10, р. 138, 


В., 1900: ОПтапо?8 ЕпғукІорайіе а. +есрп. Свепие, · 


В.11, р. 56, В. —Ҹіеп, 19929. И. Коган. 


ВОЗДУХ, механич. смесь газов, образу- . 
ющих газообразную оболочку земного ша- 
ра--атмосферу. На уровне моря высушен- ` 


ный В. состоит из 78,03 объемных % азо- 


та, 20,99% кислорода, 0,94% аргона, 0,03% _ 
углекислого газа, 0,01% водорода, 0,00123% . 


неона, 0,0004% гелия, 0,00005 % криптона и 
0,000006 9% ксенона (см. Благородные газы). 
Плотность воздуха на уровне моря при да- 
влении 760 мм и 0°С в местности на 45° 
широты равна 0,0012928; т.о. при темп-ре $ 
и барометрич. давлении б на уровне моря 


и на широте 45° плотность воздуха равна: . 


д. — 9.001298 6) 
СЫХ. 1--0,00367 760° 
Кинематическая вязкость В. в пуазах (см. 


Справочник Т. Э., т. Г) при 20° равна 284,92. 


Коэфф. расширения при 760 мм = 0,003671. 
При сильном охлаждении и одновременном 
расширении В. м. б. обращен в жидкое со- 


стояние. Жидкий В. в зависимости от боль- 


шего или меньшего содержания О, (вследст- 


вие испарения №,) имеет различ. плотность: · 


Плотность : 


Мол. % О, 5 о 
в жидк. воздухе при кии.) кип. 
10 0,831 — 195,0 
20 0,856 — 194,3 
30 0,893 —193,5 
40 0,932 —192,6 
50 . = 0,974 —191,5 у 


Воздух является неисчерпаемым источ- 
ником обоих главнейших газов, из которых 
он состоит: азота, и кислорода. Азот исполь- 
зуется для получения синтетического амми- 
ака и для синтеза цианамида кальция (см. 
Аммиак, Азот и Цианамид кальция). Кисло- 
род добывается из В. гл. обр. путем фрак- 
ционированной перегонки жидкого воздуха. 

Оба газа, №, и О,, соединяются друг с дру- 
гом химически с образованием окислов азота 
под влиянием пламени вольтовой дуги по ме- 
тоду Биркелянда и Эйде и по другим мето- 
дам, являющимся видоизменениями назван- 
ного метода (см. Азотная кислота). Из ос- 
татков жидкого В. выделяются фракциони- 
рованной перегонкой благородные газы. По- 
мимо указанных газов в В. присутствует в 
большем или меньшем количестве озон (см.). 
Этот газ является сильным окислителем: он 
очищает В. и обнаруживает сильное бакте- 
рицидное действие. Его содержание в В. осо- 
бенно велико в высоких местностях, на- 
пример на вершинах гор, вследствие дейст- 
вия ультрафиолетовых лучей солнца, и в 
хвойных лесах, в которых озон образуется 
при окислении кислородом воздуха терпенов 
хвойных деревьев (см. Окисление). Общий 
вес воздушной оболочки не превышает одной 
миллионной части веса всего земного шара. 
Плотность В. на высоте 75 км равна 1/лоо 
плотности В. на уровне моря. Состав В. на 
разных высотах над уровнем моря выра- 
жается приведенной ниже таблицей. 


Состав воздуха на разных высотах 
над' уровнем моря. 


ВЯ ; о Общее 
ба Содержание газа в объемных % давление 
а в мм 
В=| М: | о, |Н.0| А | со, н, | Не| Не 
140 | 0,01 | 99,15 ы, 0,0040} 
130 | 0,04 ! 99,00 [0,968 0,0046 _ 
120 | 0,19 98,74 |1,07 0,0052 
110 10,67 98,10 | 1,19 0,0059 
100 | 2,97 95,58 | 1,31 0,0067 
90 | 9,78 88,28 | 1,35 0,0081 
80 132,18 | 1,85 | 0,17 64,70 11,10 0,0123 
70 161,83 | 4,72 | 0,20 | 0,03 32,61 | 0,61 0,0274 
60 |81,22 | 7,69 10,15 | 0,03 10,68 10,23 0,0935 
50 |86,78 (10,17 | 0,10 | 0,12 2,76 | 0,07 0,403 · 
40 |86,42 (12,61 | 0,06 | 0,22 0,67 |0,02 1,84 
30 |84,26 |15,18 | 0,03 10,35 0,011 1,16 | 0,01 8,63 
20 |81,24 118,10 [0,02 | 0,59 | 0,01 | 0,04 40,99 
15 |79,52 |19,66 | 0,01 10,77 | 0,02 | 0,02 | 89.66 
11 178,02 |20,99 | 0,01 | 0,94 | 0,03 | 0,01 168,00 

5 177,89 120,95 | 0,18 | 0,94 | 0,03 | 0,01 405,00 

0 |77,08 120,75 | 1,20 | 0,93 | 0,03 | 0,01 760,00 


Местные и временные колебания в составе 
В. (за исключением содержания СО, и Н,О) 
весьма незначительны и не зависят от по- 
годы. Содержание СО, в В. колеблется от 2,5 
до 3,5 объемных ч. на 10000 объемных ч. 
В.; в среднем оно равно 0,03%. Над сушей 
ночью содержание СО, на 0,2—0,3 части (на 
10 000 частей воздуха) выше, чем днем. Над 
поверхностью моря этой разницы не наблю- 
дается. В больших городах увеличение со- 
держания СО, в воздухе сравнительно с В. 
ненаселенных мест не превышает 0,2—0,3 ч. 
на 10 000 ч. В. Равным образом процессы 
горения и гниения сказываются в смысле 
увеличения содержания СО, в В.лишь в не- 
посредственной близости от мест; где эти 
процессы протекают. Только вулканические 
явления увеличивают содержание СО, на 
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б. или м. значительном расстоянии от места 
вулканической деятельности. Дождь не из- 
меняет содержания СО,, но туман и иней, а 
равно и мороз (—10°) несколько увеличива- 
ют содержание СО, в воздухе вследствие за- 
медления процесса перемешивания нижних 
слоев воздуха с верхними. Понижение 
атмосферного давления, вызывая выделение 
из почвы в атмосферу воздуха, обогащенно- 
го СО», увеличивает содержание СО,; однако 
оно вновь выравнивается благодаря равно- 
весию СО, с водой морей. Выделение СО, 
из вулканов увеличивает содержание этого 


газа в воздухе, но зато образование карбо-. 


натов связывает обратно свободную СО.. 
Тем не менее Аррениус и Фрех допускают 
колебание содержания СО, в разные геоло- 
гические периоды и объясняют этими ко- 
лебаниями явления ледниковых периодов. 
Содержание паров воды в воздухе изменчи- 
во. Кроме того, воздух содержит весьма не- 
значительные количества водорода, углево- 
дородов, озона, окислов азота, аммиака 
и радиоактивной эманации. Водород выде- 
ляется в атмосферу при вулканических яв- 
лениях, но, будучи легким газом, поднимает- 
ся в высокие слои атмосферы и, м. б., рас- 
сеивается в междупланетном пространстве. 
Воздух и пары воды действуют химиче- 
ски и физически на земную кору и обуслов- 
ливают коррозионные процессы. Кислород 
‚окисляет закись железа, содержащуюся в 
минералах и горных породах, переводит сер- 
нистые соединения в сернокислые, окисляет 
углерод органич. соединений до углекисло- 
ты. Углекислота и вода разрушают силикаты 
и образуют карбонаты и всевозможные гид- 
раты. Кислород поглощается животными и 
растениями в процессе дыхания и возвра- 
щается растениями при процессе ассимиля- 
ции углекислоты. Однако даже и при отсут- 
ствии последнего процесса количество по- 
требляемого живыми организмами в течение 
1000—2 000 лет кислорода не превысило бы 
0,19% всего запаса кислорода в атмосфере. 
Кроме перечисленных газов, воздух почти 
всегда содержит в себе большее или меньшее 
(до 49%) количество водяных паров, ока- 
зывающих влияние на влажность (см. Спра- 
вочник физ., тим. и технолог. величин) воз- 
духа и служащих источником атмосферных 
осадков (см. Метеорология). . 
Атмосферный В. всегда содержит так- 
же и твердые частицы в виде пыли: пепел 
вулканическ „х извержений, дым фабричных 
труб, космическую пыль, микроорганизмы. 
Пыль является причиной голубого цвета не- 
ба. Частицы пыли являются центрами кон- 
денсации капель воды при пересыщении воз- 
духа ее парами и служат т. о. причиной, 
вызывающей явления дождя. 
Лит.: см. Азот, Атмосфера, Благородные газы, 
Гелий и Кислород. Б. Беркекгейм. 
В. в технике. Воздух имеет широкое при- 
менение во всех отраслях промышленности. 
В сжатом виде воздух служит рабочим те- 
лом для приведения в действие различных 
пневматич. машин и инструментов (см. Пнев- 
матический инструмент, Пневматические 
машины); при помощи сжатого и разрежен- 
ного воздуха производится транспортиро- 
вание грузов (см. Почта пневматическая). 


ВОЗДУХОДУВНЫЕ МАШИНЫ 
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В. соответствующей РФ и относительной 
влажности служит для отопления и венти- 
ляции помещений и для сушки и увлажне- 
ния сырья и готовых изделий производства. 

ВОЗДУХОДУВНЫЕ МАШИНЫ, возду- 
ходувки, машины для перемещения 
или одновременно для сжатия и перемеще- 
ния воздуха, служащего для проветривания 
жилых помещений и рудников, сжигания 
топлива в печах, приведения в движение ма- 
шин, орудий и инструмента. Передвиже- 
ние воздуха может производиться всасыва- 
нием его из атмосферы в воздухопровод, г 
котором в таком случае устанавливается да- 
вление менее атмосферного—депрессия, 
или же нагнетанием, связанным с большей 
или меньшей степенью сгущения, дающего 
положительное давление в воз- 
духопроводе. Степень депрессии или сгуще- 
ния указывается различно: самая слабая— 
измеряется давлением столба воды; более 
значительная— высотой ртутного столба; на- 
конец, давление выше атмосферного выра- 
жается в атмосферах (см.). 

Проветривание рудников и жилых по- 
мещений ведется обыкновенно отсасыванием 
воздуха вентиляторами (см. Вентиляция); 
подача воздуха под большим давлением (не 
менее 5, часто 10—10 айп) в машины и ору- 
дия производится компрессорами (см.). В 
дальнейшем говорится лишь о В. м., слу- 


`‘жащих для подачи дутья в печи, или В. м. 


в узком смысле этих слов. 

В настоящее время В. м. достигли колос- 
сальных размеров (до 2 000 м? воздуха в 
минуту для печей и до 12 000 м? для про- 
ветривания рудников). Двигателем для них 
служит пар-—-непосредственно (пароструй- 
ные В. м.) или в паровых машинах—и газ— 
в газомоторах; в ближайшее время возмож- 
но ожидать распространения электрич. В. м. 
Гидравлические двигатели находят весьма 
ограниченное применение (Швеция и Урал). 

Основными типами В.м. являются: 1) В.м. 
с прямолинейным движением рабочих орга- 
нов—-поршневые В.м.и компрессоры; 2) В.м. 
с круговым движением рабочих органов— 
поршневые и центробежные вентиляторы, 
турбовоздуходувки. 

|. В. м. с прямолинейным движением ра- 
бочих органов употребляются в доменном 
производстве и в производствах, пользую- 
щихся конвертерами. Доменные В. м. дол- 
жны подавать около 3,5—3,75 мё воздуха 
(при 0° и 760 мм давления) на 1 кг сжига- 
емого в горне доменной печи кокса плюс 
20—50 % этого количества на потери в га- 
зопроводе и воздухонагревателях. Давление 
подаваемого воздуха изменяется от 0,3 до 
1,25 аіт сверх атмосферного. Введение в 
практику доменного дела печей с горнами 
весьма большого диаметра (до 6,55 м), сверх 
ожидания, не потребовало высоких избы- 
точных давлений. Самую важную, капиталь- 
ную часть В. м. первого типа представляют 
воздуходувные цилиндры—дву- 
дувные, горизонтальные или вер- 
тикальные, но никогда не наклонные. 
В весьма редких случаях, обычно при нали- 
чии гидравлич. энергии, имеют применение 
качающиеся воздуходувные цилинд- 
ры. При большом диаметре воздуходувного 
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цилиндра, для наибольшей правильности его 
действия, желательно придавать ему верти- 
кальноеположение. При горизонтальном по- 
ложении цилиндров большого диаметра, сле- 
довательно, с большим весом поршня, имеет 
место одностороннее изнашивание цилиндра 
в нижней его части; кроме того самый ци- 
линдр под влиянием собственного веса, по- 
лучает некоторую эллиптичность с более 
короткой вертикальной осью поперечного се- 
чения. Диаметр горизонтальных цилиндров 
в 2,5 м можно считать предельным. С вер- 
тикальными цилиндрами строились раньше 
В. м. балансирного типа (паровой и воз- 
духодувный цилиндры имели параллельные 
оси штоков, а последние соединялись друг 
с другом коромыслом—балансиром); в на- 
стоящее же время строятся почти исключи- 
тельно В. м., в которых шток воздуходув- 
ного цилиндра представляет собою продол- 
жение штока парового цилиндра. 

При устройстве воздуходувных цилиндров 
особенное внимание обращается на: 1) до- 
ведение до возможного минимума вредных 
пространств и 2) правильное расположение 
и надежность действия клапанов. Т. к. кам- 
пания доменной печи измеряется годами, то 
надежность действия клапанов, испытываю- 
щих в год от 60 до 80 млн. ударов, приоб- 
ретает особенное значение. Отсюда вытека- 
ет необходимость иметь клапаны из ударно- 
стойкого материала и необходимость точно- 
го согласования веса клапана, высоты его 
подъема и числа оборотов машины. Клапа- 
ны располагаются непосредственно на кры- 
шках цилиндров или в особых коробках, 
укрепленных на этих крышках. Первое рас- 
положение дает меньшие вредные простран- 
ства и применяется почти исключительно 


при горизонтальных цилиндрах, при верти- . 


кальных же цилиндрах чаще употребляется 
система коробок. Клапаны делаются: шар- 
нирные из кожи, с металлич. пластинками, 
скрепленными медными или железными за- 
клепками; шарнирные войлочные; дисковые 
металлические (стальные или медные), без 
пружин; дисковые с пружинами; металлич. 
кольцевые. Кроме клапанов, в редких слу- 
чаях употребляются золотники. 

Поршень воздуходувного цилиндра дол- 
жен: 1) иметь при большом диаметре малый 
вес и вполне надежную прочность; 2) давать 
максимальную герметичность при большей 
продолжительности службы. Поршень чу- 
гунный или железный кованый, с легкими 
дисками из листового железа с обеих сто- 
рон, имеет одежду, дающую герметичность — 
или органическую (кожа, холст, войлок, де- 
рево) или металлическую (чугунные или 
стальные пружины). Смазка— графит. 

При бессемеровском или тома- 
совском производетве абсолютное давле- 
ние воздуха 21/,—31, @т; цилиндры име- 
ют более массивные размеры и число 0бо- 
ротов машин больше, чем при доменном про- 
изводстве, а потому при той же производи- 
тельности—меныние диаметры поршней ред- 
ко свыше 1,5 м. Наиболее распространенный 
тип горизонтальные сдвоенные машины с 
кривошипами под прямым углом, системы 
компаунд, с маховиком. Веледствие значи- 
тельного нагревания воздуха одежда порш- 
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ней—только металлическая, смазка—мине- 
ральными маслами. Клапаны -— гуттаперче- 
выв или металлические: стальные и бронзо- 
вые. Иногда клапанные коробки охлаждают- 
ся водой, иногда имеют водяную рубашку 
и цилиндры. 

С начала текущего столетия начали по- 
лучать распространение турбовоздуходувки, 
приводимые в действие паровыми турбина- 
ми. До появления последних паровую порш- 
невую В. м. стала вытеснять газовая В. м., 
которая, несмотря на ряд недостатков, в том 
числе меньшую надежность действия, да- 


‚ет много более дешевое дутье, чем паровая. 


Напр., два рядом находящихся з-да Донец- 
кого бассейна имеют себестоимость 1 000 м? 
дутья: при паре (цилиндрич. В. м.)—около 
2 р. 50 к., при газе--46 к. В настоящее вре- 
мя, по мере повышения рабочего давления 
пара, температуры перегрева его и полез- 
ного действия котлов и самой турбины, по- 
следняя на 1 силу-час берет количество ка- 
лорий, лишь немного превышающее таковое 
же газовой машины (как минимумы #2 400— 
2 550 Са] на силу-час). В результате турбо- 


` воздуходувка начинает вытеснять и паро- 


вую и газовую В. м. Основные моменты бла- 
гоприятствующие ее распространению—де- 
шевизна топлива (Америка); при обратном 
явлении (Зап. Европа и особенно СССР), т. е. 
дороговизне топлива, с ней успешно конку- 
рирует газовая В. м. Д. Татарченко. 
2. В. м. с круговым движением рабочих 
органов. В. м. с вращательным движе- 
нием поршней (вентиляторы типа Рута) на- 
ходят себе в настоящее время весьма огра- 
ниченное применение; их вытесняют цен- 
тробежные вентиляторы (с лопатками), 
обыкновенно предназначаемые для подачи 
дутья незначительного напряжения (см. 
Вентиляторы). Центробежные вентиляторы 
применяют для подачи воздуха в газо- 
генераторы и топки отражательных печей, 
а в последнее время—и в газовые горелки 
воздухонагревателей. Двигателями для цен- 
тробежных вентиляторов служат электри- 
ческие моторы, насаживаемые на общую с 
вентилятором ось. Мощность заводских мо- 
торов—от 5 до 80 №. | 
Пароструйные В. м. (инжекторы, 
или т. н. сифоны) засасывают воздух че- 
рез коническ. насадки благодаря разжиже- 
нию, к-рое производит пар при своем выходе 
из узкой трубки. Давление дутья, даваемое 
сифоном, незначительно (например для газо- 
генераторов всего 25 мм водяного столба); 
количество же засасываемого воздуха регу- 
лируется давлением пара. Истечение его че- 
рез трубку диам. 10 мм дает при давлении 
2 айт около 65 м?, при 5 аёт —150 м?, а при 
7 аёт —ок. 200 м? в минуту. По мере увели- 
чения количества дутья увеличивается от- 
ношение веса пара к весу засасываемого воз- 
духа, что представляет существенный недо- 
статок этого воздуходувного устройства в 
применении его для дутья в печи. Другим 
его недостатком является большой расход 
пара для производства дутья. 
Полезная работа сгущения 
дутья (в №) выражается формулой: 


№= 2,22 0-а 21 


р; 
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в к-рой О—количество дутья в 1 м.—выра- 


жено в м?, а т» представляет степень сгу- 
1 


щения воздуха, или отношение абсолютного 
давления дутья к атмосферному давлению 
[напр.: 2,5—3,5 для продувки чугуна в кон- 
вертерах, 1,5—2,25 для доменных печей, 
работающих. на коксе, 1,1—1,3 для дре- 
весноугольных печей и немногим больше 1 
для горнов и вагранок (максимум 1,05)]. 
При определении необходимой мощнос- 
ти В. м. нужно иметь в виду неизбежные 
потери дутья и понижение давления его 
при проходе по воздухопроводу. Смотря по 
длине воздухопровода и степени его герме- 
тичности, запас дутья на потери берется не 
менее 20 % и доводится до 50 %. Потери да- 
вления при движении воздуха по воздухо- 
проводу (от трения) определяются по ф-ле: 


в, — № = Е-1.усаа.2, 


где Ќ-—числовой коэфф., зависящий от сте- 
пени вязкости воздуха, шероховатости труб 
и других факторов, 1-——длина воздухопрово- 
да вм (длинный воздухопровод д. б., по воз- 
можности, избегаем), у—плотность воздуха 
(чем больше сгущение, тем больше потеря; 
чем выше #{° дутья, тем меньше потеря), — 
р 


скорость в м/ск, = отношение периметра воз- 
духопровода к его сечению (вследствие этого 


аа! 
на. 


4 
= Еда ЗЕЕ Е 
МД АТ, и А9, 


7 


в. 


Фиг. 1. 


воздухопроводы изготовляют круглого, а не 
прямоугольного сечения); чем больше. диа- 


метр воздухопровода (т. е. большая подача. 


дутья), тем пропорционально меньшие в нем 
потери давления; при наперед заданной но- 
тере давления в них допускаются тем боль- 
шие скорости, чем больше абсолютное коли- 
чество подаваемого ими дутья. Для ноболь- 
ших расходов его (напр. в малых коксовых, 

древесноугольных домнах, вагранках, куз- 
нечных горнах) допускаются скорости около 
10 м/ск, но для расхода в. 600—800 мз/мин 
можно брать 15 м/ск; в самых больших уста- 
новках (1 000 м? и более) скорости дости- 
гают 20 и даже (Соединенные Штаты Аме- 
рики) 25 м/ск (считая объем при 0° и ат- 
мосферном давлении). По заданной полез- 
ной работе сгущения воздуха машинострои- 
тельный завод устанавливает надлежащую 
мощность двигателя, принимая во внима- 
ние его кпд, который меняется в широких 
пределах в зависимости от типа двигателя, 


Т. 5. т. 1У. 


Еа пд 


деталей его устройства (конструкция порш- 
ней и клапанов имеет большое значение) и 
абсолютн. количества подаваемого воздуха. 
К В. м., применяемым в металлур- 
гии черных металлов, предъявляют- 
ся в нек-рых случаях исключительные тре- 
бования: способность непрерывно работать 
в течение нескольких лет без остановок на 
ремонт; возможность регулировать работу 
в широких пределах как в отношении коли- 
чества дутья, так и его напряжения—в до- 
менных В. м. максимум в 11/, раза больше 
нормального (что обусловливается пробной 
работой при приемке). При продувке чугуна, 
в конвертерах возможны стоянки каждую 
неделю; давление и количество дутья почти 
постоянны; подача дутья меньше, чем при до- 
менном производстве (она доходит, однако, 
до 1 000 м/мин для томасовск. конвертеров). 
В настоящее время на металлургич. з-дах 
еще сохранились в работе поршн. цилин- 
дрические воздуходувки болыной 
мощности и совершенной конструкции ес 
паровыми двигателями. Они очень 
удобны для работы при доменном произ- 
водстве, т. к. допускают точную регулиров- 
ку количества дутья в широких пределах 
без грубого нарушения экономичности в по- 
треблении пара (обыкновенно от 6 до 7кг 
пара на 1 Е). Но при установке новых 
воздуходувных машин паровые цилиндры 


И Ш 


т. 2н. 


| 
4—7}; 
ИЕ 


К С 


заменяются газовы- 
ми (так назыв. ма- 
шины внутреннего 
сгорания) или же 
ставятся (предпоч- 
тительно при гото- 
вой паровой установке) турбовоздуходувки. 

Газовые цилиндрические воздуходув- 
ные машины тяжелы и громоздки, требуют 
дорогих фундаментов и большого помеще- 
ния; применение их вызывает дополнитель- 
ные расходы на тонкую очистку газа; на- 
конец, они работают с высоким коэффици- 
ентом полезного действия (22—25 % обыкно- 
венно и до 50 % при использовании отходя- 
щих газов для получения пара) только при 
нормальной нагрузке, понижая его значи- 
тельно при сокращении числа оборотов, что 
особенно неудобно при работе в доменном 
производстве. Тем не менее высокий терми- 
ческий коэффициент полезного действия 
этих машин (расход от #000 до 2200 Са 
на 1 РР) в большинстве случаев делает ра- 
боту их выгодной. 

На фиг. 1 изображен продольный разрез 
современной газовой В. м. с 4 цилинд- 
рами, соединенными общим штоком. Два ци- 
линдра двигателя (правая сторона) работают 
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попеременно как 4-тактные, так что через 
каждые два хода поршней производится 
взрыв газа. В двух воздуходувных цилин- 
драх (левая сторона) производится последо- 
вательно (т. е. в 2 ступени) сжатие воздуха 
до высокого давления (например 6 ат), ко- 
гда В. м. работает как компрессор. Подача 
дутья для доменных печей, т. е. под давле- 
нием, не превосхо- 
дящим 2 ат, про- 
изводитея одним 
воздуходувным ци- 
линдром наиболь- 
шего возможного 
диаметра и с малым 
сравнительно хо- 
дом (фиг. 2). При 
газовых В. м. но- 
вейшей конструк- 
ции устанавливают 
турбовоздуходувки 
(фирма РЕМАС) 
или особые доба- 
вочные воздуходув- 
Фиг. 9. ные цилиндры на 
общем штоке (фир- 
ма Тиссен), дающие в минуту до 320 м? ду- 
тья под давлением !/, — 1; айт, служаще- 
го для продувки газовых цилиндров 
после взрыва в них газовой смеси. 
Газовые В. м. новейшего типа и наиболь- 
щей мощности, устанавливаемые теперь на 
наших южных з-дах (13 машин первой оче- 
реди), имеют размеры: длина хода 1,5 м, 
диам. воздуходувных поршней 3,2 и 3,35 м; 
число оборотов 80 и 79, подача (при кид 
87 9) 1800 м/мин при давлении 1,1 айт; 
последнее может доходить до 2 т при со- 
ответственном понижении подачи дутья. 
Мощность машин 3800—3860 ЕР. Гаран- 
тированный расход тепла 8 000—2 100 Са] 
на 1 Р. При машинах устанавливаются па- 
ровые котлы, использующие жар выхлоп- 
ных газов: при 240 м? поверхности нагрева 
отдача до 1 кг пара на 1 Р, (давление 
14 айт). Это повышает термич. кпд установ- 
ки с 26—28 % до 31—33 %. Стоимость уста- 
новки одной машины указанных размеров 


дает значительное уменьшение расходов на 
дутье. Наиболыная возможная производи- 
тельность доменных печей при указанной 
подаче дутья—600 т чугуна в сутки. 
Турбовоздуходувки занимают 
очень мало места, (как резервные они уста- 
навливаются в углу старых машинных зда- 
ний), легки и дешевы, не нуждаются в до- 
рогом фундаменте, требуют минимум ухода, 


Фиг. 3. 


расходуют пара гораздо меньше, чем паро- 
вые цилиндрич. воздуходувки, но газа (для 
отопления паровых котлов)—больше, чем 
газовые В. м. При доменном производстве 
турбовоздуходувки могут хорошо работать 


Фиг. 5. 


только тогда, когда они снабжены автомати- 
ческой регулировкой количества дутья и 
способны не снижать его при увеличении . 
противодавления в печи (многоступен- 
чатые турбины). 

Фиг. 3 изображает в разрезе турбовозду- 
ходувку фирмы Б.-Б.-Р. (Браун-Бовери- 


Фиг. 6. 


и мощности (включая и расход на здание) 
доходит до 1:/, млн. р., но подача дутья ими 
обходится в 1 р. 80 к. на 1 т чугуна, что 


Рато, Баден в Швейцарии) с двусторонним 
засасыванием атмосферного воздуха и вы- 
дачей сжатого в середине; фиг. 4 и 5 пред- 
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ставляют одно из колес вентилятора и его 
лопатку (в увеличенном масштабе). При 
2 900 об/м. эта В. м. подает 700 м?/мин. 
Для нек-рых из наших южных з-дов заказа- 
ны В. м. мощностью в 3780 Е с подачей 
1500 мз/мин (в С. Ш. А. работают турбовоз- 
духодувки с подачей 2000 м/мин). Дви- 
гателем в турбовоздуходувках служат па- 
ровые турбины и электромоторы. На фиг. 6 
дан общий вид турбовоздуходувки с паровой 
турбиной Б.-Б.-Р.; но она не всегда удобо- 
применима, как, напр., при доменном про- 
изводстве, когда и количество и напряже- 
ние дутья меняются в широких пределах. 

Электровоздуходувки не нашли 
себе пока широкого применения на заво- 
дах, так как на центральных силовых стан- 
циях, где имеются динамо, работающие от 
газовых машин, выгоднее получать дутье не- 
посредственно от этих же машин, минуя 


лишнюю передачу. 

Лит.: Мухачев П., Машины металлургич. 
производств, ч. [—Воздуходувные машины, Харьков, 
1899; Тиме И., Справ. кн. для горн. инженеров, 
2 изд., СПБ, 1899 (старое, но не утратившее своего 
значения сочинение); Не, справ. кн. для инже- 
неров, 11 изд., ч. І, стр. 694—799, Берлин, 1926; 
трегіпе А., ріе Сберійѕе, ВегИл, 1923; «го п- 
жа1іа Е., ДещгИиза.1-Уел 1 огеп, В., 1925; Кгеч- 
тег 8., ҸҰогхйпдопееп зп Сбаѕтаѕсћіпеп Бег АБ- 
зИспеп а. Носһоѓепз, «51. п. Е.», Оізвеійогї, 1926, 

1288. . М. Павлов. 


? ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ, вспомогатель- 
ные устройства для получения горячего 
дутья при выплавке чугуна в доменных 
печах. Открытие способа замены холодного 
доменного дутья горячим относится к 188 8г., 
когда Джеме Нейльсон патентовал приме- 
нение горячего дутья к горнам и вагранкам. 
Аппараты для нагрева, были примитивны и 
представляли чугунные трубы, расположен- 
ные над топками для каменного угля; через 
трубы шло дутье в домну. Нагревание дутья, 
несмотря на такую примитивность устройств, 
сразу дало экономию в расходе го- 
рючего в домне (домны работали на 
коксе). По данным проф. Окермана, для 
шведских древесноугольных печей при на- 
греве дутья даже только до 200°, экономия 
горючего составляла 15%. Старые данные 
относительно коксовых печей характери- 
зуют производительность печи и расход 
кокса при холодном и при горячем дутье. 


Производительность коксовых печей 
и расход кокса при холодном дутье* 
и горячем дутье **%, 


| Про- 
Нагрев іпзводи- расход 


Заводы дутья | тель- | кокса. 
1 ность 

1 1 

Кальлер, в Шотландии. . .| 150° ——— —— 
дер, о 1,33 0.6 

1 1 

Лявульт, во Ф ий 230° —— — 
у о Франц 807 тоо | 06 

1 1 
Глейвиц, в Силезии. .... 140° — 
ц, вс зии 40 1,87 6.24 

1 1 

Серен, в Бельгии...... 277° — 
рен, 7 | 140 | 056 

* В числителе. ** В знаменателе. 


В 1832 г. Фабер-дю-Фор на вюртемберг- 
ском заводе Вассеральфинген впервые при- 
менил к отовлению В. колошниковые 
(доменные) газы, считавшиеся в то время 
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отбросами производства, что сделало эконо- 
мию от применения горячего дутья еще бо- 
лее значительной. После этого начался мас- 
совый переход домен на горячее дутье с 
одновременным совершенствованием систе- 
мы В. и повышением ѓ° нагрева. При повы- 
шении ѓ° дутья экономия в расходе горюче- 
го возрастает, но не пропорциональ- 
н о повышению Р. Исследования показали, 
что при ї° дутья в 200° экономия в среднем 
составляет до 129, при 400°—до 17 %, при 
600°—до 219%, при 800°—до 24%. Дальше 
экономии не получается. 

По Окерману, это объясняется тем, что, 
повышая нагрев воздуха, мы вносим в печь 
известное количество теплоты извне и тем 
сокращаем расход горючего в домне, а это 
сокращение вызывает в свою очередь мень- 
шую потребность вдуваемого в единицу вре- 
мени воздуха. Т. о., сокращая количество 
вдуваемого воздуха, убавляют и ко- 
личество теплоты, приносимое им в печь; 
следствием этого и является нарушение про- 
порциональности, и экономия горючего, с 
возрастанием нагрева, растет все медленнее 
и медленнее. С другой стороны, с увеличе- 
нием Ї° дутья, а следовательно, с уменьше- 
нием количества горючего, сжигаемого на 
единицу чугуна, уменьшается и количество 
газов, к-рые, поднимаясь кверху в домне, 
встречают большее количество материалов 
(шихты) и полнее отдают им свою теплоту, 
доходя до колошника вполне охлажденны- 
ми («холодный колошник»). Это гл. обр. и 
обусловливает экономию горючего при го- 
рячем дутье. Но, продолжая дальше под- 
нимать К дутья и уменьшать количество 
газов в домне, можно получить даже рас- 
стройство хода домны, т. к. газы, помимо 
передачи тепла, играют еще более важную 
роль—-роль химич. реагента (восстанови- 
теля), и реакция м. б. неполной, если реа- 
гента мало. А ход домны д. б. центром 
внимания в каждый данный момент. 

Следует еще отметить разницу в нагреве 
дутья для древесноугольных печей по срав- 


‚ нению с коксовыми. Меньший нагрев дутья 
‚ для древесноугольных печей объясняется 


двумя причинами: 1) древесный уголь яв- 
ляется лучшим восстановителем, чем кокс, 
и при плавке на нем нет надобности в слиш- 
ком высокой Р, и 2) зола древесного угля 
чиста и свободна от 8, а потому нет надоб- 
ности держать сильноосновные трудноплав- 
кие шлаки, необходимые для выделения 5, 
что делается при плавке на коксе, зола 
которого всегда содержит много 5. На Ура- 
ле при древесном угле переходят на домны 
большого тоннажа, до 100 т суточной произ- 
водительности, с нагревом дутья до 500— 
600°. В Швеции же при таком топливе и до 
настоящего времени выплавляют высокока- 
чественный передельный чугун с малым со- 
держанием кремния и марганца в домнах 
малого тоннажа с темп-рой дутья не свыше 
400°, применяя первоначальный тип труб- 
чатых В. (последние в других местах 
уже больше не применяются). Прототипом 
такого В. может служить так наз. вассер- 
альфингенский аппарат (фиг. 1). Он пред- 
ставляет систему лежачих зигзагооб- 
разных чугунных труб А, А,, заключенных 
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в кирпичный корпус прямоугольного .сече- 
ния. Внизу корпуса помещается топка с ко- 
‘лосниковой решеткой К, на которой под- 
держивается горение на случай перерыва 


ГЕ 
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22 


Ш: 
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АХ 


оО 


22222 


ЕКАУУМӘМ 


М 


притока доменного газа. Под решетку по- 
ступает доменный газ из газопровода (', слу- 
жащий горючим для нагрева дутья. Дутье 
поступает в трубы сверху через трубу Т 
и, пройдя путь по трубам А и 4,, нагре- 
вается и выходит через трубу В к домен- 
ной печи. Продукты горения удаляются из 
аппарата через дымовые трубы П с клапа- 
нами (С, регулирующими тягу. Воздух, не- 
обходимый для сжигания газа, поступает 
в аппарат через поддувало Р, топочные двер- 
цы И’ и ряд окошек 2; приток воздуха ре- 
гулируют заслонки. Сечение труб делают 
овальным для увеличения поверхности на- 


грева каждой трубы и для уменьшения пло- | 


щади, на к-рую оседают сверху пыль и зола 
от сгоревшего горючего материала, чем до- 
стигается ббльшая теплопроводность труб. 

В аппаратах, составляющих разновидно- 
сти только что описанного прибора, распо- 
ложение труб бывает вертикальное, при чем 
они стоят на опорах или бывают подве- 
шены верхними концами к верхней части 
корпуса; в зависимости от способа укрепле- 
ния и самые аппараты носят название аппа- 
ратов со стоячими трубами и аппара- 
тов с висячими трубами. Положитель- 
ная сторона этих аппаратов сравнительная 
дешевизна их постройки, отрицательная же 
сторона—дороговизна их ремонта и огра- 
ничение степени нагрева темп-рой в 400°. 
Эта, г° недостаточна при плавке на коксе. От- 
ливка труб д. б. тщательна в-смысле разме- 
ров и чистоты поверхности и требует спе- 
циального чугуна, иначе трубы при нагреве 
скоро лопаются. Чугун должен содержать 
1% ВБ, 0,4—0,5 % Ма, 0,4—0,5 % Р. 

В 1857. г. Е. Коупер запатентовал приме- 
нение принципа регенерации Сименса 
к нагреву дутья в аппаратах, где кирпичные 
насадки, заключенные в металлич. кожух 
и периодически нагревавмые пламенем ко- 
лошниковых газов, нагревают затем про- 
пускаемое через них дутье. В этих В. про- 


дукты горения, омывая большую поверх- 
ность кирпичных насадок, хорошо охлаж- 
даются; в то же время дутье, соприкасаясь 
с раскаленными кирпичами, нагревается до 
более высокой #°, чем в чугунных трубах, а 
именно до 800—900°. Вследствие этого в обо- 
рудовании коксовых печей кирпичные воз- 
духонагреватели в настоящее время совер- 


шенно вытеснили трубчатые. 


До конца 80-х гг. 19 в. кроме аппарата 
Коупера применялся аппарат Витвеля, а 
также Массика и Крука, но эти В. были 
вытеснены наиболее совершенным в кон- 
структивном отношении типом Коупера, по- 
лучившим общее распространение (фиг. 2). 
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Фиг. 2. 


Основой конструкции этого аппарата яв- 
ляются две части: 1) колодец (шахта), 
обыкновенно овального сечения, где про- 
исходит сгорание колошникового газа, и 
2) насадки, выполненные из специаль- 
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ных огнеупорных кирпичей, образующих 
вертикальные непрерывные каналы, по ко- 
торым идут сначала продукты горения свер- 
ху вниз, а потом, когда аппарат нагреется, 
идет дутье в обратном направлении снизу 
вверх. Вся конструкция заключена в цилин- 
дрич. железный кожух и покрыта куполооб- 
разным сводом. Обычно до сих пор рассчи- 
тывали по четыре аппарата на одну домну; 
из них два должны находиться под газом, 
один под воздухом и один в запасе или, вер- 
нее, в чистке, так как газы несут много 
пыли и быстро засоряют насадки. При двух 
домнах есть уже возможность делать толь- 
ко семь аппаратов. Дальнейшие усовершен- 
ствования в конструкции понижают это чи- 
сло до пяти и даже до четырех. Усовер- 
шенствования в системе касаются: 1) раз- 
· меров аппарата, связанных с увеличением 
нагревательной поверхности, 2) очистки га- 
за от пыли и 3) увеличения скорости тече- 
ния газов по каналам. 

1) В отношении размеров—диаметр аппа- 
рата продолжает оставаться в пределах от 
6 до 8 м, а высота его достигла и даже пре- 
высила 30 м. Дальнейшее увеличение нагре- 
вательной поверхности идет за счет измене- 
ний в форме и размерах кирпичей насадки. 
Для удобства чистки каналов от пыли, для 
равномерного · прогрева толщи кирпича, а 
также для удобства изготовления и укладки 
кирпича, форма его постепенно изменялась 
(фиг. З, А, В, С, О, Е, Е). Последняя форма 


. Н 
+ 


Фиг. 3. 


Е была применена в Германии к аппара- 
там Коупера с нагревом по системе Р.5.5., 
о чем будет сказано ниже. Размеры каналов 
обычно бывают 150 х 150 мм и 180х 180 мм, 
а толщина кирпича 50—80 мм. 

ё) Газы, идущие на нагревание. коуперов, 
содержат от 0,1 до 1 гпыли 6 1 м3, а потому 
аппараты засоряются и требуют чистки че- 
рез каждые 5—8 недель. Опыты полу- 
тонкой очистки газа, с доведением 


содержания в нем пыли до 0,1—0,25 г в. 


1 м? показали, что аппараты не требуют 
чистки в течение нескольких месяцев даже 
при уменьшенном сечении каналов. Очистка 
газа, явилась лучшим способом для увеличе- 
ния поверхности нагрева аппарата, так как 
это дало возможность значительно умень- 
шить размеры каналов, а следовательно, 
соответственно увеличить их число. Некото- 
рые заводы нашли выгодным применить даже 
тонкую очистку, т. к. при этом чис- 
ло потребных аппаратов при домне значи- 
тельно сокращается. Так, на америк. з-де 
Саут-Чикаго (Ѕоціһ-Сһісасо) с установкой 
новой, более совершенной газоочистки, с 
содержанием пыли 0,024 гв 1 м?, оказалось 
возможным уменьшить размеры каналов 
до 9х9 см вместо существовавших ранее 
23х23 см, что увеличило нагревательную 
поверхность аппарата в два раза. 

3) Крупным прогрессом в технике нагрева 
дутья нужно признать ускоренный нагрев 
коуперов по способу Рїоѕег-Ѕігаск-Ѕіаттп, 
называемому сокращенно Р. 5. 5. Идея спо- 
соба состоит в том, что с увеличением ско- 
рости течения горячих газов и воздуха по 
каналам увеличивается скорость теплопере- 
дачи: при большой скорости движение их 
имеет вихревой характер, а при малой ско- 
рости происходит спокойное течение, па- 
раллельными струями. Увеличение скорости 
движения газа достигается при помощи вен- 
тилятора; воздух для горения газа поступа- 
ет из трубы холодного дутья или также от 
вентилятора. При подаче в аппарат боль- 
шого количества газа является полная воз- 
можность сократить число аппаратов «на 


газе». В Нейнкирхене (Мецпкігсһеп), где 


способ этот был выработан, время нагрева 
аппарата было сокращено с 4!/, ч. до 1, ч., 
что дало возможность вместо трех аппара- 
тов, находившихся одновременно на газе, 
иметь только один. Характерными цифрами 
для работы В. системы Р. 5. 5. могут слу- 
жить следующие: ѓ° дутья, в среднем, лежа- 
ла выше 800°; #° отходящих газов, в сред- 
нем, была равна 100°; расход газа состав- 
лял 20% всего его количества. При повреж- 
дениях газоочистителей В. работали часто 
1—® ч. на неочищенном газе; несмотря на 
это, засорения насадок не наблюдалось. 

В конструкцию аппарата Коупера вноси- 
лись разные изменения; для обозначения ха- 
рактера их к названию коупер прибавляют 
название автора изменений (коупер Кен- 
неди, коупер Беккера и др.). Аппарат коу- 
пер Кеннеди в Америке имеет круглый 
колодец, расположенный центрально. 
Известный германский доменщик инж. Бек- 
кер сделал разные размеры каналов в на- 
садках (в середине меньшие, а по периферии 
большие), достигнув этим более равномер- 
ного течения газов по всему сечению аппа- 
рата. В Америке были предложены аппара- 
ты, в которых газ и продукты горения де- 
лают не двойной оборот, как в обыкновен- 
ном аппарате Коупера, а тройной и даже 
четверной. Новостью в насадке можно счи- 
тать ячейку 23х13 см из волнистого кир- 
пича толщиной 50 мм. , 

К существенным деталям аппарата Коупе- 
ра относятся прежде всего клапан ы— 
газовый, дымовой, для холодного дутья и 
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для горячего дутья. Сложным, но весьма 
удобным и нашедшим большое распростра- 
нение является клапан Бургерса (фиг. 4). 
Газопровод # кончается кольцевым жолобом 
й, в к-рый входит нижним краем цилиндри- 
ческ. газовая коробка 9, имеющая фланец 4. 
К фланцу прикреплены оси роликов ғ, к-рые 
ходят по фланцу $ жолоба №. Т. о. вся 


газовая коробка свободно вращается около 
вертикальной оси. Внутри коробки имеется 
тарелочный клапан © для закрытия газа, 
а ниже его— перекидной клапан ѓ для регу- 
лирования притока газа. Коробка д имеет 
сбоку изогнутую трубу а с чугунным флан- 
пем б, к-рым она при повороте м. б. плотно 
прижата с помощью шарнирных болтов к 
горловине аппарата, снабженной чугунным 
седалищем. В таком положении аппарат 
будет «под газом». Если надо перевести его 
«под воздух», то коробку отводят, а отвер- 
стие в аппарате закрывают плоским шарнир- 
ным клапаном Ё. Из других клапанов за- 
служивает внимания клапан горячего дутья, 
который делается в виде задвижки с водя- 
ным охлаждением. 

К приборам для определения упругости 
и ѓ° дутья относятся манометры, термометры 
и пирометры. Упругость дутья обыкновенно 
выражается в см или дм. ртутного столба, 
хотя в Америке и в Англии до сих пор ее 
часто выражают и в фунтах на 1 дм.?. Из 
пирометров наиболее распространенным яв- 
ляется пирометр Гобсона (Нођѕоп), впол- 
не пригодный для практических целей. При 
желании получить более точные резуль- 
таты измерения прибегают к пирометру 
Ле-Шателье. 

Что касается методов расчета В. системы 
Коупера, то все они, давая лишь приблизи- 
тельные результаты, требуют поправок со- 
гласно практическ. данным. Главнейшие из 
методов были предложены проф. Осанном 
(Оѕапп), Веддингом (Ұеааіпо) и Гуглером 
(СцеЈег). К исходным данным для расчета, 
относится величина нагревательной поверх- 


ности аппарата, приходящаяся на 1 м? ду-. 


тья в минуту, при современных условиях 
нагрева воздуха до 800—900°. Такой вели- 
чиной Ледебур считает 8—10 м?. Гурк 
(Нигск) повышает эту величину до 13,5— 
14,5 м?. Проф. М. А. Павлов вводит в рас- 
чет температуру и предлагает считать 1 м? 
поверхности нагрева на каждый м3 воздуха, 
вдуваемого в печь в і м. для нагрева его на 
каждые 100°. Проф. В. Н. Липин, считая 
эти данные низкими, а величины Гурка 
слишком высокими, рекомендует на каждый 
м? дутья в минуту для нагрева его на ка- 
ждые 100° иметь 1,2 м? нагревательной по- 
верхности аппарата. 

Лит.: Липин В. Н., Металлургия чугуна, же- 
леза и стали, Л., 1925—26; Павлов М. А., Метал- 
лургия чугуна, вып. 1, М., 1994; «Журнал Русск. 
металлург. об-ва», СПБ, 1910, т. 9%, стр. 45%; там же, 
Л., 1925, 2, стр. 307—312; там же, 1996, 1, стр. 131; 
«фар! о. Еіѕеп», Рриззе!Чог!, 1923, 43, р. 1340; Ила., 


1914, 8, р. 305; «Тһе Тоигпа! о? һе Ігоп а. 8%ее! 
Ілѕі.», 1914, 11, р. 939. П. Егорвв. 


ВОЗДУХОСХЛАДИТЕЛИ, аппараты для 
охлаждения воздуха в холодильных устрой- 
ствах. Холодильной техникой для охлажде- 
ния помещений применяются две основные 
системы охлаждения: внутренняя, ко- 
гда охладительные приборы (трубы, батареи) 
расположены в самом помещении, по по- 
толку и стенам его, и внешняя, когда 
охладительные приборы вынесены в особую 
камеру—воздухоохладитель». 

В. может быть расположен в самом охла- 
ждаемом помещении, занимая часть его, или 
же может находиться вне его, обслуживая 
одно или несколько охлаждаемых помеще- 
ний. Неотъемлемой частью В. является вен- 
тилятор (крыльчатый винтовой, сист. Блек- 
мана или центробежный), к-рый обычно вса- 
сывает более теплый воздух из верхней ча- 
сти охлаждаемого помещения, прогоняет его 
через В., где этот воздух охлаждается и осу- 
шается, и вновь нагнетает в охлаждаемое 
помещение, осуществляя так наз. цирку- 
ляцию воздуха. 

Задачей В. является также охлаждение 
наружного воздуха, вдуваемого в помеще- 
ние для его вентиляции. Внешнее охлаж- 
дение применяют для тех продуктов, кото- 
рые требуют определенной и большой сухо-. 
сти воздуха, как то: мясо во время остыва- 
ния (циркуляция 10-кратная в час, #° == 8°, 
влажность }=85% , вентиляция 6-кратная в 
сутки); мясо во время охлаждения (цирку- 
ляция 6—8-кратная в час, К от 2 до 4°, 
7 =75% при 4°, вентиляция 4-кратная в сут- . 
ки); охлажденное мясо при хранении (те же 
г-ные условия и влажность); яйца (цирку- 
ляция 6—8-кратная в час, Р от -Р 0,5 до 
—0,5°, #=75%); фрукты (ЕР от 0 до 5° и 
1=75—85% для разных сортов). 

Частично внешнее охлаждение в комби- 
нации с внутренним применяют при хране- 
нии при РК ниже 0° (отрицательных #°), а 
также при замораживании. В тех случаях, 
когда требуется особая сухость воздуха и 
удаление значительных количеств влаги, 
циркулирующий через В. воздух переохла- 
ждается в нем, и содержание влаги падает 
до определенного предела, соответствующе- 
го насыщению при данной К, после чего 
переохлажденный воздух нагревается при 
помощи отопительных батарей, устанавли- 
ваемых непосредственно за В. Эти же отопи- 
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тельные батареи служат для подогревания 
наружного вентиляционного воздуха в зим- 
нее время, а также для отопления помеще- 
ний, в которых должны поддерживаться вы- 
шеуказанные положительные г. Общее рас- 
положение воздухоохладителя (А), кана- 
лов для засасывания и нагиетания цирку- 


Фиг. 1. 


лирующего воздуха, каналов для всасыва- 
ния (Б) и выбрасывания (В) вентиляцион- 
ного воздуха, вентилятора (Г) и задвижек 
(1, 2 и 3) показано на фиг. 1. В нагнетатель- 
ных каналах В. (фиг. 2) делаются отверстия 
внизу, во всасыва- 
ющих— сбоку. 

Нормальные ско- 
рости и в магиет- 
ральных каналах 
равны отб до 8 м/сек, 
в каналах второсте- 
пенных (разводя- 
щих) от 3 до 4 м/ек, 

’ аввыходных отвер- 
стиях 0,5—1,0 м/сек. Воздухопроводные ка- 
налы обычно делаются деревянные, при 
чем в этом случае при прохождении стен 
и перекрытий обязательна вставка несго- 
раемых железобетонных патрубков с же- 
лезными заслонками, ав- 
томатически закрываю- 
щимися при возникнове- 
нии пожара. В некото- 
рых случаях каналы де- 
лаются железобетонными, 
при чем в этих случаях 
они входят в конструк- 
цию железобетонных пе- 
рекрытий. 

В. делятся на 2 основ- 
ные системы; сухие, 
в которых воздух охла- 
ждается, передавая теп- 
ло холодильному вещест- 
ву, циркулирующему по 
трубам, и мокрые, в 
к-рых воздух охлаждает- 
ся от непосредственного 
соприкосновения с хо- 
лодным рассолом и с по- 
верхностями, смоченны- 
ми этим рассолом. 

Сухие В. могут быть 
непосредственного испа- 
рения и рассольные; они 
выполняются либо с гладкими трубами либо | 
с ребристыми, т. к. последние имеют относи- 
тельно большую охлаждающую поверхность | 
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А ПОПЕРЕЧНЫЙ 


на единицу своей длины. На фиг. 3 пред- 
ставлен сухой В. сист. Фиксари (в выпол- 
нении фирмы Гумбольд). В. состоит из 
трех камер, при чем две крайние заполнены 
трубными системами. В концах В. имеются 
поворотные вертикальные заслонки. При 
положении их, представлепном на фигуре, 
воздух из охлаждаемого помещения напра- 
вляется сначала в камеру А, затем про- 
ходит через средний канал В и, наконец, 
через камеру Б. В камере А воздух охла- 
ждается, примерно, до 0°, и заключаю- 
щаяся в нем влага, осаждаясь на трубах 
в виде росы, стекает с них в канализацию. 
В камере Б происходит дальнейшее охла- 
ждение воздуха до отрицательных ЁР, при 
чем влага осаждается на трубах уже в виде 
ипея и снега. Через нек-рое время заслонки 
Г поворачивалот т. о., что более теплый 
воздух направляется в камеру Б. благодаря 
чему трубы оттаивают. Система Фиксари 
уместна тогда, когда воздух подается с по- 
ложительной ЁР и должен выходить с Г 
отрицательной. На фиг. 4 показан В. кон- 
струкции фирмы Котбус. Засасываемый из 
канала А воздух, пройдя через вентилятор 
Е, поступает в нижний канал, который в 
начале В. занимает всю его ширину, а от 
точки к суживается до половины его. По вы- 
ходе из этого канала воздух поднимается 
кверху и омывает сначала часть труб по 
одну сторону вертикальной перегородки л, 
а затем по другую, после чего воздух уходит 
в нагнетательный канал В. В конце В. 
имеются нагревательные батареи Жи З. Ба- 
тарея 3 служит для подогрева выходяще- 
го воздуха в целях осушения его, а батарея 
Ж —для оттаивания В. При оттаивании ка- 
налы А и Б должны бить закрыты, а заслон- 
ки Ги В, ведущие в обводный канал Й,— 
открыты. В этом случае заключенный в В. 
воздух подвергается местной циркуляции, 
нагреваясь от батареи Ж и оттаивая трубы. 


ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 


< 


$ 
555 


МААХА 


т 


$ 


67 
А 


МУ 
А 


ЧИ | 


РРР. 


ИРИ АРА РИГА 22, 


Фиг. 3. Сухой воздухоохладитель 


тем к . 
РАЗАЕЗ системы Фиксари 


Для засасывания свежего воздуха служит 


труба Д. Отводы талой воды д. б. снабже- 
ны сифоном для устранения проникновенйя 
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наружного воздуха. Приведенные конструк- | 
ции сухих В. могут быть выполнены, как 
для непосредетвенного испарения, так и | 


ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 


2:2 


для рассольного; они являются примерами 
обычных рациональных конструкций, но ни 
в коем случае не исчерпывают очень боль- 
шого разнообразия типов сухих В. 

Еще большее разнообразие типов наблю- 
дается среди мокрых В., которые в кон- 
структивном отношении 
можно подразделить на 
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где охлаждается аммиачными змеевиками, 
и оттуда насосом снова накачивается в рас- 


сольные системы. Производительность этого 


В. 45 000 Сач.; поверх- 
ность рассольных змее- 
виков 176 м?, поверх- 
ность аммиачных змееви- 
ков 65,7 м2, объем дожде- 
вого пространства 17 м3. 
На фиг. 7 и 8 показа- 
ны мокрые В., в которых 
охлаждающие поверхно- 
сти А выполнены из де- 
рева, (фиг. 7) в виде вол- 
нообразных стенок (по- 
добная конструкция ча- 
сто выполняется из вол- 
нистого железа) и в виде 
ящиков 4 (фиг. 8), по- 
ставленных под прямым 
углом, с вертикальными 
перегородками. Произво- 
дительность В., изобра- 
женного на фиг. 7, равна 
15 000 Са]/ч.; объем дож- 
дев. пространства 10,1 мз, 
поверхность змеевиков 
37 м?, поверхность орошения досок 150 м?. 
Производительность В., изображенного на 
фиг. 8, равна 10 000 Са/]/ч.; объем дождевого 
пространства 15 мз, поверхность змеевиков 
22 м°, поверхность орошения досок ящи- 
ков 105 м?. Воздухоохладители снабжены 


7 | 


два класса: В. скомби- 


нированные с испарите- 


лями и В. отдельные от 


испарителей. И в том и 


в другом случае охла- 
жденный рассол смачи- 


вает большие поверхно- 


сти, которые в свою 
очередь омываются ох- 
лаждаемым воздухом. 
Разнообразие типов за- 
висит гл. обр. от способов расположения 
поверхностей, смачиваемых рассолом. На 
фиг. 5 представлен оросительный В. фирмы 


Фиг. 6. 


Борзиг. Он состоит из сист. плоских труб @ 
для испаряющегося аммиака, сверху поли- 
ваемых рассолом, к-рый собирается в ниж- 
нем поддоне А и затем снова подается насо- 
сом в верхние распределит. трубы б. В этом 
В. рассолом смачиваются поверхности испа- 
рительных труб, к-рые охлаждают как рас- 
сол, так отчасти и воздух. Аналогичная этой 
конструкции система с чисто рассольным 
охлаждением представлена на фиг. 6. Рас- 
сол подводится снизу а и через отверстие 
в верхней трубе выливается и орошает тру- 
бы снаружи, далее собирается в поддоне, 


поддонами с аммиачными трубами для ох- 
лаждения рассола. На фиг. 9 показан кас- 
кадный В. (фирмы Борзиг), рассол для ко- 
торого охлаждается в особом, отдельном:от 
В. рефрижераторе; затем рассол подается 
через верхние распределительные трубы а 
на железные противни б, расположенные 
так. обр., что верхний, переполняясь, изли- 
вается на расположенный ниже и т. д., 06- 
разуя как бы ряд дождевых завес, через ко- 
торые продувается охлаждаемый этими за- 
весами воздух. Обязательной принадлеж- 
ностью всех мокрых В. являются отбойные 


ЕН ОИ: 
А 
горизонтальное? разрез эалолмения возоухоохласители 
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Фиг. 7. 


поверхности, устанавливаемые при выходе. 
из воздухоохладителя и служащие для за- 
держания механически увлекаемой влаги. 
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В санитарно-гигиенич. отношении сухие 
В. дают лучшие результаты, т. к. микробы 
и бактерии, увлекаемые воздухом из охла- 
ждаемых помещений, частично удаляются 
вместе ‘с влагой и инеем, тогда как в мокрых 


210х846 


латы Е== ящика 


Фиг. 8. 


В. они задерживаются в расселе, к-рый надо 


поэтому периодически сменять. Кроме того: 


влага, оседающая в рассоле, разжижает его, 
вследствие чего требуется или выпаривание 
влаги или добавление соли. В сухих В. уда- 
ление инея и льда также создает известные 
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трудности; поэтому сухие В. можно `без- 
условно рекомендовать только в случае, 
когда надо удалять большие количества вла- 
ги при положительных температурах, в ос- 
тальных же случаях решение вопроса зави- 
сит от величины первоначальных затрат 


Э 


`` 


(мокрые воздухоохладители вообще дешевле 
сухих) и эксплоатационных расходов. 
Особую группу представляют В. ледо- 
соляного охлаждения, к-рые м. 6. вы- 
полнены в виде В. сухих и мокрых, при 
чем сухие—в случае применения систем Ку- 
пера, Норд и подобных, а мокрые—в систе- 
мах Бенеттера, инж. Зароченцева и Кома- 
рова, Эстрина и других. На фиг. 10 пока- 


зан В. типа Бенеттера. Воздух здесь проду- 
вается через слой льда с солью А, который, 


загружается на верхнюю решетку; далее 
циркулирующий воздух движется между на- 
клонными плоскостями навстречу стекаю- 
щему рассолу, образующемуся вследствие 
таяния льда; пройдя через толщу льда, ох- 
лажденный воздух поступает в камеру. На 
фиг. 11 показан В. системы инж. Зарочен- 
пева и Комарова. Образующийся при тая- 
нии льда с солью раесол собирается внизу 


В. и подается насосом, частью для ороше- 
ния льда с еолью, частью для охлаждения 
помещения при помощи труб. Воздух про- 
дувается навстречу стекающему рассолу и 
проходит через толщу льда. 

Объем о (в м?/ч) циркуляционного возду- 
ха при воздухоохлаждении определяется 
по формуле: 


Ф 4) = ев) + а — Ге] 


где $, СаН/ч.—требуемая холодопроизводи- 
тельность; 4, &, /1, #1 — теплосодержание, 
темп-ра, относительная влажность и коли- 
чество влаги в г на 1 м3; %, Ё, [», 0, —те же 
величины при выходе (обычно Р от 0,95 до 
1,0); с теплоемкость и # = 0,6 Са//ч. — те- 
плота парообразования. 

Для расчета теплопередающих поверхно- 
стей в сухих В. служит формула: 

Е, ау 7 

где К, и о имеют вначения: 

Для В. с гладкими рассольными 


трубами... т... В, =12 Са]/1°. м 
То же с непосредственным испа- 

рением .. ее... `. И. =16 р 
Для В. с ребристыми рассольны- 

ми трубами .......... Е = 6 р 
То же для непосредственного ис- 

парения „ее... Е, = 8 ‘» 
Скорость в сухих В. ...... = 2,5—4 м/ск 


Для мокрых В. та же формула имеет вид: 


9-18 тъ 
=, 180°, 


где №, и о имеют значения: 


Для рассольн. труб с орошением 


В. = 18Са1°- м’ 
Для труб непоср. испарения © : 


орошением рассолом. ..... В, = 20 » 
Для волнообр. поверхностей из 

железа „еее Ё,== 20 » 
Длн волнообр. деревянных по- 

верхностей ........... Е, = 13 » 
Для плоских деревянных по- - 

верхностей...... ..... В 10 » 
Скорость в мокрых В....... о = 1,5—2 міск 


Для каскадных В. берется 250 Са1/1° м? 
орошаемого. пространства. 
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При подсчете орошаемых площадей надо 
принимать во внимание только площади, 


действительно покрываемые рассолом. 
Лт. Комаров Н. Руководство по холодиль- 
ному делу, Москва, 1924; А таваї Е. н. е р е- 


сотре І., Іа ззаыаие аеѕ Пл 9ез, 1а Јісиёѓасііоп . 


дез сал еї 1'іпаӣпцѕітіе ап їгоій, Р., 1925. А. Рязанцев. 

ВОЗДУХО ПЛАВАНИЕ, полет на летатель- 
ных приборах или аппаратах легче воздуха, 
в отличие от авиации (см.). 

В 1670 г. Франческо де-Лана Терци, на 
основании теоремы Эвклида о соотношении 
между поверхностью, объемом шара и его 
диаметром и на основании статическ. прин- 
ципа Архимеда, вычислил, что его 4 воз- 
душных шара могут при диаметре в 24 ф. 
(7 м) поднять на воздух 2—3 чел. Лана пре- 
дусматривал регулирование высоты полета 
помощью балласта, применение клапанов и 
якорей. В 1766 г. Кавендиш открыл водород, 
и это дало основание доктору Блеку ука- 
зать, что легкие пузыри, наполненные водо- 
родом, должны взлетать на воздух. В 1781 г. 
проф. Шарль в Париже наполнил водоро- 
дом шар из прорезиненной шелковой мате- 
рии, но поднявшийся с Марсова поля шар 
(шарльер) лопнул на высоте более 1 000 м 
и упал в окрестностях Парижа. С 1808 г. 


воздушный шар применяется для исследо-. 


вания высших слоев атмосферы (Гумбольт 
и Бомплан, Робертсон и Лист, Гей-Люссак 
и др.). Идея управляемого аэростата возни- 
кла во Франции в 1784г. В 1852 г. был по- 
строен первый управляемый аэростат (Жиф- 
фара), объемом 2 500 м?, с паров. двигателем 
в З Њ, развивавший скорость 2—3 м/ск, а 
в 1896 г. Вельферт построил первый аэро- 
стат, снабженный бензиновым двигателем в 
8 РР; в 1900 г. первый цеппелин, объемом 
в 11000 м?, летал над Боденским озером на 
высоте 30 м .со скоростью 8 м/ек; в 1902 г. 
аэростат «Лебоди» дал скорость 10 м/ск; в 
1908 г. построен Шабским первый в России 
управляемый аэростат; в 1910 г. в Герма- 
нии— пассажирский цеппелин «Германия» 
на 20 человек. После этого управляемые 
аэростаты все более и более совершенетву- 
ются и превращаются в современные дири- 
жабли (см.). В 1919 г. английский дири- 
жабль К 34, объемом 56 600 м?, совершил 
трансатлантический перелет в Америку и 
обратно в Европу; в 1923 году «Дикемюде» 
(цеппелин [12 72) совершил непрерывный 
полет над Францией, Средиземным морем 
и Африкой в течение 118 часов 40 мин.; 
в 1925 г. построенный для Америки на вер- 
фях Цеппелина дирижабль НЗ (14 126), 
объемом 70 000 мз, совершил перелет из 
Фридрихсгафена (Германия) в Лекхерст 
(Америка); в 1926 г. итальянский дири- 
жабль «Норвегия», конструкции Нобиле, 
объемом 18 500 м3, совершил перелет через 
Северный полюс со Шпицбергена в Аляску. 
В 1928 г. Нобиле на дирижабле «Италия» 
пытался произвести перелет через Северный 
полюс, закончившийся аварией. 
Привязной змейковый аэростат 
был впервые сконструирован в Германии 
Парсевалем в 1894 г. Во время мировой 
войны появился более совершенный фран- 
цузский тип «Како» (см. Аэростат). 
Привязной змейковый аэростат является 
вспомогательным оружием армии и служит: 
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1) для совместной работы с артиллерией 
(корректирование стрельбы); 2) для общей 
разведки позиций и длительного наблюде- 
ния за ближайшим тылом противника; 3) как 
средство связи с пехотой, для постоянного 
наблюдения за движением своих частей; 
4) для совместной работы с бронепоездом; 
5) для совместной работы с речной флотили- 
ей (задачи, аналогичные работе с бронепо- 
ездом); 6) для службы на море совместно с 
морским флотом. 

Основное значение привязного аэро- 
стата.— возможность длительного и непре- 
рывного наблюдения, результаты к-рого со- 
общаются по телефону (связь двусторонняя) 
в соответствующие штабы. Аэростаты рас- 
полагаются в 4—8 км от передовых пози- 
ций; нормально продолжительность подъема, 
для наблюдателя без смены 21/,—4 ч., вы- 


‘сота 800 — 1 500 м; подъемы могут произ- 


водиться при скорости ветра до 25—830 м/ёк. 
При благоприятных мътеорологическ. усло- 
виях район наблюдения—около 60 км, не- 
посредственное наблюдение за движением 
по дорогам 12—15 км, за разрывами сна- 
рядов легкой артиллерии 8—10 км, тяже- 
лой—до 16 км, за большими судами на море 
(по дыму)—до 70 км. Снаряжение аэростата 


(наполненного газом) к подъемам 10—15 м. 


Недостатки привязных аэростатов: 
1) легкая возгораемость в воздухе при про- 
битии зажигательными пулями с неприя- 
тельских самолетов; этот недостаток в зна- 
чительной степени может .быть уменьшен 
устройством двух оболочек с прослойкой 
между ними нейтрального газа (гелий, азот), 
покрытием оболочки составом, делающим ее 
негорючей (лак «целлофан» во Франции); 
2) зависимость от баз и медленность пере- 
движения с наполненным аэростатом (3 км/ч), 
что может быть устранено применением 


`' «привязного управляемого» аэростата, т. е. 


такого, корзина которого может заменяться 
гондолой с мотором и винтом для самостоя- 
тельного передвижения. 

Мирное применение аэростатов сфери- 
ческих и привязных-——для научных иселедо- 
ваний в области метеорологии, астрономии 
(наблюдение затмений и пр.) и для проведе- 
ния физических опытов и наблюдений. При- 
вязные аэростаты служат также для наб- 
людения: в пограничной области—за дорога- 
ми; на рыбных промыслах— за ходом рыбы 
и пр.; для производства аэрофотосъемок; 
для обслуживания сел. хозяйства; для сигна- . 
лизации во время тумана на линиях воздуш- 
ных сообщений и на море. 

Дирижабль в военном деле приме- 
няется: на сухопутном фронте—для ноч- 
ных полетов в глубокий тыл противника 
с целью мощной бомбардировки, для транс- 
портирования боевых припасов и для де- 
сантных операций; на морском фронте—для 
общей разведки, обнаружения мин и под- 
водных лодок, для конвоирования судов и 
совместных боевых операций с флотом и для 
наблюдательной береговой службы. При- 
менение дирижаблей на сухопутном фронте 
днем дало отрицательные результаты из-за 
легкой уязвимости их вследствие недоста- 
точной скорости (до 140 км/ч) и воспламе- 
няемости водорода при зажигании дири- 
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‚ жабля с неприятельских самолетов. От ди- 
рижаблей для дальних полетов требуются 
большие: потолок, радиус действия, грузо- 
подъемпость, надежность и экономичность; 


Миффар 7055 Хенлейн 1072 
барц 1697 Сантос Дюмон 1900 Чебоди 1902 


са 2 


Деваелин 1905 Дарсеваль 906 


Фиг. 1. 


‘этому удовлетворяют только дирижабли 
крупных размеров (свыше 50 000 м3) с райо- 
ном действия не менее 5 000 км, полезной 
нагрузкой не менее 35 000 кг и потолком не 
менее 6 000 м. Развитие конструкций ди- 
рижаблей по годам, наименования и ти- 
пы показаны на фиг. 1и 2. На дирижаблях 
в 50 000 м? в мировую войну бралось в полет 
в среднем 3 000 кг бомб. Как пример транс- 
портирования боевых припасов показателен 
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Фиг. 9. 


полет в 1917 г. немецкого 1, 59 (объемом 
68 500 м?) с грузом оружия и продоволь- 
ствия в 14 000 кг из Германии через Болга- 
рию, Средиземное море и Египет в осажден- 
ную крепость Хартум (Судан) и обратно в 
Болгарию; за 96 ч. беспрерывного полета, 
было пройдено 7 000 км, при спуске оста- 
валось горючего еще на 60 ч. полета. При- 
менение дирижаблей в операциях на море 
было в мировую войну очень значительно; 
напр., англ. морские дирижабли (объемом 


от 2 000 до 10 000 м3) находились в воздухе.. 


в общей сложности 83 360 ч., пройдя рас- 
стояние свыше 4 000 000 км. 

Мирное применение дирижаблей —гл. 
образом с.коммерческой целью—перевозка 
пассажиров, грузов и почты (см. Воздушный 
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транспорт); применяются также для науч- 
ных исследований, полярных экспедиций 
(средний объем); для землемерных работ, 
аэрофотосъемок и пр. (малый объем). От 
пассажирских воздушных кораблей требу- 
ются: большой процент поднимаемого по- 
лезного груза (от общего веса), регуляр- 
ность и безопасность сообщения (надеж- 
ность аппаратов), экономичность, скорость 


и удобства для пассажиров. 

Лит.: Пром. и техника, т. 11, Воздухоплавание, 
СПБ, 1911; Франк М. Л., Воздухоплавание, т. і, 
История воздухоплавания, СПБ, 1911; Утешевн., 
Записки по истории военного воздухопл., СПБ, 1919; 
Яцук Н., Воздухопл. в морской войне, М., 19925; 
Шабашев Н., Тактика привязного воздухопл., 
М., 1920; $8 итпег Р. Н., Тһе бсіепсе оѓ ЕН 
а. Нз Ргасііса1 Арр1ісаіїоп, у. 1, 1., 1926; см. также 
Аэростат и Дирижабль. Н. Лебедев. 
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являются источником механич. энергии для 
приведения в движение летательных аппа- 
ратов легче воздуха--дирикаблей (см.). В 
своих основных чертах В. д. сходны с авиа- 
ционными двигателями (см.) как в смысле 
предъявляемых к ним требований, так и в 
способах их конструктивного разрешения. 
Подобно авиационным, В. д. должны обла- 
дать минимальным весом на единицу мощ- 
ности, экономичностью в расходе горючего 
и надежностью в работе. Нормальный совре- 
менный В. д. представляет собою быстро- 

ходный двигатель внут- 
реннего сгорания, ра- 
ботающий на карбюри- 
рованной смеси возду- 
ха и какого-либо легко 
испаряющегося жидко- 
го топлива (бензина, 
бензола, и др.). На ди- 
рижаблях малого раз- 
мера, предназначенных 
для непродолжитель- 
ных перелетов, могут 
устанавливаться обыч- 
ные авиационные дви- 
гатели. На больших ди- 
рижаблях, рассчитан- 
ных на длительные по- 
леты, более выгодно и 
удобно устанавливать 
специальные двигатели, 
к. условия работы 
2 и требования, предъяв- 
Делтелии ляемые к силовой уста- 
новке для большого ди- 
рижабля, несколько от- 
личаются от таковых для самолета. Ниже 
приведены факторы, обусловливающие тип 
и конструкцию силовой установки боль- 
шого дирижабля. | 

Вес В. д. Увеличение веса В. д. на еди- 
ницу мощности не влияет так заметно на 
полетные качества дирижабля, как увели- 
чение веса авиационного мотора на лёт- 
ные свойства самолета. Вес моторных уста- 
новок большого дирижабля по отношению 
к общему полетному весу корабля меньше, 
чем вес моторных установок самолета. Вес 


‚последних с водой, трубопроводами, бака- 


ми, винтами и прочими приспособления- 
ми составляет в среднем 30% от полетно- 
го веса аппарата, вес же моторных устано- 
вок дирижабля—14 % от общего полетного 
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веса последнего (взято по данным 283). Поэ- 
тому вполне допустимо нек-рое утяжеление 
воздухоплав. двигателей в целях повышения 
надежности их работы и удобств экспло- 
атации. За счет увеличения веса В. д. по- 
вышают надежность отдельных деталей дви- 
` гателя, применяя конструкции более тяже- 
лые, но более простые в эксплоатации; дви- 
гатель снабжают дополнительными механиз- 
мами, необходимыми при полете на дири- 
жабле (реверсорами, пусковыми приспосо- 
блениями, регуляторами скорости вращения 


кщ 


и другими). Вес современных воздухопла- 
вательных двигателей на 1 Е колеблется 
от 1,2 до 2,5 жг. 
Надежность в работе. Существен- 
нейшее значение при длительных перелетах 
приобретают: полная надежность работы 
В. д., простота ухода и наблюдения за ним, 
простота разборки и сборки, легкий доступ 
к существенным деталям с целью их испра- 
вления. в случае надобности, средствами 
экипажа корабля, не прерывая полета. С 
этой целью, например, В. д. имеют преиму- 
щественно нижнее распределение, позволяю- 
щее быстро производить съемку и разбор- 
ку отдельных цилиндров (ремонт или за- 
мена поршней, поршневых колец, клапа- 
нов, пружин ит. д.). Вспомогательные меха- 
низмы двигателя (магнето, насосы, карбю- 
раторы) располагают в местах, доступных 
для осмотра и исправления (фиг. 1). Приме- 
няются автоматич. регуляторы, дросселиру- 
ющие мотор в случае превышения допусти- 
мого числа оборотов или в случае падения 
давления масла (Райт, Паккард, Санбим). 
Вспомогательные устройства, 
связанные с управлением дири- 
жабля. Для удобства маневрирования 
больших кораблей в полете иногда бывает 
необходимо располагать силой тяги, дейст- 


Аспоеделитель 


вующей против движения корабля.Для’этого 
В. д. снабжают приспособлением для пере- 
мены направления вращения воздушн.винта, 
к-рое является частью конструкции В.д. или 
представляет собою самостоятельный меха- 
низм. Иногда, не меняя направления вра- 
щения винта, меняют лишь наклон лопа- 
стей т. о., чтобы при том же направлении 
вращения тяга получала направление, об- 
ратное нормальному. Для обеспечения воз- 
можности надежного пуска В. д. применя- 
ются пусковые приспособления: 1) сжатым 


Сборник 
оковах 
газов 


пускового 


Фиг. 1. 


воздухом (Майбах УГЛ1), 2) с 
помощью засасывания сме- 
си в цилиндры особым руч- 
ным насосом и зажигания ее 
от :пускового магнето (Май- 
бах 300), 3) ручные стартеры. 
Возможны и другие системы 
пусковых приспособлений, 
применяемые в авиации: элек- 
трические и от вспомогатель- 
ного бензинового мотора с воздушным ком- 
прессором (Бристоль) и др. 

Для сохранения статического равновесия 
дирижабля в полете, по мере расходования 
жидкого топлива, приходится выпускать 
подъемный газ. При продолжительных пе- 
релетах количество газа, которое необходи- 
мо выпустить для сохранения равновесия, 
очень велико. Так, современный дирижабль 
емкостью 142 000 м? требует на перелет Лон- 
дон — Египет 25 000 кг топлива; для со- 
хранения равновесия требуется выпустить 
23 000 м? водорода. Одним из способов уст- 
ранения излишней траты подъемного газа 
является конденсация воды из от- 
ходящих газов моторов. При сго- 
рании 1 кг топлива образуется 1,17—1,35 кг‘ 
водяных паров. Количество же паров, кон- 
денсируемых с 1 кг топлива, обусловли- 
вается: 1) г, до которой м. б. охлаждены 
отходящие газы мотора (Р газа, покидаю- 
щего холодильник), и ®) влажностью и Г 
окружающей среды. На фиг. 2 даны: ко- 
личество тепла, которое должно быть отнято 
конденсатором для охлаждения отходящих 
газов от 900° до различных #2 в % от 
тепла, отнимаемого при охлаждении до 0° 
(кривая 0); количество водяных паров (на 
1 кг сожженного топлива), которое при этом 
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конденсируется в воду, представлено кривой 
У. Кривая 5 дает величины, пропорцио- 
а ах Нально поверхностям 


1]-1-1-1-1]% КОнденсатора, необ- 


ССС 1)? ходимым для охан. 
М" 
Е 


до различных Г. Из 
диаграммы видно, 
и что газы необходи- 
мо охлаждать до воз- 
можно более низкой 
1% Г, что связано с рез- 
140 ким увеличением по- 

требной поверхности 
% охлаждения конден- 
2 сатора. Лишь 23% 
от общей охлажда- 
ющей поверхности 
конденсатора, необ- 
ходимой для охлаж- 
дения газов до #°, на 
10° превосходящей г окружающей среды, 
содержат газы с РК выше 100°. Влияние 


0,11-—0,14кг водорода) или применять толь- 
ко газообразное топливо одинакового с воз- 
духом уд. веса, чтобы, по мере расходова- 
ния топлива, статическое равновесие дири- 
жабля не нарушалось. Общее количество 
тепловой энергии б Сам? подъемного газа, 
слагается из: 1) тепловой энергии жидко- 
го топлива, несомого 1 м? подъемного газа: 
701— 4)һ Саум; 2) тепловой энергии №’ 
самого подъемного газа (если последний 
используется как горючее для мотора); сле- 
довательно, 6 = у(1—4)ћ -+-№°, где уу —плот- 
ность воздуха в кг/м?, 4—плотность подъ- 
емного газа относительно воздуха (при оди- 
наковых внешних условиях), й——низшая те- 
плотворная способность 1 кг жидкого топли- 
ва, й’—_низшая теплотворная способность 
1 мз подъемного газа. Требуемая для подъ- 
ема данного количества тепловой энергии 
доля общего объема дирижабля будет тем 
меньше, чем больше величина б. В табл. 1 
даны величины 6 для различных комбина- 
ций топлив и подъемных газов. 


Табл. 1.-Количество тепловой энергии подъемного газа. 


Плотность Теплотворн. 
подъемн. га- | Теплотвори. | способн. №’ 
Подъемный газ за А относит. | СП0С0бн. №” | ;кидкого топ- Ь Виды топлива 
воздуха газа в Са/м? | лива в Саі/м? 
Водород... ...... 0,11% 0 10 000 11500 | Бензин 
Водород... ...... 0,11% 2 360 10 000 13 860 Водород газообразный и 
бензин 
Гелий ..@..@..@..@...... 0,20 0 10 000 10 344 | Бензин 
Светильный газ..... 0,434 4 590 10 000 11 910 Светильный газ и бензин 
Газообразный углеводо- 
род. .......... 1 14 000 | — 14000 | Газообразный углеводо- 
род 


* Для газа средней чистоты. 


атмосферных условий на количество скон- 
денсированных паров. видно из следующего 
(для высоты 1500 м): 


Темп-ра окружающей среды .. 
» газов, покидающих кон- 
денсатор ........ 
Относительн. влажность воздуха 
Количество влаги, насыщающее 
1 ҡг воздуха при температуре 
и давлении окружающей среды 
(5, Ро) в ве и... .. 
То же с поправкой на относитель- 
. ную влажность ........ 
Количество влаги, насыщающее 
1 кг газов при темп-ре: #,--10°. 
Количество влаги, требуемое для 
насыщения 1 кг газов при тем- 
пературе: 4-10°........ 
Количество сконденсированного 
водяного пара на 1 кг сожжен- 
ного топлива. . . . . а... 


2,5° 20° 


12,5° 30° 
87% 32% 


0,0053 0,0167 


0, 0046 0,0053 


0,0105 0,0320 


0,0059 0,0267 


1,05 0,65 


В виду больших затруднений в получении 
достаточно легкого и компактного конденса- 
ционного устройства этот способ сохранения 
постоянства веса дирижабля до настояще- 
го времени не вышел из стадии испытания. 

Применение газообразного то- 
плива. Подобно конденсации паров, при- 
менение газообразного топлива имеет целью 
сохранение статич. равновесия дирижабля 
при продолжительных полетах. Для этого 
необходимо, по мере расходования жидкого 
топлива, сжигать подъемный газ, поддержи- 
вавший израсходованное топливо (напр. на 
1 кг сожженного бензина необходимо сжечь 


Как видно из таблицы, при сжигании водо- 
рода количество тепловой энергии, несомое 
1 мз, увеличивается на 20%. Опыты по 
использованию в качестве топлива для дви- 
гателя водорода совместно с жидким топли- 
вом, произведенные на тихоходном нефтя- 
ном бескомпрессорном двигателе Кросслей, 
дали следующие результаты: 1) с добавле- 
нием газа к жидкому топливу двигатель на- 
чинает работать более ровно, чем без доба- 
вления; 2) с увеличением количества газа, 
прибавляемого к топливу (газ добавлялся в 
количестве от 0 до уҹ 
14% от веса жидк. то- 28 
плива), эффективный хх 
кпд двигателя не- 
сколько уменьшает- 
ся, что объясняется 22 
уменьшением скоро- 
сти сгорания смеси. 
На фиг. З даны кри- 
вые изменения кпд двигателя, при разных 
количествах добавляемого водорода, для 
трех различных нагрузок двигателя: 53,4; 
39,4; 24,4 ЊЮ при постоянном числе обо- 
ротов. Очень выгодно пользоваться газооб- 
разным топливом, уд. вес которого относи- 
тельно воздуха равен 1, при условии доста- 
точно высокой теплотворной способности. 
Смешивая в известной пропорции легкие и 
тяжелые газообразные углеводороды, мож- 
но получить горючий газ, одной с воздухом 
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плотности и по теплотворной способности 
на 1м3 (6=14000) не уступающий бензину 
(6 =11 500) или бензину + водород (6 = 13 860). 
Если вместо водорода, использованного для 
жидкого топлива, заполнить тот же объем 
газообразным углеводородом с у=1, то, 
по мере расходования газа мотором, вес ди- 
рижабля не будет меняться, количество 
же тепловой энергии дирижабля увеличится 
в отношении 1100 = 1,22. В настоящее вре- 
мя газообразное горючее начинает нахо- 
дить применение на новейших дирижаблях 
(25 127 в Германии). 
Экономичность. Большую роль 
играет экономичность В. д. в расходе топли- 
ва, так как при длительных перелетах вес 
горючего на дирижабле составляет значи- 
тельную долю общей полезной нагрузки 
(50% и выше против 25—30% на самолете). 
Для повышения экономичности иногда при- 
бегают к повышению степени сжатия двига- 
теля (см. табл. ®, двигатели: Майбах, Райт, 


і . 

мости от режима полета, могут меняться от 
0 до максимально допустимой величины, 
желательно сохранять экономичность в ши- 
роких пределах изменения числа оборотов. 
В виду значительно большей экономично- 
сти двигателей тяжелого топлива примене- 
ние их очень выгодно, тем более, что срав- 
нительно большой вес их имеет второстепен- 
ное значение в воздухоплавании. 

Существующие конструкции 
В. д. Двигатель герм. фирмы Майбах МЬ ГУа 
мощностью 260/300 Њ является наиболее 


.распространенным В. д. (фиг. 4); построен 


в 1916—17 гг.; употреблялся на всех герман. 
дирижаблях Цеппелина во время империа- 
листической войны. Двигатель приспосо- 
блен к полету на больших высотах; размеры 
деталей и трущихся частей кривошипного 
механизма рассчитаны так, что продолжи- 
тельная работа двигателя при полном от- 
крытии дросселя допускается лишь на высо- 
те 1 500—2 000 м (наружное давление около 
0,85 Айя). Двигатель имеет размеры цилин- 


Табл. .— Существующие воздухоплавательные двигатели. 


Паккард). Чтобы избегнуть при этом дето- 
нации и чрезмерных нагрузок на детали, 


двигатель у земли дросселируется до полу-. 


чения допустимых величин давлений. Пол- 
ное открытие дросселя допускается лишь на 
некоторой высоте. В виду того, что рабочие 
обороты двигателя на дирижабле, в зависи- 


Ф а Расход на 
Е НЕ Ен |3 о |м | 1ч. вка 
Е Тип и число я вое п ай - = 
№ {| Страна, фирма и марка Е [Е Ее 5 > Е а 83 Е в 
ро и ЕЕ ЗЕЕ ВЕНЕ 88] | 
о = 525 |Ым 585. | © 2 
Германия: 
260 165 1,51 
1| Майбах МЬ ТУ Вод. Вертик., 6 цил. 1 00| —— |6 2 |-* — — 
Д р › 09 Ц 300 800/1 4 180 39 1,35 
2! Майбах У. 1... ... » У-образн., 420 1400 — | 5,8 1060 | 2,5 — — 
| 12 цил. по в вряд 
Англия: 
110 
3| Санбим Маори4.... » Ү-образн., 275 | 2100 || 41411,5 | — — 
12 цил. по 6 в ряд 5 135 
4 { Санбим Коссак. . ... э У-образн., 350 | 200005 == 1 | 54011,54) — — 
12 цил. по 6 вряд Е 160 
5| Санбим Сик ...... » У-образн., 850 | 1400] | == | — | 88011,04| — — 
12 цил. по 6 вряд | оо 210 , 03 
6, Бердмор Торнадої. .. » Вертик., ——— | 1000/1 100 | — | — | 1365 | =—| — — 
| 8 щил. В ряд (20 305 1,9 
Франция: 
165 
7| Клеман Баярд..... » Вертик., 8 цил. 300 1200 в || — — — — 
В С. Ш. А. 
р 
| 2 
8| Юнион Газ Энджин К. » Вертик., 6 цил. 125 1400 1215 — 218 | 1,75 | 0,251 — 
| |. 197 1,54 
Райт .......... ик. . 350 — 2 | 0,195! 0,00328 
9 » Вертик., 6 цил 400 208 540 1,35 т" Ри 
300 ` 168,5 1,50 ,‚185| 0,0032 
МИ е . . _ 1 
| 10| Паккард 1551 Г» Вертик., 6 цил 350 1400 190.5 6,5] 45 1.25 | 0,205, 0,0123 
—_ і 
| Примечание. Двигатели были установлены: 1-й—на всех дирижаблях в Германии во время вой- 
‚ НЫ 1914—1918 гг.; 9-й —на герм. дирижаблях 1,7 126 (26, 3) и на вновь строящихся 1.2 127; 3-й —на англ. дм- 
рижаблях Е 33, В 34; 4-й—на англ. дирижаблях В, 36, В, 37, В 39; 6-й двигатель тяжелого топлива, ставится 
на дирижабле В, 101;8-й—на америк. дирижаблях для морской разведки; 10-й —на америк. дирижаб. Шенандоа. 


дров, несколько увеличенные по сравнению 
с нормальным двигателем той же мощности и 
скорости вращения вала: Данные двигателя 
приведены в табл. 2. Цилиндры двигателя 
состоят из стальной гильзы с чугунной го- 
ловкой, ввернутой внутрь гильзы. Водяные 
рубашки — стальные точеные — навернуты 
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вверху на чугунную головку цилиндра; вни- | 
зу рубашки соединены с гильзой цилинд- | 


М 
КУУ 


Фиг. 4. 


резин. кольца, зажатого гайкой между двух | 
стальных колец. Поршни, первоначально 
чугунные, были позднее заменены алюминие- 
выми. Шатуны, квадратного сечения, имеют 
внутри сверление, в к-рое вставлена трубка, 
подающая масло из нижней головки шатуна, 
в верхнюю. Материал шатуна—хромонике- 
левая сталь. Цилиндр имеет по 2 впускных и 
по 2 выпускн. клапана. Материал впускных 
клапанов — сталь состава: 0,53% С, 0,30% 
51, 0,48 % Мп, 4,01% М№і, 0,51 9% Ст; состав 
а стали выпускных 
` клапанов: 0,19% С, 
0,209%51, 0,26% Мп, 
3,62% №, 1,16% 
Сг; коленчатый вал 
стальной (0,31% С, 
0,31% 51, 4,01% М1, 
0,83 % Сг); картеры 
алюминиевые. Уп- 
равление клапана- 
ми— при посредстве коромысел и толкачей 
от двух распределит. валиков (один для впу- 
скных, другой для выпускных клапанов), 
расположенных по обе стороны от цилиндра 
в верхней половине картера. Карбюратор 
(фиг. 5)—епец. конструкции, обусловленной 
требованиями пожарной безопасности на ди- 
рижабле и возможностью регулировать со- 
став смеси в широких пределах изменения 
оборотов двигателя и высоты полета. Горючее 
через калибрированное отверстие В подается 
в резервуар А, где с помощью сливной труб- 
ки сохраняется постоянство уровня. Из ре- 
зервуара А горючее подается под постоян- 
ным напором в резервуар Р. Уровень в 
последнем постоянный, достигаемый слив- 
ной трубкой. Количество топлива, прохо- 
дящего через жиклер Н, регулируется лишь 
разрежением над последним. Рычаги, регу- 
лирующие открытие дросселя ./, жиклера Н 
и воздушной заслонки К, соединены между 
собой так, что получается нужный состав 
смеси на разных режимах. При подобной 
конструкции карбюратора не может про- 
изойти переливания и скопления излиш- 
ков топлива во всасывающих трубах вслед- 


ж, 
85 


Фиг. 5. 


5х 
Зы 6 
хх 
м 

| 


м — 7, ы 
@ 


ствие неисправности поплавка или иглы 
нормального карбюратора, чем уменьшает- 
ся опасность пожара при обратных вы- 
хлопах. Схема пускового 
приспособления дана на 
фиг. 6. При передвиже- 
нии рычага А заслонка 
В закрывает выход из 
выхлопного сборника в 
атмосферу. Одновремен- 
но поднимаются впуск- 
ные и выпускные клапа- 
ны. Ручным воздушным 
насосом С, соединенным 
с выхлопным сборником, 
смесь засасывается через 
карбюратор в цилинд- 
ры. Рычаг А ставится в 
исходное положение, и 
смесь зажигается от пу- 
скового магнето. Нафиг. 7 
даны кривые изменения 
мощности мотора Майбах 
с высотою, при различ- 
ных числах оборотов. 
Дроссель карбюратора устанавливается так, 
чтобы мотор давал наибольшую мощность. 
Полное открытие дросселя—около высоты 
4 000 м. На фиг. 8 даны отношения мощ- 
ностей на разных высотах (в м) к мощ- 


и: 
ности у земли > для авиационного мотора 
о 
Либерти и для двигателя Майбах 260% 


Фиг. 6. 


(последний при 1400 об/м.). Как видно из 
фиг., падение мощности мотора Майбах ме- 
нее резкое, чем у мотора Либерти, что объ- 
ясняется значительным дросселированием 
первого у земли и постепенным открытием 
дросселя с подъемом на высоту. 
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Новейшей конструкцией В. д. является 
двигатель фирмы Майбах мощностью 420 ТР, 
установленный на дирижабле 12 126 (7 В 3), 
перелетевшем Ат- 
лантическ. океан, и 
на вновь строящем- 
ся 1,7 127. Данные 
мотора приведены в 
табл. 2. Общий вид 
дан на фиг. 9. Мотор 
развивает до высо- 
ты 400 м 420 № при 
1400 об/м. Расход 
топлива на силу с 
помощью специаль- 

ного карбюратора 

| сохраняется посто- 

янным как на пол- 

_| ной мощности, так 

ИІ сисота в и и при дросселиро- 

$ 10 30 40 @Т вании. Каждый ци- 

Фиг. 7. линдр имеет два вы- 

пускных клапана, 

один впускной и клапан А для пуска в ход 

сжатым воздухом с предохранителем против 

резких повышений давлений в цилиндре. 

Вес мотора с пус- 

ковым компрессо- 2 

ром 1 060 хг. Мотор 

имеет приспособле- 

ния для перемены 

направления вра- 

щения в кратчай- 


др 
280 


260 


| 
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40 


Г 
Ши 1 
СТ айта ёт 


42 
ший промежуток 4 — у уу — 0000 
времени (важно для 

Фиг. 8. 
маневрирования). 


Сдросселировав мотор и уменьшив опере- 
жение зажигания, передвигают вдоль оси 
кулачковый вал, расположенный между ря- 
дами цилиндров. Последнее нельзя осуще- 
ствить, не сдроссели- 
ровав мотора. Распре- 
деление мотора—ниж- 
нее от общего кулач- 
кового вала, имего- 
щего также кулачки 
для обратного хода. 
Карбюраторов четыре, 
конструкции, подоб- 
ной описанной выше. 
Пуск сжатым возду- 
хом—из баллона. В 
баллоны воздух по- 
дается двухступенча- 
тым поршневым ком- 
прессором В, сидящим 
на конце вала мотора 
и сжимающим воздух 
до 30 кг/см?. Распре- 
делитель воздуха ме- 
жду цилиндрами со- 
стоит из 12 располо- 
женных звездообразно 
клапанов С, которые 
приводятся в действие 
кулачком, сидящим на 
конце кулачкового ва- 
ла мотора (фиг. 9). 
В.д., работаю- 
щие на тяжелом топливе, имеют 
большое значение для воздухоплавания по 
следующим причинам: 1) применение тя- 


желого топлива (нефти), более трудно вос- 
пламеняющегося, чем легкие горючие (бен- 
зин, бензол и другие), уменьшает опас- 
ность пожара и взрыва; 2) благодаря низ- 
кой стоимости тяжелых сортов топлива, 
уменьшаются затраты на горючее, что важ- 
но при коммерческой эксплоатации В. д.; 
3) вследствие большей экономичности дви- 
гателей со впрыском тяжелого топлива 
уменьшается вес расходуемого горючего, 
за счет чего м. б. увеличен полезный груз. 
Экономия в расходе горючего имеет огром- 
ное значение при продолжительных поле- 
тах (1—2 суток), когда вес горючего соста- 
вляет до 50% от фактической подъемной 
силы дирижабля. Быстроходные двигатели 
тяжелого топлива в настоящее время обла- 
дают еще значительным весом на силу 
(2—10 кг/Р); однако уже существуют от- 
дельные конструкции, еще не вышедшие из 
стадии испытаний, вес которых на 1 Е? дос- 
таточно низок, чтобы удовлетворить требо- 
ваниям, предъявляемым к В. д., но устано- 
вленных и работающих на дирижаблях в 
настоящий момент не имеется. 
Конструкции В. д., предназначающиеся 
или пригодные к установке на дирижабли, 
можно подразделить на следующие группы: 


- 1) четырехтактн. двигатели с воздушным ком- 


прессором для впрыска топлива в цилиндр, 
2) четырехтактные бескомпрессорные дви- 
гатели, 3) двухтактные двигатели. Приме- 
ром В. д. первой группы является, двига- 
тель Майбах-Цеппелин (фиг. 1). Двигатель 
имеет 6 цилиндров в ряд, мощность—150 ЕР 
при 1 300 об/м. Система для впрыска топлива 
в цилиндр состоит из: трехступенчатого пор- 
шневого воздушного компрессора, форсунок 
закрытого типа, помещенных в боковой стен- 
ке цилиндров и управляемых общим для всех 


Фиг. 9. 


цилиндров кулачковым валом. Вес двига- 
теля 1 190 ка, т. е. около 7,9 кг/Њ; большой 
вес объясняется применением чугуна и дру- 
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гих тяжелых металлов для основных де- 
талей (картеров, цилиндров и пр.); при- 
меняя легкие металлы, можно значительно 


РАУ 
НЕ === 
УХ ЧУ 


3 


75 


УР 


с 


Бх 


Фиг. 10. 


понизить вес двигателя. Ко второй груп- 
пе м. б. отнесен двигатель Бердмор Торна- 
до І, мощность к-рого: номинальная 650 № 
при 1 000 об/м. и максимальная 720 при 
1100 об/м., вес двигателя 1365 кг, т. е. 
2,1—1,9 кг/Р; данные приведены в табл. 2. 


гм 
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еу 
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Этот двигатель является видоизмененной 
конструкцией тепловозного двигателя той 
же фирмы; последний имеет мощность 400 1Р 
при 750 об/м. и весе 2250 жег (5,6 кг/Р). 
Двигатель бескомпрессорный. Подача го- 
рючего в цилиндр производится насосом 
(фиг. 10). Применением добавочного плун- 


Т. Э. т. ПУ. ` 


жера а, резко прерывающего сообщение 
между пространством 6 над главным плун- 
жером с и резервуаром для топлива в мо- 
мент максимальной скорости главного плун- 
жера насоса, достигается хорошее распы- 
ливание топлива и устраняется подтека- 
ние в конце впрыска. 

Примером двухтактного двигателя может 
служить двигатель АМепаи (фиг. 11). Этот 
двигатель, имеющий два цилиндра, распо- 
ложенных в ряд, развивает мощность 85 РР 
при 1 620 об/м. Вес его 1,65 кг/Р. Топливо 
впрыскивается в цилиндр без сжатого воз- 
духа, с помощью насоса для горючего и 
форсунки. Сбоку двигателя помещен корот- 
коходный поршневой компрессор двойного 
действия, с большим диаметром поршня а, 
предназначенный для продувки цилиндров. 
Система продувки цилиндра—прямоточная: 
впускной клапан 6 помещен в головке ци- 
линдра, выхлопные окна с—в пижней части 
цилиндра. Клапаны 4, по два на каждый 
цилиндр, служат для регулировки постоян- 
ства давления в конце хода сжатия путем 
изменения момента их закрытия во время 
хода поршня вверх. 

Следует ожидать, что в будущем двига- 
тели тяжелого топлива найдут широкое при- 
менение в воздухоплавании. 

Лит.: $ Һетъопау Е.Н. а. УМ агагор б. р., 
А Техі-роок оѓ Аего Епашез, М. У., 1920; Јапе'в АП 
{Ве \/ог14’3 Аігсгаѓі, Г,., 1994 —97; _апеѕаогї 


\/., Рогізсһгііе а. Пу авг, ЕгапКГат а/М., 1996; 
«Ауіайоп», М. Ү., 19%, Мау—Тапе. В. Дмитриввсккӣ. 


ВОЗДУХОПРОВОД служит для подачи 
сжатого или разреженного воздуха. Для 
промышленных целей применяется воздух, 
сжатый до 4—10 ат, и в исключительных 
случаях—до 15 аёт. Для главной (магист- 
ральной) линии В. применяются желез- 
ные и чугунные трубы, для ответвлений— 
газовые. Трубы соединяотся при помощи 
раструбов или муфт. Расчет труб на проч- 
ность и конструктивное выполнение герме- 
тичных соединений —см. Трубопроводы. Со- 
единение В. с пневматич. машинами и при- 
борами осуществляется специальными ре- 
зиновыми шлангами (трубами), концы кото- 
рых присоединяются к ответвлениям В. по- 
средством затяжных хомутов или соедини- 
тельных гаек. Для лучшего отвода скопляю- 
щейся воды В. проводится с уклоном от 
0,003 до 0,005. В том случае, если В. про- 
водится под землей, он прокладывается на 
глубине 0,6—1,75 м в зависимости от кли- 
матич. условий. В наиболее низких местах 
В. ставятся для отвода воды конденсацион- 
ные горшки или спускные краны. 

Зависимость между падением давления, 
количеством проходящего по В. воздуха, 
диаметром труб и скоростью движения по- 
тока м. б. точно установлена по основным 
законам термодинамики и гидравлики. Ра- 
бота трения при прохождении 1 кг воздуха 
по В. длиною Ги диам. 4 выражается ур-ием: 


Тв= 8 2, (1) 
где В’— сила, трения 1 м? внутренней поверх- 
ности трубы и у—удельпый вес воздуха. 

Сопротивление трения вызывает падение 
первоначального давления р, до величи- 
ны р,. В трубопроводах с малым падепием 
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давления можно пренебречь работой расши- 
рения воздуха и считать, что работа трения 
равняется работе давления, т. е. 
р: р: _ 481 
Т та 
При скоростях движения воздуха выше 
критической, что имеет место во всех случа- 
ях практики, движение потока воздуха бу- 
дет вихревым. Критическая скорость воз- 
духа зависит от ѓ°, диаметра трубопровода, 
и давления. В табл. 1 дается критическая 
скорость воздуха при темп-ре = 20°. 


Табл. 4.—К ритическая скорость воз- 
духа при 90° в мк. 


| Д :аметр в мм 


Давление 2 
р в касм Га ь | в |0 | | воо 
0,2 6,00 | 3,00 | 1,50 | 0,60 | 0,30 
1 1,20 | 0,60 | 0,30 | 0,12 | 0,06 
10 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,012 | 0,006 


При вихревом движении І? зависит от ква- 
драта скорости потока. воздуха и его уд. в. 
Считая 4 В’=10 000 2-у-0?, будем иметь: 


П А 
р.а = Вау? кејем? (2) 
или, выражая потерю давления в. м воз- 


душного столба, получим основное уравне- 
ние для расчета В.: 


1 2 
= арм, (3) 
где 10 0002 = =. или 1088 = 5104 


«угум. труба 20 ми 


---.-4- =... 


Ур-ие (3) дает зависимость между паде- 
нием давления в трубопроводе й, его дли- 
ною 1, диам. 4 и скоростью #0 потока возду- 
ха. По диаметру и скорости легко опреде- 
ляется количество воздуха, протекающего в 
единицу времени. Входящий в уравнение (3) 
коэфф. А не является постоянным, а зависит 


от в, а, у, от внутреннего трения частиц 
воздуха, т. е. вязкости и, и в большой сте- 
пени от шероховатости внутренней поверх- 
ности трубопровода. Вводя значение дина- 


мическ. вязкости у = Ро ‚ МЫ можем считать, 


что д = (0, 4, 7). Функциональная зависи- 
мость А была определена Рейнольдсом (Веу- 
по1аѕ) в форме: 

(4) 


отсюда следует, что для газа и жидкости, 
напр. для воздуха и воды, при различных 
значениях 9, @, т коэфф-т А будет одина- 
ков в том случае, если параметр Рейнольд- 


са а для воздуха будет равен парамет- 
ру КЖСИ для воды. Определяя опытным путем 
для отдельных сортов труб значения А при 
различных значениях х0, мы получим для 
каждого сорта трубы кривую изменения А, 
при изменении ^^ не зависящую от веще- 


ства, протекающего по трубе потока, т. е. 
одного и того же значения как для капель- 
ных жидкостей, так и для газов. Это заме- 
чательное свойство параметра Рейнольдса, 
дает возможность объединить в одно целое 
результаты всех опытных работ в области 
течения потока по трубопроводу независимо 
от того, с какой жидкостью или с каким 
газом производились исследования. Резуль- 
таты этих исследований приведены на поме- 
щенной ниже диаграмме. 


а-гладкая труба ло опытами блазаус (доба) 

Омбек (ст. воздух) | 
6- прубопров.из газ. труб 240ми по опитам Фрицше үст. 6030} | 
г,д. м – оцинхой. газ. трубы по опытам Шодер (бода) 


б - ~ .э „ 0 4 э » 


е труболдоб. из газ. труб» п» › Фоицие (От. боздул) 
3- чугумн. трубо ло опытами Ибем 


ъ 5 5 < Б] 
З зе Ѕ ЕУ 2 ЕЧ З 
ъ © С ч СУ 
< 8 83 


Изменения А протекают по закону ги- 


перболы. Омбек дает следующее значение: 
д 0:042 
2 [№4 оза у 
(55) 


Для определения параметра Рейнольдса не-- 
обходимо знать величину вязкости и, зави-- 
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сящей от Г. В физике вязкость и выражается 
по абсолютной системе измерений; в данном 
случае надо вязкость выразить в техниче- 
ской системе. Легко определить, что итехн.== 
1 Рабе. 


Мабс., а следовательно, Утехн. = тд’ 


1 
7 9,81 
№-4 _ 101-%.4 

У обе. 
сти для воздуха даются в табл. 2. 


и . Значения абсолютной вязко- 


Табл. 2. Значения 10'бе, для воздуха. 


ществить начальную скорость и;, опреде- 
ляется по уравнению: 
— 1) 
2 


\.1 _ 1 мз 
С), и = ( Д 
Е] 
где и =9.К.0:.0, и является квадратом 
начальной скорости распространения звука 
в воздухе. При полученной длине 1; ско- 


рость потока воздуха в конце 
трубопровода будет равна ско- 


Температура | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° 


70° | 80° | 90° 


рости звука. Давление в конце 


воздухопровода 
№; 


10° рабс. 1750 1820| 1 886| 1 940) 1 995 2 040 2 080 2 1201 2 160 2200 

Температура 100° | 110° | 120° | 130° | 140° | 150° | 160° | 170° | 180° 190° 

| 10° рабе. |2 240 2 270) 2 308! 2 340] 2372| 3 405 2 437 2 468! 2 500| 2 532 
! 


Рът — 1 ма И В+ + Е (8) . 
Если противодавление в конце 
В. будет больше Ф,„;„, то ско- 


Рассмотрение диаграммы показывает, что 
для гладких труб (цельнотянутых калибри- 


\.4 
рованных) при увеличении параметра 


коэффициент А неограниченно уменьшается. 
Для труб с шероховатой поверхностью со- 
противление движению потока, вызываемое 
неровностями стенок труб, не может исчез- 


.а 
нуть с увеличением жє, поэтому для труб 
с’ шероховатой внутренней поверхностью с 
увеличением жа коэфф-т А будет стремиться 


к конечному пределу 42; для шероховатых 
поверхностей кривые А диаграммы имеют 
горизонтальные асимптоты (показанные на 
диаграмме пунктиром) на расстоянии А» от 
оси абсцисс. Из сказанного следует, что 
ур-ие А для шероховатых: труб будет иметь 
следующий вид: 


(4—4) у: = Сопз+. 


При расчете В. необходимо принимать во 
внимание потери давления при прохождении 
воздушного потока через вентили, отводы, 
угольники и компенсаторы; необходимо так- 
же учитывать изменения давления в местах 
соединения труб. Исследования Брабе (ВгаЪ- 
рёе) показали, что в этих случаях давле- 
ния изменяются пропорционально квадрату 
скорости; это падение давления м. б. выра- 


з 
жено высотой столба Ал = & · 55. Для нор- 


мальных вентилей & = 6,5—7; для угольни- 
ков $6=1,5—; для отводов в 90°, при ра- 
диусе закругления >54, &=0. Для рас- 
чета, все местные сопротивления заменяются 
приведенной длиной {’ трубопровода, на 
основе соотношения: 


17у? 
А А. 4-29 


= {. 
> 


20’ 
откуда приведенная длина Г = 2.4. Полу- 


ченные приведенные длины суммируются с 
геометрич. длиной В., и по полученной сум- 
марной длине ведется расчет. 

Для очень длинных В. предположение о 
незначительности работы расширения про- 
ходящего по трубопроводу воздуха будет 
неверно. Для этого случая, при адиабатиче- 
ском процессе, максимальная длина возду- 
хопровода, при которой еще возможно осу- 


рость 40; вообще не будет до- 
стигнута. Для расчетов В. длиной от УА 
ДО !/, 1,4; применяются обычные расчетные 
уравнения (2), (3) и (4). Для В. длиной до 
0,8 1,2, потеря давления м. б. весьма точно 
определена по уравнению: 


2 — р = р (1 — И 1-а). 


Лит.: Зе в @\е \., Тесһпіѕсће Тлегтойдупатік, 
В. 1, ВегИл, 1993; ОтЬек Н., Ргискуегіиѕё ѕігӧ- 
тепіег 1.0 іп регайеп 2у1іпӣгіѕсћеп Боһг1еіипвер, 
«Еогзсһипеѕагђеіѓеп», Н. 158—159; ВІаѕіоѕ Н. Раз 
Аһпіісһкејіѕсевеї2 ђеі Кеірипеѕуограпееп, «И. а. УОТ», 
1912, р. 639; Віе1 В., ОБег а. Огискһбћепуегіюѕі 
ре) а. ЕогіЛеііџпееп їгор?Багег а. Баѕ?ӧгтівег ЕІйязів- 
Кеіѓеп, «МИХ. йБег ГогѕеһипеѕагЬеіїеп», Н. 44; Вгаь- 
бе, ріе Вегесһпипе үегѕсһіеіепег Боһгпеіғе аш 
еіпћеії1. бгипТасе, «4. а. Урі», 1916; Зева1е Ҹ., 
Тесһпіѕсһе Тһегтойупатік, В. 9, Арѕсћпіії 59 —ОЪег 
даје Вегесһпипе веһг 1апаег Егазае ие, В., 1923; 
Н йїе, Раз Іпеепіеџгѕз ТаѕсһепЬисћ, В. 1, В., 1925. 


ВОЗДУШНАЯ ПЕСОЧНИЦА, прибор, под- 
водящий песок к рельсам впереди веду- 
щих колес локомотива для увеличения тре- 
ния между ними. Недостаток обыкновенных 
песочниц заключается в том, что высыпаю- 
щийся на рельсы песок во время движения 
локомотива сдувается ветром. Для устра- 
нения этого заставляют песок двигаться по 
трубам не собственным весом, как это про- 
исходит в обыкновенной песочнице, а под 
действием сжатого воздуха (от тормозного 
компрессора). Воздушное сопло, располага- 
емое у песочного ящика, разрыхляет песок 
в ящике, засасывает в трубы и прогоняет его 
в распыленном виде по трубам к месту со- 
прикасания колес с рельсами. Для успешной 
работы В. п. необходимо, чтобы песок был 
тщательно высушен и просеян. Существует 
много разн. конструкций В. п. П. Красовский. 

ВОЗДУШНАЯ ПРОСЛОЙКА, один из видов 
изолирующих слоев, уменьшающих тепло- 
проводность среды. В последнее время зна- 
чение В. п. особенно возросло в связи с 
применением в строительном деле пусто- 
телых материалов. В среде, разделенной 
В. п., тепло передается: 1) путем лучеиспу- 
скания поверхностей, прилегающих к В. п., 
и путем теплоотдачи между поверхностью 
и воздухом и 2) путем переноса тепла воз- 
духом, если он подвижен, или путем пере- 
дачи тепла одними частицами воздуха дру- 
гим вследствие теплопроводности его, если 
он неподвижен, при чем опыты Нуссельта 
доказывают, что более тонкие прослойки, 
в которых воздух может считаться почти 


*7 
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неподвижным, обладают меньшим коэфф-том 
теплопроводности К, чем более толстые про- 
слойки, но с возникающими в них конвек- 
ционными течениями. Нуссельт дает сле- 
дующее выражение для определения коли- 
чества тепла, передаваемого в час В. п.: 


9 (+1 2 г) 


8 8, 8 
где "—одна из поверхностей, ограничиваю- 
щих В. п.; А;—условный коэфф-т, числовые 
значения которого, зависящие от ширины 
В. п. е, выраженной в м, даются в прила- 
гаемой табличке: 


е...... .. 0 0,015 0,10 | 0,15 


0,02 0,035 0,07 0,07 


5, и $. —коэфф-ты лучеиспускания обеих по- 
верхностей В. п.; =—коэфф-т лучеиспуска- 
ния абсолютно черного тела, равный 4,61; 
6, и 6,—темп-ры поверхностей, ограничива- 
ющих В. п. Подставляя в формулу соответ- 
ствующие значения, можно получить нуж- 
ные для расчетов величины К (коэфф. тепло- 


проводности) и 7. (изолирующей способно- 


сти) В.п. различ. толщины. С. Л. Прохоров. 


составил по данным 
Нуссельта диаграм- 
мы (см. фиг.), по- 
казывающие измене- 


1 
ние величин Ё и = 


В. п. в зависимости 
от их толщины, при 
чем наивыгоднейшим 
участком является 
участок от 15 до 45 
мм. Меньшие В. п. 
практически трудно 
осуществимы, а боль- 
шие дают уже зна- 
чительный коэффи- 
циент теплопровод- 
ности (около 0,07). 


1 
Следующая таблица дает величины А и г 
для различных материалов, при чем для 
воздуха дано несколько значений этих ве- 
личин в зависимости от толщины слоя. 


Таблица значений коэфф ициентов Ё 
и ИЕ для различных материалов. 


----т---407-- 


“тома. гросл. 


Изолирующие материалы Е 5 
Воздух (бесконечно тонк. слой). | 0,02 50 
Бумага ..... ан о | 0,034 29,3 
В ›здух (толщ. 15 мм) ..... 0,025 28,5 
Пробка „ие... 0,041 24.4 
Шерсть (войлок) ........ 0,042 23,8 
Шелк (очески).......... 0,045 22;2 
Хлопок (очески) ........ 0,054 18,5 
Воздух (толщ. 40 мм)... ... 0,0545 18,3 
опилки древесные . . . . ... 0,055 18,2 
Диатомова земля . , . .. ... 0,060 16,7 
Солома... еее. 0,070 14,3 
Воздух (толщ. > 100 мм). . ..| 0.070 14,3 


Г. о. видно, что часто бывает выгоднее де- 
лать несколько более тонких В. п., чем при- 
менять те или другие изолирующие слои. 
В. п. толщиной до 15 мм может считаться 
изолятором с неподвижным слоем воздуха, 


ВОЗДУШНАЯ СЕЛИТРА 


при толщине 15—45 мм—с почти неподвиж- · 
ным и, наконец, В. п. толщиной свыше 45— 
50 мм должны признаваться прослойками 
с возникающими в них конвекционными 
течениями и потому подлежащими расчету 
на общем основании. 

Лит.: Прохоров С. Л., Современное строи- 
тельство из пустотелых бетонных камней с железо- 
бетон. каркасом, М., 1926; Чаплин В. М., Куре ото- 
плезия и вептиляции, вып. 4, М., 1994. С. Бекнев. 

ВОЗДУШНАЯ СЕЛИТРА, см. Селитра. 

ВОЗДУШНАЯ СУШКА, см. Сушка. 

ВОЗДУШНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ — один из 
спосооов разделения в струе воздуха руд 
или других полезных ископаемых на состав- 
ляющие их минералы. Закон Риттингера, 
устанавливающий, что падение зерен в воде, 
с достаточной для практич. целей точностью, 
может быть принято происходящим по за- 
кону равномерного движения с постоянной 
скоростью, к В. 0. не применим благодаря 
малой плотности воздуха и способности его 
сжиматься. Вообще говоря, разность ско- 
ростей падения зерен в воздухе ощути-‘ 
ма лишь при условии уменьшения влия- 
ния ускорения силы тяжести; поэтому для 
разделения всегда применяют падение зе- 
рен в струе восходящей или горизонтальной, 
но не нисходящей. Вследствие затруднений 
при создании струи воздуха, способной под- 
нять крупные зерна руды, обработке под- 
вергается лишь мелочь; В. о. неприменимо 
для очень мелких пылевидных частиц, легко 
уносимых струей воздуха. На тех же прин- 
ципах основывается классификация 
по крупности для частиц одного и того 
же вещества и, кроме того, обеспылива- 
ние. В том или ином случае на минераль- 
ную частицу действует сила струи воздуха, 
которая может быть выражена след. ф-лой: 

ъ? 

Р = 1. у... 29 , 
где Р—сила, действующая на частицу, в хг, 
)—опытный коэфф-т, зависящий от формы 
частицы (для плоской поверхности он изме- 
няется в пределах от 1 до 3), о— скорость 
струи воздуха в м/сек, у—вес 1м? воздуха в кг 
(у =1,293 ке/м3), Е — площадь сечения части- 
цы, нормальная к направлению струи, в м?, 
9— ускорение силы тяжести. 

Под влиянием силы тяжести частица ока- 
зывает сопротивление: (=77.6, где @—вес 
частицы, Й’— объем ее, 4—уд. вес. Вслед- 
ствие этого частица будет поднята силой 


В=у-у- 07 — үу. 


(потерей в весе тела, равной весу вытеснен- 
ного им воздуха, мы пренебрегаем вслед- 
ствие ее ничтожной величины). 

Если принять, что частица имеет форму 
шара, то 


В —-_. >. — х 6. 


Для двух частиц одного и того же веще- 
ства та из них будет поднята струей воз- 
духа выше, диаметр которой меньше; имен- 
но, если частица с диаметром 4, будет под- 
нята на высоту й, а частица 4, на высо- 
ту й», то =. 

я 1 

Условие, при к-ром частицы двух разных 
минералов (диам. фи уд. вес ё и диам. 0 
и уд. вес 4) будут подняты на одинаковую 
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высоту, получится, если мы приравняем 
ускорения, получаемые этими частицами от 
силы В, зная, что В = т), где т_—масса 
тела, а /—ускорение, сообщаемое силой В: 


. ла? о? та? 
Б, = т; ло Ук. 8; 
. хра т? тр? 
В = т. ‘`` — 6 Л. 
Так как р 
. Ы 
ту 605 И "а= у, , 
то 
Е] 2 
Л = 4 `` 9 
и 


. КИ 
78 = 4 . р. $7 — 9. 
Принимая, что 7, =], получаем: 
а 
р 
т. е. диаметры частиц, поднятых струей воз- 
духа на одинаковую высоту, д. б. обратно 
пропорциональны их уд. в. Әта ф-ла весьма, 
напоминает выражение, данное Риттинге- 
ром для равнопадающих частиц, но законы 
падения тел в воздухе все же отличатся 
от законов падения тел в воде, а именно: 
падение тел в воздухе совершается с уско- 
рением, по величине немного меньшим 
9,81 м/скз, в то время как, по Риттингеру, 
в воде тела падают с постоянной ско- 
ростью. Эта формула указывает, что для 
возможности разделения частиц в струе воз- 
духа по их уд. весу необходимо произвести 
предварительную классификацию на гро- 
хотах, шкала которой не должна превосхо- 
дить указанного коэффициента, &. Последний 
всегда меньше риттингеровского коэфф-та, 
равнопадаемости 


А 
== =%, 


4 _А-Т 
&Рит. = р 5’ 


где у—уд. в. жидкости (для воды у==1), т.е. 


шкала ппедварительпой сухой классифика- | 


ции для В.о. более узкая, чем для мокрого: 


В. о. применяется главным образом для. 


обработки сухих и мелковкрапленных руд, 
ра а также · углей, для 

которых обработка в 
воде вызывает боль- 
шие потери в виде 
шлама; в особенно- 
сти В.о. может иметь 
значение в сухих, 
безводных местнос- 
тях. Воздушная клас- 
сификация по круп- 
ности осуществляет- 
ся на различных ап- 
паратах, в том числе 
на описываемом ни- 
же сепараторе Мит- 
Гота & Мооаіе(фиг.1). 
Он состоит из двух 
И концентрич. конусов 
2 Аи В, над которыми 
Фиг. 1. быстро вращается го- 
ризонтальн. диск Р. 

Руда из засыпной воронки выгружается 
на диск и здесь приобретает большую 
центробежную силу, разбрасывающую ее в 
стороны. Над этим же диском Д, в цилин- 
дрической части сепаратора, вместе с ди- 


ском вращаются лопасти вентилятора Г, со- 
здающие струю воздуха, направление ко- 
торой показано стрелками. Эта воздушная 
струя отклоняет движение частиц руды 
в зависимости от их величины, перенося 
более мелкие в наружный конус В; более 
крупные остаются во внутреннем А. Каж- 
дый конус снабжен своим выгрузочным от- 
верстием. Сепаратор имеет от 1 до 2 м в 
диам. и может обработать от 1 до 4 т руды 
в час. Для В. о. служат аппараты, кон- 
струкцией своей напоминающие отсадочные 
машины, и столы. Воздушная отсадочная ма- 
шина Гупера (Ноорег) состоит из двух ча- 
стей (см. фиг. 2): нагнетательной камеры 
А—а и наклонного отсадочного решета С; В 
нагнетательной камере помещается упругая 


Фиг. 2. 


диафрагма, получающая колебательные дви- 
жения от горизонтального вала с двумя 
эксцентриками В. Воздух из нагнетательной 
камеры поступает под решето через кла- 
пан (, препятствующий обратному движе- 
нию воздуха из-под решета, —т. о. осуще- 
ствляется лишь нагнетание. Над решетом 
из деревянных планок трапецоидального се- 
чения натянута воздухопроницаемая мате- 
рия. Под действием струи воздуха происхо- 
дит расслоение обогащаемой руды так, что 
вниз переходят более тяжелые частицы, а 
вверху собираются более легкие. Для уда- 
ления разделившихся слоев концентрата и 
пуетой породы служат два ряда, нижний и 
верхний, направляющих пластинок, которые 
образуют между собой некоторый угол и 
поставлены в диагональном направлении к 
раме отсадочного решета; поэтому матери- 
ал, который скапливается в нижнем слое, 
идет в одну сторону, находящийся в верх- 
нем слоев лругую и затем выгружается 
по жолобу Ё, разделенному на две части. 
Регулировка действия отсадочной машины 
Гупера достигается как изменением силы 
струи воздуха, так и угла наклона решета. 
Обогащаемая руда не д. б. крупнее 2 мм 
и требует предварительной детальной клас- 
сификации по крупности. Для обработки бо- 
лее крупного материала число колебаний 
диафрагмы берут 350 в минуту, более мел- 
кого —450. Производительность этой отса- 
дочной машины составляет 9 — 16 тв 24 ч., 
требуемая мощность двигателя 11/, —& Р. 

Стол Би Йоп (фиг. З и 4) находит приме- 
нение гл. обр. для обогащения угля. Прин- 
цип действия его основан на раселоении 
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материала в струе воздуха, поступающе- 
го снизу через воздухопроницаемую мате- 
рию, образующую деку стола, и на исполь- 
зовании различия в трении минеральных 
частиц о поверхность стола для направле- 
ния расслоившегося материала в разные 


Фиг. 3. 


стороны. Стол имеет форму У и снабжен 
образующими борозды нарифлениями, глу- 


биной 5—2 мм; нарифления установлены · 


на расстоянии 25—150 мм друг от друга. 
Поверхность стола покрывается двумя сет- 
ками: нижняя с отверстиями от 3 до 0,8 мм 
и верхняя—25 мм. Стол получает от при- 


водного механизма Л качания в продольном · 


направлении, которые способствуют пере- 
движению частиц более тяжелого минера- 
ла, обладающих большим трением, в том же 


направлении. Более легкие частицы, занима- 


ющие верхнее положение, вследствие на- 
клона стола в поперечном направлении, 


Фиг. 4. 


выгружаются сбоку. Обрабатываемый уголь 
предварительно детально классифицируют 
по крупности на грохотах и из него извле- 
кают всю пыль. Уголь загрузкается через 
воронку, находящуюся в части стола 4, и 
обогащенным выгружается по бортам В; по- 
лупродукт и пустая порода получаются че- 
рез разветвления стола в частях О. Про- 
изводительность этих столов превосходит 
производительность гидравлических и со- 
ставляет для угля крупностью от5 до #,5 см 
около 60—70 т в час, а для угля крупно- 
стью меньше 1,5 мм- от 20 до 25 т в час. 
Лит: Корзухин И., Механическая обработ- 
ка (обогащение) полезных ископаемых, Петербург, 
1908; Чечотт Г. О., Обогащение полезных исно- 
паемых, вып. 1, 2 и 3, Ленинград, 1994—95; БВ і- 
Оте Югеѕѕіп=, у. 9, М. Ү., 1908; 
ісһагӣзѕ В. Н., Госке С. Е. апі Огау 
Т,., А Техі-роок о? Оге Ютеѕѕіпе, Мех Уотк, 1995; 
Зесвеппет Н. опа Јопезії Е., Іеһгриасћ дег 
Ег2- ора $їеіпкорепацѓегеіімра, Іеір2іс, 1913; «Со]- 
Негу Соагӣіар», Іопӣоп, 1927, Тшу; ТаввагіА., 
Напвароок ої Оге Югеѕѕіпо, М. Ү., 1997. П. Лященко. 


ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, род отопле- 
ния, при котором теплоносителем является 
нагретый воздух, отдающий сообщенную 
ему теплоту непосредственно воздуху ота- 
пливаемого помещения путем смешения с 
ним. Различают два вида В. о.: местное 
и центральное. В первом случае на- 
гревание воздуха для отопления произво- 
дится для каждого помещения в отдельности 


на 


в самих помещениях или вне их; нагретый 
воздух подается по коротким воздуховодам; 
во втором случае нагревание воздуха произ- 
водится для целого ряда помещений одного 
здания (редко нескольких) одновременно 
в одном центральном месте. Центральное 
воздушное отопление разделяется, в зависи- 
мости от способа, передачи нагретого возду- 
ха отдельным помещениям, на отопление с 
естественной циркуляцией, основанной на 
разности {° нагретого и охлажденного воз- 
духа, и с побудительной циркуляцией, 
производимой при помощи механического 
двигателя---вентилятора, крыльчатого или 
пентробежного. Далее, по роду источника, 
получения теплоты, различают: огневоздуш- 
ное (известное под наименованием «духо- 
вого»), водо- и паро-воздушное отопление, 
а также В. о. с использованием теплоты от- 
работанного пара и отходящих газов. На- 
конец, различают еще отопление свежим 
воздухом без возврата его после охлажде- 
ния в камеру его первоначального нагрева- 
ния, с возвратом, или с обратной циркуля- 
цией воздуха, и смешанное В. о. 
Местное отопление бывает канальное и 
калориферное. а) Канальное В. 0., или 
отопление боровами (если каналы кирпич- 
ные), применяемое исключительно для ото- 
пления оранжерей, относится к огне-воз- 
душному отоплению и состоит главным об- 
разом из топки, дымовых каналов для от- 
дачи отапливаемому помещению теплоты и 
дымовой трубы. У основания трубы, в це- 
лях получения лучшей тяги, обычно устра- 
ивают подтопок для прогревания трубы пе- 
ред началом топки после перерыва; при 
длинных дымовых каналах подтопок необ- 
ходим. Топку располагают в углублении 
и снабжают колосниковой решеткой, а для 
продолжительной топки устраивают шахту 
для загрузки топлива. Дымовые каналы 
(один или несколько) бывают кирпичные 
или железные; их прокладывают с подъе- 
мом к дымовой трубе в 0,02, при чем кир- 
пичные трубы прокладывают над полом для 


лучшей теплоотдачи, железные же—под 
полом, но с решеткой в полу для циркуля- 
ции воздуха. На фиг. 1 представлена, топ- 
ка с колосниковой решеткой и с железны- 
ми лымовыми каналами (размеры в мм). 
Темп-ра газов при выходе из дымовой трубы 
должна быть не менее 200° для обеспече- 
ния тяги. Теплопередачу с 1 м? дымовых ка- 
налов в 1 час можно принять: для кирпич- 
ных каналов 800—1 000 Са], для ребристых 
чугунных труб 1 100—1 200 Са], для желез- 
ных гладких труб —1 500 Са]. Длину одного 
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дымового канала делать более 35 п. м не 
рекомендуется во избежание слабой тяги; 
если по расчетам отопления помещения тре- 
буется большая длина, то берут несколь- 
ко каналов. Канальное отопление имеет сле- 
дующие недостатки: опасность в пожарном 
‚отношении и возможность проникания дыма 
в помещение при наличии щели в кладке, 
трудность регулирования нагрева, негигие- 
ничность при железных трубах вследствие 
осаждения и пригорания пыли на чрез- 
мерно нагретых поверхностях, перегревание 
воздуха и неэкономичность (малый кпд). 

б) Калориферное В. о. относится к 
паро- или к водо-воздушному отоплению и 
состоит из системы труб или пластинок 
(калорифера) и вентилятора, приводимого 
в движение от трансмиссии или непосред- 
ственно электромотором. Калориферы рас- 
полагают внутри или вне отапливаемых по- 
мешений; средой, передающей тепло воз- 
духу, служат пар или вода, подводимые к 
калориферам; воздух прогоняется вентиля- 
торами через калориферы, где он нагревает- 
ся, и затем направляется для обогревания 
помещений. При отоплении свежим воздухом 
последний забирается снаружи; это обычно 
имеет место при одновременном устройстве 
отопления и вентиляции помещений; в тех 
случаях, когда вентиляции не требуется, 
применяется циркуляционное отопле- 
ние, при к-ром воздух из помещения посту- 
пает обратно в калорифер для нагрева. Прак- 
тикуется также смешанное отопление, когда, 
при отсутствии сильной порчи воздуха в по- 
мещении, часть его.возвращается к калори- 
феру с добавлением к нему свежего воздуха. 
Калориферное местное В. о. применяется 
для обособленных помещений и в послед- 
нее время получило большое распростране- 
ние для отопления больших фабрично-за- 
водских помещений (сборочные мастерские, 
фабричные рабочие залы, гаражи, котель- 
ные цехи, паровозные депо, вагонные ма- 
стерские и т. п.). В этих случаях нагрева- 
телями являются б. ч. пластинчатые кало- 
риферы системы проф. Юнкерса различных 
конструкций, при чем обыкновенно нагре- 
вающей средой является пар. При расчете 


местного калориферного воздутного отоп- 
ления начальная ё? свежего воздуха при- 


нимается равной низшей наружной Г в дан- 
ной местности; нагревание воздуха в кало- 
рифере производится до 40—50°. К досто- 
инствам этого рода отопления относятся: 
легкость регулирования, гигиеничность и 
возможность вентилирования помещений при 
отоплении свежим воздухом, избыток да- 
вления в помещениях, гарантирующий от 
сквозняков, быстрый нагрев помещений; к 
недостаткам его следует отнести высокие 
эксплоатационные расходы, в особенности 
при отоплении свежим воздухом. 

При центральном огне-воздушном 
отоплении с естественной циркуляцией воз- 
духа («духовое» отопление) нагревательная 
камера с калорифером, нагреваемым непо- 
средственно дымовыми газами от сжигаемо- 
го топлива, помещается в подвальном поме- 
щении; к калориферу подводится свежий 
наружный воздух и после нагревания посту- 
пает через кирпичные жаровые каналы в 


отапливаемые помещения. Калориферами 
служат чугунные и железные нагреватели 
или же кирпичные с дымовыми и воздуш- 
ными каналами. Первые называются кало- 
риферами малой, вторые—болышой теплоем- 
кости. На фиг. 2 (размеры в мм) показан 
калорифер малой емкости системы Кори: 
а—затрузочная воронка, б—колосниковая 
решетка, в— отверстия, расположенные по 
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Фиг. 2. 


полукругу, г-ребра. При отоплении све- 
жим воздухом теплоотдача калориферов с 
1 м? в 1 ч. принимается: для чугунных реб- 
ристых калориферов 1200—1500 Са], для 
чугун. и железн. гладких 1 500—2 000 Са1, 
для кирпичных 220 — 440 Са]; при цирку- 
ляционном отоплении теплоотдача, берется, 
как при обыкновенных нагревательных при- 
борах в помещениях. Преимущества этого 
вида отопления: незначительная первона- 
чальная стоимость, дешевая эксплоатация, 
отсутствие нагревательных приборов в по- 
мещениях, одновременная с отоплением вен- 
тиляция помещений, простота ремонта. Не- 
достатками его являются: зависимость от 
температурных условий наружного воздуха. 
и ветра, невозможность правильного регу- 
лирования и распределения доставляемой 
теплоты по отдельным помещениям, чрез- 
мерно высокая температура нагревательной 
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поверхности и негигиеничность. Этот способ 
В.о. применялся прежде в России для отоп- 
ления общественных зданий; теперь он все 
более и более вытесняется паровым и водя- 
ным отоплением. При паро- и водо-воздуш- 
ном отоплении применяются различные ти- 
пы калориферов. При естественной циркуля- 
ции воздуха имеются те же недостатки, что 
и выше, кроме негигиеничности. Поэтому 
позднее стали применять побудительную 
циркуляцию воздуха, устранив зависимость 
В. о. от температурных условий наруж- 
ного воздуха и ветра. В настоящее время 
такой способ отопления применяется также 
редко, и принцип его используется для 
целей вентилирования помещений, для подо- 
гревания наружного воздуха до Ё помеще- 
ний. В последнее время центральное В. о. 
стали опять применять для отопления не- 
больших домов-особняков. 

При расчете В. о. различают два случая: 
1) задана РК нагретого воздуха, и нужно 
определить количество доставляемото в ота- 
пливаемое помещение воздуха; $2) задано 
количество доставляемого воздуха (отопле- 
ние с вентиляцией), а Г воздуха не указа- 
на. В первом случае применяется формула: 


_ М.а+а0 
Г = 0,306 -(1,— 0) ° 


где ѓ, количество доставляемого воздуха в 
м/ч, количество доставляемой им теп- 
лоты в Са]/ч., $, — темп-ра нагретого воздуха, 
{первоначальная темп-ра отапливаемого 


і 
помещения, & = = — коэфф-т расширения 


воздуха, 0,306--количество теплоты, необхо- 
димое для нагревания 1 м? воздуха на 1°. 
Во втором случае, при заданном обмене воз- 
духа в помещении, определяется ѓ°, до к-рой 
д.б.нагрето это количество воздуха, из ф-лы: 
Ү.(1 + 81) 
ъ= 0,306: Г, Е. 


Размеры каналов определяются по формуле: 


І. 
Е = 3 600-0' 
где Н сечение канала в м?, р-——скорость 
воздуха в м/ск. Сопротивление каналов рас- 
считывается по формуле: 


РЕН У(Е+ 9), 


где Р означает требуемый напор в кг/м? или 
в мм водяного столба, у—уд. вес воздуха, 
9 — ускорение силы тяжести = 9,81 м/ек?, 
Е — сопротивление трения воздуха, &— ко- 
эффициент местных сопротивлений (колен, 
ответвлений и т. п.). Требуемая мощность 
вентилятора: 
І.Р 


А = (14 91):3 600-75-19 №, 


где —кпд вентилятора (0,3—0,6). Расчет 
остальных величин В. о.—ем. Вентиляция. 
В настоящее время воздушное отопление, 
связанное с вентиляцией, начинает находить 
широкое применение при использовании те- 
плоты отработанного пара и отходящих га- 
зов (при котельных установках, производ- 
ственных аппаратах и пр.) путем примене- 
ния специально сконструированных аппа- 


ратов (см. Экономайзер и Теплоуловитель). 
Лит.: см. Водяное отопление. Н. Декатов. 


ВОЗДУШНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ предста- 
вляют устаповку на определенной высоте 
каких-либо препятствий, имеющих доста- 
точное сопротивление и разрушительное 
действие, чтобы сбить или повредить непри- 
ятельский самолет, налетевший на подоб- 
ное препятствие. Заграждения устанавли- 
вались в виде проволочных сетей различ- 
ного устройства путем подъема и поддер- 
живания их в воздухе воздушными змеями 
и привязными аэростатами или посредст- 
вом сбрасывания с самолета проволочных 
сетей с поддерживающими их парашпота- 
ми. Подобные заграждения применялись во 
время войны 1914—1918 гг. в целом ряде 
районов, в центрах, имеющих большое про- 
мышленное значение, и состояли из отдель- 
ных или спаренных аэростатов, поднимав- 
шихся на интервалах в 150 м один от дру- 
гого на высоту 3000 м. Скорость подъема, 
была доведена, до 10 м. 

Лит.: Воздушный справочник, т. 1 и 9, Москва, 
1995—26; Арндт Г., Воздушная война, Москва, 


1925; Бородачев н., Тактика воздушной обо- 
роны, Москва, 1996. 


ВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ, см. Насосы. 

ВОЗДУШНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ, воз- 
душные экономайзеры, используют 
тепло уходящих дымовых газов для нагре- 
вания воздуха. В нагретом состоянии воз- 
дух подается в топку котла, а иногда 
используется для целей сушки, отопления 
или вентиляции помещений. Воздушные 
подогреватели применяются главным обра- 
зом в котельных установках. 

Система включения В. п. в комбинацию 
отдельных элементов установки определяет- 
ся в зависимости от условий данного кон- 
кретного случая. Встречаются установки, в 
которых В. п. включаются после водяного 
экономайзера или между котлом и водяным 
экономайзером. При наличии питательной 
воды с высокой #° ставят иногда только 
один В. п. При наличии В. п. естественная 
тяга бывает недостаточна, поэтому дымовые 
газы забираются из борова и выводятся в ды- 
мовую трубу при помощи дымососа. Почти 
всегда В. п. делают с обводным каналом-— 
с тем, чтобы в случае надобности часть газов, 
а иногда и все газы, можно было пропустить 
мимо воздушного подогревателя. 

Установка В. п. дает значительные выго- 
ды. Уменьшается потеря тепла с уходящими 
газами, к-рая, при неблагоприятных усло- 
виях, без В. п. составляет 20—25 9% от об- 
щего количества тепла, внесенного в топку 
горящим топливом. Отнимая тепло от газов 
на низком -ном уровне за котлом или за 
водяным экономайзером, В. п. отдает его 
с подогретым воздухом на высоком #°-ном 
уровне в топке, благодаря чему использо- 
вание тепла, всей котельной установкой улуч- 
шается. В современных паротурбинных уста- 
новках высокая ѓ° уходящих газов стано- 
вится нормальным явлением вследствие по- 
вышения паронапряжения котлов; поэтому 
установка В. п., уменьшающая потери тепла 
с уходящими газами, дает существенное 
повышение экономичности. Введение в топку 
горячего, а не холодного. воздуха, несомнен- 
но улучшает и ускоряет процесс сгорания 
топлива, так как горячий воздух, прохо- 
дя через слой топлива, улучшает подсушку 
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влажного угля, способствует более быстрому 
нагреву топлива до {° его воспламенения, 
дает возможность уменьшить избыток воз- 
духа и потери в очаговых остатках; все это 
значительно увеличивает паропроизводи- 
тельность котла и улучшает его кпд. 

Особенно важное значение В. п. приобре- 
тает при сжигании низкосортных влажных 
топлив (как, например, подмосковный уголь, 
торф), неспособных развить в топке необхо- 
димую для удовлетворительного горения Г, 
а также для топлива с малым выходом лету- 
чих веществ (как, например, антрацитовый 
штыб), т. е. трудно воспламеняющегося. В 
этих случаях В. п., позволяющий осуще- 
ствить т. н. горячее дутье под колос- 
никовую или цепную решетку или зке в го- 
релки с угольным порошком при пылевид- 
ном сжигании безусловно необходим. Ма- 
ксимальный предел {° нагрева воздуха за- 
висит от ряда условий, напр.: от ѓ° колосни- 
ковой или цепной решетки, к-рая не должна 
перегреваться, от ѓ° топочного пространства, 
от сорта и качества топлива и ѓ° слоя топли- 
ва на решетке, ѓһл. золы и от экономич. вы- 
годности увеличепия поверхности В. п., 
определяемой на основании цен на топливо 
и стоимости 1 м? поверхности нагрева В. п. 
Обычно ї° горячего дутья не превышает 
150—180°, но в нек-рых случаях она м. б. 
доведена до 200—250° и выше, напр. при 
сжигании угольного порошка, полученного 
из влажного антрацитового штыба. 

Для изготовления В. п. применяют гл. 
обр. железо и чугун и реже кирпич. По кон- 
струкции наиболее распространенными явля- 
ются пластинчатые и трубчатые В. п., при 
чем пластинчатые более компактны, удобны 
для размещения и дешевле трубчатых. Ка- 
ждая из этих систем представляет собою 
ряд каналов той или иной формы и размера, 
по которым в большинстве случаев прохо- 
дят горячие газы; между каналами проходит 
воздух, при чем выгодно устанавливать 
направление движения газа и воздуха по 
противотоку. 

Включение в котельную установку В. п. 
вызывает необходимость постановки не толь- 
ко дымососа для газов, но и вентилято- 
ра для воздуха, при чем вентилятор м. б. 
усгановлен как до В. п., так и после не- 
го. В первом случае вентилятор нагнетает 
холодный воздух в В. п., а во втором случае 
засасывает нагретый воздух из В. п. Как 
тот, тік и другой способ имеют свои преиму- 
щества и недостатки: в первом случае вся 


система находится под более значительным . 


напором, что вызывает утечку подогретого 
воздуха через все неплотности, а во втором— 
‚требуется вентилятор с большей подачей и 
большим расходом энергии. Коэфф. тепло- 
передачи В. п., при одном и том же объеме 
и {° газов, увеличивается с увеличением 
скорости движения газов; поэтому выгодно 
уменьшать диаметр труб или сближать от- 
дельные пластины В. п. с тем, чтобы довести 
скорость движения газов и воздуха до 8— 
10 м/ск и выше. Предел увеличению скоро- 
сти ставится сопротивлением системы про- 
ходу газов и воздуха, к-рое возрастает про- 
порциопально квадрату скорости движения. 
Повышение же сопротивлений требует зна- 


чительного увеличения затрат электроэнер- 
гии на дымосос и вентилятор, поэтому по- 
вышение скоростей как газов, так и возду- 
ха выше определенного предела невыгодно. 

На фиг. 1 показана 
в виде примера рас- „а 
пространенная кон- 
струкция пластиича- 
того В. п. системы 
Стуртеван. 

Оригинальной яв-, 
ляется конструкция 
‚металлич. В. п. сист. 8 
Юнгстрема (фиг. 2). 


Цилиндрич. кожух 
прибора разделен по 
длине оси на три 


части; в средней по- 
мещается медленно 
вращающийся ротор 
В, состоящий из ря- 
да секторов; каждый 
сектор состоит из на- 
гревательных элементов, выполненных из 
гофрированных стальных листов с проклад- 
кой между ними гладких листов. Верхняя 
и нижняя цилиндрич. части воздушного по- 
догревателя разделены перегородками № и 
Е на четыре камеры А, В,С, Р.'Топочные газы 


Фиг. 1. 


Фиг. 2. 


из котла поступают в камеру С, проходят 
через расположенную над камерой С часть 
ротора, отдавая нагревательным элементам 
свое тепло, проходят в камеру А и венти- 
лятором @ выводятся в дымовую трубу. 
Воздух засасывается вептилятором Н в ка- 
меру В, проходит через нагретые каналы ро- 
тора, нагревается и через камеру В по тру- 
бопроводу идет в топку. Для того, чтобы 
не происходило смешивания воздуха с га- 
зами, перегородки Е и Г сконструированы 
так, что они дают перекрышку для двух со- 
седних секторов ротора. Скорость вращения 
ротора устанавливается с таким расчетом 
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чтобы проходящий воздух совершенно охла- 
дил нагретые элементы ротора к моменту, 
когда они вновь вступают в камеру В ци- 


линдра с горячими газами. 

Лит.: Белоножнкин А. И., Подогреватель 
воздуха Ф. Юнгстрема, «Вестник металлопромышл.», 
Москва, 1924, 4—6; Бутаков И. Н., Воздушные 
зкономайзеры и водоподогрев промежут. паром, Мос- 
ква, 1927; Гумц В., Подогрев воздуха в котельных 
установках, Л., 1998; Рамзин Л. К., Козлин- 
ский Г. Ю. и Нови Ю. О., «Изв. Теплотехнич. 
ин-та», М., 1925, 5—7; Шефтель А. И., Воздуш- 
ные экономайзеры, «Вестн. Моск. об-ва тех. надзора» 
(6. «Тепло и сила»), Москва, 1925,7; ВогжтіскЕ К., 
ріе Ведение а. АБсаззре1зеаззегуогу &гтпегѕз а. д. 
Гиѓіегһіїзегѕз Г@г а. пеозеійісһеп НосһагискКезве], 
«ріе М№агте», Вег]іп, 1928, 4, р. 64; Еіпска Е., 
Егїаһгопсеп тії Ілѓеѓһіёлег, ірідет, 
1925, 1, р. 2; НаКапзоп и. Дапаег Н., Тет- 
регаїџгеп опа \Уаггтпеалѕпиідопе іп ешеш Рабуог- 
уагшег, «2.4. УРТь, 1926, В. 70, р. 471; Н па1ег, 
Вемегіцпе аег Іиѓіуогудгтипеє Бег Гатшр!Кезве]- 
Темегопееп, «Атсһіу йг М7 агтпечуігіѕсһаѓі», 1995, Н. І; 
&сршо11ег О. Н., Жогуігтипе а. Жетгргеппопез- 
№4, 1р10., 1995, Н. УІ, р. 153; Ѕсһо12 В., О 


Уогуагтшипа 4. УегЬтеппипа: и! реі Рапрѓкеѕѕе1п, . 


«Ре Ұагте», 1925, 52. р. 660; У\/1+12 Н. Е., Піе 
ТиНегь тег, 1614., 1995. 44, р. 553; С1агке, Аг 
Ргеһеаїегѕ, «Месһапіса! Епвіпеегіпе», Баѕіоп, 1925, 
у. 47, 3; РипКк М. Е., Сотрагаііуе Регѓіогтапсе 
оѓ Ат Ргеһеаїегѕ, 1Ъ14а., 1926. у. 48, 6; КипК М. Е., 
А Мех Туре ої Ал Ргеһеаїегѕ, «Епұсіпеегіпе», І,., 
1926, у. 199, 14. А. Мороз, Ю. Новк. 

ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ, аппарат для полу- 
чения силы тяги в воздухе за счет создания 
в этой среде нек-рого количества движения 
в ограниченной струе. Винт является почти 
единственным в настоящее время аппаратом, 
применяемым в области воздухоплавания и 
авиации. 

Простейшим типом воздушного винта, 
может служить т. н. геометрический винт, 
опорная поверхность которого представляет 
собою математическ. винтовую поверхность 
(см.). Из этой поверхности вырезают толь- 
ко часть, представляющую собою т.н. ло- 
пасть винта, укрепленную в ступице; 
ступица надевается на втулку, скрепленную 
с валом, вращающим В. в. Для восприня- 
тия получающихся на лопасти усилий их де- 
лают известной толщины и в сечении подоб- 
ными крылообразным контурам. Чаще все- 
го В. в. имеет 2 лопасти, реже—3 и 4. Мате- 
риалом для изготовления лопастей служат 
сталь, легкие сплавы и дерево. Наиболее 
распространенными являются деревянные 
В. в., но в последнее время получают рас- 


пространение металлические винты, кото- . 


рые бывают двух типов: сплошные, из 
одного’куска металла (дуралюминия), и по- 
лые, из листового металла, с заваренными 
или склепанными швами и внутренними 
диафрагмами. В последнем случае лопасти 
приклепываются к ступице или приверты- 
ваются при помощи муфты. Иногда сама 
ступица служит втулкой и надевается пря- 
мо на вал мотора. 

Параметры, определяющие геометрич. раз- 
меры В.в., называются его геометрич. 
характеристиками. Главной. геоме- 
трич. характеристикой винта является его 
диаметр ШО. В авиации величина диамет- 
ра винтов обычно заключается между 2 и 
З м. Другой геометрической характеристи- 
кой В. в, является шаг. Шагом винтовой 
поверхности называется проекция (на ось) 
пути точки, двигающейся по этой поверхно- 
сти на неизменном расстоянии от оси, за 
один оборот. Поверхность воздушного винта 


1922, 50,. 


обычно отличается от винтовой поверхно- 
сти тем, что сечения лопастей плоскостями, 
касательными к соосным винту цилиндрам, 
имеют форму, применяемую в крыльях аэро- 
плана (см. Аэродинамика), которые иногда 
делаются вогнутыми; следовательно, можно 


ма радиусе т 


Ф (гам маслата сечетит гогасти) 


Фиг. 1. 


говорить лишь о том, что сечения лопастей 
будут касаться соответствующей винтовой 
линии. Таким образом в каждом сечении 
лопасти можно найти соответствующий это- 
му сечению шаг винта, который будет через 
угол ф наклона лопасти выражаться равен- 
ством (фиг. 1): Н= ®л" іб ф. 

Если каждое сечение лопасти В. в. ка- 
сается одной и той же винтовой поверхно- 
сти, То такие винты называются винтами с 
постоянным шагом, так как значе- 
ние шага в каждом сечении лопасти остается 
постоянным; если в каждом сечении лопасти 
значение шага разное, то такие винты на- 


зываются винтами с переменным ша- 
гом. Закон изменения шага по лопасти 
зависит от конструкции винта; обычно от 
ступицы шаг винта 
увеличивается, до- и ^^ 
стигает своего наи- 
большего значения 4 

и к концу лопасти 

уменьшается (фиг.. 

2). Для удобства о 2 &,% м № 
сравнения В. в. с Фир. 9 
переменным шагом 4 

их характеризуют так наз. условным 
шагом, к-рый вычисляется в сечении на 
радиусе 0,75 В, где В радиус винта. Для 
удобства расчетов и обозначений очень ча- 
сто воздушный винт характеризуют отно- 
сительным шагом й, относя величину 
абсолютного шага к диаметру данного воз- 
душного винта, т.е. А = Н. 

Правыми называются В. в., вращаю- 
щиеся по стрелке часов, если смотреть по 
направлению движения, левыми же— 
вращающиеся против часовой стрелки. В. в., 
установленный спереди самолета, называет- 
ся тянущим, при установке же сзади, 
за крыльями (вернее, за мотором), — то л- 
кающи м. Для обычных авиационных мо- 
торов, имеющих правое вращение, тянущие 
В. в. будут правого вращения, а толкаю- 
щие—-левого. 

Другим элементом, характеризующим гео- 
метрич. формы винта, является ширина 
лопасти. Обычно форма лопасти такова, 
что ширина ее по радиусу переменна. Для 
сравнения подобных по форме винтов опре- 
деляют относительную ширину лопасти, яв- 
ляющуюся отношением наибольшей ширины 
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ъ= р.* Размеры ступи- 


цы задаются по втулке данного мотора, к 
которому предназначается воздушный винт. 

Перечисленные геометрич. характеристи- 
ки определяют только общий характер В. в., 
более же полно его форма определяется по- 
мощью чертежа, на к-ром нанесены не толь- 
ко общие формы, но также и величина и фор- 
ма сечений. В воздушных винтах лопасть 
вычерчивают в двух проекциях и на одной 
проекции, представляющей вид винта с его 
рабочей стороны, наносят сечения под уг- 
лом, равным углу наклона лопастей. Обычно 

' 


к диаметру, т. е. 


 Сгиелие ВВ. 


Сеуелив А 


Хааметр 
| 


Сеувиие СС 


между шагом винта и поступью называется 
абсолютным скольжением: 
5 =Н-Н,. 

Обычно рассматривается не абсолютное, а 
относительное скольжение, от- 
несенное к шагу винта, т.е. 

Н-На _ |_ На 

Нн = Н’ 
к-рое дается в процентах. В зависимости от 
типа аэроплана скольжение меняется в до- 
вольно широких пределах, начиная от отри- 
цательного скольжения в несколько процен- 


$ = 


тов до 40—50 % у тихоходных аэропланов. 


1 
Радиус —————ә) 
с 2 


Палравленив тяга битта 


Сетелие 00 Сечение ЕЁ Сечение ЕР 


Фиг. 3. 


каждую лопасть делят на пять или десять 
частей и радиусы взятых сечений выража- 
ют в относительных единицах; это отноше- 


т 
ние В называется относительным радиусом 


и обозначается 7. Так. обр. эти относитель- 
ные радиусы могут служить также вместо 
номеров сечений. Так как В. в. имеют срав- 
нительно узкие лопасти, то на чертеже обыч- 
но наносят сечения плоскостью, касательной 
к данному соосному цилиндру с относитель- 
ным радиусом 7, которые и вводят при тео- 
ретических расчетах. 

Если представить себе винт ввинчиваю- 
щимся в воздух, как в твердую гайку, то за, 
один оборот он продвинется на расстояние, 
равное шагу Н. Однако, вследствие подат- 
ливости воздуха, винт за один оборот прой- 
дет меньший путь. Если через У обозначить 
скорость движения В. в., а через п, —чи- 


сло его оборотов в секунду, то за один обо- 


У 
рот он продвинется на расстояние Н, = п; 


называемое постулью винта. Разность 


* В настоящей статье буквы, набранные жирным 
шрифтом, не обозначают векторов. 


Если двигать винт со скоростью шага, 
то направление движения каждого сечения 
(в случае винта с постоянным щагом) совпа- 
дет с хордой сечений, т. е. угол атаки се- 
чения будет равен нулю; однако такое сече- 
ние все же будет иметь нек-рую подъемную 
силу, проекция которой на ось В. в. соста- 
вит некоторую тягу, и лишь при некото- 
ром отрицательном угле атаки эта проекция 
будет равна нулю. 

Путь, пройденный винтом за один оборот 
при нулевой тяге, называется динамиче- 
ским шагом винта На. Относя сколь- 
жение к динамич. шагу, получим дина- 
мическое скольжение: 

—1— На 
88 = На 

Динамический шаг всегда больше гео- 
метрического. Скольжение и динамический: 
шаг применяются в качестве характеристик 
при расчетах воздушного винта, сравнитель- 
но редко. Относя поступь к диаметру винта, 
получаем относительную поступь 
А= 5р ‚ которая играет довольно видную 
роль при расчете винтов. 
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При вращении В. в., на которое тратит- 
ся некоторая мощность 7' (кгм/ск), создается 
сила тяги. Если при этом В. в. движется 
со скоростью У (м/сек), то он, следовательно, 
отдает полезную мощность Т,, равную про- 
изведению силы тяги на скорость, т. е. 
Т= Р.У. Полезная мощность всегда бывает 
меньше затрачиваемой на вращение, т. е. 
поглощаемой, т. к. при превращении энер- 
гии имеются нек-рые потери—трение, вихре- 
образование и потери в отходящей струе. 
Отношение у полезной мощности к затра- 
ченной называется кпд В. в., т. е. 


Т Р-У : 
1 = СЫ = т (1) 
Т. о. тяга винта м. б. выражена так: 
т.т 


Если М№ мощность, поглощаемая В. в. 
(в №), то тяга в кг выразится так: 


Р = 11018, (27) 

Надо ·заметить, что кпд винта меняется 
с изменением скорости. При поступательной 
скорости равной нулю, у также равен ну- 
лю (фиг. 4); поэтому эта ф-ла при У=0 да- 
ғ ет неопределенность. 


є 
* В. в., работающий 
без поступательной 
02; 0 # скорости, называют 
работающим на 
месте, в отличие 


& от гребного вин- 
та, имеющего посту- 
пательную скорость 
У. Для проверки тео- 
рий винта, а также 
для составления диа- 
грамм, по которым можно было бы под- 
бирать винты, производят испытания 
воздушного винта, разделяющиеся на две 
категории: испытание моделей и испы- 
тание в натуру. Как и при испытании 
крыльев, в настоящее время наиболее рас- 
пространенным способом является испыта- 
ние моделей В. в. в аэродинамической трубе. 
Испытание В. в. в натуру на аэроплане про- 
изводится как при помощи некоторых ис- 
кусственных методов, так и при помощи ди- 
намометрической втулки (см.), которая дает 
возможность находить в полете силу тяги 
и вращающий момент. При испытании мо- 
дели последняя помещается в аэродинамиче- 
скую трубу, при чем измеряются мощность, 
потребляемая на вращение, тяга, скорость 
потока и число оборотов винта; число обо- 
ротов дают примерно такое, чтобы характе- 
ристика опыта (см. Аэродинамика) сохра- 
нялась б. или м. одинаковой, как и в боль- 
шом винте. При этом необходимо вывести те 
зависимости, которые имеют место при пе- 
реходе от модели к натуре, т. е. выяснить 
закон подобия. Для перехода от мо- 
дели к натуре необходимо, чтобы соотноше- 
ние скоростей поступательной У и окруж- 
ной О на соответствующих радиусах по- 
добных винтов было одно и то же, т. е. 


У 
77 = Сопзі. Окружная скорость на всех ра- 


диусах пропорциональна окружной скоро- 
сти на конце лопасти: 


И = 2” Ви.. 


Фиг. 4. 


Таким образ. необходимо соблюсти условие 


<< 
| 


или 


т.е. при переходе от одного винта, к другому, 
ему подобному, необходимо, чтобы относи- 
тельная поступь была одна и та же. Для 
охарактеризования работы подобных винтов 
служат т.н. формулы подобия, кото- 
рые выводятся на основании правила одно- 
родности формул механики и имеют вид: 
для тяги 

Р = сои? 0; (3) 
для мощности 

Т = Вонё 5. (4) 
Здесь коэфф-ты ски В называются коэф фи- 
циентами тяги и мощности вин- 
та и зависят от относительной поступи 


А= У. Подставив в ф-лу кпд (1) значение 


пр 
входящих величин по ф-лам (3) и (4), имеем: 
Р.у а, 
= р = А. Ө 


Коэффициенты «&, В и п, нанесенные на 
диаграмму в зависимости от А, дают полную 
картину действия данного винта (фиг. 4). 
В некоторых случаях вместо мощности, по- 
требной на вращение винта, рассматривают 
вращающий момент М, через который мощ- 
ность выражается следующим образом: 


Т= М-.9 = М.2лн,, 


где %——угловая скорость вращения винта. 
Ф-ла подобия для момента будет иметь вид: 


= апа = 08°; 
здесь и называется ксэффициентом момента 
и выражается равенством: 


Иногда пользуются еще другой формой 
характеристики, вводя в ф-лы не число обо- 
ротов, а поступательную скорость 7, именно: 


Р=а,-0. 0. У? 


Т — В, -0. 0. Уз. 
Но эти формулы не так удобны для поль- 
зования, как первые. 

Наиболее простой формой подбора В. в: 
к самолету является подбор их по моде- 
лям, испытанным в аэродинамической тру- 
бе. Для наиболее рационального выбора сле- 
дует иметь возможно большее число испыта- 
ний различных винтов. Это приводит к сис- 
тематич. испытанию т. н. семейств винтов, 
т.е. ряда винтов, в которых изменяется ка- 
кой-нибудь один параметр. Обычно за такой 
параметр принимают шаг винта,—тогда, в се- 
мействе будут винты, сходные по своим фор- 
мам, но имеющие разные шаги. Если шаг 
данного семейства по лопасти переменный, 
то для каждого винта семейства шаг изме- 
няется на каждом сечении лопасти пропор- 
ционально. Для общности диаграмм за пара- 
метр семейства принимают обычно относи- 
тельный шаг №. Характеристику всего се- 
мейства наносят на диаграмму в виде сетки, 
поперечные линии которой будут относиться 


И 
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к одинаковым кпд. По такой сетке можно 
подбирать В. в. следующим образом. Имея 
задание подобрать винт с мощностью мотора 


ЕЕЕ 


ё е. 
и РУУ 
ИХ 
аи нь © 
Е. 


ЕЕ 
ЛУЫ а 
ии 
ара АБ 
18 


ае ы 


паке 
47 02 03 05 05 06 0708 0910 17 12 ІУ 14 15 16 17 {8 
Фиг 5. 


№ ТР, диаметром Ш м, числом об/м. п при 
скорости У м/ск, мы можем найти значения 
ТМ У. 

= ар И А = „р; По диаграмме (фиг. 5) 
можно найти определенную точку, соответ- 
ствующую винту (с определенным относи- 
тельным шагом), дающему на заданной ско- 
рости определенный кпд ӯ и, следовательно, 
определенный коэф. тяги, получаемый по 


ф-ле (5): & = вт ‚ а отсюда можно найти и са- 


мую тягу по формуле (3). Задаваясь други- 
ми диаметрами, можно подобрать из данного 
семейства винт, дающий на данной скорости 
наибольший кпд. Если эта точка попадает 
между кривыми, то следует интерполиро- 
вать значение относительного шага. Описан- 
ный подбор винта можно гораздо проще де- 
лать при помощи так наз. логарифмических 
диаграмм (см.) (фиг. 7). Первоначально винт 
рассчитывают на определен. скорость, т.н. 
расчетную, к-рую обычно принимают 
как среднюю арифметическую из наиболь- 
шей скорости и экономической для данного 
аэроплана, при чем на расчетной скорости 
подбирают такой винт, к-рый давал бы наи- 
больший кпд; на меньших и на больших 
скоростях кпд будет несколько меньше. Если 
винт подбирается на специальное задание, 
наприм. на большую скорость или, наоборот, 
на малую скорость для большей скороподъ- 
емности аэроплана, то следует соответству- 
ющим образом изменять расчетную точку к 
большим или меньшим скоростям. 

Так как моторы, приводящие в движе- 
ние винты на аэропланах, обладают тем 
свойством, что их мощность меняется с чи- 
слом оборотов, то характеристика винта, по- 
ставленного на аппарат, зависит от данно- 
го мотора, и поэтому здесь приходится гово- 
рить о характеристике винтомо- 
торной группы. Основной способ по- 


строения этой характеристики дан в ст. 
Аэродинамика, Расчет самолета. 
Еще проще ее можно найти, пользуясь ло- 
гарифмическ. диаграммой семейства винтов, 
вычертив на отдельной кальке в том же 
масштабе значения мощностей, соответствую- 
щих различным числам оборотов. Ориенти- 
руя эту кальку так, чтобы расчетная точка, 
соответствовала выбранному для нее диа- 
метру, и передвигая ее по оси абсцисс (ско- 
рости), получим характеристику данного 
В.в. и мотора. Обычно семейства В. в. ис- 
пытываются изолированными; на самом же 
деле воздушный винт почти всегда работает 
в присутствии какого-либо тела—фюзелязка, 
гондолы, и, следовательно, при подборе вин- 
та необходимо уметь учитывать эти влия- 
ния (см. Аэрэдинамика). 

1. Теории В. в. Теории В. в. разделяют- 
ся на две больших группы: Г. Теории, рас- 
сматривающие винт как целое, не входя в 
его индивидуальные особенности, и основан- 
ные на применении общих теорем механики; 
к таким теориям относится теория идеально- 
го пропеллера (см. Пропеллер), по которой 
нельзя рассчитывать винт, т. к. она не дает 
связи между определенной формой лопасти 
и вызванным этой лопастью потоком. П. Тео- 
рии, основанные на рассмотрении изолиро- 
ванного элемента лопасти и вызванного им 
эффекта в потоке. К этим теориям относятся 
теория Юрьева-Сабинина, данная в 1911 г. 
и после повторенная Глауертом в 1928 г. в 
Англии, и вихревые теории винта Н.Е. Жу- 
ковского и Бетца-Прантля. Т. к. указанные 
теории второй группы дают почти совпадаю- 
щие между собой результаты, то ниже изло- 
жена лишь вихревая теория греб- 
ного винта, данная проф. Н. Е. Жуков- 
ским, как наиболее разработанная в смысле 
методики приложения ее к расчету винта. 

При вращении винта с числом оборотов п, 
в сек. или угловой скоростью ® лопасти на- 
бегают на воздух с определенной линейной 
скоростью, т. н. окружной скоростью, раз- 
ной на различных радиусах. Если винт имеет 
еще поступательное движение, то эти окруж- 
ные скорости лопастей 0 складываются с по- 
ступательной скоростью У, и, следовательно, 
каждая точка лопасти по отношению к внеш- 
нему неподвижному пространству будет опи- 
сывать винтовую траекторию. Кроме т. н. 
внешних скоростей элемента—окружной и 
поступательной— имеются еще скорости, 1 вы- 
званные самим вин- - 
том: это — скорость ил 
подсасывания р, т.е. 
осевая, добавочная к 
общей скорости дви- , 
жения В. в., за счет 0 саг 
к-рой создается ко- : : 
личество движения, Фиг. 6. 
обусловливающее наличие тяги винта, и 
приращение окружной скорости, получаемое 
в виде замедления вращения среды по отно- 
шению к лопасти. Фиг. 6 представляет ско- 
ростный мн-к этемента лопасти: О—окруж- 
ная скорость, Г/—скорость движения винта, 
0 —угол наклона лопасти, о и и—вызванные 
осевая и окружная скорости, И и №;— 
кажущаяся и действительная относитель- 
ные скорости. При работе винта на месте 
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поступательной скорости винта У совсем не 
будет, и останется только скорость подса- 
сывания р (фиг. 8). 

Та конфигурация скоростей, к-рая имеет- 
ся вокруг вращающегося и движущегося 
винта, называется полем скоростей. 
Т. к. величина этих скоростей обусловливает 
величины внешних сил, развиваемых винтом 
(силу тяги и силу сопротивления лопасти, 
которая и дает момент на валу винта), то за- 
дачей теории винта и является нахождение 

а для данного винта поля 
Г скоростей, а по ним и 
’ внешних сил, а, с дру- 
| гой стороны, —нахожде- 
ние по заданным внеш- 
ним силам поля скоро- 
стей и такой формы ло- 
пастей, которая создает 
это поле. Чтобы найти вызванные винтом 
скорости, необходимо связать вызванный 
винтом поток с его лопастями, т.е. найти 
такие условия, при которых каждой ло- 
пасти соответствовал бы определенный вы- 
званный ею поток. 

Вопрос теории винта усложняется тем, 

что, как было указано выше, каждое сече- 


изн 
У 


Фиг. 8. 


ние лопасти имеет различные скорости; по-. 


этому приходится рассматривать отдельно 
движение каждого элемента лопасти, по- 
лучаемого, если рассечь лопасти винта дву- 
мя близкими соосными цилиндрами с радиу- 
сами г и "+47, находить вызванный каждым 
элементом поток и потом интегрировать по 
всем элементам. Рассматривая каждый эле- 
мент лопасти, приходится уподоблять его 
элементарному крылу, имеющему скорость И 
по отношению к внешней среде. Такое крыло 
будет давать как подъемную силу, так и ло- 
бовое сопротивление, которые находят экс- 
периментальным путем (см. Аэродинамика). 
С другой стороны, можно найти вызванный 
винтом поток или на основании общих тео- 
рем механики или рассматривая поле ско- 
ростей, вызванное той системой вихрей, ко- 
торую создает вращающийся винт. Прирав- 
нивая в том и в другом случае соответ- 
ствующие, выраженные ф-лами, величины, 
характеризующие поток, можно получить 
ур-ие связи лопасти с потоком. 
Так. обр. теории В. в. все же опираются на 
эксперимент, так как охватить сопротивле- 
ние крыла в потоке полностью теоретически 
пока не представляется возможным. Т. к. 
элемент лопасти рассматривается бесконечно 
узким, не имеющим свободных концов, а ра- 
ботающим лишь как часть крыла, то работа 
такого элемента, будет аналогична работе его 
в плоскопараллельном потоке, и поэтому со- 
противление этого элемента надо брать, как 
для соответствующего крыла бесконечного 
размаха (см. Индуктивное сопротивление). 
На этот элемент будет действовать неко- 
торая сила сопротивления й, которую мо- 
жно разложить на две составляющие: по 
оси—Р, элементарную силу тяги, и по пер- 
пендикулярному к ней направлению— АТ, 
элементарную силу сопротивления. Умно- 
жая последнюю на соответствующий радиус 
ғ, получим момент на оси от этой элемен- 
тарной силы. Интегрируя по всей лопа- 
сти, можно найти полную тягу и момент. 


В основу вихревой теории гребно- 
го винта взято положение, что скоростное 
поле вокруг вращающегося и движущегося 
винта управляется вызванными лопастями 
вихрями присоединенными, т.е. иду- 
щими по лопасти, и свободными, исхо- 
дящими из присоединенных и движущимися 
в потоке за винтом. Эти вихри образуются 
за, счет разности скоростей в двух смежных 
сечениях лопасти. В общем случае с лопа- 
стей винта сходит вихревая пелена, которая 
образует в струе винта поверхность, близ- 
кую к винтовой. Внутри лопасти винта эти 
вихри идут в виде воображаемых, т. н. при- 
соединенных вихрей, к-рые замыкают т. о. 
появляющиеся на лопастях свободные вихри 
и далее переходят в вихревой столб, идущий 
по оси винта. Т. о. при рассмотрении поля 
вокруг винта можно совершенно не прини- 
мать в расчет лопасти винта и считать, что в 
среде имеются лишь одни вихри (фиг. 9). 
Свободные вихри, при известных соотноше- 
ниях своих параметров, будут стационарны, 
и можно доказать, что они будут направлены 
по линиям токов относительного движения. 

Исследовать влияние вихрей на скорост- 
ное поле можно двояким путем: или в отно- 
сительном движении лопасти находить и с- 
тинные, вызванные вихрями, скорос- 
ти или, рассматривая вихри в абсолют- 
ном или относительном движении, находить 
вызванные средние скорости (см. 
Битревая теория). Первая 
задача представляет боль- 
шие трудности и пока, по- 
видимому, полностью еще 
не решена. В СССР проф. 


Фиг. 9. 


Фиг. 10. 


Юрьев сделал попытку исследовать винт в 
относительном движении и найти истинные 
скорости, исходя из действия системы двух 
вихревых усов по концам лопастей и цент- 
рального вихревого столба; однако инте- 
грирование полученных уравнений предста-. 
вляет большие трудности. В вихревой тео- 
рии находятся вызванные системой указан- 
ных вихрей средние скорости потока. Т. к. 
вихревые шнуры как присоединенные, так 
и свободные при вращении винта становятся 
в различные положения относительно внеш- 
него пространства, то задачу о нахождении 
поля можно свести к действию ряда вихре- 
вых слоев и вихревого донышка, при чем, 
вследствие малого промежутка времени, про- 
текающего между прохождением двух смеж- 
ных вихревых шнуров (в особенности при 
многолопастных винтах), движение можно 
считать установившимся (фиг. 10). 
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Скорость потока за винтом получает пол- 
ное свое приращение вдали от винта, в пло- 
скости же винта получается только поло- 
вина этого приращения (см. Пропеллер). 
Таким образом струя за винтом получается 
сжатой, и поэтому упомянутые выше вихре- 
вые слои имеют форму некоторых поверхно- 
стей вращения, переходя, однако, за вин- 
том в цилиндрическ й поток. В виду того, 
что для гребных винтов сжатие струи срав- 
нительно невелико (наибольшим оно. ‘будет 
при работе винта на месте) и поток сравни- 
тельно быстро переходит в цилиндрический, 
влияние же удаленной части вихрей также 
невелико, можно приближенно принять, 
что поверхности вращения вихревых слоев, 
образованных рядом вихревых шнуров, суть 
цилиндрические поверхности (фиг. 11). Этим 
значительно упрощается весь математиче- 
ский анализ явления. 

Задавая то или иное распределение цир- 
куляции вдоль лопасти, мы будем получать 
соответственные интенсив- 
ности цилиндрич. вихре- 
вых слоев, а следователь- 
но, и определенное в каж- 
дом случае поле средних 
‚скоростей. В данной тео- 
рии рассматривается вли- 
яние каждого цилиндрич. 
вихревого слоя, вихревого 
донышка и центрального 
вихря, и находятся выз- 
ванные ими средние скоро- 
сти. При циркуляции, по- 
стоянной вдоль лопасти, 
имеется лишь один вихре- 
вой цилиндрический слой 
с радиусом, равным ра- 
диусу винта; этот слой вы- 
зывает определенную осе- 
вую скорость в потоке винта (постоянную 
по радиусу). Для упрощения формул вихре- 
вой теории вводятся т.н. отвлеченные 


обозначения, а именно: для радиуса т = Е , 
У 
для скорости потока Ӯ = ёв’ ля циркуляции 
1-Ј і. 
УД = 1-5. ра’ Для ширины лопасти Ф = ЕВ 
Р 
тяги винта Р = э®.р.а кг’ ДЛЯ МОЩНОСТИ, ПО- 


Т 
глощаемой винтом, Тв 


Согласно выводам вихревой теории, вы- 
званные винтом скорости выражаются след. 
образом (фиг. 6): 

Ј 
‚ окружная и=-.; (6) 


осевая скорость + находится из следующе- 
го уравнения: 


Фиг. 11. 


‚ для 


1 
(7+ 9) = (1-17) + л. (7) 


Последний член учитывает влияние центро- 
бежных сил; поправка эта очень невелика, 
и можно с вполне достаточной для прак- 
тики точностью этот член совершенно от- 
бросить. Больше того, для целей практики 
можно принять следующую формулу для 
нахождения скорости е: 

(7) 


(Уч) = «(1 — 4). 


Эта ф-ла, является точным решением уравне- 
ния (7) для случая постоянной циркуляции 
по лопасти. Ур-ие связи лопасти с потоком 
получается путем связывания циркуляции с 
характеристиками лопасти—шириной и ко- 
эффициентом подъемной силы—и имеет вид: 
Д — С,-6-17.. (8) 
Это ур-ие получаем, приравнивая выраже- 
ние подъемной силы по теореме Жуковско- 
го выражению подъемной силы по обычной 
формуле, через абсолютный коэфф:циент С, 
(см. Аэродинамика). 

Элементарная сила тяги и мощность, по- 
требляемая элементом сечения лопасти, най- 
дутся из следующих соображений. По тео- 
реме Жуковского, распространенной им на 
случай кольцевого потока, подъемная сила, 
т. е. сила, перпендикулярная направлению 
скорости, получается умножением циркуля- 
ции на плотность и на среднюю геометрич. 
скорость подходящей и отходящей от ло- 
пасти струи; направление этой силы нахо- 
дится, если повернуть вектор этой скорости 
на прямсӣ угол в сторону, обратную цир- 
куляции. Лобовое: сопротивление профиля 
(профильное сопротивление) можно найти 
опытным путем: И 

В. = мВ, - 

Спроектируем подъемную силу профиля 
и лобовое сопротивление на два направле- 
ния: на ось винта и на касательную к окруж- 
ности. Компоненты первой силы найдутся, 
если отнести ее соответственно к скоростям 


ОС, и Ү;: 
ГО, ат и 23У, ат. 


Принимая во внимание предыдущее равен- 
ство, найдем: 


а 
Е о (0, — ИР) 


и 

40 

ат = 27 (Р; + иО)), 
или | 

Р = 24 (0: У) (9) 
и 


ат 
а” = У (У. + ибт", (10) 
где 4Т—элементарная мощность, поглощае- 
мая винтом. Кпд будет выражаться т. о.: 
_ ар _ б.-в7, У 
П» = ат = ый, г’ (11) 
при чем и= СР, где С,--профильное сопро- 
у 


тивление данного сечения или, что одно и 
то же, лобовое сопротивление дужки, соот- 
ветствующей бесконечному удлинению. Ф ›р- 
мулы (9) и (10) м. б. заменены обычными 
коэфф-тами, выражающими работу гребного 
винта (см. выше), т. е.: 


СЕТА Р \__т ар 
0 = ж ан (рп) 5 а’ 
а ( т ү. ат 
В" = в ам \р-п?.р» 2 аг’ 


где д = = л.У. Подставив сюда значение 
ар ат 


ДЛЯ 7 д, И 4, получим: 


0" = 18. С,.6. 1-08 В(1 — и В), (12) 
В" = л*. Су-6- И1-т-вш В(1 + ис В), (13) 
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или, так как 


винта. Поверочный расчет по номограмме 


И, = №. соз До = т.0084, (фиг. 12) делается следующим образом. Из 
с08 Т А ь 6. 
то 08° А чертежа винта м. б. найдены: 1) == ==; 2) от- 
; с а. 
6 = 18. С-Б т.о т - сов 8(1 — и їс В), носительная толщина сечения лопасти с= 5; 
сов: Да _, в 
Ви л. Су. 18 оз т. В(1 + ис В), 3) угол наклона лопасти (фиг. 7) 0 =агс іє Е’ 
2, бав +87 где ћ—высота подъема лопасти. Для каждо- 
1. — т — гроб В’ го радиуса находим: у = атс іє ЗА = агс іс ^. 
ТЕТТЕ 1115, 
ЕЕЕ ЕШТЕ" 
ЕЕЕ ЕЕЕ ое 
БЕТ ПТТ Фиг. 12. Номограмма 
50051 44| 003 4/2] 077 40] 009 808 402 ае 429 дра 403 а 00| 25 для расчета винтов по 
ЕТЕ ЕТ] ГГ вихревой теории. 
ЕЕНЕЕЕНЕЕЕЕНЕРЕАЕЕЕЕНЕЕЕАЗЕНЕЕЕ 
ЕТЕ ЕГЕТЕ ТТА ЕЦЕ 
ЕЕЕ СЦЕ 
в РЕРРРЕТРРРЕРТРЕРЕТЕЕЕРЕЕТА ТЕ 
РА —--1-54---5-4---4--—-5-4—-1-%У 
ЕО Ц вав 
ЕОМ 
РЕ) О О О О ШС ОМ 7 бу 
ЕЕС ОТЦУ 80 д7 
4007 | |404 | |809 | Гая | 1903 | Гай ТЕТ К Ере 
РЯ РТР ГРЕЕТ Шт бот К 117-576 
ЕЕЕ О Т ТИТ у Г 2299 
ЕЕЕ боо КУР Е == 
СЕЕ да ПАРИ ЕН П> давя 
=. ав Е Аит МАҸ 5Р4] 1 
= дрва 0055 12228 Шу ОЧМ а 499; 
2А ЕД аети ДАЛА КР РТ 
А Ао Р ети РМР = 6 
РЕВВА У 
РАЕН АР р а А Е 
И ИНН АУ УУ ГЫ 0295 
Моа П ат АКТАХ МӘТ У 4 
№] к АРАРАТ О Уи 4994 
х Н И, АМАА ХУУ МУМ 
— м АНН т ААА КА 4995 
м АА ГАА УХ ее 
наа — ГИУ АА № Я УД 
зо а ПАУЛА АУУ АУУР У зя 
КА ГОА КАА У АУУ ооду 
РГА арии НА НААА АК АЕ 
РА аква ЧАЧ Ч МХ МАМ БЕ 4989 
ГА у ТИН И (8. шама чаа 4988 
42 сен ЕАМ О АЧАА ТУ Ч МҸ ая 
[КЕРРИ АДА ДОСКА КУ А КУ оаа 
ч «6080 000 0060 0050 800 4030 0080 4000 


о? 

| 

Для идеального случая, когда и = 0, будем 
иметь: 


,__ , .Ь. „сов? Аа 
о = 3. С,-Ь-т? созї; ` 603 В, 
В; = Е . зшй=л-т-о- 6 В, 
` _ 167 
7»; — 58° 
или 
и’ =а/(1-иш В), (14) 
в’ = В ис в) = р 
= ло ВО + сів В), (15) 
Т н т. (16) 
_ 1-1 88. 
Те 1, „ 116188 


При помощи ф-лы (15) и пользуясь. специ- 
ально составленными номограммами (предло- 
женными Г. Кузьминым), можно чрезвычай- 
но быстро произвести расчеты винтов—как 
поверочные на все режимы работы, т. е. для 
разных А (см. выше), так и расчет нового 


Т. Э. т. ІУ. 


Имея характеристику сечения (С, в функ 
ции ©) для бесконечного“удлинения, начер- 
ченную на прозрачнсй бумаге, находим по 

04° оу 5 | 
номограмме (ее) 7" тот. И (1—и1 р) след. 
образом: 1) проводим в верхнем левом углу 
прямую, пользуясь масштабом 2, 2) путем 
проб находим угол атаки « профиля, зада- 
ваясь сначала этим углом и соблюдая ус- 
ловие &+ 8 = 0, при чем угол в находится 
ло нанесенному, на номограмме масштабу. 
Для найденного угла атаки находим по ног 
мограмме величины т: 7, а. поаэродина- 
мической характеристике данного сечения и 


значение — == 27, найден 
в бр По денному уже углу В 


1 
и значению = находим из нравой стороны 


диаграммы значения тһ. и (1—и їс В). Т. о. 
можно вычислить величины: 


6’ = 


ед’ , . Р І а’\ 
(пт) -(л1")3(1 —и 15 В), В — тт и Пт = Пт; · рот, - 
8 
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Определив для нескольких радиусов эти ве- 
личины ‚можно построитьдиаграммы найден- 
ных величин по 1" и после интеграции урав- 
нений этих кривых получить общую тягу 
и мощность, а также и общий кпд всего винта, 
по формуле у = $2. , 
Чтобы спроектировать В. в., необходимо 
иметь семейства винтовых профилей, у к-рых 


с=0060 © 


к Е 9 
Б 
© > Бу © <> ра > е о © 
5 > 9 е Е] 
б св 5 = заза < 
$ $ є є < $ < 
Фиг. 13.. 


были бы известны их аэродинамич. характе- 
ристики. На фиг. 13 показано такое семей- 
ство В. в. Обычно для семейства вычисляют 
все необходимые для расчета винта, данные, 
именно: момент инерции профилей относи- 
тельно двух осей, площадь профиля и т. п. 
Форма лопасти, при определенной на каж- 
дом радиусе ширине, саэродинамическ. сто- 
роны большой роли не играет; она влияет 
лишь на деформацию лопасти. Наиболее рас- 
пространенной является лопасть симметрич- 


ной формы или немного откинутая в сторону 


вращения или в обратную сторону. 

Расчет винта на прочность играет видную 
роль в проектировании винта, так как мате- 
риал его бывает всегда сильно нагружен. 


Особенностью этого расчета является зави-` 


симость качеств винта от его прочности; по- 
этому при проектировании винта приходит- 
ся, из-за требования прочности, ставить не- 
которую границу в повышении качества. 
Следовательно, аэродинамич. расчет винта 
тесно связан с расчетом его на прочность. 
Т. к. момент около оси наибольшей жестко- 
сти. играет малую роль в расчете винта, то 
можно принять (фиг. 7), что винт изгибается 
только силой, нормальной к оси наимень- 
шей жесткости; приближенно за эту силу 
можно принять силу тяги; тогда на каком- 
нибудь радиусе @ коэффициент изгибающего 
момента выразится так: 


21. М 


1 
уа = аре = [-—а) аат, (17) 
. 12 


а изгибающий момент на радиусе а для каж- 


 дой лопасти будет: 


1 
Р. т р" Је, 


Ма = (18) 


где число лопастей. | 
Модуль сечения винта Ў м. б. представлен 


З 
в таком виде: Ў = (5) ‚ где А—некоторый 


` коэфф., зависящий от очертания профиля, 


а 6 — ширина лопасти в данном сечении. 
Если подставить в формулу < < И (где М— 


изгибающий момент в сечении и А — допу- 
стимое напряжение в кг/ем?) значение моду- 


3 —— 
ля через коэфф. А, то получим: у и < 5 , 
ИИ 
или А.С, <5.0 "И =. (19) 


Это ур-ие показывает, что только тот про- 
филь прочен, к-рый удовлетворяет этому не- 
равенству. При построении для данного се- 
мейства винтовых профилей диаграммы ко- 
эфф-тов С, в зависимости от величины А.С, 
(фиг. 14) необходимо для аэродинамич. под“ 
бора сечений иметь в виду неравенство (19). 


оРЕЕЕЕЕЕРЯЕ С Е 
РЕ РЕН 
1 АЧ м 
СЕР 


р 


7 Ы 
раис ж 
БЫ 


Лт 


ЕЕ [||| 


10% Ш м 
00 
[ 


Фиг. 14. 


Подставив в него значение б, через отвле- 
ченные его обозначения, получим: 


А.С, 2 0,0 Е. (197) 


Кроме  пгибающих сил на лопасть дейст- 
вует еще центробежная сила, которая на 
радиусе @ равна ш 


1 
г 
р 


и напряжение от  ентробежных сил будет 
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По большей части центробежной силой поль- 
зуются в качестве разгружающей силы из- 
гиба лопасти. Если лопасть винта откину- 
та немного вперед (по направлению движе- 
ния винта) от плоскости вращения основания 
лопастей у ступицы (фиг. 15), то от центро- 
бежных сил появляется некоторая составля- 
ющая @Н,, противоположная элементарным 


Фиг. 15. 


силам тяги ЯР. В деревянных воздушных 
винтах общее напряжение от изгиба и ра- 
стяжения принимают для расчетной скоро- 
сти не более 250—300 кг/ем?. 

Проектирование винта (Кроме расчетных 
операций, сильно упрощенных вышеуказан- 
ной номограммой) выражается: 1) выбором 
соответствующего распределения циркуля- 
ции; 2) подбором дужек на соответствующем 
радиусе, удовлетворяющих условию (19); 
8) приданием лопастям винта определенной 
формы в плане; 4) вычерчиванием винта и 
сглаживанием всех получившихся неплав- 
ных переходов, однако таким образом, чтобы 
не изменить значительно первоначального 
задания. Обыкновенно после проекта де- 
лается еще поверочный расчет винта, чтобы 
определить, насколько в периоде проектиро- 
вания пришлось отойти от задания. В слу- 
чае. большого расхождения приходится де- 
лать некоторые поправки. 

Ход проектирования В. в. следующий: 
1) выбрав расчетную скорость винта и за- 
давшись диаметром (наивыгоднейший диа- 
метр лучше всего находить предварительно 
по логарифмическим диаграммам серий ис- 
пытанных винтов), находят значение коэф- 
фициента мощности В мотора и относитель- 
ную поступь 2: 

75М У 


в = р-п3- 0°? А= пз.О? 
2) определяют предполагаемую тягу, при- 
ближенно находя кпд винта по формуле 
1=1;`Йт.. Где 7; идеальный, а 7ж.—оТнНо- 
сительный кпд, выражающиеся ф-лами: 


2 4 т.В\. 1 рт, 
> » от. чик’ 
1+ 1-8. 1:3 1+—в.—- 

, т д. З А 


коэфф. и можно принимать равным 0,03— 
0,04; по .этим формулам значения находят 
путем проб, задаваясь различными значения- 
ми 7; 3) по найденному 7 находят =; 
4) задаютвя каким-либо законом распреде- 
ления циркуляции по лопасти, обычно по- 
стоянным (это тип В. в. НЕЖ) или эллипти- 
ческим; 5) распределяют тягу по лопасти, 
приближенно определяя значение элемен- 
тарной тяги на каждом радиусе по формуле: 


(6-7), 


однако так. обр., чтобы общая тяга равня- 
лась найденной в п. 3; 6) вычисляют значе- 


а 
ние = и у = агс іє =_для каждого радиуса; 


7) находят по номограмме значения 20 , 


Вит, 8) вычисляют по формулам (17) и (18) 
х и Ма на каждом радиусе, а также и на- 


· пряжение Ё; 9) подбирают на каждом ради- 


усе дужки из серии таким образ. , чтобы удо- 
влетворить найденному в п. 7 значению 5. С,, 


а также и неравенству (19) (фиг. 13), т. е. 
находят значение $ ширины лопасти и уг- 
ла атаки с; 10) находят на каждом радиу- 
се значение угла наклона лопасти 6= 8 + «; 
11) вычисляют центробежные силы, опре- 
деляют, насколько они при вычерченном 
положении лопасти разгружают лопасть, и 
находят общее напряжение лопасти на ка- 
ждом радиусе. 

Здесь был дан ход расчета изолирован- 
ного В. в.; влияние фюзеляжа обыкновенно 
принимается только в замедлении скорости 
набегания на винт, т. е. в уменьшении рас- 
четной скорости. В случае винтов тендем 
принимается, что задний винт не влияет на 
передний, влияние же переднего на задний 
выражается в увеличении скорости набега- 
ния. Эта скорость или приближенно опре- 
деляется по теории идеального пропеллера 


или находится из расчета переднего винта. 

Лит.: Жуковский Н. Е., Вихревая теория 
гребного винта, «Труды Отд. физ. наук О-ва люб. 
ест., антроп. и этнографии», М., 1912, т. 16, вып. 1,М., 
1912—15, т. 17, вып. 12; Юрьев Б. Н., Возд. 
гребные винты (пропеллеры), «Труды ЦАГИ», Москва, 
1995, вып. 10; Ветчинкин В. П., Теория греб- 
ных винтов, М., 1926; Александров В. Л., 


 Вихревая теория проф. Н. Е. Жуковского и расчет 


по ней гребных возд. винтов, «Техника возд. флота», 
М., 1928, 3; Кузьмин Г. И., Номограмма расче- 
та гребного винта по «вихревой теории» Н. Е. Жунов- 
ского, там же, 1927, 2, стр. 95; Проскура Г. Ф., 
Возд. винты, Харьков, 1927; Маіїѕ н. С., Тһе 
Юеѕівп ої Бсгем РгореПегз, Г,., 1920; Рагк М. Е.., 
А Тгеаїіѕве оп Аігѕсгемѕ, І., 1920; Каве А., АГ- . 
ѕсгеҹч= іп Тһеогу апа Ехрегітпепіё, Бадіпригоћ, 1920; 
Неїтһо1а Н., Піе Веѓ2-Ргапа+іѕсће ҸуігреНһео- 
тіе 4. Ттеірзсһгаџђе ипа іһге Ацѕееѕіаіипо 2. +есһпі- 
всћеп Вегесвпипозуе{аВтгеп, «етгі, В.еедегеі, Наѓеп», 
ВегИп, 1926, 715.7, Н. ХХПІ. ХХІУ; @1ацег+ Н.., 
Ап Аегойаупатіс Тһеогу о! 1ће Аігвсгеч, «Аегопаиїі- 
са] Веѕеагсћ Сотітііќее, Верогіѕ апі Метогапаа», 
.опӣоп, 1922, 786. В. Александров. 

||. Производство В. в. деревянных. Гро- 
мадные напряжения, к-рым подвержены ло- 
пасти В. в., а также зависимость его кпд от 
точности выполнения, предъявляют к про- 
изводетву особые требования, к-рые должны 
гарантировать: 1) достаточную крепость В. в., 
2) неизменяемость его формы, 3) статич. и ди- 
намическую уравновешенность, 4) точность 
обработки. Первое достигается применением 
лесных материалов, обладающих высокими 
технич. качествами и имеющими коэфф. кре- 
пости на изгиб не ниже 700 кг/см? и на сжа- 
тие не ниже 400 кг/см?. Помимо этого, де- 
рево, идущее на изготовление В. в., д. б. 
прямослойным, абсолютно здоровым, без су- 
чьев и трещин. Наиболее широкое примене- 


| ние имеют красное дерево, орех, ясень, клен, 


красный бук; реже применяются дуб, ольха, 
карагач. Не исключается возможность при- 
менения и др. пород дерева, удовлетвоъяю- 
щих технич. требованиям, предъявляемым 


| кавиационной древесине. Деревянный В. р., 


как и всякое изделие из дерева, имеет тот 
недостаток, что под влиянием атмосферной 
влажности в нем может произойти коробле- 
ние лопастей, вследствие чего появляются 
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в работе вибрации, нарушающие плавность 
работы мотора и вызывающие опасные на- 
пряжения в частях самолета; для устране- 
ния этого в процессе производства прини- 
мается ряд мер, предохраняющих В. в. от 
коробления. ‚Сюда относятся: 
1) применение досок, подвер- 
женных меньшему коробле- 
нию, а именно: досок, рас- 
положенных ближе к сердце- 
вине кряжа & (фиг. 16) или 
выпиленных радиально (фиг. 17); но ради- 
альная распиловка в применении к производ- 
ству В. в. целесообразна только при боль- 
ших диаметрах кряжей (400 мм и выше), во- 
обще же дает малый процент выхода пи- 
леного материала и обходится дорого, поче- 
му в винтовом производстве и не получила 
широкого применения; 2) склейка В. в. из 
досок толщиной от 10 до #5 мм; теоретич. 
возможность почти полного устранения ко- 
робления соответет- `· 
вующим подбором и 


расположением до- < [7 [р 

сок, имеющих стрем- СУ 2: 
ление коробиться в у 2 
разные стороны (фиг. >) 4 


18), практически не- ПИН 


и 22577 ААУ 
катов В. в п50- 0 № 


изводственных поме- \ 
щениях с целью при- 
датьим равномерную Фиг. 17. 
влажность; 4) предо- 
хранение В. в. от поглощения атмосферной 
влаги путем лакировки поверхности дерева 
и покрытия водонепроницаемым составом 
всех дыр, просверленных в винте. 
Проиводственный процесс. 1) По 
рабочему чертежу определяются минималь- 
ные размеры отдельных досок, необходимые 
для получения соответствующего профиля 
в каждом сечении винта (фиг. 19). К теоре- 
тически определенным размерам прибавляет- 
ся от 5 до 15 мм по ши- 


УУУ 
ПОДИ) ТИ Ра 


` Фиг. 16. 


= рине и до 100 мм по дли- 
ЛА не (запас на обработку), 

и по таким шаблонампро- 
МАЕ изводится разметка до- 


сок и выпиловка. Такой 
метод заготовки полуфа- 
брикатов позволяет со- 
кратить дальнейшую обработку и увели- 
чить пропускную способность сушилок. В 
целях рационального использования мате- 
риала допускается как долевая, так и по- 
перечная склейка отдельных досок, при чем 
число досок, имеющих поперечную склейку, 
д. б. не более трех на винт, при облзательном 
чередовании с цельными досками. Попереч- 
ное сращивание делается в полдерева. В раз- 
метку может итти лишь отборный испытан- 
ный материал, удовлетворяющий во всех от- 
ношениях «техническим условиям». При раз- 
метке направление волокон древесины дол- 
жно располагаться параллельно осевой ли- 
нии В. в., имеющейся на каждом шаблоне. 

2) Сушка. Долгое время считалось, что 
наивысшие технические качества, а также 
наименьшую склонность к короблению, име- 
ет лесной материал естественной сушки, но 


Фиг. 18. 
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длительность этого процесса (5—6 лет), тре- 


бующая громадных оборотных средств, за- 
ставила обратиться к научному исследова- 
нию и усовершенствованию процессов искус- 
ственной, интенсивной сушки дерева. В со- 
временных усовершенствованных сушилках, 
при продолжительности сушки от 8 до 25дней 
(в зависимости от породы, первоначального 
состояния и размеров заготовки), возможно 
получить материал с влажностью 8—13% 
(допускаемая влажность при производстве 
В. в.). Тем не менее технич. качества (в от- 
ношении хрупкости и коробления) материа- 
ла, пропускаемого через сушилки непосред- 
ственно после распиловки, ниже, чем у ма- 
териала естественной сушки, и поэтому при 
производстве В. в. применяется комбини- 
рованный метод сушки: не менее 6 месяцев 
естественной сушки для всех пород (за ис- 
ключением ореха, для к-рого естеетвенная 


| 


Фиг. 19. - 


сушка д. б. не менее 12 месяцев) и последую- 
щая искусственная сушка. Для естествен- 
ной сушки как территория леснотесклада 
и сушилки, так и метод укладки материалов 
должны обеспечивать равномерную сушку. 
и гарантировать невозможность заражения 
и загнивания древесины. Конструкция су- 
шилок для дерева, идущего на изготовление 
воздушных винтов, должна допускать са- 
мую широкую регулировку режима сушки 
в отношении температуры, влажности и ско- 
рости циркуляцчи воздуха (см. Сушилки). 
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3) Пропущенные через сушилки заготовки 
выдерживаются в производственном поме- 
щении в течение 7 дней для того, чтобы влаж- 
ность материала уравнялась с влажностью 
помещения, выстрагиваются до толщины, 
указанной на чертеже, с точностью +0,1 мм, 
сортируются с отбраковкой дефектных за- 
готовок и поступают на комплектную сборку 
и балансировку на центрах; последняя опе- 

я весьма существенна, т. к. имеет целью 
достижение динамич. уравновешенности вин- 
та, к-рая получается только в том случае, 
если центры тяжести лопастей располага- 
ются в одной плоскости. При неоднородном 
материале возможны расположение центров 
тяжести А, как указано на фиг. 20, и дей- 

| ствие центробеж- 
г ных сил @ сэкецен- 


= Е“ ^ триситетом №. Та- 
4А кой В.в. при рабо- 
Фиг. 20. те будет вибриро- 


вать. Балансиров- 
кой на центрах по весовым данным стати- 
ческ. неуравновешенности определяются за- 
готовки, имеющие неоднородную древесину, 
и при комплектной сборке такие заготовки 
компенсируются следующей заготовкой с 
аналогичной неуравновешенностью проти- 
воположной лопасти. 

4) Скомплектованные заготовки выверя- 
ются, цинубятся .и поступают в склейку, 
при к-рой д. б. соблюдено правильное отно- 
сительное расположение отдельных загото- 
вок и совпадение всех осевых линий. Склей- 
ка производится горячим способом (с подо- 
гревом заготовок на паровых плитах или 
в специальных камерах) желатиновым клеем 
высшего качества, выдерживающим при ис- 
пытании на скалывание не менее 100 кг/ем? 
и не понижающим крепости склейки при 

размачивании в воде склеенных образцов в 
' ' 


Фиг. %1. 


течение 30 ч. при Ї° 15° более чем до 65%. 
Чистый желатиновый клей удовлетворить 
требованиям водоупорности не может, и по- 
следняя достигается химическими примеся- 
ми, составляющими секрет фирм, выпуска- 
ющих специальные сорта клея. Удовлетвори- 
телен для ‘склейки В. в. герман. клей мар- 
ки «Нахтигаль». Склеенный В. в. прессуется 
в струбцинах или в специальных прессах 
в течение 24 ч. Давление пресса д. б. около 
1,5 кг/ем?. После склейки до пуска в следую- 
щую операцию выдержка должна быть не 
менее 10 дней. 

В последующих операциях производится 
постепенная обработка В. в. с применением 
нижеследующих шаблонов, обеспечивающих 
точность выполнения винта по чертежу: 
1) шаблон для фрезировки кромок, который 
в точности соответствует общему виду вин- 
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та в плане; 2) шаблоны для обдирки вин- 
та на копировальных станках (фиг. 21), 
выпускающих винты с припуском в 1,5— 
2 мм; З) шаблоны профилей винта в 5—6 
контрольных сечени- 
ях, к-рыми руковод- 
ствуются при ручной 
окончательной обра- 
ботке винта (фиг. 22); 
4) боковые шаблоны 
для разметки и про- 
верки правильн. по- 
ложения кромок вин- 
та относительно го- 
ризонтальной плос- 
кости. От правильно- 
сти профилей и по- 
ложения кромок за- 
висит шаг В.в.; здесь 
разрешается допуск 
2%. и поэтому опе- 
рацияокончательной 
обработки В. в. дол- 
жна производиться 
с особой тщательно- 
стью. Для достиже- 
ния статической ба- 
лансировки винта, 
проверяемой на чув- 
ствительном балан- 
сирпом станке, разрешается снимать струж- 
ку до 1,5 мм по всей длине лопасти с нера- 
бочей стороны. Балансирн. станок (фиг. 23) 
состоит из следующих частей: а—корпус для 
укрепления роликов; Би с—ролики; @—0сь, 
на к-рой монтируется винт; е—вспомогатель- 
ная штанга для плавного опускания винта 
на ролики; д—экецентриковый механизм для 


Сечение ЕЕ 


Сачение 00 


Сечение СС 


Сечение 88 


Фиг. 28. 


опускания винта; й—рычаг; @—передвиж- 
ной. груз для балансировки винта; &—стрел- 
ка для выверки симметричности лопастей. 

Выбалансированный винт поступает в ла- 
кировку, при чем разрешается любой метод 
лакировки, выдерживающий следующие ис- 
пытания: диск 2 150 мм, толщиной 25 мм. 
с закруглен. краями (радиус закругления 
12,5 мм), изготовленный из того же дерева. 
что и винт, лакируется по методу, принято- 
му для производства, и, точно взвешенный, 
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погружается в воду на 8 дней; через каж- 


дые 24 часа образец взвешивается, и к концу | 


восьмого дня его вес не должен увеличиться 
более чем на 2,5 г, что соответствует 6 мг 


Фиг. 24. 


на 1 см?. Один из удовлетворительных спо- 
собов лакировки следующий: В. в. олифит- 
ся, загрунтовывается мастикой, кроется ма- 
сляным лаком, шлифуется, затирается спир- 
товой смесью шеллачного лака с политурой 
и вторично покрывается масляным лаком. 
Между каждой операцией лакировки д. б. 
достаточный интервал для сушки. Общая 
продолжительность лакировки ок. 10 дней. 

Для предохранения кромок винта от пов- 
реждения брызгами воды (у гидросамолетов 
и при полетах во время дождя) и песком 
или комьями земли и снега (при разбеге 
перед взлетом и при посадке) производится 


Фиг. 95. 


оковка лопастей латунью или дуралюминием ] 


толщиной 0,6 мм для сухопутных самоле- 
тов и 0,75 мм для гидросамолетов. Из ряда 
применяем. форм оковок (фиг. 24—26) наи- 
лучшими являются оковки, позволяющие ло- 
пастям воздушного винта свободно сгибаться 
при работе (фиг. 26). Для гидросамолетов 
применяется сплошная оковка концов лопа- 


стей. Оковка крепится или медными шуру- | 


пами (фиг. 27) или сквозными медными или 


25/2 и о 
8 еа сы ии а 


Фиг. 26. 


дуралюминиевыми заклепками диам. 2,5— 
3 мм, при чем головки запаиваются оловом. 
После опайки оковка зачищается напильни- 
ками и шлифуется наждаком. Во избежание 
вздутия оковки от попадания воздуха на 
концах лопастей в оковке просверливаются 
3—4 отверетия диам. 2—3 мм. 

При производстве четырехлопаст- 
ных В. в. должна быть соблюдаема стро- 
гая перпендикулярность осей отдельных ло- 
пастей. Сложность производства, упаковки и 
транспортировки этих В. в. привела к то- 
му, что цельные четырехлопастные винты 
в большинстве случаев заменяются двумя 


двухлопастными винтами, спаренными под 
прямым углом на одной общей втулке. 

. Характеристика з-да массово- 
го производства В. в. В основных сво- 
их элементах такой завод не имеет суще- 
ственных отличий от правильно поставленно- 
го и оборудованного деревообделочного за- 
вода. Необходимы хорошо поставленное су- 
шильное хозяйство для естественной и ис- 
кусственной сушки и основные цеха: дере- 
вообделочный, столярный и лакировочный 
с добавлением специального цеха по оковке 
винтов. Специальное оборудование состоит: 
из копировальных станков, к-рые должны 
устанавливаться попарно, чтобы. иметь воз- 
можность одновременной обработки рабочей 


Фиг. 91. 


и нерабочей стороны лопасти В. в. без сме- 
ны шаблонов; сверлильных расточных—для 
рассверливания винтов под втулки; балан- 
сирных станков; прессов для склейки; спе- 
циальных тумб для обработки винтов. Под- 
счет потребного оборудования и количества 
основных рабочих производится на основа- 
нии след. норм обработки 1 В. в. (в часах): 


Ленточные пилы . еее 1,5 
Строгальные станки по дереву....... 1,7 
Фрезерные станки по дереву ........ 0,7 
Циркулярные пилы ............ ‚ 0,5 
Сверлильные станки. ........... 0,85 
Копировальные ее. . 1,45 
Шлифовальные » ..@..@..@..@..@....... 0,5 
Столярная обработка ............ 26,75 
Лакировочная отделка. .......... 7,9 


В основание расчета сушилок и емкости 
лесных складов принимается средний рас- 
ход лесного материала в 0,35 м3 на 1 воз- 
душный винт. В. Малынич. 

ПТ. Металлические В. в. Металлич. В. в. 
за последнее время получили большое рас- 
пространение вследствие лучшего их сопро- 
тивления атмосферным условиям и возмож- 
ности в некоторых случаях их ремонта .после 
механических повреждений. 

Наиболее распространены следующие си-. 
стемы металлических В. в.: 1). Америк. 
винты Рида (фиг. 28), изготовляются из 
одного куска литого дуралю®иния в виде 
плоской болванки, к-рой затем путем ковки, 
выкручивания и обработки придают форму 
двухлопастного винта. Ступицы этих винтов 
обычно похожи на ступицы деревянных вин- 
тов и бывают как деревянные, так и метал- 
лические. Эти винты широко распростране- 
ны в америк. гражданской и военной авиа- 
ции. 2) Винты Технич. отдела аме- 
рик. воздушного флота (фиг. 29), 
имеют съемные лопасти. Первые образцы 
этих винтов были изготовлены в 1922 году. 
Винт состоит из стальной ступицы, сделан- 
ной из двух половин, образующих гнездо 
для разъемных лопастей. В каждую поло- 
вину вставляется разъемная муфта, скреп- 
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ляющая обе половины и надеваемая на вал 
мотора. Каждому мотору соответствует толь- 
ко определенный просвет муфты, самая же 
ступица не меняется; поэтому, 
имея набор различных муфт, 
можно одним и тем же вин- 
том пользоваться для самых 
разнообразных моторов. Осо- 
бенностью конструкции этих 
винтов является использова- 
ние зажимных колец ступицы 
для вертикального уравнове- 
шивания винта. Это достига- 
ется передвижением болта с 
ушками около ступицы по оси 
лопасти. Такая ступица, из- 
вестная под названием расще- 
пленной, заменила цельную 
в виду дешевизны, большей 
легкости сборки и уравнове- 
шивания винта. Эти винты 
введены на снабжение многих 
самолетов американск. сухо- 
путной и морской авиации. 
Химич. состав материала этих 
винтов: меди 3—5 %, магния 
0,8—0,5 %, алюминия 94— 
95% ; уд. вес 2,85; ° ковки, 
обработки и калки 460—475°. 
Механич. свойства: коэфф. кре- 
пости на растяжение 35—40 кг/мм?, предел 
упругости 20—30 кг/мм?, удлинение 15—20% , 
Нв, 80—100. 3) Немецкие винты Ха- 
ва (фиг. 30), со съемными тонкими полы- 
ми дуралюминиевыми лопастями и стальной 
ступицей, Ступица имеет съемную коническ. 
насадку на носок мотора, пригоняемую по 
типу и мощности мотора, и составляется из 


еее ^^ 
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Фиг. 28 п 29, 


Фиг. 30. 


двух половин цилиндрич. трубы, в которую 
закладываются заплечиками концы лопас- 
тей, зажимаемые в ней хомутами на болтах. 
Закрепляющийся конец лопасти представля- 
ет собою стальную шайбу с заплечиками, от 
которой по длине лопасти идут два стальных 


стержня равного сопротивления. На эти 
стержни насаживаются для жесткости 
5—6 нервюр, входящих составными частя- 
ми в одну отливку с тыловой нерабочей сто- 
роной лопасти; толщина стенок 6—7 мм. По 


Фиг. 31. 


рабочей стороне лопасти этот каркас покры- 
вается листовым дуралюминием толщиной 
в 11/, мм, приклепанным по кромкам и нер- 
вюрам дуралюминиевыми заклепками.4) А н- 
глийские винты Лейтнера-У отса 
(фиг. 31), изготовля- 
ются не из алюми- 
ния, а из стали. Ка- 
ждая лопасть делает- 
ся полой, из лието- 
вой стали, при чем 
необходимое умень- 
шение толщины до- 
стигается слоистой 
конструкцией, кото- 
рая, к тому же, по- 
глощает вибрацию. 
Лопасти легко и точ- 
но регулируются и 
имеют большой диа- 
пазон шага. Их уста- 
новка производится 
так же, как и в дру- 
гих системах со съем- 
НЫМИ лопастями. 
Ступица представля- 
ет собою стальную, цилиндрическую трубу, 
состоящую из двух половин (фиг. 32). Ло- 


ІЛ ТПМ 


[= 


Фиг. 3°. 


‚ пасти винта вставляются в ступицу и затя- 


гиваются болтами. Такие ступицы изгото- 


вляются для 2-, 3-и 4-лопастных винтов. 

Лит.: Крейсон П., О металлических винтах, 
«Вестн. возд. флота», М., 1935, 12; его же, Металлич. 
винты, «Техника возд. флота», `М., 1928, 5; «Ау1аЙоп», 
М. У., 1997, 30/№; «Епећ», 1., "1997, 42, 1926, 58; 
«Е1џврові», В., 1926, 26, 1927, "22. п. Крейсон, 


ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ, см. Змей воздушный. 

ВОЗДУШНЫЙ ПОРТ, название аэродро- 
мов 1-го класса (см. Аэродром), имеющих 
особое государственное значение. Воздуш- 
ные порты обычно бывают узловыми или ко- 
нечными пунктами воздушных линий и на- 
ходятся при крупнейших городских цен- 
трах. Наилучшие в отношении оборудова- 
ния В. п. в настоящее время: берлинский 


‚В. п.—Темпельгоф (в непосредствен. близо- 
сти от города), парижский В. п.—Ле-Бурже 
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и лондонский В. п. — Кройдон (оба по- 
следние удалены от города на 12 — 13 км). 


Берлинский В. п. Темпельгоф (см. схему) при- 
надлежит об-ву Вегіпег Е}шепа!епвезесва1 и о06б- 
служивает в настоящее время (1927 г.) 12 воздушных 
линий, из которых главные: на Амстердам— Лондон, 
на Париж, на Кенигсберг Москву, на Штеттин— 
Стокгольм, на Мюнхен—Вену. Он имеет размеры: 
1200—4400 м в направлении З.—В. и 1000 м в на- 
правлении С.—Ю.; ширина свободной зоны 300— 
500 м, кроме сев. направления, где свободные под- 
ходы закрыты постройками. Ангары имеют размеры: 
2—по 88х30х12 и %—по 60х30х12 м. Расстояние 
В. п. от центра города—4 хм, сообщение поддер- 
живается: автобусами, трамваем, подземной ж. д. и 
специальными автобусами общества воздушного со- 
общения Ти 4-Напза. Радиостанция мощностью 2 КҰ 
системы Телефункен с незатухающими колебаниями; 
позывные—АЕХ, на радиомачтах— красные неоновые 
маяки. Управление движением самолетов находится 
в ведении специальной «воздушной полиции». 


В. п. должен иметь: 1) большую и ровную 
площадь для лётного поля, разме- 


ВОЗДУШНЫМИ ПОРУ 


ром не менее 1200—1 000 м?, с открытыми 
подходами со всех сторон и удовлетво- 
рять всем требованиям, предъявляемым к 
аэродрому 1-го класса; 2) большие постоян- 
ные теплые ангары (см.), обычно железной 
или железобетонной конструкции, с освеще- 
нием и механически открываемыми ворота- 
ми; 3) бензино- и маслохранили- 
ща (обычно подземные) с достаточно много- 
численными выводами к местам заправки 
самолетов бензином и маслом; 4) склады 
технического имущества, необходимого для 
эксплоатации самолета; 5) мастерские 


для ремонта самолетов, моторов и оборудо- · 


вания, со станками для испытания мото- 
ров, оборудованием для проверки приборов, 
устанавливаемых на самолете, и с площад- 
кой для устранения девиации компасов; 
6) систему сигнализации для обес- 
печения посадки, взлета и маневрирования 
самолетов как днем, так и ночью (указатели 
ветра, сигнальная мачта, звуковая сигна- 
лизация, ракеты, костры, дымовые сигналы 
ит. п.); 7) опознавательные знаки 
и название В. п., нанесенное большими бук- 
вами на земле или на крышах строений; 
8) световое оборудование для ноч- 
ных полетов (аэромаяки, сигнальные огни, 
посадочные знаки, передвижные и неподвиж- 
ные прожекторы для освещения посадоч- 
ной площади, предупредительные красные 
огни на всех строениях, мачтах и других 
препятствиях, окружающих аэродром, по- 


граничные огни, световые ракеты и т. д.; 
в последнее время применяются неоновые 
трубки, дающие красный свет при очень 
низком расходе тока); управление всей си- 
стемой освещения концентрируется в одном 
пункте; 9) метеорологич. станцию, 
ведущую непрерывное наблюдение за пого- 
дой в районе всех воздушных линий, свя- 
занных с данным В. п.; метеорологич. све- 
дения, получаемые как из собетвенных на- 
блюдений станции, так и из других горо- 
дов, наносятся на большую наглядную кар- 
ту, и в нек-рых В. п. каждому пилоту вру- 
чается перед отлетом карточка погоды с по- 
следними данными и прогнозом на предстоя- 
щий день; 10) развитую систему свя- 
зи как проволочной, так и беспроволочной, 
телефонной и телеграфной, соединяющую 
В. п. как с обслуживаемым им городом, так 
и с. другими городами 
и аэродромами, распо- 
ложенными на прохо- 
дящих через В. п. воз- 
душных линиях; дву- 
сторон. радиосвязь по- 
зволяет поддерживать 
сообщение как с зем- 
лей, так и с самолета- 
ми; на ней базирует- 
ся и служба погоды и 
непрерывное наблюде- 
ние за прибывающими 
и улеталощими. само- 
‚ летами; местонахожде- 
ние последних наносит- 
ыо знак. разм СЯ дежурными по воз- 
душному порту на боль- 

А шуюстенную карту;для 
облегчения ориентиров- 

ки в воздухе применяется радиопелен- 
гация (делаются также опыты с путевод- 
ным электрическим кабелем системы Лота). 
Необходимой принадлежностью В. п. 
является также вокзал с помещениями 
для администрации и канцелярий В. п., 
комнатами для ожидания пассажиров, кон- 
торами, справочными бюро и билетными 
кассами обществ воздушных сообщений, от- 
делением воздушной почты, таможней, по- 
мещениями для милиции, багажными отде- 
лениями, с оборудованием для приема, взве- 
шивания и сортировки груза и багажа, с 
комнатами для отдыха пилотов, с ванными 
и душами, с буфетом или рестораном для 
публики, с уборными, гаражем и другими 
службами. Перед вокзалом обычно устраи- 
вается цементированная площадка, на ко- 
торую подаются самолеты для посадки пас- 
сажиров и размещения грузов (перрон). 
Вокзал д. б. связан с городом хорошей до- 
рогой и, по возможности, средствами меха- 
ническ. транспорта, не исключая даже ж.-д. 
ветки. Если в В. п. допускается устрой- 
ство публичных полетов и состязаний, то 
для публики устраиваются трибуны. 
Как правило, В. п. должен быть огражден 
со всех сторон от доступа посторонних лиц. 
Наконец, В. п. должен иметь постоянную 
организацию медицинской помощи 
(лазарет или околоток) с постоянным де- 
журством автомобиля скорой помощи, п о- 
жарную охрану, противопожарное об- 
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орудование и постоянную охрану 
территории, складов и строений. 
‚ В.п. специального назначения: 
а) для гидросамолетов—отличаются нали- 
чием, вместо лётного поля, гидроаэро- 
дрома, б) для управляемых аэростатов— 
должны иметь свободное от препятствий и 
сравнительно ровное поле, размером в 
длину и ширину около трех длин аэроста- 
та, т. е. для крупных современных аэроста- 
тов ок. 700—800 м, элинг для хранения 
и ремонта аэростата с причальной мачтой, 
газодобывательной установкой и газохрани- 
лищем, команду для ввода и вывода кора- 
бля, а также соответствующие вокзальные 
помещения и службы. Впрочем, в настоящее 
время крупных В. п. для гидросамолетов 
и для управляемых аэростатов, аналогич- 
ных В. п. сухопутной авиации, еще нигде 
нет, и тип их не вполне установлен. 
Достаточная свободная площадь для В. п. 
в непосредственной близости к городским 
центрам является насущной потребностью 
современного воздушного транспорта. В по- 
исках разрешения этого вопроса появля- 
ются многочисленные проекты механизации 
взлета и спуска самолетов с сокращением 
до минимума разбега и пробега, посредством 
всевозможных катапульт (см.) и тормозов. 
В. п. с такими приспособлениями предпо- 
лагается устраивать на крышах домов или 
на специальных помостах в центре города. 
Пока этот тип В. п. не вышел еще из ста- 
дии проектирования. То же самое относится 
и к проектам устройства пловучих В. п. 
для океанских воздушных сообщений. 
Лит.: Вегенер А., Аэродромы, Москва, 1924; 
Хрипин В., Андреев Е. и Тулупов Н., 
Аэродромы сухонутной и морской авиации, Мос- 
ква, 1995; @тгоззег ТлИфуегКепгз-Ааз уоп Епгора, 
Вегііп, 1927. В. Вишнев. 
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ, перевозка 
пассажиров, почты и грузов на воздушных 
судах— самолетах и управля- табл. 
емых аэростатах. Регуляр- 
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сутки при ночных полетах; на управляемых 
аэростатах 80—110 км/ч, 1800—2500 км 
в сутки (по проектам). Максимальная ско- 
рость транспортных самолетов достигает 
215 км/ч, а специальных гоночных самоле- 
тов—512 км/ч. Проходимое расстоя- 
ние без спуска: на самолетах в сред- 
нем 500—700 км, на управляемых аэроста- 
тах (по проектам трансокеанских линий) —до 
4—5 тыс. км. Тем не менее, выигрыш вре- 
мени В. т. дает только на расстояниях свы- 
ше определенной длины: на коротких лини- 
ях выигрыш целиком поглощается достав- 
кой пассажиров из города на аэродром и об- 
ратно. Для воздушных линий, конкурирую- 
щих с железной дорогой, минимум протя- 
жения составляет ок. 300—400 км. Налинп- 
ях, превышающих 1 500 км, экономия време- 
ни по сравнению с ж.-д. может быть полу- 
чена только при ночных полетах; в против- 
ном случае перерыв полета на ночь может 
свести выигрыш к нулю. Проблема ночных 
полетов имеет для В. т. огромное значение, 
особенно в странах 3. Европы и С. Америки 
с густой жел.-дор. сетью. За последние го- 
ды ряд линий оборудован для ночных поле- 
тов. Табл. 1 показывает сравнительный вы- 
игрыш времени на разных линиях В. т. 
Регулярность В.т. сильно страдает 
от метеорологических причин (туман, мя- 
тель, плохая видимость) и от мехапических 
дефектов (порча мотора и оборудования). 
В летний сезон нарушение регулярности по 
метеорологическ. причинам составляет лишь 
1—2% всех полетов, в осенние и зимние 
месяцы оно сильно повышается, а на зиму 
значительная часть воздушных линий со- 
вершенно закрывается. Нарушение регуляр- 
ности по механическим причинам дает от 
1 до 5%, в среднем 21/,% от числа на- 
чатых полетов, т.е. на каждые 20—100 
(в среднем 40) полетов, в зависимости от 


1. Сравнительная продолжительность пу- 
тешествий на воздушных линиях и земным путем. 


ный В. т. производится между 
определенными пунктами по 
установленному расписанию, а 
эпизодические полеты со- 


Линии 


Длина Продолжительность путешествия 
В 


хм на самолете земным путем 


вершаются без расписания. Париж— Лондон . 375 2, Ч. 74, ч. (ж.д. и паро- 
В настоящее время в стра- ход) 

нах, владеющих воздушн. фло- | москва—Берлин ..| 1800 | 29ч. ‚ 42 ч. (ж. д.) 

том, преобладает пассажирский - 

В. т., который служит одно- е орк 0 --Фран- 4300 34 ч. (с поч.пол.) 100 ч. (ж 

временно и для почтовых пере- |: 2" "пол. · ок. д.) 

возок. Грузового В.т. еще с0- | чарджуй—хива ..| 405 | зч. 4 тсуток (пароход), 

вершенно. не существует, и он 14—20 суток (ка- 

лишь отчасти выполняется на раван) 

почтово-пассажирских воздуш- | р. рхнеудинен у Е 

ных судах. Основное преиму- Урга ....... 600 5 ч. 4 суток (автомоб.) 


щество В. т. быстрота, основ- 
ной недостаток—дороговизна. При сравне- 
нии В. т. с сухопутным и морским необхо- 
димо отметить еще следующие моменты: 
1) возможность передвигаться по прямому 
направлению (на больших расстояних—по 
дуге большого круга), 2) возможность пере- 
секать сухопутные и водные участки без 
перемены транспортных средств и 3) гиб- 
кость в изменении маршрутов. 

Средняя скорость В. т.: на само- 
летах 130—160 км/ч, 1 200—1 600 км в сут- 
ки без ночных полетов, 2 500—3 000 км в ` 


характера линии, ее длины и качеств мате- 
риальной части, приходится 1 перерыв по- 
лета или вынужденная посадка. Примене- 
ние многомоторных самолетов повышает ре- 
гулярность В. т., хотя и в этом случае воз- 
можность вынужденных посадок в пути не 
исключена, и на протяжении воздушной 
линии все же необходимо иметь некоторое 
количество запасных посадочных площадок. 

Развитие воздушной сети. Первые регуляр- 
ные воздушные линии возникли в 1918 го- 
ду в С. Ш. А. (опытная почтовая линия 
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Нью Иорк—Вашингтон) и Германии (воен- 
но-почтовые линии на оккупированной тер- 
‘ритории Украины). В 1919 г. возник ряд 
линий почтово-пассажирского сообщения во 
Франции, Германии и Англии. Пока все ли- 
нии работают на самолетах. На управля- 
емых аэростатах типа 
«Цеппелин» работала 
пробная линия в Гер- 
мании в 1919г. В СССР, 
после нескольких опы- 
тов воздушн. сообщения 
на самолетах старых во- 
енных типов в 1918— 
1921 годах, открыто с 
1 мая 1922 г. почтово- 
пассажирское и грузо- 
вое сообщение Москва — 
Кенигсберг (1 200 км) 
смешанного Русско-гер- 
манского общества воз- 
душных сообщений, со- 
‚ кращенно «Дерулуфт». 
В августе и сентябре 
того же года работала 
линия Москва—Ниж- 
ний-Новгород общества 
«Авиакультура» во вре- 
мявсесоюзной ярмарки. 
В начале 1923 г. обра- 
зовались акц. общества 
«Добролет» (Всесоюзное об-во добровольно- 
го возд. флота) и «Укрвоздухпуть (Украин- 
ское об-во возд. сообщений). Оба об-ва раз- 
вили значительную сеть воздушных Линий. 
Третье об-во «Закавиа» (Закавказское об-во 
гражданской авиации), возникшее в том 
же году, ликвидировалось в 1925 г. В на- 
стоящее время (начало 1928 г.) сеть воз- 
душных линий в СССР составляет 7 400 км и 
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эксплоатируется тремя обществами: Добро- 
лет, Дерулуфт и Укрвоздухпуть. 

’ Мировая сеть воздушных ли" 
ний в 1927 г. достигла протяжения около 
65 000 км; из них на Европу приходится око- 
ло 40000 км (фиг. 1). Наиболее обширную 
сеть, объединенную об-вом «Германск. возд. 
Ганза» (Реџізсһе Іиѓі-Напѕа) имеет Герма- 
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ния, около 20 000 км. Франция насчитывает 
(1927 г.) около 11 000 км воздушных линий; 
из них важнейшие: Париж— Лондон (06б-во 
«Аіг-піор»), Париж— Берлин (06-во «Фар- 
ман», параллельно с «Герм. воздушной Ган- 
зой»), Париж—Вена—Константинополь с 


{> ЧИМБАЙ 


) ТАШАУЗ 
ХИВА 


АЛМА-АТА 
Фрунзе улна 


ТАШКЕНТ 


АМАРКАНД 
АЮШАМБЕ 


ЧАРДЖУЙ 


ТЕРМЕЗ _. 


“. е 

ХАМАДАН О)®° Ф 

КЕРМАНШАХ О? $ Ум 
ГУРЕТУО* . 


Фи Ан 


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 


ДЕЙСТВУЮЩ. ВОЗД. ЛИН. 


ВОЗДУШНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ 


ПРОЕКТИРУЕМ. + - веве 


Фиг. 3. 


ответвлением Прага— Варшава («Междунар. 
комп. возд. сообщ.», с участием румын. и 
венгер. капитала) и колониальные линии: 
Тулуза-Казабланка-Даккар с ответвлением 
на Алжир и Тунис и намеченным продол- 
жением на Ю. Америку (об-во «Латекоэр»). 
Англия имеет в Европе всего ок. 1500 км 
возд. линий, связывающих Лондон с глав- 
ными столицами континента. В колониях 
Англия ведет большую 
работу по подготовке 
сети «имперских» воз- 
душных путей как на 
самолетах, так и на уп- 
равляемых аэростатах. 
Из проектируемого воз- 
душного пути Лондон— 
Индия— Австралия по- 
ка регулярно работает 
только участок Каир— 
Багдад-—Басра (общест- 
во «Имперских возд. пу- 
тей»). Остальные стра- 
ны Европы имеют ча- 
стью национальные, ча- 
стью смешанные об-ва 
воздушных сообщений, 
обычно субсидируемые 
государством и эксплоа- 
тирующие сравнитель- 
но небольшие линии 
местного значения. В 
С.Ш.А. с1920 г. начала 
работать воздушная почтовая линия Нью 
Иорк—С.-Франциско (4 300 км), пересекаю- 
щая всю страну (см. фиг. 2). С 1924 г. она 
работает и днем и ночью и электрифициро- 
вана на протяжении более 2200 км. Кроме 
названной здесь работают еще 17 воздушных 
линий по контракту с почтовым ведомством. 
Протяжение всей сети С. Ш. А к концу 
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1927 г. достигло 15 600 км. Большинство аме- 
риканских линий работает круглый год. Из 
других внеевропейских линий следует отме- 
тить бельгийские линии в Конго, герм. на 
гидросамолетах в Колумбии (Ю. Америка) 
и австралийские линии, достигшие в 1927 г. 
протяжения свыше 4 000 хм. 
Воздушные линии СССР. 1) До- 
бролет, после опытов воздушного сообще- 
ния на линиях Москва —Нижний--Казань 
и Севастополь—Ялта, с 1925 г. сосредото- 
чил свои усилия на окраин. линиях, дающих 
очень большой выигрыш во времени, в мест- 
ностях, лишенных нормальн. механическо- 
го транспорта. В 1927 г. Добролет содержал 
линии в Ср. Азии: Ташкент —Самарканд— 
Термез — Дюшамбе, 930 км, и Чарджуй— 
Хива—Ташауз—Чимбай, 480 км (фиг. 3). 


сленные. линии, кроме азиатских, работают 
только в летнее время, азиазские же линии 
действуют почти весь год, с небольшими пе- 
рерывами в зимние месяцы. 

Современное состояние. Средства В. т. 
На современных воздушных линиях рабо- 
тают, кроме небольшого числа приспособ- 
ленных военных самолетов, три категорий 
почтово-пассажирских самолетов: а) исклю- 
чительно почт., небольших размеров, с мото- 
рами 150—400 №, без пассаж. кабины (гл. 
обр. на америк. линиях); б) пассаж. самоле- 
ты и гидросамолеты средней мощности, од- 
номоторные, 200—500 РР; в) большие пасс. 
самолеты и гидросамолеты с 8, З и 4 мото- 
рами, общей мощностью от 600 до 1300 №: 
Наиболее применяемые типы приведены .в 
табл. 2. Самолеты малой мощности, ниже 


Табл. 2. — Транспортные самолеты. 


Число 
мест 
Тип самолета Конструкция (включая 
пилота) 
Одномоторные: 
Юнкерс 13 Мовоплан металл. 6 
Спад 56 Биплан смеш. кон- 
струкции 6 
Дорнье-Меркюр Моноплан металл. 8 


Фоккер Ф. 7-а Моноплан смешан. 
| конструкции 


Многомоторные: 


Фоккер Ф. 7-3 м Моноплан смешан. 
конструкции 


Моноплан металл. 


Юнкерс Г. 24 


Хендлей-Педж 10| Биплан деревянный 


В конце 1927 г. открылись регулярн. рейсы 
по линиям Фрунзе Алма-Ата, 240 км, и 
Ташкент—Термез—Кабул, 1140 км. В За- 
байкальи действует линия того же обще- 
ства: Верхнеудинск — Урга (в Монголии), 
в 600 км, с намеченным продлением до Пе- 
кина. О даваемой этими линиями громад- 
ной экономии времени дает понятие табл..1. 
2) Укрвоздухпуть в 1927 г. эксплоатировал 
ежедневную линию Москва—Баку, 2 510 км, 
через Харьков Ростов—Минерал. Воды-— 
Грозный. Открыто продление этой линии до 
Пехлеви (Энзели, Сев. Персия) для смыка- 
ния с персидско-германской линией Юнкер- 
са Пехлеви— Тегеран. 3) Дерулуфт в 1927 г. 
работал на линии Москва—Кенигсберг— 
Берлин, протяжением в 1800 км. Перечи- 


Полная на- . 


Мотор и грузка (вклю- Макс. ско-| Страна по- 
чая пилота и | 
мощность горючее) роесть в км А стройки 
в хг 
БМВ 1852 | 635 165 | Германия 
Юпитер 400 1 000 190 Франция 
БМВ 1 250 177 Германия 
450—600 № 
Юпитер 400 № 1 600 185 Голландия 
Райт, 3 по 1700 190 Голландия и 
220 С. Ш. А. 
Юнкерс, 3 по 2 300 175 Германия 
280 
Непир, 2 по 2 600 165 Англия 
450 № 


70 ЕР, в регулярном В. т. не применяются 
и служат пока только для спорта. Само- 
леты от 70 до 150 Рв отдельных случаях 
применяются на коротких линиях (подъ- 
ездных путях), а также при отдельных по- 
летах по найму (такси). Управляемые аэро- 
статы (дирижабли) для воздушных линий 
находятся в постройке в Авглии и Германии 
и принадлежат к типу жестких (система 
«Цеппелин»). Объем их от 100 до 150 тыс. м3; 
число моторов 5—7; общая мощность их 
до 3000 №; скорость 110 — 120 км/ч; мест 
для пассажиров 100, полная коммерческая 
нагрузка 20—30 ж. 

Статистич. данные о В. т. Работа 
воздушных линий в главн. странах З. Ев- 
ропы характеризуется данными табл. З и 4. 


Табл. 3. Объем воздушных перевозок в 3. Европе. 


Перевезено за год 
г г Пройдено за Число 7 
осударства оды 
удар д год тыс. км рейсов пассажиров грузов и ба- почты 
гажа в т вт 
_ 
Германия. . ... 1926 6 141 ок. 19 000 56 000 642 300 
» 1927 9208 25 000 102 681 1400 500 
(по сент. вкл.) 
Франция..... 1926 5 207 15 652* 18 861 1067 594 
(этапов) (пассаж.- (т-этапов) (т-этапов) 
зтапов) 
Англия. ..... 1925—1926 1 391 4 461 „ 14 675 456 — 


—— 


| * Для французских лнний принята система исчисления пассажир-зтапов и т-зтапов. 
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Табл. 4. Франц. колониальная линия 
(почтовая) Тулуза — Казабланка. 
Перевезено Перевезено 
Годы писем Годы | писем 

1919 9 120 1923 2958 000 
1920 182 000 1924 4026 000 
1921 327 000 1925 7502 000. 
1922 1407 000 


Объем работы возд. линий СССР, хотя и. 
уступает еще масштабу западно-европей- 
скому, но обнаруживает за последние годы 
быстрый и регулярный рост (см. табл. 5). 


Табл. 5.—-Линейные полеты в СССР (по регулярным линиям). 


Работа В. т. 1922 г. | 1923 г. | 1924 г, | 1925г. | 1926 г. 
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8) организация метеорологической службы; 
9) организация радио-телефонной и др. ви- 
дов связи по линии; 10) организация снаб- 
жения материалами и запасными частями. 
Маршрут выбирается, по возможности, до- 
пускающий безопасную посадку в пути. Дли- 
на этапов, проходимых без спуска, опреде- 
ляется применительно к качествам выбран- 
ных самолетов, с учетом неблагоприятных 
ветров и продолжительности дня в разное 
время года.. При этом обязательно предусма- 
тривается запас ок. 100 км на этап; длина 
этапов редко превосходит 800 км. Посадоч- 
ные площадки на случай вынужденного спу- 
ска намечаются через каж- 
дые 50—70 км и снабжают- 


всего | СЯ ОТличительными знака- 
1997 г.| за ми, видимыми сверху. Гра- 
в лет | фик движения составляется 


Пройдено хм. . | 166 800 | 377 710 


Перевезено пас- 


сажиров ... 486 1433 2 618 3 398 4 035 
Перевезено гру- 
зов ипочты вкз | 18 000 | 27 800 | 48 300 | 76 700 


Безопасность В. т. Как видно из 
табл. 6, число аварий на В.т. по сравне- 


541 000 | 894 000 |1 313 000 1 817 900] 5 110 900 


84 500] 170400] 425 700 


на основании средней крей- 
серской скорости данного 
самолета, которая провере- 
на на опыте (обычно на 15— 
20% ниже максимальн. сжо- 
рости). Число самолетов на 
линии определяется в зави- 
симости от допускаемой лётной нагрузки и 
равняется числу км, проходимых по линии 
в месяц, деленному на допу- 


7 079] 19049 


Табл. 6. — Статистика воздушных катастроф. 


стимую лётную нагрузку в ме- 


Прой-| =8| В среднем 1 | сяц на самолет, плюс число за- 

Число| ден- | „9 Ё) авария пасных самолетов. Последние 

Государства поле- | ный |Б 5 8 начис- имеются обычно по 1 на ко- 

тов | путь 98 р ло по- | начис нечных пунктах плюс по 1 на 

__ 7 = 9 9! летов каждые 1 000—1 500 км пути. 

Лётная нагрузка на самолет 

Англия (1922—26 гг.) . .. . | 18 000 |5630000 з в 000 |1878000] составляет нормально 8 000— 
Германия (1996 г.) ..:.. 19 000 |6141 000 2 8 000 13070000 12 000 км в месяц. Летчик обы- 
СССР (1925—27 гг.) ..... — [4000000] 2 9500 |2000000 сно прикреплен к определен- 


ЫЪ—ш— 


На азиат. линиях 0б-ва Добролет, при пройден. пути в 1/, млн. км, 
не было ни одного убитого и даже ни одного легко раненого. 


нию с ж. д. еще велико, и степень безонас- 
ности недостаточна. Впрочем строго объ- 
ективного сравнения на основе статистики 
дать нельзя, так как В. т. еще не достиг та- 
кого масштаба и не носит массового харак- 
тера. По статистике российских ж. д. за 
1913 г., 1 убитый пассажир приходился на 
1300 000 перевезенных пассажиров или на 
825 000 пройденных поездо-километров. Т.о. 
по отношению к числу пройденных км В. т. 
для пассажиров уже сейчас может по без- 
опасности равняться с ж. д., но по отно- 
шению к числу перевезенных пассажиров 
число аварий на В. т. во много раз боль- 
ше, чем на сухопутном. 
Проектирование воздушных 
линий. Организации возд. линии предше- 
ствует составление техническ. проекта, орга- 
низационной и эксплоатационной сметы. В 
технический проект входят: 1) уста- 
новление маршрута, определение этапов и со- 
ставление графика движения; 8) расчет чи- 
сла самолетов и моторов; 3) установление 
типов технического оборудования; 4) расчет 
лётного персонала (пилоты, бортовые меха- 
пики и борт-радиотелеграфисты); 5) распо- 
ложение и оборудование аэродромов и по- 
садочных площадок; 6) проекты построек 
на аэродромах и площадках; 7) проект све- 
тового оборудов&ния для ночных полетов; 


ному самолету и имеет одина- 
ковую с ним лётную нагруз- 
ку, т. е. 60—90 часов полета 
в месяц. Пример: длина линии —? 000 км, 
число рейсов — по ‹6- в неделю в каждую 
сторону, всего 58 рейса в месяц; скорость, 
в среднем, 150 км/ч; число летчиков и ра- 
бочих самолетов 200002 е: 7 или .8, запас- 
ных самолетов. 3; всего самолетов 10—11. 
Число моторов в запасе принимается обыч- 
но в 100% от числа установленных на са- 
молетах. Срок амортизации моторов 700— 
1000 часов работы; для самолетов 2 000— 
3 000 часов полета, или в среднем 3—4 года. 

Экономика В. т. Стоимость воздушной 
перевозки на самолетах выше всех других 
видов транспорта (см. табл. 7). На одно- 
моторном самолете, мощностью 200—400 № 
(4—6 пассажиров), 1 км полета обходится 
в 1 р.—1 р. 70 к. При ежедневных рейсах 
круглый год стоимость ближе к низше- 
му пределу, при редких же рейсах она 
сильно возрастает. Крупные самолеты дают 
относительно более дешевый транспорт, но 
только при обеспеченности достаточно боль- 
шой нагрузкой, что пока еще бывает редко. 
Для управляемых аэростатов пока еще нет 
проверенных на практике цифр стоимости, 
а для строящихся больших управляемых 
аэростатов в 100 000-—150 000 м? ожидается 
себестоимость в 5—10 к. с пассажир-киломе- 


тра и 50 к.—1 р. с ткм. Причины высокой 
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ствование ёго в войну 1914— 


Табл. 7.—Стоимость различных видов транспорта, 


18 гг. За четыре года войны 

Средство транспорта 1 ткм 1 пасс.-километр число самолетов главнейших 

—_ держав возросло в 20—25 раз, 

Воздушн. (самолет): а наличный остаток в 1918 г. 

а) себестоим. при составлял в Англии 22 000, во 

су 100% загрузки, 2—3 р. 16—35 к. Франции 20 000, в Германии 
Ж ) существ. тарары Мал аР; 2 ШІ н, 18 000 самолетов. 

«Дао... ` . А . 1—2 К. . 1—а к. 

Больш. » 10—20 к. І кл. 35 к. Основными задачами воздуш- 

Морской транспорт ного флота являются: 1) борь- 

(на дальн. расст.). 0,1—0,4 к. Каюта І кл. 6—12 к. ба с воздушными силами про- 


стоимости транспорта на существующих са- 
молетах: а) относительно малая грузоподъ- 
емность (2—3 пасс. на каждые 100 Р); б) до- 
роговизна самолетов и моторов, изготовляе- 
мых пока в небольшом числе; в) короткие 
сроки амортизации самолетов и моторов; 
г) дороговизна горючего; д) ‘высокая стра- 
ховка; е) большой % накладных расходов 
вследствие слабого использования матери- 
альной части во времени (неполный год и 
малая часть суток). Сравнение себестоимо- 
сти В.т. с размерами принятых тарифов по- 
казывает, что В. т. пока везде убыто- 
чен. Убыточность еще возрастает из-за не- 
догруза, имеющего место на многих лини- 
ях. Дефицит во всех государствах покрыва- 
ется правительственными субсидиями. Раз- 
меры их за 1926 г.: во Франции около 
5 млн. р., в Германии—ок. Эмлн.р., вАн- 
глии— ок. 2,3 млн. р.; сверх того государет- 
ва, бесплатно предоставляют для В. т. земное 
оборудование (аэродромы, освещение ит.п.). 
Наиболее рентабельным грузом является 
почта, оплачиваемая по 4—7 р. за 1 ткм, 
но ее количество еще недостаточно для за- 
грузки воздушных линий. Развитие воздуш- 
ной почты представляет ныне наиболее вер- 
ный путь к безубыточности В. т. Пассажи- 
ры и грузы могут окупать расходы только 
на линиях, к-рые проходят в бездорожных 
местностях, как, например, средне-азиатские 
линии Добролета и некоторые колониальные 


линии, где фактически уже теперь большая` 


часть эксплоатационных расходов покры- 
вается доходами; в недалеком будущем по- 
лобные линии станут рентабельными. Тех- 
нич. прогресс самолето- и дирижаблестрое- 
ния сулит в ближайшие десятилетия значи- 
тельное удешевление В. т., достижение пол- 
ной рентабельности его и понижение тарифов 
для пассажиров и почты приблизительно 
до железнодорожного уровня. Параллельно 
с этим предвидится повышение регулярно- 
сти, быстроты и комфорта воздушного транс- 
порта и, как результат, огромное расшире- 
ние области его ‘применения. 

Лит. Гвайта Е. И., Воздушный транспорт за 
границей ив России, М.. 1924; Смолин А., Гра- 
жданский возд. флот, М.—Л., 1925; Перетер- 
ский И. С.. Некоторые вопросы организации 
воздушных линий, Москва, 1923; В1аск А., Тгапз- 
рогї Ауіаііоп, Мех УХотк, 1926; Вопото О0., 
Т’ау1а Йоп соттетс1ае, Р., 1996: Кеппейу Т., 


Гитоаченоп ёо +ће Есопотісѕ оѓ АТ Тгапзроа оп, 
Мех Уогк, 1926. В. Вишнев. 


ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ, совокупность лета- 
тельных средств—-аэропланов, аэростатов, 
дирижаблей, объединенных в определенные 
войсковые единицы для решения военных 
задач в наступательной и оборонительной 
войне. Громадное значение В. ф. для воен- 
ных операций вызвало развитиеи усовершен- 


‚ душного боя, 


— тивника (нападение на само- 


леты противника, охрана своих стратегич. 
пунктов, узловых станций ж. д., з-дов воен- 
ного снаряжения ит. д.); 2) содействие опе- 
рациям сухопутных сил (сопровождение 
пехотных атак, корректирование стрельбы 
артиллерии, связь между войсковыми сое- 
динениями, и т. д.); 3) содействие морско- 
му флоту (разведка пути и сопровождение 
морского флота, нападение на флот против- 
ника, бомбометание и пр.). 

Сухопутные самолеты, по их конструк- 
ции, роли и применению, делятся на три; 
группы. Истребители: одноместные са- 
молеты (моторы 300—450—600 Е) для воз- 
с большой горизонтальной 
скоростью (240—270 км/ч), максимальной 
быстротой подъема (в течение 11 минут на 
высоту 5 000 м), высоким потолком (7 000— 
8 000 м), достаточным вооружением (2—4 
пулемета), наилучшей маневренностью и 
управляемостью и запасом горючего на ? ч. 
Разведчики: дву- или трехместные са- 
молеты, со скоростью до 200—250 км/ч. 
й с грузоподъемностью 750—1 000 кг, во- 
оружением не менее 2 пулеметов, с фото- 
аппаратом, радиоприемником,—служат для: 
разведки на фронте и в тылу противника; 
запас горючего на 5—6 ч. Бомбовозы 
(бомбардировщики) — самолеты с большой, 
грузоподъемностью, служат для производ- 
ства воздушных налетов с целью бомбар- 


‚ дировки тыла противника (см. Бомбовоз). 


Морские самолеты, или гидросамолеты, в. 


‚ зависимости от конструкции и применения, 
м. б. разделены на такие же три группы. 


Характеристики самолетов, находящих- 


ся на вооружении в странах Западной 
Европы и в Соединенных Штатах Америки, 


приведены в таблице на ст. 253—954. 
Бюджет В. ф. в различ. государствах, 

начиная с 1920/21 г., постепенио увеличи- 

вается. В настоящее время (начало 1988 г.) 


‚: на первом месте по количеству и конструк- 


тивным качествам самолетов и моторов стоит 


‚ Франция, где численность личного состава, 
`В. ф. определяется в 37 480 чел., 
‚ ставляет около 9% общей численности ар- 
‚ мии: ‘боевой состав авиационных частей— 
‚ до 1500 самолетов; в военное время В. ф. 

` будет увеличен не менее чем в 10 раз. При- 


т. е, со- 


менение аэростатов и дирижаблей в воен- 


‚ ном деле, гражданской авиации и воздушном 
‚ транспорте—см.Аэростат, Воздухоплавание, 


Дирижабль и Воздушный транспорт. 


Лит.: Воздушный справочпик, т. 2, М.. 1996; 


- Татарченко Е., Воздушный флот Британской 


„империй, М., 19924; его же, Воздушный флот 
Америки «С. А.с.Ш.), М., 1924; о ртли б, Воздуш- 
ный флот в прошлом и будущем, перевод с француз- 

. ского, М., 1924; Арндт Г., Воздушная война, пе- 
ревод с немецкого, Москва, 1925; Тапе’5 «АП {е 
№/ог19’'5 Атста », Гопдоп, 1927. А. 3. 
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Харантеристики бамолетов, находящихся на вооружении в странах Запад- 
ной Европы и С. Ш. А. 
| 
Примене- Ско- | Пото- 
Гссударства и названия А _ Год Мотори мощность 
фирм Марки ние камо Материал ! постройки в р ННЯ и В 
Англия 
А Гриб Истр. Дерево 1924 Ягуар, 350 242 2 000 
Глочестершайр .... { Глостер » » » Непир, 450 266 — 
Фери........... Флайкетчер » » » Юпитер, 420 — — 
Винкерс......... Вульчур Разв. » » Непир, 450 226 — 
Де-Хевиленд ...... ОН-38 » » » » » 200 7 500 
Италия 
Ѕ.І.А.І. Савойя . . ... 8-57 Истр. » » Испано, 300 255 5 000 
Фиат........... — .- » » » » 320 275 8 000 
Савойя.......... 8-576:3 Разв. » » » 300 235 5 500 
С. Ш.А. 
Бюинг.@.......... РУ\/-9 Истр. Смеш. » Кертис, 400 274 8 500 
Кертис. ......... РУ\’-8 » ъ » » 420/460 290 9 500 
Райт (Дуглас)...... 80М/-1 Разв. Дерево » Райт, 675 — — 
Чехо-Словакия 
Авиа... еее ВН-19 Истр. Смеш. » Испано, 300 250 5 000 
Военно - авиац. мастер. 
(Смолик)....... $М-8 » » » Непир, 450 355 7 000 
Майбах, 260 
Аэро... 0...0... А-12 Разв. » » Вальтер, 220 } 200 8 000 
: Перун, 240 
Франция 
Анрио -......... Но-31 Истр. » » Сальмсон, 550 315 6 000 | 
Блерио... ....... Спад 51 » » 1923 Юпитер, 420 235 9 000 } 
Ныопор ...... А 44.СІ » ‚ Дерево 1925 Лоррен-Д. 450 265 7 500 | 
Бреге ..@..@........ ХІХ.А2 Разв. Металл 1924 доррен, 400/450 — — | 
: спано, | 
Потез ......... . х ХУ . » Смеш. » Лоррен. } 450 230 7 200 


ВОЗМОЖНАЯ РАБОТА, виртуальная 
работа, см. Работа упругих сил. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА, процесс замены 
отмирающих или вырубаемых деревьев и на- 
саждений новыми поколениями. Этот про- 
цесс может протекать или в порядке есте- 
ственной замены старых поколений новы- 
ми или же путем искусственной их замены 
(посадки и посевы леса). В первом случае 
В. л. носит название естественного возобнс- 
вления, во втором—искусственного. В зави- 
симости от того, в какой момент наступает 
В. л.—до или после срубки леса, различа- 
ют предварительное или последующее во- 
зобновление леса. Как особую разновид- 
ность последующего возобновления необ- 
ходимо отметить В. л. главными породами 
естественным или же искусственным путем 
после того как вырубленная площадь по- 
кроется второстепенными породами и они 
достигнут определенного развития. 

Естественное В. л. зависит главн. обр.: 
1) от урожайности семян в возобновляемых 
. насаждениях; 2) от характера их распреде- 
ления по вырубаемой площади; 3) от со- 
стояния появы и степени ее подготовки для 
воспринятия опадающих семян и 4) от на- 
личия условий, благоприятных для прора- 
стания семян и для дальнейшего развития 
и роста всходов. Все эти моменты в значи- 
тельной степени могут быть регулируемы пу- 
тем рационально произведенной рубки леса 
(отсюда: «рубка леса»—синоним его «возоб- 
новления»). Предварительное естественное 
В. л. применяется для не боящихся тени 
древесных пород, всходы которых в откры- 
тых местоположёниях подвергаются повре- 
ждению заморозқами и солнцепеком, а вме- 
сте с тем сравнительно хорошо переносят 
отенение материнского полога. Последующее 


естественное возобновление наиболее при- 
годно для быстрорастущих, светолюбивых 
древесных пород, с часто повторяющими- 
ся урожаями хорошо разносимых ветром 


легких семян (сосна, береза, осина ит. п.). 


При затяжном характере процесса естест- 
венного возобновления приходится прибе- 
гать к ряду мероприятий, способствующих 
ускорению этого процесса («воспособление 
естественному возобновлению»); к ним от- 
носятся: 1) оставление на вырубаемой пло- 
щади равномерно распределенных семенных 
деревьев; 2) сдирание травянистого и мохо- 
вого почвенного покрова и подстилки, осо- 
бенно, если она мощна и имеет сильно кис- 
лую реакцию; 3) разрыхление поверхност- 
ного слоя почвы; 4) уборка остатков заго- 
товки и 5) при недостаче семян, продуци- 
руемых насаждениями, подсев таковых; в 
последнем случае мероприятия переходят в 
искусственное лесовозобновление. 

Искусственное возобновление разделяется 
на В. л. посевом семян и В. л. путем произ- 
водства посадок леса сеянцами или сажен- 
цами древесных пород. Посевы, как более 
приближающиеся к естественным условиям, 
несколько предпочтительнее посадок, но их 
применение ограничивается наличием бла- 
гоприятных условий для дальнейшего раз- 
вития всходов (влажный климат и влажная 
почва). Посевы леса производятся как под 
пологом насаждений, так и на вырубках. 
Посадки леса характеризуются тем, что по- 
садные растения предварительно воспитыва- 
ются в особых питомниках и затем выса- 
живаются на вырубках, под пологом ле- 
са, а иногда на уже заранее заросших вто- 
ростепенными породами вырубках—в про- 
рубаемые коридоры или на вырубаемые сре- 
ди зарослей площадки. 
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Основным моментом, характеризующим 
В. л., является возобновительный период, 
т.е. то время, в течение которого на месте 
срубаемого леса создается новое насажде- 
ние. При естественном возобновлении во- 
зобновительный период колеблется от 3 до 
20 и более лет; при искусственном возобно- 
влении этот период может быть доведен до 


нуля. См. Лесоводство. 

Лит: Морозов Г. Ф., Рубки возобновле- 
ния и ухода, 3 `изд., М. Л., 1997; Яшнов Л. И., 
Краткий курс лесоведения и общего лесоводства, 
стр. 113—208, Казань, 1926; Гейер В., Лесовоз- 
ращение, перевод с немецкого, стр. 135—155 и 456— 
498, СПБ, 1898. Н. Нобранви. 


ВОЗРАСТ ЖИВОТНЫХ важен при оценке 
их хозяйствен. годности. Лошади и крупный 
рогатый скот созревают к 4—5 годам, овцы 
и свиньи—к 2—4 годам. После сформиро- 
вания животные дают наибольший расцвет 
продуктивности в продолжение 4—5 лет, а 
потом наступает их угасание. Предельный 
срок пользования животными колеблется в 
зависимости от условий содержания и экс- 
плоатации их. В среднем, корову невыгодно 
содержать после 11—12 лет, лошадь—после 
16—18 лет, овцу — после 8—9 лет, свинью — 
после 7—8 лет. Для племенных целей самки 
могут оставаться в хозяйстве и дольше, 
если еще плодоносят; самцы, в особенности 
высококачественные, содержатся в хозяй- 
ствах: лошади — до 25 лет, быки — до 12 лет, 
бараны и борова — пока они сохраняют спо- 
собность к оплодотворению. Определяется 
В. ж.: для молодняка по появлению и стира- 
нию молочных зубов, у взрослых по появле- 
нию и стиранию постоянных зубов; у ко- 


ров возраст определяется по рогам. 

Лит.: Придорогин М. И., Экстерьер. Оценка 
сельскохозяйственных животных по наружному осмо- 
тру, 6 изд., М., 1927. Е. Лисиун. 


ВОЙЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, валяль- 
но-войлочное производство. Шер- 
стяные изделия готовятся в виде тканей, 
получающихся путем переплетения нитей, 
и в виде войлоков, образующихся сцепле- 
нием и переплетением свободных волокон 
шерсти. Получение шерстяных валяных из- 
делий и составляет задачу В. п. Продукта- 
ми последнего являются: строительные, се- 
дельные, подхомутные, подошвенные, бу- 
рочно-обувные, драпировочные и технич. 
войлоки, валяная обувь и шляпы. 

Войлочное производство делится на: руч- 
ное и механическое. Ручное производство 
войлоков постепенно уступает место более 
высокому по качествам продукции механи- 
ческому, вырабатывающему грубые и тон- 
кие войлоки. Производство войлоков со- 
стоит из следующих основных стадий об- 
работки: 1) смешивания шерсти, 2) трепа- 
ния шерсти, 3) расщипывания смески, 4) че- 
сания расщипанной смески, 5) свойлачива- 
ния, 6) валки и промывки войлоков, 7) кра- 
шения и промывки крашеных войлоков и 
8) просушивания войлоков. 

Шерсть для войлоков. Для изго- 
товления войлоков употребляется мерино- 
совая шерсть, камвольные мериносовые оче- 
сы, грубая и полугрубая овечья шерсть осен- 
ней и весенней стрижки, поярковая шерсть 
ягнят, козий и заячий пух, низкокачест- 
венная коровья, конская и собачья шерсть, 
зольная грубая шерсть и угары шерсти. 


Рунная шерсть служит главн. образом для 
придания войлоку крепости и связи, а корот- 
кая шерсть в виде очесов и угаров употреб- 
ляется лишь как дополнительный материал 
к тому или иному виду рунной шерсти. 

Строительный войлок должен обладать . 
слабой теплопроводностью, выдерживать не- 
значительное натяжение и быть малопод- 
верженным гниению; содержание различных 
сортов шереги здесь таково: грубой шер- 
сти —30%, шерсти низкого качества—55%, 
короткой шерсти (угары)—15%. Седельный | 
войлок должен иметь большую плотность, 
хорошо противостоять истиранию и вместе 
с тем быть довольно мягким; его состав сле- 
дующий: грубой шерсти — 65%, шерсти низ- ` 
кого качества —209%, угаров—15%. Подхо- 
мутный войлок д. б. достаточно прочным 
на разрыв, гибким, мягким и иметь относи- 
тельно небольшую толщину; его состав: 
грубой шерсти — 60%, шерсти низкого каче- 
ства—40%. Подошвенный войлок, при тол- 
щине в 5—10мм, должен быть плотно ува- 
ленным и водонепроницаемым; для этого его 
обрабатывают веществами, повышающими 
водонепроницаемость; его состав: грубой 
шерсти-— 65%, камвольных очесов—30%, 
короткой шерсти — 5%. Бурочно-обувной 
войлок вырабатывается на Кавказе в виде 
косматой бурки; взятую для его изготовле- 
ния шерсть после нек-рого свойлачивания 
обкладывают сверху слоем длинной шерсти, 
слабее сваливающейся, чем вся остальная 
масса шерсти. Когда полотно войлока ува- 
ляется достаточно плотно, длинная шерсть 
висит на нем в виде отдельных косичек. Из- 
готовляется бурочный войлок из чистой чер- 
ной шерсти и редко—белой; имея толщи- 
ну около 3 мм, он является весьма плотным 
и упругим и предназначается для пошивки 
теплой зимней обуви: мужских и дамских 
бот, бурок, галош и пр.; рекомендуется 
следующий состав: мериносовой шерсти или 
козьего пуха—50%, англ. мериносовых оче- 
сов—50%. Драпировочный войлок заменяет 
ткань. Он д. б. тонким, крепким и с внеш- 
ней стороны почти ничем не отличаться от 
сукна; для его выработки употребляются 
мериносовая шерсть и ее камвольные очески. 
Технич. войлок для кардоленты вырабаты- 
вается из смеси мериносовой шерсти, очень 
высоких сортов кроссбредной шерсти и.ме- 
риносовых и кроссбредных оческов. Скле- 
енный с бумажной тканью войлок идет 
под наборку стальными иглами, образую- 
щими вместе с бумажным полотном и вой- 
локом кардную ленту. При этом рекомен- 
дуются следующие смески (в %): 

1) Сукон. меринос. мытой шерсти качества А . 35 
Мериносовых оборов и обножки ..... 15 
Средне-тонких мериносовых камволь- 

ных англ. оческов ........... 50 

2) Мериносовых оборов и обножки ..... 50 

Англ. камвольных мериносовых оческов 
среднего качества. . . . ....@..@. .. 50 
3) Мытой кроссбредной полугрубой корот- во 


кой шерсти 
Кроссбредных англ. камвольных оческов. 50 


Три этих рецепта смесок применяются 
соответственно для выработки тонкого (бе- 
гунного), более толстого (валичного) и тол- 
стого (барабанного) кардолентных войлоков. 
Технический войлок идет кроме того на 
изоляцию трубопроводов и т. п. 


257 


ВОЙЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 


258 


Смешивание шерсти. Смешивание 
шерсти состоит в том, что по заданному ре- 
цепту отбирают отдельные виды и сорта шер- 
сти; каждый вид шерсти делят на равное 
число порций (конечно, различных по весу 
для разных видов); отдельные порции опре- 
деленного сорта шерсти разбрасывают по по- 
лу помещения равномерным слоем; затем на 
этот слой набрасывают шереть другого вида 
и т. д., пока весовое количество отдельных 
видов и сортов шерсти, указанное в рецеп- 
туре смески, не будет отвешено и уложе- 
но в указанном порядке; наконец, произво- 
дят равномерное перемешивание различных 
видов и сортов шерсти. 

Трепание шерсти. После смешива- 
ния шерсть подвергают трепанию, сущность 
которого состоит в разрыхлении ее, вспу- 
шивании, удалении из нее пыли и твердых 
примесей в виде кусочков земли, мелких ка- 
мешков и пр. Между трепанием грубой шер- 
сти и мериносовой есть разница, заклю- 
чающаяся в видах применяемых трепаль- 
ных машин, конструкция которых в войлоч- 
ном и суконном производствах одинакова. 
Потери при двух пропусках отдельных ви- 
дов шерсти через трепальную машину типа 
завода Сайкс (Зукез) указаны в таблице. 


Потери при пропусках шерсти через 
трепальную машину типа з-да Сайкс. 


у Выход 
Состояние |19701 очищ 
Наименов. шерсти шерсти Веса | шерсти 
в% | в% 
Бухарская ..... перегонная 20,5 79,5 
Русская ...... мытая 10 90 
Ордовая ...... перегонная 11,5 88,5 
Коровья ...... грязная 22 78 
Собачья. . . . ... грязная 21 79 


Расщипывание шерсти. Протре- 
панная смеска передается к щипальной ма- 
шине; на ней она расщипывается, т. е. раз- 
деляется на ряд мелких клочков, что обыкно- 
венно сопровождается растятиванием и рас- 
прямлением волокон. 
Щипальные машины в 
войлочном производстве 
те же, что и в сукон- 
ном производстве. 

Кардное чеса- 
ние шерсти. Расщи- 
панная шерсть поступа- 
ет в чесание, которое 
сопровождается: а) ма- 
ксимальным разрыхле- 
‚ нием шерсти, заключа- . 
ющимея в разделении ~ ..- 
волокон из пучков на *.” 
‚ ряд связанных между › 
собою шерстинок; б) пре- ” 
дельно возможным рас- 
прямлением волокон; 
в) равномерным пере: 
мешиванием коротких и длинных, грубых 
и тонких волокон. Все это, вместе взятое, 
сообщает волокнам шерсти большую по- 
движность и’ лучшую равномерность рас- 
пределения. Расчесывание шерсти происхо- 
дит на чесальных машинах, которые упо- 
требляются в В. п. в виде машин двух- 
пеньерной, а иногда и однопеньерной сис- 


Т. Э. т. ТУ. 


НЫ И 
ЕЕ ОШ ОЧ 
а П Е 


темы, но всегда с холетонастилальным при- 
бором (см. Кардочесальная машина). Маши- 
на состоит из самовеса, авантрена и глав- 
пого барабана со всеми действующими при 
нем основными органами чесальной машины. 
Па холстонастилальном приборе счесан- 
ные ватки с пеньеров накладываются одна 
на другую и идут по решетке к холсто- 
настилальному прибору, который и осуще- 
ствляет настилку ватки на решетку при по- 
мощи роликов. Решетка, кроме того, име- 
ет еще поступательное движение, позволя- 
ющее наложенную на нее ватку подводить 
к скалке, на которую ватка наматывается и 
образует холет длиною до 40—50 м. 
Свойлачивание войлоков. Под 
свойлачиванием войлока понимается его 
уплотнение на свойлачивающих машинах, 
сопровождающееся предварительным ува- 
ливанием войлока, т. е. сближением и пере- 
мещением волокон, происходящим под воз- 
действием на них давления, влаги и тепла. 
В войлочном производстве лучшей свойла- 
чивающей машиной является плиточная ма- 
шина англ. системы, наиболее производи- 
тельная из всех существующих свойлачи- 
вающих машин. На такой машине можно 
свойлачивать 4 войлока, для чего устроено 
16 сматывающих и наматывающих прибо- 
ров. Впереди первого и между всеми осталь- 
ными холстами имеются валики с намотан- 
ными на них полотнами. Таких полотен на 
валиках 4 и одно общее бесконечное по- 
движное полотно, идущее под нижним хол- 
стом и внизу машины. Холеты при работе 
машины передвигаются вместе с полотнами 
и между ними. Основная и рабочая часть 
машины—средняя ее часть (фиг. 1), произ- 
водящая свойлачивание и уплотнение вой- 
лока. Основным рабочим органом средней 
части машины являются верхняя плита К 
и нижняя плита П. Большие грузы укреп- 
лены с двух сторон машины по два на ка- 
ждой стороне. Грузы закреплены на концах 
рычагов Р, имеющих неподвижную ось вра- 


Ч 4-4 
Ай 


^^ © 
аш АЕ 


Фиг. 1. 


щения. Рычаги Римеют форму треугольника, 
в одной вершине которого к рычагам подве- 
шены грузы, в другой—рычаги соединены 
тягой М с длинной ползушкой Л, в третьей— 
к ним присоединены винтовые тяги Т. Винто- 
вые тяги являются полыми цилиндрами с 
внутренними нарезками, соответствующими 
правой и левой нарезкам винта в, несущего 
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на середине длины червячное колесо. Пер- 
вый период работы машины заключается в 
поднятии плиты К. Происходит это подня-' 
тие плиты следующим образом: винт в по- 
лучает от червячного колеса движение, ко- 
торое начинает вывертывать его правую и 
левую нарезки из нарезок В в тягах Т. При. 
этом тяги Т начинают удаляться от червяч- 
ного колеса, и рычаги Р с грузом приходят 
в движение. Правая часть машины (фиг. #) 


Фиг. 2. 


производит наматывание обработанных хол- 
стов и прошедших с ними полотен. При этом` 
процессы сматывания, движения, свойлачи-. 
вания и наматывания холстов происходят 
периодически. Машина приводится в дей- 
ствие при помощи четырех работающих от: 
привода ремней, из которых три предназна- 
чены для средней части машины, а четвер- 
тый—для правой ее части. 
Уваливание войлоков. Увалива- 
ние, или валка, имеет целью придать ува- 
ливаемому войлоку установленные разме- 
ры и плотность. В русской практике валь- 
ные машины для войлоков носят название. 
стиральных машин. При работе свой- 
лачивающих машин происходит изменение. 
‚размеров войлока гл. обр. по его толщине, 
а при работе вальных машин—по всем на- 
правлениям. Уплотненный на свойлачива- 
ющей машине войлок небольшого размера 
свертывают в виде цилиндра и перевязыва- 
ют прочной англ. крученой бечевой, а при 
длине в 20—50 м он складывается мелкими 
складками, затем ·обертывается кругом сво- 
им концом и перёвязывается также креп- 
кой английской бечевой в 3—4 местах и 
вдоль всего свертка. Подготовленные к вал- 
ке уплотненные холсты закладывают по 
2—3 штуки в молотовую вальную машину 
(фиг. 3). Когда холсты будут заложены в ма- 
шину, она приводится в действие путем 
перевода ремня с холостого шкива Ш на 
рабочий отводкою О. Шкивы Ш и маховик Б 
сидят на валу, представляющем нродолже- 
ние оси коленчатого вала, колена В к-рого 
(посаженные под углом в 180°) приводят в 
движение и действие шатуны Е и молоты. 
Молоты подвешены к оси, расположенной 
над мащиной на подшипниках М;, Мо, Мз.. 
Шатуны Ё работают на сжатие, ибо они про-. 
изводят давление на молоты, которые при-! 
жималот к дверке Д заложенные в машину: 
холсты. Молоты наносят периодически плав-. 
‚ ные удары по войлокам и поставлены по от-: 
ношению к ним так, что во время работы: 
холсты. переворачиваются. Иногда два или: 


три шатуна действуют на один сплошной 
деревянный молот, будучи поставлены под 


одним углом. Действие молотов на холсты 


продолжается около часа. 

Перед пуском вальной машины в ход вой- 
лок смачивают подогретым (до 55°) раство- 
ром серной кислоты крепостью в 2—4° Вё. 
Над войлоками устраивают трубку с рядом 
отверстий, из которых все время течет теп- 
лая вода, промывающая в процессе рабо- 
ты уваливающийся войлок. Продолжитель- 
ность промывки, ‘а в случае надобности и 
нейтрализация серной кислоты за счет при- 
бавления раствора соды—назначаотся в за- 
висимости от требующейся чистоты про- 
мывки войлока. | 

Крашение войлоков. При краше- 
нии войлоков по наиболее дешевому Спосо- 
бу могут быть применены кислые красители; 
особенно прочным является хромовое кра- 
шение. Крашение войлоков производится 
помощью красильных машин и аппаратов, 
после чего войлоки промываются и в даль- 
нейшем поступают на просушивание па су- 
шильных рамах. 

Просушивание войлоков. Про- 
сушивание войлоков является дорогим про- 
цессом обработки, т. к. на это затрачивается 
большое количество пара. Следует считать, 
что в войлоке содержится влаги до 50% его 
веса. Войлоки просушиваются на выдвиж- 


‚ных натяжных сушильных рамах, в сукон- 


Ном производстве применяющихся для про- 


‘сушивания ворсованных товаров. После вы- 


сушивания войлок обрезается и маркирует- 


` ся, а, затем поступает на склад, откуда на- 
‘ правляется в продажу. 


По статистическим данным, размеры про- 


‘ изводства войлоков и кошмы в 1921 году 


„ Иды -РартИКаНот, ВегИл, 1916. 


по Центрально - промышленному району 


Фиг. 3.: 


определяются следующими цифрами (в кг): 
Костромская губерния — 505 000, Москов- 
ская — 313 100, Нижегородская — 830 000. ` 
Тверская—360 600, Ярославская—1 270 000; 
всего—3 278 700 кг. | 

Лит.: Канарский Н. Я., Шерсть и ее обра- 
ботка, т. 1, ч.І, Москва, 1923; Вог тета К., ре 


НиётасһегЕипѕё, Гря., 1912; Напаросћ бег ратеп- 
Н. Нанарский. 
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Валяная обувь. Валяную обувь (за исклю- 
чением фетровой) можно разделить на две 
группы: толстый (двойной) сапог и тонкий 
(чесанки). Толстый валяный сапог рабо- 
тается из трех слоев шерсти, при чем до- 
пускается более грубая шерсть; он стоек, 
не перегибается и имеет плотную подошву; 
предназначается для ношения зимой без га- 
лош в сухое время. Тонкий сапог работает- 
ся из двух слоев шерсти менее грубой; он 
не так массивен, как толетый, сравнитель- 
но мягок и легко перегибается; предназ- 
начается для ношения с галошами. К тол- 
стой обуви относятся еще валяные туфли, 
ботинки и галоши. Каждая группа делит- 
ся по цвету па обувь: серу1о натуральную, 
черную натуральную и крашеную. По форме 
сапоги делятся на следующие виды: 1) сапог 
длинный с прямым коленом, 2) длинный 
с кривым коленом, 3) сапог с обыкновен- 
ным голенищем. Каждый вид, в свою оче- 
редь, разбивается соответственно длине сле- 
да на подвиды. 

Шерсть для валяных сапог. На 


изготовление валяной обуви идет грубая и’ 


полугрубая овечья шерсть, к которой дсба- 
вляют небольшое количество коровьей дву- 
моечной шерсти, получаемой с кожевенных 
з-дов. Лучшей овечьей шеретьо для произ- 
водства считается так наз. местная шерсть 
от северных пород короткохвостой овцы: 
поярок, летняя и осенняя. Эти ви- 
ды шерсти идут на верхний лицевой слой 
сапога. Затем идут шерсти с длиннохвос- 
тых русских овец. Из них особенно пригод- 
на для валенок сталинградская шерсть. На 
второй слой идут кавказские шерсти: ка- 
рачаевский поярок, карачаевская осеппяя, 
горская. Кроме того употребляются для той 
же цели маличевая шерсть, весенияя и осен- 
няя, получаемая из Крыма, и бухарская 
с каракульских овец. На третий слой, а 
где нехватает местных сортов шерсти — и 
на второй слой, идут ордовые шерсти с раз- 
ных пород степных курдючных овец. Из 
привозных овечьих шерстей в сапоговаляль- 
ном производстве употребляется персидская 
шерсть, монгольская и китайская. Коровья 
шерсть в сапоговаляльном деле употреб- 
ляетея только двумоечная первой группы, 
т. е. вятская, свердловская, сарапульская, 
уфимская, петропавловская и сибирская. 
Для фетровой обуви идут мериносовая 
шерсть, козий пух и камвольные очесы. Для 
производства валенок обыкновенно употре- 
бляется или немытая шерсть, или перегоп- 
ная (мытая на живых овцах), или же мы- 
тая кустарным способом в холодной проточ- 
ной воде. Шерсть с жиропотом лучше свой- 
лачивается, а потому при поступлении в 
производство она подвергается только раз- 
борке, очистке от репья и сора без предва- 
рительной промывки. Разобранная шерсть 
идет в смеску, а затем смеска шерсти посту- 
пает на трепальную машину и на чесаль- 
ную (о процессе трепания и чески шерсти 
см. выше). Среди кустарей-валяльшиков со- 
хранился еще прежний, первобытный спо- 
соб разрыхления шерсти—они бьют ее на 
решетке струной, натянутой па лучок. Стру- 
ну посредством ударов по ней бойка («ка- 
теринки») заставляют вибрировать над шер- 


стью, находящейся на решетке, вследствие 
чего отдельные клочки шерсти приходят в 
колебательное движение. Сор и пыль при 
этом отскакивалот от шерсти и провалива- 
ются под решетку, волокна шерсти отделя- 
ются друг от друга, и шерсть в разрыхлен- 
ном виде сползает па занавеску, а затем па 
пол. Лучок (фиг. 4, А) состоит из гладкого 


шеста а толщиною 4,5 см и длиною приблизи- 
тельно 140 см, большой и малой кобылок б 
и натянутой через них жильной струны в. 
Струны для битья шерсти приготовляют- 
ся из бараньих кишек и бывают толщиной 
3—5 мм. Кобылки в местах соприкоснове- 
ния со струной обтягивают сыромятной ко- 
жей, а струну обвивают ниткой. Решетка 
(фиг. 4, Б), около 125 см дл.и 105 см шир., 


Фіг. 5. 


одним концом прикреплена к стене, а дру- 
гим подвешена к потолку с нек-рым накло- 
ном в левую сторону, где к решетке при- 
крепляют запавеску из грубого холета или 
даже рогожи. Над решеткой с помошью 
кольца и ремня прикреплен к стене лучок. 
Боек (фиг.4, В) делают из твердого дерева— 
клена, ясеня, дуба, в виде дощечки с вы- 
резом для захватывания рукой и с высту- 
пом для ударов по струне или в виде коло- 
тушки с двумя утолщениями по концам. 
Все устройство изображено па фиг. 5. В один 
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час шерстобит может набить от 3/. до 2 же. 


шерсти в зависимости от ее сорта и ка- 
чества. Струной разбивают быстро и хоро- 
шо только местные осенние и летние овечьи 
шерсти и коровью шерсть. Длинноволосая и 
сальная шерсти разбиваются плохо. Рабо- 
та на лучке очень тяжела из-за массы выде- 
ляощейся пыли. 

Изготовление валяных сапог. 
Катка (образование первоначаль- 
пой формы, свойлачивание). Сна- 
чала производят закладку сапога. Для этого 
берут холст длиною 5—6 м и ширипою 1,5— 
2 м, называемый повалом, расстилают 
один конец его на катальном столе и обрыз- 
гивают водой. Затем на смоченную поверх- 
ность холста настилалот ровным слоем рас- 
пушепную или расчесанную шерсть первого 
слоя в количестве, необходимом для одно- 
го сапога. Разостланный слой имеет форму 
буквы Т, в ксторой концы поперечин соот- 
ветствуют двум частям разрезанной головки 
сапога (фиг. 6 А). Настланный слой носит 

. название«полки». По 
своему размеру пол- 
ка превосходит гото- 
вый сапог в 21/5—83 
раза; одна часть пол- 
ки несколько больше 
другой. После на- 


стилки полку обрыз- 
гивают водой, а за- 
тем слегка прижима» 
ют и притирают при- 
тирочной доской, от- 


Фиг. 6. чего слой шерсти не- 

сколько уплотняет- 

ся. Далее полку завертывают вместе с хол- 
стом в трубку, так что образуется спираль 
из холста и шерсти. Свернутую трубку ка- 
тальщик придвигает к краю стола, а на 
холст рядом с первой полкой настилает вто- 
рую и закатывает в ту же трубку. Так по- 
ступают до тех пор, пока не будет израсхо- 
дована вся дневная порция шерсти. Полу- 
ченный сверток называется кубарем. Ка- 
тальщик, покончив с настилкой и закатав 
все полки в кубарь, начинает катать послед- 
ний на столе руками или на полу ногами, 
производя на него давление. В результате 
укатывания шерсть свойлачивается. В про- 
цессе катания рабочий 3—4 раза разверты- 
вает кубарь, просматривает полки, испра- 
вляет разорвавшиеся места и сбившуюся 
шерсть и всякий раз завертывает его с про- 
тивоположного конца. По окончании катки, 
когда полки становятся достаточно плот- 
ными, их вынимают из холста, ощипывают 
по краям и выравнивают, придавая надле- 
жащие размеры (фиг. 6, Б). Следующая опе- 
рация—сращивание полки в кол пак (пер- 
воначальная форма сапога). Для этого пол- 
ку складывают вдвое так, чтобы меньшая ее 
часть легла на большую, к-рая должна вы- 
ступать из-под наложенной на нее части на 
3—5 см (фиг. 6, В). Выступающий край за- 
гибают на верхнюю меньшую часть пол- 
ки, смочив предварительно место сростки 
водою и притирая загнутый край доской 
(фиг. 6, Г). После сростки катальщик об- 
кладывает головку колпака и ?/; голенища 
вторым слоем шерсти более низкого каче- 


ства. Толщина обкладываемого слоя посте- 
пенно убывает от носка к верху голенища. 
Затем шерсть смачивают водой и притирают 
доской. Колпаки один за другим раскла- 
дывают в повале и завертывают в кубарь, 
который подвергают катке, как и в первый 
раз, но более продолжительной. За время 
катки 3—4 раза кубарь развертывают, кол- 
паки перекладывают, придавая им другое 
положение и наблюдая за тем, 
чтобы их стенки не сцепились 
одна с другой. Для этого 
внутрьколпаков просовывают 
руку и разделяют одну стен- 
ку от другой. Иногда для этой 
же цели вкладывают внутрь 
колпака лекало из холста и 
клеенки. Когда сростка выка- 
тана, т. е. второй слой хоро- 
шо соединился с полкой, ка- 
тальщик начинает «платить» 
колпак. Для этого его свертывают «на ко- 
куру» («вкрест»), т. е. расправляют след и 
голенище и складывают их друг с другом 
(фиг. 7). После этого на носок, след, пятку 
и задник накладывают третий слой шерсти 
с загибом на верхнюю часть головки, а так- 
же ставят заплаты и в других местах, где 
есть тонипы. «Выплаченные» колпаки кла- 
дут в холст и завертывают в кубарь, кото- 
рый опять подвергают катке. За время 
катки его развертывают 6—8 раз, колпаки 


Фиг. 7. 


перекладывают в другое положение. Когла, 
благодаря катке, колпак становится доста- 
точно плотным, т.е. не разрывается при уме- 
ренном растягивании руками, он считает- 
ся готовым и выворачивается; при этом 
первый слой шерсти, бывший внутри, ока- 
зывается снаружи. 

Валка или стирка. Чтобы придать 
сапогу надлежащую крепость, войлок нуж- 
но уплотнить, т. е. сблизить его волокна на- 
столько, чтобы чешуйки каждого волоса 
сцепились с чешуйками других волос. Это 
достигается валкой или стиркой. Пе- 
ред валкой колпак «закупорошивают»-—ква- 
сят в холодном 2—3 %-ном растворе серной 
кислоты; обычно берут от 7 до 10% купо- 
росного масла по отношению к весу че- 
саной шерсти, из- 
расходованной на 
изготовление дан- 
ной партии. Квас- 
ка делается в не- 
большом деревян. 
чане. Целькваше- 
ния — увеличить 
способность шер- 
сти к свойлачива- 
нию. Стирка про- 
исходит на спец. 
полках (фиг. 8)— 
длинных (2—3 м) 
досках шириною 50—60 см, которые укреп- 
лены на прочном станке с наклоном внутрь 
станка. Между досками оставляют про- 
зор в 20—30 см, под которым помещают 
чугунные котлы для горячей воды ем- 
костью 60—70 л каждый, вмазанные в кир- 
пичные очаги. Рабочие-стирщики помеща- 
ются по обе стороны станка. При ручном 
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стире употребляются следующие инстру-. 


менты (фиг.9): 1стирочный аршин— 
железный брусок, заостренный по концам, 
квадратного сечения в 1 см?, длиною 30— 
35 ем; 2—-деревянный круглый валик 
длиною 180—295 мм, диаметром 45—50 мм, 
утончающийся к одпому концу; 3-р а с- 
катк а—деревянный круглый валик 60— 
80 мм в диаметре, длиною 40—45 см; 4—в а- 
лек для раскатки—доска с поперечными 


Фиг. 9. 


рубцами и ручкой—подобен вальку для 
белья; 5 острая рубчатка — брус 
квадратного сечения, набранный из дубовых 
шашек с острыми зубцами, стянутых бол- 
тами; б-тупая рубчатка такой же 
брус из цельного дерева с тупыми зубья- 
ми. Выстиранные сапоги насаживают на ко- 
лодки. Колодка (фиг. 10) состоит из четырех 
частей: носка и переднего, среднего и зад- 
него клиньев. Стирщик сначала замачива- 
ет колпак в горячей воде, затем свертывает 
его валиком и катает 
по полке, сильно нажи- 
мая на него руками. От 
времени до времени са- 
пог развертывают, сма- 
чивают горячей водой 
и свертывают в другом 
направлении. После не- 
скольких таких при- 
емов стирщик распра- 
вляет сапог и, разло- 
жив его на полке, на- 
чинает стирать, смачи- 
вая горячей водой.Стир- 
ка происходит в разных 
направлениях с двух 
сторон. От стирки са- 
пог садится, «устиры- 
вается» и уменьшает- 
ся в объеме. С уплот- 
нением стираемого са- 
пога стирщик вклады- 
вает внутрь сапога железный стирочный 
аршин и работу продолжает вместе с ним. 
Когда сапог сядет почти до нормальных 
размеров, его подвергают раскатке на чи- 
же, к-рый вкладывают внутрь в носок, и 
на валике, вкладываемом в голенище. Рас- 
катка делается вальком. После раскатки са- 
пог обтирается на острой рубчатке, для 
чего стирщик засовывает руку внутрь са- 
пога и трет им по рубчатке различными ме- 


<> > 


Фиг. 10. 


стами. Обтертый сапог надевают на колод- 
ку, при чем его предварительно намачивают 


в горячей воде. Насаженный на колодку са- 


пог обтирается еще раз на тупой рубчалке. 
Затем его чистят пемзой с острыми краями, 
чтобы сбить шерстяной ворс, и промывают 
в холодной воде. После промывки колод- 


‚ ки с сапогами для обтекания ставят на пи- 


рамиды голенищами вниз. Далее следует 
сушка в особых печах или камерах. Высу- 
шенный сапог снимают с колодки, чистят 
пемзой, черный смазывают маслом (отеве- 
чивают), клеймят, сортируют, сшивают в 
пары и отправляют на склад. 
Крашение. Если вырабатывается кра- 


‚ шеный сапог, крашение производят до стир- 


ки в колпаках. Для крашения применяют 


‚ кислотные апилиновые красители. Колпаки 


красят целой партией в чугунном котле. 


‚ Сначала в котел наливают воду и нагревают 
‚ ее до 60—70°. Краску разводят в отдельном 
‚: ведерке в количестве, зависящем от веса 
‚ окрашиваемой партии колпаков (напр. для 
’ черной краски 3 !/;— 


41/,%). Раствор из ве- 
дерка вливают в котел и доводят жидкость 
до кипения. После этого в кипящую жид- 
кость загружают подлежащую окраске пар- 
тию и продолжают кипятить все вместе 45— 
60 м., переворачивая колпаки деревянными 


’шестами для получения ровной окраски. 
Затем в котел вливают предварительно раз- 


веденное в воде купоросное масло в количе- 


‚стве 3—5% от веса партии. Кипятят опять 
‘20—30 м. до тех пор, пока вся краска не 
‹: впитается в колпаки и жидкость не станет 


прозрачной. По окончании крашения кол- 
паки выкидывают для обтекания на решет- 
ку, а затем отправляют в стирную. Описан- 
ным способом, который называется выво- 


ротным, работается сапог в Нижегород- 


ском и Кинешемском районах. В остальных 
местах колпак не выворачивается, вслед- 


‚ ствие чего настилка полки делается не ров- 


ным слоем, а с утолщением тех мест, к-рые 
должны быть особо плотными в готовом сапо- 


ге, т.е. следа, пятки, носка, задника. Выкат- 
ка такой полки занимает больше времени, 
‚чем при ровной полке.Сростка производит- 


ся так же, как и в выворотном сапоге, но 


‚колпак не обкладывают шерстью, а вместо 


этого и вместо платки 
кладут слой шерсти на 
след и пятку под вто- 
рую, лежащую сверху, 
половинку полки. Свер- 
ху же полки кладут 
только заплату для зад- 
ника. Сапоги, работаю- 
щиеся без выворачивания (казанские, вят- 
ские, ярославские и калязинские), плотнее 
и тяжелее по весу, чем сапоги выворотные. 

Выработка валяных туфель почти 
одинакова с выработкой сапог. Разница со- 
стоит лишь в форме закладываемой полки, 
а следовательно, и колпака (фиг. 11). Отмя- 
тые, очищенные и отсвеченные маслом туф- 
ли обрезывают, оставляя козырек на отвер- 
стие для надевания ноги. Подобно туфлям 


Фиг. 11. 


‚делают и валяные ботинки. Галоши выра- 


батываются несколько иначе: полку насти- 
лают в виде четырехугольника (фиг. 12, А); 
к одному краю. его (приблизительно на !/5 
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площади полки) шерсть настилается толще. 
После уплотнения полку навертывают на 
куклу—обтяпутый холстом деревянный ци- 
линдр, па конце которого вставлена спица 


Фиг. 12. 


(фиг. 12, Б). Толстая часть нолки, к-рая бу- 
дет подошвой, должна приходиться на сто- 
роне, противоположной спице. Края полки 
сращивают, вследствие чего вокруг куклы 
получается мешок; затем куклу валяют в 
повале из холста на полу. Когда произойдет 
свойлачивание, мешок разрезают по спице, 
куклу вынимают, а галошу выворачивают; 
сделанная прорезь служит отверстием для 
поги. Дальнейшие процессы такие же, как 
для валяного сапога. 
Механизация. Сапоговаляльное про- 
изводство, если не считать чесания шерсти, 
до настоящего времени сохраняет чисто руч- 
ной характер. Механизация пока коснулась 
только нескольких государственных пред- 
приятий. Машины приходится конструиро- 
вать вновь. Правда, имеются образцы вой- 
лочных и шляпных машин, но, чтобы при- 
способить к сапоговаляльному делу, их не- 
обходимо несколько видоизменить. В на- 
стоящее время механизирована катка ку- 
баря, для чего имеется сконструированная 


Фиг. 13. 


техником Поляковым катальная машина, 
которая повышает производительность тру- 
да катальщиков на 15—20%. Механизация 
стирки проведена успешнее. Стирка произ- 
водится на переконструированной машине 
«Кваде», которая раньше работала фетро- 
вый сапог (фиг. 13). Производительность че- 
тырехвальной машины в 8-часовой рабочий 
день 7—8 пар длинного мужекого сапога 
вместо 1,5 пары при ручной работе. Число 
оборотов валов машины около 200 в минуту. 


Потребная сила 1—1,2 Р. Машина снабжена 
деревянным рабочим столом и ящиком 
для горячей воды, располозкенпым под ниж- 
ними валами. Работалот на машине следу- 
ющим образом. Колпак свертывают в ка- 
ток и замачивают в горячей воде. Рабочий 
поднимает с помощью педали крышку ма- 
шины и закладывает между валами смочен- 
ный сапог; машину закрывают и пускают в 
ход. Пока один сапог обрабатывается, ра- 
бочий заготовляет другой; затем через ми- 
нуту вынимает из машины первый и за- 
кладывает в нее только что подготовлен- 
ный. Первый сапог свертывают в другом 
направлении и через минуту закладывают 
вновь. Таких перекладок приходится де- 
лать 20—30, после чего процесс стирки за- 
канчивается. Для стирки женского сапога 
машины строятся меньших размеров. Дет- 
ский сапог и тонкий всех размеров стирает- 
ся на машине конструкции техника Поля- 
кова (см. Стиральные машины). Обтирка 
сапога, насаженного на колодку, произво- 
дится на круглой вращающейся на оси ме- 
ханической рубчатке, средняя производи- 
тельность которой 30—35 пар мужского са- 
пога. Обивка ворса делается на вращаю- 
щихся пемзовых кругах. Производитель- 
ность—20—25 пар в день. 

Экономика. По данным переписи 
1925 года производством валяной обуви по 
СССР в 77 108 частных заведениях и про- 
мысловых хозяйствах занято 100 200 чело- 
век; валовая продукция их выражается в 
30 873 900 р., стоимость же перерабатывае- 
мой в валенки шерсти —в 16 814 200 р. В го- 
сударственной промышленности по 32 пред- 
приятиям работает 6 000 чел.; продукция 
их исчисляется в 11,9 млн. р.; общая же ва- 
ловая продукция сапоговаляльной промыш- 
ленности выражается в 492 773 900 р., что со- 
ответствует приблизительно 6 млн. пар, из 
которых 4,5 млн. падает на кустарную про- 
мышленность, работающую преимуществен- 
но ручным способом, а 1,5 млн.—на полу- 
механизированную госуд. промышленность. 
Треть того, что дает кустарная промышлен- 
ность, принадлежит промысловой коопера- 
ции, объединенной во Всероссийский союз 
промысловой кооперации (Всекопром- 
союз), а две трети—дают некооперирован- 
ные кустари-одиночки и мелкие частновла- 
дельч. предприятия. Производство валяной 
обуви преимущественно распространено в 
Центральном и Северо-Восточном районах. 
Кустарная промышленность развита в Ни- 
жегородской губ. (Семеновский, Балахнин- 
ский районы), в Иваново-Вознесенской губ. 
(Кинешемский и Юрьевецкий районы), в 
Татреспублике (Казанский и Кукморский 
районы), в Вятской губ. (Кукарский, Но- 
линский и Вятский районы) и в Ярославской 
и Тверской губ. (Калязинский район). В Мо- 
сковской губернии и г. Москве, а также в 
Ленинграде, имеется кустарное и фабричное 
производство фетровой валяной обуви. Про- 
дукция фетрового обувного производства 
по переписи не выделена из общей про- 
дукции обувного валяльного производства. 
Приблизительно эта продукция составляет 
300 000 пар в год фетровых сапог и дам- 
ских бот (см. Фетфовые изделия). 
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Перспективы развития сапо- 
говаляльной промышленности, 
Потребность в валяной обуви у населения в 
настоящее время исчисляется в 11 млн. пар. 
Эта, потребность удовлетворяется пока лишь 
на 55% и покрывается главн. обр. мелкой 
кустарной промышленностью; т. о. имеются 
вполне верные предпосылки для дальней- 
шего роста .сапоговаляльной промышлен- 
ности. Намеченный путь механизации круп- 
ной валяльной промышленности и пятилет- 
ний план промысловой кооперации по коо- 
перированию кустарей-валяльщиков, укруп- 
нению артелей и постройке механических 
сапоговаляльных мастерских дают полную 
уверенность, что к 1932 г. потребность на- 
селения будет удовлетворена полностью, а 
производительность валяной обуви увели- 
чится вдвое: с 6 млн. пар до 48,5 млн. пар. 


Лит. Семенов А. С., Валяльно-войлочное 
производство, М., 1926; Дебу БК. И., Валяльно- 
войлочное ремесло, Л., 1925; Гусев Ф., Как вы- 
делывают войлок и валенки, Л., 1995; Симонен- 
ко И. Ф., Валяльно-войлочное производство, М., 
1910; Канарский Н. Я., Шерсть и ее обра- 
ботка, М., 1923; Готовяхин М. Г.. Валяно-са- 
пожное производство и его механизация, «Шерстяное 
дело», М., 19927, 10—11. В. Бебешин. 


Техника безопасности. По производствен- 
ным процессам и профессиональным вред- 
ностям В. п. в значительной степени сход- 
но с производством суконным (грубосукон- 
ным). Здесь имеется опасность заражения 
рабочих сибирской язвой, так как в ра- 
боту идет почти исключительно немытая и 
недезинфицированная шерсть; при перво- 
начальных процессах обработки, до свойла- 
чивания, выделяется много шерстяной пы- 
ли, содержащей землистые примеси; такие 
процессы, как валка, катание и стирка, 
производимые на большинстве предприя- 
тий до сих пор вручную (катание ногами), 
требуют значительного физич. напряжения; 
при стирке, крашении ‚промывке воздух ра- 
бочего помещения насыщен водяными пара- 
ми; платье заливается водой и растворами 
красок и серной кислоты; работающие при 
ручном стире страдают от действия серной 
к-ты на кожу рук—образуются трещины 
и мозоли, часто ведущие к нагноениям. Для 
оздоровления В. п. наряду с соответствен. 
оборудованием помещений требуется меха- 
низация производимых до сих пор вручную 
работ—валки, катанья, стирки (что, напр., 
и сделано на Лубенской фабрике), промыв- 
ка и дезинфекция поступающей в работу 
шерсти, установка приточно-вытяжной вен- 
тиляции; далее снабжение рабочих спец- 
одеждой, установка умывальников, душей, 
раздевален и т. д. Н. Розенбаум. 

ВОЛГО- ДОНСКОЙ КАНАЛ имеет назначе- 
ние связать непрерывным водным путем Вол- 
гус Азовским морем для судоходства и усиле- 
ния товарооборота между районами, тяготею- 
щими к Волге, и районами, тяготеющими к 
Дону, и дать выход к черноморским портам 
для экспортных грузов леса и хлеба из Волих- 
ского района и Сибири. Второй возможный 
из Волги в Азовское море водный путь через 
Манычский канал между Ростовом-на- Дону 
и Каспийским морем (см. карту водной ма- 
гистрали), с использованием рек Зап. и Вост. 
Манычей и их лиманов, длиннее и дороже 
пути через В.-Д, к. Расстояние между Вол- 


гой и Доном в месте наибольшего их сбли- 
жения не превосходит 60 км. После много- 


‚ летнего изучения условий местности, разде- 
‚ляющей Волгу и Дон, и разработки не- 


скольких вариаптов канала между ними (см. 


‚ карту водораздела) был окончательно при- 


нят южный вариант, наиболее выгодный с 
технической и экономическ. стороны. Канал 
начинается у хутора Кумовского на Дону, 


‚ пролегает по пойме Дона, пересекает ж. д. 


Сталинград — Кривомузгинская — Лихая, 
идет по левому склону долины Карповки, да- 
лее по левому берегу и руслу реки Червле- 


ной до деревни Ивановки, находящейся на 
‘водоразделе; затем канал пересекает Сев.- 
‘Кавказские ж. д., спускается по балке Со- 
`°лянке в долину реки Сарепты, по к-рой у 


с. Красноармейского (6. Сарепта) выходит в 
Сарептский затон р. Волги. Протяжение ка- 
нала по этому направлению составит 100 км. 

Волго-Донской водораздел в этом месте 
представляет собой сравнительно плоскую 
возвышенность, круто спускающуюся на 
расстоянии 7—10 км с высоты свыше 120 м 
над уровнем моря к Волге и полого снижаю- 
щуюся на протяжении 75 км к Дону. Водо- 
раздел состоит из третичных и послетретич- 
ных образований. Выбранное направление 
характеризуется спокойным рельефом мест- 
ности, дающим наилучшее положение трас- 
сы канала в плане, наилучшими геологич. 
данными, не вызывающими опасений в от- 
ношении оползней и фильтраций, т. к. почти 
на всем своем протяжении трасса канала, 
проходит в суглинках и глинах, не затра- 
гивая коренных песчаных отложений. Это 
паправление имеет хорошие выхсды в Волгу 
(Сарептский затон) и Дон. Трасса В.-Д. к. 
характеризуется отметками меженей сред- 
не-низких уровней воды; в р. Дону--28,00 м, 
пад уровнем Черного моря и в р. Вол- 
ге —13,40 м и па высшей точке водораз- 
дела +86,20 м. Технический проект канала 


‚ содержит в себе следующие цифровые ха- 


А уровней. 
Отметка горизонта воды водораздельной 
° части канала „ее. 72,00 м 
· Колебание уровня воды в канале выше 
нормального уровня ........... до 0,50» 
Колебание уровня воды в канале ниже А 
нормального уровня . . . ........ до 0,25 ь 
Отметка подпертого горизонта воды Дона +34,80 » 
‚ Отметка горизонта воды Волги меженя 
средне-низкого еее. —13,40 » 
Отметка горизонта воды Волги наивысшая  - 8,15 » 
‚ Падение на Донском спуске. ....... 37,20 ь 
Падение на Волжском спуске ....... 85,40 » 
Шлюзы. 
Длина водораздельного бьефа....... 63,00 к.м 
Паимерьшая длина междушлюзного бьефа 580,00 м 
Число шлтозов на Волжской ветви 9 
Число шлюзов на Донской ветви ...’.. 4 
Падепие в шлюзе № 1 (у Волги) ..... от 0,75 
О 11,00 м 
Падение в шлюзах №№ 2—13. ...... по 9,30 ь 
полезная 
Размер кэмер шлюзов в плане $ длина. . 130,00 » 
ширина. 18,00 » 
Глубина воды на королях шлюзов от нор- 
мального горизонта. ........... 3,85 » 
Ложе канала. 
Глубина выемки наибольшая в высщей 
точке водораздела. . .....@....... 18,72 м 
Глубина канала по его средине при нор- 
мальном горизонте ...........: 4,50 ® 


рактеристики его. 


Основные отметки и разности 
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Ширина по поверхности воды ...... . 
Ширина на глубине осадни 2,8м..... 43,70 »› 
Площадь поперечного сечения канала (под-. 


водной его части). еее не. 206,34 м? 
Отношглие площади сечения канала к 

миделю судна. (еее еее 4,52 
Ширина бечевника .. ее... 45,0 м 
Протяжение канала с противофильтра- 

ионными глинистыми слоями. ..... 12,09 хм 
Глинистый слой толщиною. ........ 0,50 м 
Укрепление откосов на всем протязкении 

канала мощением полосою шириной. . . 4,48 » 


Количество работ. 
Общий объем земляных работ по каналу . 35 млн. м? 


Объем бетонной кладки .........- 690 367 » 
Вес металлич. гонструкций ........ 9 440 т 
Площадь земель, отчуждаемых под соору- 

жения канала... а.а... 3 175 га 
Площадь земель, орошаемых из канала. . 20 000 » 
Площадь защитных лесонасаждений (вет- 

ровых)... ааа 845 » 


д 


бас, а 


ОЛИЕТКИ З 
ЛОВЕРАИ. ЗЕМИ & 


РАССТОЯНИЯ 


Пропускная способность канала. 


Грузоподъемность расчетного судна макси- 
мальная... еее» 4 
Грузоподъемность расчетн. судна средняя 3 700 » 
Время одного шлюзования одностороннего З 
Время одного шлпозования двустороннего 2 
Пропускная способность при 25 пропусках 
в сутки в каждую сторону среднего 
судна в 3700т при продолжительности 
навигации в 220 дней в году, при 
коэффициенте неравномерности движе- 
ния 1,5 и загруженности судов 0.8 ..91,7 млн. т 


Питание канала. 


Запасы воды, могущие быть собранными 
на водоразделе за год .......... 29 млн. мз 
Количество воды, потребное для питания 
канала в Год „еее 077 » ь 
Высота перекачки воды насосами из Дона 


для питания канала ..;:........ 38,40 м 
Расходы воды для питания канала в 

секунду без мелиорации... ...... 8,1—10,1 м? 
Расходы воды для питания канала в 

секунду с мелиорацией.......... до 13,5» 
Мощность насосной станции. ....... 15 400 № 
Стоимость перекачки 1 м? воды (с учетом 

мелиорации). . еее 0,638 и. 


Тяга судов в первые годы эксплоата- 
ции канала тракторная, в дальнейшем, с 
развитием грузооборота, электровозная; ско- 
рость хода судов’по каналу—3,6 км/ч; вре- 
мя прохода канала—® суток; мощность 
трактора типа «Большевик» —45 №. Для при- 
ведения в действие насосной станции, ме- 
ханизмов шлюзов, освещения канала и гра- 
жданских зданий предусмотрена передача 
в район канала энергии от Сталинград- 
ской электрической станции. В дальнейшем 


вр 7207020 МОРЯ |< 


предусматривается использование энергии 
от гидростанций · на Дону, устраиваемых в 
местах сооружения плотин для шлюзов. 
В конечных участках канала на Дону и на 
Волге устраиваются речные затоны. Смет- 
ная стоимость сооружения В.-Д. к. около 
95 млн.р. ; ежегодные эксплоатационные рас- 
ходы около 4,5 млн. р.; начисление в 6% 
на строительный капитал—5,7 млн.р. Общий 


‚ срок выполнения строительных работ—5 лет. 
‚На фиг., помещенной ниже, изображен со- 


кращенный продольный профиль канала 
по утвержденному проекту 1927 г. 

В связи с проведением В.-Д. к. находится 
шлтозование реки Дона, составляющее важ- 
ную часть работ по устройству Волга-Дон- 
Азовской магистрали. Падение р. Дона на 


шлюзуемом участке от проектируемой на 
Дону плотины перед выходом в В.-Д. к. до 
впадения в Азовское море на протяжении 
540 км составляет около 30 м. Уже в 1914 г. 
начаты работы по шлюзованию участка от 
г. Калача до ст. Кочетовской для плавания 
судов с осадкото 1,8 м, но в предположении, 
при помощи землечерпания в верхних чӯ- 
стях бьефов, между плотинами достигать 
глубин и для прохода судов на осадке в 
2,5 м, для чего короли шлюзов заложены 
на глубине 2,98 м. 

Сооружение шлюзов (№ 1) у ст. Кочетов- 
ской закончено и сдано в эксплоатацию в 
1921 г. На сооружениях № 2 и № 4 отстрое- 
ны шлюзы примерно на 80%. По проекту 
1928 г. предположено построить: 


Сооружения по проекту 1928 г. 


р Гори- | Высота] 
Название соору- | РаССТ.| зонт | Напор | отвер- 
Гот Ка-| верхн. стия 
в м 
жений Лача | бъефа’ плотин 
в ки вм вм 
Кумовское ..... 10,4 | 34,80 4,90 8,81 
Верхне-Чирское 56,0 29,90 4,90 7,47 
Потемкинское 120,9 | 25,00 3,00 6,56 
Нагавское ..... 171,5 22,00 3,80 7,41 
Пымлянское .| 219,9 18,20 3,80 6,56 
Камышевское. . . . | 278,2 14,40 3,00 7,47 
Николаевское 322,0 | 11,40 3,00 6,56 
Константиновское 362,9 8,40 2,30 6,56 
Кочетов. (переустр.) | 388,8 6,10 2,30 5,61 
Богаевское . . . . .' 466,0 3,80 4,90 6,56 
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Участок Дона ниже Богаевского сооруже- 
ния предположено улучшить путем земле- 
черпания. Как вариант, разработана схема 
улучшения этого участка посредством устрой- 
ства Азовского подпорного сооружения, но 
постройка его может быть выгодна только 
после постройки глубокого порта. Каждое 
донское сооружение состоит из шлюза и раз- 


борчатой плотины. Плотины запроектиро- | 


ваны по системе Пуаре с деревянными щита- 
ми Буле. Наибольшая высота ферм Пуаре— 
10,1 м; расстояние между фермами—1,5 м; 
наибольшая длина плотины— 280,5 м; наи- 
меньшая—150 м. Наибольшая высота от- 
верстия плотины—8,81 м и наименьшая— 
5,61 м. Камеры донских шлюзов имеют ту 
же полезную ширину, что и на канале— 
18 м, равно как и глубину—3,60 м. Полез- 
ная длина их больше, чем на канале, и 
равна 160 м, т. к. в донском шлюзе должен 
помещаться вместе с баржей и буксирный 
пароход. Проектом предусмотрена конструк- 
ция флютбетов плотин, допускающая пере- 
устройство их в дальнейшем для целей ути- 
лизации водной энергии. В этом случае 
вместо ферм Пуаре на те же флютбеты не- 
обходимо установить специально запроекти- 
рованные фермы и устроить регулирующие 
пролеты, закрываемые цилиндрическ. плоти- 
нами. Проектная мощность гидроэлектрич. 
станций исчислена в 18 000 К\/. Сметная 
стоимость переустройства плотин на 2 соо- 
ружения определяется в сумме ок. 10 млн.р. 
при ежегодных эксплоатационных расходах 
ок. 1,1млн. р. Сметная стоимость всего шлю- 
зования, а также улучшения нижн. участка 
путем землечерпания, составляет 35 млн. р. 
Ежегодно эксплоатационные расходы соста- 
вят 4 млн. р. Срок постройки —5 лет. 
Третья часть Волга-Дон-Азовской ма- 
гистрали Ростовский н/Д. порт и 
морской канал. Эта часть магистрали 
направляется от Ростовского порта по край- 
нему левому рукаву (Старому Дону) дельты 
Дона мимо г. Азова и далее по морскому 
открытому каналу вдоль юго-восточн. берега 
Таганрогского залива. Значительность есте- 
ственных глубин по Дону вызывает в этой 
части пути необходимость устройства искус- 
ственных землечерпательных прорезей на 
весьма коротком протяжении отдельных 
участков реки (перекатах). Выбор указан- 
ного направления морского канала объяс- 
няется возможностью провести его почти 
целиком в глинистых грунтах, в то время 
как остальная часть Таганрогского залива 
заполнена мощно залегающими илами. Ши- 
рина морского канала по дну—106 м. От- 
косы капала под водой имеют тройное за- 
ложение. Колебания уровня воды в заливе 
при сгонных ветрах от +2,4 м до —3,2 м; 
средний наибольший сгон 2,1—2,3 м, но 
сгоны больше 1,53 м происходят при столь 
бурной погоде, что плавание судов делается 
невозможным. Число сгонов до 1,52 м не 
превосходит 1% количества наблюденных 
сгонов. Обычный сгон в 0,85 м принят во 
внимание и не отзывается на условиях судо- 
ходства. Наибольшая заносимость канала 
в морской части принята в проекте 10% 
и в речной 5%. Объем земляной выемки 
(с учетом и заноса)—63,1 млн. мз. Количе- 


ство необходимых землечерпательных кара- 
ванов для выполнения работ в 6 лет по про- 


екту определено в 8 (из них 2 имеющихся 


у НКПС и 6 новых, специально заказыва- 
емых). Весь канал обставляется створными 
знаками и светящейся обстановкой. В Ро- 
стовском порту проектируется переустрой- 
ство существующих набережных на протя- 
жении 2 880 и. м, устройство новой глубоко- 
водной набережной длиной 1 330 м и при- 
способление для мелководных операций ков- 
ша Сев.-Кавказских ж. д. На набережных 
проектируется установка 10 механич. пере- 
гружателей с производительностью 200 т/ч 
каждый. Разработан план дальнейшего пер- 
спективного развития и устройства нового 
Ростовского порта ниже жел.-дор. моста на 
правом берегу реки Дона на стрелке в месте 
отхода от коренного русла протока Мертвый 
Донец в 6 км от гор. Ростова. К, постройке 
морского канала приступлено в 1927 г. Этим 
каналом заменяется старый гирловый ка- 
нал, требовавший больших расходов по еже- 
годному его ремонту. По программе 1928 г. 
имеется в виду продолжить канал на протя- 
жении 45 км (речн. часть 19 км) с углублени- 
ем его`до 3,8 м и приступить к сооружению 
новой Богатяновской набережной в порту. 

Экономика Волга - Дон- Азов- 
ской водной магистрали. На тер- 
ритории Союза, занимающей !/, поверхно- 
сти суши земного шара, экономика подвозки 
сырья и экономика товарооборота в целом 
играют не меньшую роль, чем экономика 
производства. Дешевый транспорт—основа 
экономики товарного народного хозяйства. 
Единая целостная транспортная сеть, охва- 
тывающая все виды путей сообщения с ж.-д. 
и водными сверхмагистралями в направле- 
ниях главных потоков массовых грузов и 
с механич. перегрузочным оборудованием в 
узлах пересечения водных и жел.-дор. пу- 
тей, — необходимая основная база для раз- 
решения всех составных частей вопроса эко- 
номики транспорта на территории Союза по 
отдельным его видам. Такая сеть с целесо- 
образно построенной системой тарифов на 
комбинированные водно-железнодорожные 
перевозки служит в руках государства глав- 
ным рычагом экономического регулирования 
всего внутреннего товарооборота в напра- 
влении разрешения основных проблем со- 
циализма. Необходимо не только развивать 
ж.-д. сеть, но и усовершенствовать наши 
водные пути и организованно связать их 
с железнодорожными. В этом отношении 
особенное внимание д. б. обращено на ю.-в. 
район, к-рый дважды обездолен природой: 
первый раз—в доисторич. эпоху, когда Кас- 
пийский водный бассейн, с впадающей в не- 
го Волгой, отделился от Черного моря, а 
второй раз, когда ю.-в. равнина преврати- 
лась в засушливый район с периодич. неуро- 
жаями. Обездолен он был также и в истории 
развития нашего транспорта, когда игнори- 
ровались нужды в дешевых путях сообще- 
ния для переброски к портам Черного мо- 
ря десятков тысяч тонн хлебных излишков 
в годы урожаев. Переплачивая вследствие 
этого на подвозе хлеба к экспортным портам 
лишний гривенник на 16 кг, сельск. хозяйст- 
во юго-востока теряло его в своей экономике 
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даже в хорошие урожайные годы. В проб- 
лему экономич. подъема юго-востока в целом 
входит не только система мероприятий по 
борьбе с засухой, тракторизация района, 
увеличение ежегодн. урожайности зерновых 
хлебов и создание в этом обширном районе 
цветущего индустриализованного сельского 
хозяйства, но и задача приближения его 
товарных хлебных излишков и переработан- 
ных продуктов сельского хозяйства к экс- 
портным портам Черного моря. Кратчай- 
ший путь для этого—-использование реки 
Дона и морского порта в устье Дона у 
гор. Ростова. Шлюзованный канал между 
Золгой и Доном для судов с осадкой до 
2,8 м технически решает задачу создания 
дешевого непрерывного водного пути к экс- 
портному порту Черного моря для отрезан- 
ного от него юго-востока и подъема с.-х. 
экономики этого района. Устройством та- 
кого канала удешевляется стоимость под- 
воза грузов с Волги к Ростовскому порту 
(хлебных на 6 р., а лесных на 3 р. с тонны), 
расширяется район естественного тяготения 
к этому порту грузов на сев.до устья Камы 
и далеко на восток, захватывая хлебород- 
ную часть Сибири (см. карту, ст. 277—278). 

Для связи Волго-Донской водной маги- 
страли с ж.-д. сетью необходимо оборудо- 
вать узлы пересечения водного и ж.-д. пу- 
тей механич. перегрузочными устройствами. 
Необходимо также оборудовать водный путь 
по Нижней Волге от устья Камы добавоч- 
ными землесосами, обеспечивающими до- 
стижение на Волге минимальной глубины в 
2,8 м при средних горизонтах воды. Эта ма- 
гистраль имеет свои естественные подъезд- 
ные пути: Сев. Донец до Лисичанска и выше 
(прорезывает угольный, преимущественно 
антрацитовый, район), верхний Дон до Ли- 
сок (хлебный район) и низовья Волги с Кас- 
пийским морем (нефтяной район). Усовер- 
шенствование этих путей составляет задачу 
второй очереди мероприятий второго пяти- 
летия по поднятию экономики народного хо- 
зяйства на юго-востоке. Северн. Донец уже 
шлюзован на протяжении #13 км от устья 
для пропуска судов с осадкой в 1,8 м. Даль- 
нейшее шлюзование его до Лисичанска, на 
протяжении еще ок. 213 км, глубже внедрит 
эгот водный путь в район Донецкого бассей- 
на и усилит значение его для транспорта, 
донецкого угля на восток и леса с Волги 
в Донбасс. Верхний Дон от Калача пропу- 
скает в естественном состоянии суда с осад- 
кой в 0,7 м в течение большей части нави- 
гации. С открытием Волга-Дон-Азовской 
магистрали выяснится количество грузов, 
которое должен принять на себя верхний 
Дон, и протяжение, на котором потребуется 
шлюзование его. На южном участке Сталин- 
град Каспийское море потребуется разре- 
шить задачу организованной технич. связи 
речного пути с морским, к-рая в свое время 
разрешалась устройством в Каспийском мо- 
ре, в 32 км от Астрахани, т. н. 12-футово- 
го рейда, имевшего свою полуморскую пе- 
регрузочную флотилию для передачи грузов 
с прибывавших на рейд морских судов на 
речные суда в Астрахань и обратно. В на- 
стоящее время рациональным разрешением 
этой задачи является прорытие от Астра- 


хани до 3,7-метровой (12 фт.) глубины Кас- 
пийского моря морского канала и устрой- 


ство на взморье оборудованного аванпорта 


Астрахани .Такой усовершенствованный вод- . 
ный путь из Каспийского моря к Волга-. 
Дон-Азовской магистрали не только обеспе- 
чит и удешевит транспорт наших нефтяных 
грузов, включая и эмбенские, но и привле- 
чет на Волго-Донской канал транзитные се- 
веро-персидские грузы, идущие в Европу че- 
рез Черное море. 

В основу экономич. подечетов грузовых 
потоков по магистрали положены следую- 
щие соображения. Речная часть магистра- · 
ли проектируется для плавания судов в те- 
чение 80 % всей навигации на осадке в 
2,8 м, для пропуска барж грузоподъемностьо 
4 800 т. Продолжительность навигации в 
среднем принята для речной части маги- 
страли в 220 дн. на основании многолетних 
наблюдений продолжительности навигации 
(на. Дону в Ростове—242 дн., в Калаче— 
230 дн., на Волге у Сталинграда—214 дн. 
иу Астрахани— 249 дн.) и наблюдений, сви- 
детельствующих, что реки Волго-Донекого 
водораздела вскрываются ранее Дона. Пра- 
вильная эксплоатация магистрали требует 
полной согласованности в отдельных ее эле- 
ментах. Глубины магистрали зависят от 
главной ее составной части—Волги. Стати- 
стика ряда лет показывает, что в среднем. 
только в течение 70% навигации может 
быть гарантирована глубина 2,8 м. При до- 
бавлении к существующим на Волге еще 
4—5 землечерпательных караванов будет’ 
обеспечена та же глубина в течение 80% на- 
вигации. Если же задаться целью поддер-: 
жать указанную выше глубину в течение 
всей навигации, то для этого пришлось бы. 
значительно увеличить существующий зем-. 
лечерпательный караван. Поэтому итти на 
дальнейшее увеличение глубин на ближай- 
шие 10—15 лет не представляется выгодным. 
Исходя из этих соображений, и на Дону 
принята обеспеченная глубина в 2,8 м в те- 
чение 80% навигации, с тем, однако, что- 
бы 20% неполной глубины совершенно сов- 
падали по времени как на Дону, так и на 
Волге. Это обстоятельство позволяет про- 
изводить работы по землечерпанию в тече- 
ние 11/, месяцев после весеннего паводка, 
что и принято в проекте шлюзования Дона. 

Волга - Дон - Азовская магистраль д. б. 
рассматриваема как транспортная артерия 
с исключительно низкими себестоимостями 
перевозок и фрахтами, с большой густотой 
движения, с весьма разветвленной сетью 
подъездных путей, каковыми являются как 
притоки Волги и Дона, так и прибрежные 
участки ж. д. По своей трассе магистраль 
соответствует общим задачам дальнейшего 
развития транспортных средств Союза и 'в 
значительной степени разрешает историч. 
задачу создания ю.-з. кратчайших выходов 
для среднего Поволжья и Урала к открытым. 
морям. На основании подробных экономич. 
подсчетов выведены себестоимости перевозок 
по магистрали, изменяющиеся для различ- 
ных грузов в пределах 0,265—0,185 коп. с 
ткм. Эти подсчеты дали возможность по-` 


дойти к определению районов тяготения к. 


магистрали отдельных видов грузов и на- 
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метить розможные их грузообороты. Исход- 
ный расчетный грузооборот по Волго-Дон- 
ской магистрали в первые годы өе рабо- 
ты в полном объеме определяется в ниже- 
следующих цифрах (в млн. т): уголь-—2; 
хлеб—1,6; лес—1,2; нефть —0,7; металл— 
0,5; уральские горнозаводские грузы (асбест, 
колчедан, калийные соли) —0,3; прочие гру- 
зы—0,2; генеральные грузы (большой ско- 
рости) —0,5; всего—7 млн. т. Кроме ука- 
занного грузооборота следует предвидеть ме- 
стный грузооборот шлюзованного Дона в 
размере не менее 0,5 млн. т, исходя из 
довоенных цифр его грузооборота. Выше- 
приведенный грузооборот м. б. вполне осу- 
ществлен наличным составом волжекого фло- 
та, с пополнением его необходимыми типами 
судов, рассчитанными на наивыгоднейшую 
эксплоатацию их с сооружением В.-Д. к. 
Исходя из определенных выше строительной 
стоимости сооружения Волго-Донского ка- 
нала, размеров ежегодных затрат на содер- 


жание пути, амортизацию, ремонт его соору-. 


жений и покрытие % на капитал, а также 
на основании установленного выше грузо- 


оборота, определились фрахты, обеспечива- · 


ющие требующуюся дешевизну перевозок и 
рентабельность сооружения Волго-Донской 
‚магистрали. 


„Лит.: «Водная магистраль —Волга-Дон-Азовское 
море», 1925, Ростов н/Д., выпуски 1, 2 и 3; О сад- 
чий П. С., Проблемы Волги, Дона и Днепра, Заклю- 
чение Центр. электрического совета при Главэлектро 
ВСНХ СССР по проекту Днепровской гидроэлектри- 
ческой станции, Л., 1926. П. Осадчий. 


ВОЛН-МАШИНЫ. 1) В.-м. служат в тор- 
фяном деле для раздробления торфяных 
плиток с целью получения торфяной под- 
стилки, а при заготовке торфяной крошки— 
для брикетирования. В.-м. бывают с одним 
вращающимся барабаном и неподвижной ло- 
бовой стенкой или с двумя валами, вращаю- 
щимися с различной скоростью в противо- 


положные стороны. Первые, с быстро вра-: 


щающимся барабаном (400—500 об/м.), при- 
годны для торфов твердых, крошащихся, 


сильно разложившихся и свободных от во- 
локон. Вторые применяются при более воло- 
книстых торфах; скорость вращения валов 
в них меньше, и числа оборотов этих ва- 
лов относятся между собою, примерно, как 
1:10, или, в крайнем случае, как 1:8. В.-м. 
изготовляются различной производительно- 
сти в зависимости от рода применяемой 
движущей силы (ручного действия, конной 
или механическ. тяги). Известны В.-м. фир- 
мы Дольберг (Гамбург), Беек (Ольденбург), 
Гейнен и др. На приведенной фиг. показаны 
зубчатые валы двойной В.-м. с механическ. 
‚приводом и перестанавливаемыми подшип- 
никами с кольцевой смазкой. Производи- 
тельность В.-м. ручного действия доходит 
до 5 т торфяной подстилки в день, с кон- 
ным приводом—до 6—7,5 т и с механическ. 
приводом —от 7,5 до 40,8 и даже 100 т в день. 


Лит.: Цайлер В., Торфяная подстилка и ее 
производство, М., 1927. Н. Успенский. 

2) В текстильном деле волк-ма- 
шины —©м. Прядение. 

ВОЛНОВАЯ АНТЕННА, известная также 
под названием антенны Бевереджа (по име- 
ни предложившего ее американ. инженера) 
и антенны бегущей волны, применяется в 
радиотехнике для целей направленного ра- 
диоприема. В. а. (фиг. 1) состоит из про- 
вода, натянутого горизонтально на рассто- 
янии 3—7 м над землей, длиной порядка 


направление призма 
——_ 


Приемних =. 
У 7 РУ ; 
Фиг. 1. 


длины принимаемой волны. Оба конца это- 
го провода заземлены, при чем с одним сни- 
жающимся концом связан при помощи ка- 
тушки приемник, ав другой конец, близкай- 
ший к принимаемой стапции, включается 
сопротивление #,, величина к-рого подби- 
рается равной волновому сопротивлению 4 
провода, для устранения отражения вол- 
ны от точки заземления. При й,=й анФен- 
на дает одностороннее действие, при 2, = 0 
(снижение коротко замкнуто на землю) ста- 
новится замкнутой антенной и дает двустс- 
роннее действие, при 42,==оо (снижение от- 
сутствует) становится горизонтальной ан- 
тенной почти с таким же двусторонним 
действием. Действие В. а. обусловливается 
горизонтальной составляющей поля волны. 
Благодаря разнице в скорости движения 
волны в пространстве и вдоль провода, го- 
ризонтальная составляющая увеличивается 
по мере движения волны по направлению 
провода. Направлепные свойства В. а. с 
достаточной для практики точностью опре- 
деляются уравнением: 


где 


И 


1—длина провода в м, й— высота подвеса 
провода в м, Е_амплитуда индуктирую- 
щ.йся в В.а. эдсв У, Ё’ напряженность по- 
ля в У/м, «—азимутальный угол. Т. о. на- 
правленные свойства В. а. растут с увели- 
чением 1, но до известного предела, опреде- 
ляемого тем, что сдвиг фазы между волной 
в простраһстве и волной в проводе стано- 
вится слишком большим. На фиг. 8 кривая 
1 (пунктир) изображает направленную ха- 
рактеристику, снятую экспериментальным 
путем при [=А, кривая 11—вычисленную 
характеристику и кривая 11Г—характери- 
стику, вычисленную для і = 24. Для сравне- 
ния а полагается равным 1. 

По направленным свойствам В. а. в 2—3 
раза выше простой замкнутой антенны и ана- 
логична устройству, состоящему из комбина- 
ции двух гониометров (см.) или двух рамок. 
В отношении действующей высоты она пре- 
восходит замкнутые антенны, обычно нахо- 
дящие применение в практике. Недостаток 
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В. а., изображенной на фиг. 1, состоит в 
том, что сопротивление 4; находится на 
большом расстоянии от приемника, что зна- 
чительно затрудняет регулировку устрой- 
ства. Этот недостаток был устранен Келло- 
гом, предложившим В. а. в варианте, по- 
казанном на фиг. 3. Здесь прием ведется на 
: 40` 


Фиг. 2. 


двух параллельных проводах; принятые то- 
ки имеют направление, показанное сплош- 
ными стрелками; на конце провода 11 они 


проходят к земле. Ток в заземляющем про- 


воде помощью трансформатора Т,, назы- 
ваемого отражающим трансфор- 
матором, индуктирует ток в проводах 
с направлением, показанным пунктирными 
стрелками. Этот ток, распространяясь по 
проводам антенны, индуктирует уже ток в 
катушке приемника. Т. о. здесь одни и те 
же провода служат и для приема и для пе- 


редачи принятой энергии от одного конца 


Исправление приема 
.—— 


8 | ! Приемник 


Фиг. 3. 


антенны к другому, где сосредоточены все. 


регулировки. В. а. позволяет иметь много- 
кратный прием, но, в отличие от гониометра, 
такой прием при помощи В. а. возможен 
только с одного направления. _ 

В. а. нашла широкое распространение в 


Америке, так как здесь прием очень многих : 
европ. корреспондентов производится как’ 
раз с одного направления. В Европе В. а. : 
используется в приемных узлах Варшавы. 


и Карлеборга, построенных «Американской 
радиокорпорацией». 


В качестве проводов В. а. могут быть ис-' 


пользованы провода телеграфной линии. 
Схема такого устройства изображена на 


фиг. 4. В этом случае дросселя использу- · 


ются для получения приема только от же- 
лаемой длины линии, а блокировочные кон- 
денсаторы—для беспрепятственного прохо- 
ждения постоянных телеграфных тонов. 
Направленные свойства .В. а. могут быть 
значит. повышены. увеличением ее длины 
или, что лучше, осуществлением приема от 


ряда параллельно расположенных В. а. Ес- 
ли площадь полярной характеристики вол- 
новой антенны при 1=А принять за 1, то 
площади характеристик для приведенных 
максимумов (4=1), определяющие напра- 
вленные свойства различных комбинаций, 
выразятся следующими величинами: 


Несколько паралл. В. а. 


Одна антенна на расстоянии */, ^ 


При 1=1)..... 1 При і антенне... .і 
в 1[=.... 0,81 » 9% ..0,52 
» [= ....0,6 ь 3» «2... 0,34 


В самое последнее время американцы при- 
менили для приема европ. станций устрой- 
ство, состоящее из трех параллельных В. а., 
которое позволило значительно уменьшить 


АЖЕ 


Фиг. 4. 


эффект атмосферных разрядов на прием. 
Это устройство является самым направлен- 


‘ным в мире на длинных волнах. С большим 


успехом В. а. могут найти применение и для 
приема коротких волн; в этом случае длина 
проводов антенны, порядка длины волны, 
позволяет устанавливать В. а. на неболь- 
ших площадях и очень низко от земли; на- 
пример для приема волн длиною 50—100 м 
можно выбрать В. а. длиной около 75 м, на 
высоте 5—6 м, а сопротивление 4; = 200— 
300%. В СССР, при его больших незаселен- 


‚ных пространствах, В. а. безусловно может 


найти широкое распространение. 

Лит.: Веуетаее Н., Все С. \., Ке!1о# 
Е. \У., Тһе \Мауе Апіеппае, «ЈАТЕЕ», М. У., 1993, 
у. 49, р. 958, 372, 636, 798; Ескегз1еу Т. 1,., 
Тһе Веуегасе Аегіа1, «БЕ1есїтісіап», Г., 1994, т. 99, 
р. 39; Воѕећһ Н., Тһеогіе 4. Веуегаве-Апѓеппе, 
«Јаһгр. а. дтаһі). Тееятарще и. Теервоше», В., 1993, 
В.21, Н.У, р. 290, Н. УТ, р. 374. П. Куксенко. 

ВОЛНОВАЯ ЗОНА, область электромаг- 
нитного поля излучающего вибратора, в ко- 
торой амплитуды электрического Ё и маг- 
нитного Н векторов. убывают обратно про- 
порционально расстояниго от вибратора. Это 
наступает на расстояниях т, больших по 
сравнению с длиной излучаемой волны 4А 
(практически уже при г > 3А). Электромаг- 
нитная волна, распространяющаяся от виб- 
ратора (см. Волны электромагнитные), при- 
нимает в В. з. сферич. форму. На поверх- 
ности сферич. волны, в центре которой пер- 
пендикулярно к экваториальной плоскости 
находится вибратор, электрическ. вектор Е 
всюду направлен по меридианам, а магнит- 
ный Н совпадает с параллелями. Е, Ни 
направление распространения т образуют 
правую систему прямоугольных координат. 
По абсолютной величине для пустоты (прак- 
тически и для воздуха): 


РР ЕД 
5іп 9. ! (2) 


| = БЕ = ; 


где $ — полюсное расстояние (угол широ- 
ты), ”— радиус сферы, е— скорость волны 
в вакууме, а ѓ — произвольная функция, 
имеющая первую и вторую производные. 
Эта формула при синусоидальном распреде- 
лении тока по вибратору (диполь длиной 1) 
дает в практических единицах следующее 
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выражение для амплитуды электрического 
поля Ё (в У/м) в экваториальной плоскости: 
Е—60=. 1. ‚ где Г выражено в А, а ~ в м. 

Лит.: ем. Диполь. К. Теодорчкк. 

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (хара- 
ктеристика линии) — отношение на- 
пряжения к силе тока в каждом пункте 
бесконечно длинной линии. В. с. телефонной 
линии приблизительно равно входному со- 
противлению линии с полным затуханием 
В -—2 (см. Бета), независимо от величины 
включенного на конце ее сопротивления. 
Для однородной телефонной линии В. с. 


г = / Вер 
ЕЕ АС ? 


где В, Г, Си А — соответственно омичес- 
кое сопротивление, самоиндукция, емкость 
и проводимость изоляции на единицу длины 


линии (1 км), о-— круговая частота, равная . 


2лп, при чем п — число пер/ск., а  — мни- 
мая величина (И—1). Для пупинизирован- 
ных линий В. с. определяется по формуле: 


К 1з 1 


® == д 


У 3 о/о 


где оо — собственная частота пупинизиро- . 
ванной линии, Г,—<самоиндукция катушек‘ 
Пупина, отнесенная на единицу длины ли-. 
нии. В. с. линии определяется измерением 


сопротивлений холостого хода Со (провода 
на конце линии разомкнуты) и короткого за- 


мыкания 0, (провода на конце линии соеди- . 


нены между собою) из такого соотпошения: 


г=/ Оо. О. Примерные величины волно- 
вого сопротивления при ө =5 000: 


Воздушн. бронзовая линия 27—4 мм2-= 690-е—16° 


» железная », 8 =4 » 2-1 330- г 120° 407 
Кабельная обыкнов. » 2=0,5 ь = 945. е-143° 50’ 
» пупинизир. » 20,9 » 2=1 700: -е— 12° 
» » » 1-1,4 » 2-1 600-е—12° 


Непосредственное соединение линий с раз- 
личными В. с. не рекомендуется, т. к. в месте 


ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 


соединения возникают отраженные волны, 


вследствие чего происходит потеря мощности. 

Лит.: Юрьев М. 
пей, М., 1995; Коваленков В. И., Телефониро- 
вание па большое. расстояние, ч. І и П, Л., 1924— 
1995; Втгеіѕів Е., Тһеогеііѕсһе Теіеетарһіе, Вгацп- 
ѕсЬтеіб, 1924; Ні 11 7. а., Те1ерһопіс Тгапзтіѕѕіоп, 
І.опаоп, 1920. 

ВОЛНОЛОМ, массивное сооружение в виде 
отдельно стоящей продольной дамбы, огра- 


экдающей рейд морского порта от волнения; 


ПО., Теория телефонных це-’ 


н. Баев. . 


для причала судов волноломы не служат. По . 


‘форме В. имеют вертикальные или наклон- 
ные стенки, но бывает и промежуточная 
форма—основание с пологими стенками, на 
котором возведен массив с вертикальными 
стенками. Размеры и конструкция В. за- 
висят от силы волнения, положения порта, 
от свойств дна, от употребляемого для по- 
стройки материала. В портах с приливами 
волполомы подвергаются, кроме действия 


волнения, действию течения во время при- 


лива и отлива. Постройка В. изменяет усло- 
вия воздействия воды на дно вблизи него и 
может вызвать усиление размыва, почему 
подошва волнолома на размываемых грун- 
тах д. б. защищена от этого размыва. Раз- 
меры волн зависят от силы ветра и расстоя- 
ния от берега в направлении действия ветра. 
Поэтому волноломы располагаются обычно 
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нормально к направлению ветра, наиболее 
часто повторяющегося и вызывающего наи- 
большее волнение. 

По роду употребляемого материала, вол- 
ноломы м. б.: смешанными из дерева и камня, 
каменными, бетон- . 
ными сплошными, 
из бетонных масси- 
вов ит. д. На фиг. 1 
изображен волно- 
лом в Буффало, на 
озере Әри, трапецо- 
идального сечения 
с пологими откоса- 
ми (размеры в м). Внутренняя часть А испол- 
нена из наброски камней весом до 1 ти 
более; на откосы уложепы еще более круп- 
ные по весу камни. Стремление связать 
между собой тяжелые массивы, чтобы за- 
труднить возможность переброски их через 
гребень волнолома, 
привело к констру- 
кции, изображеп- 
ной на фиг. 2, пред- 
ставляющей В. в 
Марселе, поетроен- 
ный на песчапом 
основании из естественных и искусетвен- 
ных массивов. Строение этого В. таково: 
центральная часть 1 состоит из щебня и 
обломков камня; следующие слои состоят: 
2 — из камней весом 3—100 кг, 3— из кам- 
ней весом 100—1 300 кг, 4—из бетонных мас- 
сивов весом 1,3— 
3,9 т, 5—из есте- 
ственных камней 
весом свыше 3,9 т 
и б—из бетонных 
массивов весом свы- 
ше 33 т (размеры 
на фиг. даны в м). 

Наружную часть В. иногда, для разбива- 
ния набегающей волны, покрывают набро- 
ской из искусственных массивов (фиг. З — 
гавань Ливорно). На слабых грунтах и боль- 
ших глубинах массивная часть волнолома 
возводится на призме из каменной набро- 
ски (фиг. 4— порт 
Коломбо; размеры 
на фиг. в м). В. в 
Нью Гевене устроен 
из массивов объе- 
мом до 45 м? (100 
т веса). Еще более 
крупные массивы 
образуются посредством заполнения бетон- 
ных или железобетонных ящиков, затап- 
ливаемых на месте, после установки их на 
плаву, и затем заполняемых бетоном. Так 
устроен волнолом в Зееброгге и в Бильбао 
(Гасконь), а также 
в Туапсе (фиг. 5; 
размеры на фиг. в 
м). Концы волно- 
лома обыкновенно 
делают еще более 
массивными, чем 
тело. Вообще вол- 
ноломы являются весьма ответственными 
сооружениями порта, и от правильного 
устройства их в значительной мере зависит 
безопасность порта. 


Фиг. 5. 
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Лит.: Ляхницкий В. Е., Курс морских и 
речных портов, М.—Л., 1926; Кандиба Б. Н., 
Русское портостроительство в. период войны 1914— 
1918 тг., «Труды Отд. водн. строительства», Л., 1924, 
вып. 7; Напӣросћ а. Іпеепіецгуіѕѕепѕсһаҝеп, Т. ПІ — 
Рег Ұаѕѕеграџ, Г.р2., 1911; Епве15 Н., Напіђисћ а. 
Ху аѕѕегратеѕ, В. 9, 3 АЧ., 1р2., 1993. К. Акулов. 

ВОЛНОМЕР, в радиотехнике, прибор для 
измерения длин электромагнитных волн (см. 
Волны электромагнитные); в последнее вре- 
мя термин в олномер часто заменяется 
словом частотомер. Так как длина вол- 
ны и частота колебаний являются сопря- 
женными понятиями, то формулой перехода 
от одного выражения к другому служит ра- 


венство: А = 7 . При употребительных теперь 


единицах (для длины волны—м и для ча- 
стоты-—килоциклы в ск.) имеем: 
300 000 


= р. 


Точное определение частоты колебаний в 


радиотехнике является вопросом первосте- 
пенной важности: достаточно указать, что 
одновременная работа ряда радиостанций 
в общем районе (напр. Зап. Европа) возмо- 
жна без помех друг другу лишь при уело- 
вии точного разграничения длин излучаемых 
ими волн. Такой контроль длин волн радио- 
передатчиков осуществляется специальными, 
почти ежегодными, конференциями в Зап. 
Европе и в Америке. В то же время В. яв- 
ляется наиболее употребительным измери- 
тельным в радиотехнике прибором, допус- 
жающим точное определение не только длины 
волны, но и почти всех других параметров 
колебательного контура. 

В. в общем можно подразделить на два 
класса: стандартные, служащие пер- 
вичными и вторичными эталонами, и тех- 
нические, градуируемые по первым и 
обычно употребляемые в радиотехнической 
практике. (О методах определения длины 
волны, делящихся `также на два класса — 
абсолютные и косвенные, см. Измерения в 
радиотехнике.) 

Сушественнейшими частями всякого В. 
служат: измерительный контур, индикатор 
колебаний и возбудитель колебаний. И з- 
мерительный контур состоит из кон- 
денсаторов, катушек самоиндукций и со- 
единительных проводов; основное требова- 
ние к измерит. контуру—возможно малое его 
затухание. Параметры измерительного кон- 
тура связаны между собой ф-лой Томсона: 


2 = ?лүС.Г, где А, Си І выражены в см. 


Индикаторами колебаний (пока- 
зателями наличия и интенсивности колеба- 
ний в измерительном контуре) служат: 1) све- 
тящиеся трубки с разреженным газом (Не, 
„Аг или №), включаемые параллельно кон- 
денсатору; 2) лампочки накаливания (для 
напряжений около У), приключаемые так 
же, как и светящиеся трубки; -3) тепловые 
амперметры (см.), включаемые в измери- 
тельный контур или непосредственно или 
при помощи индуктивно связываемой апе- 
риодической цепи; 4) барретеры (см.); 5) де- 
текторы любого вида в соединении с теле- 
фоном или гальванометром. Возбудите- 
лями колебаний в В. обычно слу- 
жат зуммеры или ламповые генераторы. 


Главные области применения В.: 1) изме- 
рение длины волны (частоты) у передаю- 
щих радиостанций и в месте приема, 2) из- 
мерение затухания, 3) определение самоин- 
дукций, 4) определение емкостей, 5) измере- 
ние коэффициентов связи связанных систем; 
применяются В. также для поверки чисто- 
ты тона (при тональной передаче), испыта- 
ния чувствительности детекторов и т. д. 

Основных схем включения В: две: 1) вол- 
номер как вибратор употребляется чаще 
всего при измерениях в месте приема; 2) В. 
как резонатор используется чаще всего при 
измерениях вблизи передающих радиостан- 
ций. При включении по первой схеме (фиг. 1) 
в измерительном контуре В. І появляются 


Е латуни Е 
сӧ794 


зумиер 


Фиг. 1. 


колебания, вызываемые зуммером с бата- 
реей; эти колебания передаются через ин- 
дукцию Г и катушки связи в цепь 11, длину 
волны которой требуется определить. Путем 
изменения (при схеме по фиг. 1-— вращением 
ручки конденсатора С) излучаемой В. дли- 
ны волны добиваются наибольшего эффек- 
та в той или иной индикаторной цепи, при- 
ключенной к исследуемой цепи (при схеме 
по фиг. 1—-наибольшей силы звука в теле- 
фоне Т). Момент наступления наибольше- 
го эффекта в индикаторной цепи указыва- 
ет, в свою очередь, на резонанс, т. е. что 
длина волны, излу- 
чаемойволномером, 
совпадает с дли- 
ной волны иссле- 
дуемой цепи. При 
включении по вто- 
рой схеме (фиг. #2) 
к измерительному 
контуру волноме- 
ра І приключается 
его индикатор; из- 
мерительн. контур 
связывается тем 
или иным образом 
с цепью ІІ, длину 
волны существую- 
щих колебаний в 
которой надлежит 
определить. Путем Фиг. 
изменения параме- 2 
тров измерительного контура В. І добивают- 
ся, как и в первом случае, наступления ре- 
зонанса, определяемого по максимальному 
эффекту в индикаторной цепи волномера. 
Фиг. 2 представляет полную схему совре- 
менного коротковолнового В. фирмы Мар- 
кони для волн 10—100 м; фиг. 3 дает общий 
вид такого В. Этот тип В. может служить 
только как резонатор; отсутствие вибратор- 
ной схемы объясняется трудностью полу- 
чения при помощи зуммера в таком ходо- 
вом приборе точно калибрирован. коротких 
волн. Индикатором в этом типе служит 
(фиг. 2): А—неоновая трубка и детектор О 


4 цели 


Г 


А 
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(кристаллич.) с телефоном Т. Для перекры- 
тия всего заданного диапазона волн изме- 
рительный ‘контур В. устраивают теперь 
б. ч. по следующей схеме: один конденсатор 
переменной емкости и ряд сменных кату- 
шек самоиндукции (на фиг. 3 одна из кату- 
шек—на самые ко- 
роткие волны—вид- 
на прикрепленной к 
крышке ящика В., 
три остальные нахо- 
дятся в правой по- 
ловине того же ящи- 
ка). Исходя из основ- 
И ного требования к 
\ === В. паименьшего за- 

тухания его измери-. 
тельного контура, — 
конденсатор в волно- 
мере всегда делают 
с воздушным диэлектриком. Конструкция 
конденсатора переменной емкости в В. яв- 
ляется наиболее ответственной частью, опре- 
деляющей точность волномера. Наилучшая 
форма пластин конденсатора пока еще не вы- 
брана; за, границей технич. В. имеют часто 
конденсаторы типа квадратичного. Во из- 
бежание пробивания конденсатора в сильном 
электрическом поле (вблизи передатчика) 
конденсатор снабжают предохранительным 


Фиг. 8. ` 


ДГ: трт 
х | О И | 
200 Па | р зи + | 
[1 
Г | 
‚ го 
нони 
| | Г | 7127 
ЕХ Г | | р | 
20-х и - 
< | 7 
Е" 12 А 
Е 2 | т 
— Т Т 
К 78-09 
Е | .7 
а Б | 40 
И : 1 ЕУ 
Ў у 2121 
г ] р а 15490 
ч + Р та 
х 2 З 
г& 7 | УГ 8-20 
100 7 р ке 
и { - ба ы *— 600 
| , | Ч Е- РГ 
2 2, | Б] 
=, 2 ЕЧ 
, т | 8 
5№ 7 3400 
р . Ирибые ар 8 жал резонатора 
= А Ц? ре рёрототдр 3 
р --|-- Мрибые доя 8 тав бидратора 
Е | 
/ деление сетки + 3 понденсатдра ж 
0 


50? 90° 


Фиг. д. 


нд? 


искровым промежутком. Для устранения 
«влияния руки» (добавочной емкости, вно- 
симой телом экспериментатора) конденсато- 
ры в В. делают всегда хорошо экранирован- 
ными (см. Экранирование), в металлических 
кожухах, при чем с корпусом соединяется 
подвижная система пластин конденсатора. 
Катушки самоиндукции в волномере на сред- 
ние и длинные волны конструируют обычно 
в форме плоских спиралей, заделываемых в’, 


Т. Э. т. 1У. 


эбонит; намотку их производят исключитель- 
но литцендратом (см.); только для волноме- 
ров на короткие волны применяется голый 
провод. Устройство В. по схеме фиксирован- 
ного конденсатора и переменной самоиндук- 
ции (например вариометра) неудобно узке по 
одному тому, что при настройке таким В. бу- 
дет изменяться и коэфф. связи В. с кон- 
туром, длину волны которого измеряют. 

К В. предъявляются след. основные тех- 
нические требования: 1) точность и чувстви- 
тельность, 2) малое затухание, 3) легкость 
манипуляций при настройке и 4) жесткость 
конструкции с наибольшим обеспечением по- 
стоянства градуировки. В хороших практи- 
ческих В. точность характеризуется циф- 
рой + 0,5%; затухание на самых длинных 
волнах выражается цифрой 0,015—0,020. 
Первичные стандарты обладают значительно 
большей точностью; так, например, стан- 
дарт в германском физико-техническ. гос. 
институте на волнах А = 1000—100 000 м 
дает точность 0,01—0,02%. 

К каждому технич. В. прилагаются гра- 
фики его градуировки, выполненной на з-де 
по стандартному В. Для каждой из катушек 
самоиндукции получаются две слегка раз- 
нящиеся кривые: одна для В. как вибрато- 
ра, другая для В. как резонатора (фиг. 4). 

Методику прочих измерений с В. см. 
Измерения в радиотехнике; конструк- 
ций стандартных В. (ныне разрабатываемых 
в том числе и в СССР) и описание других 
типов В.—см. Частотомер. 

Лит.: Мапрогате Т., \Мауе теѓег, М. У. а.Ъ.., 
1913; Могесгоїї Ј. Н.. Рите ре; ої Байіосот- 


топісаііоп, Мех Үогк, 1921; Напа А. Носыте- 
диоепттеѕѕќесһпік, В., 1928. В. Баженов. 


ВОЛНЫ, про есс распространения коле- 
бательного состояния в пространстве, на 
поверхности или по линии. а фиг. 1 
показана мгновенная форма волны, для 
простейшего случая, при распространении 
вдоль прямой линии, при чем по ордина- 
там отложены значения рассматриваемого 
состояния. Волны мо- 
гут возникать в лю- 
бой среде, точки ко- 
торой связаны меж- 
ду собою теми или 
иными силами 
взаимодействия. Распространепие 
волны характеризуются в простейшем слу- 
чае следующим синусоидальным или коси- 
нусоидальным уравнением: 


4 


Фиг. 1. 


у= Азіп 2 (1—2) = Авіп?л (7 га — 
= Азіп ёл (6-5) 


или в комплексной форме: 


9) 
у= Ае Т 77. 

Физическ. природа у зависит от характера 
волнового процесса. Она может быть ска- 
лярного характера (уплотнение или разре- 
жение в звуковой волне) или векторного 
характера (продольное или поперечное сме- 
щение точки, вектор электрической или 
магнитной силы и т. п.). 4—-амплитуда 
волны, ѓ-—время, протекшее от начала 
волнового процесса (которое можно выби- 
рать произвольно), ТГ—период колебания, 


10 


` 
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х— расстояние рассматриваемой точки от 
центра возбуждения, о скорость распро- 
странения волнового процесса в единицу 
времени (фазовая скорость) и, на- 
конец, 2 =0: Т расстояние между двумя 
точками, находящимися в одинаковой фазе, 
называемое длиной В. Длина В. измеря- 
ется всегда в направлении распространения 
волн, т. е. вдоль луча. Процесс, изо- 
бражаемый приведенным выше уравнением, 
периодический как во времени, так и в про- 
странстве. Если рассматривать определен- 
ную точку в пространстве (напр. х = =), 
то уравнение будет выражать простое гар- 
‘моническое колебание, происходящее в этой 
точке; наоборот, при постоянном $ уравне- 
ние. принимает следующий вид: 


2 = А СОѕ 2 (5 + в), 


т. е. изображает периодич. в пространстве 
форму В., где 2 стоит вместо $, а 4 вместо 7; 
т.о. длина В. А является пространственным 
периодом формы В., подобно тому как 7— 
временным периодом колебательного дви- 
жения. Приведенные данные относятся и к 
волнам, распространяющимся по линии; в 
более общем случае В. распространяются по 
многим направлениям. Геометрич. место то- 
‘чек, оказывающихся при этом в тождествен- 
ной фазе, называется волновой по- 
верхностью. Волна, исходящая из коле- 
блющегося источника физически исчезающе 
малых размеров и распространяющаяся в 
однородной, изотропной среде, имеет ша- 
ровую форму; волны, исходящие от коле- 
блющейся прямой, имеют цилиндрич. вол- 
‘новую поверхность, от колеблющейся пло- 
скости—плоскую. Кроме вышеперечислен- 
ных пространственных В. в природе наблю- 
даются также и поверхностные В. (фиг. 2— 
волновое движение 
вблизи поверхнос- 
ти жидкости), на- 
пример круговые 
В., исходящие от 
камня, брошенного 
в воду. Поверхно- 
стные волны игра- 
ют большую роль 
в процессе распро- 
странения электромагнитных волн вдоль 
поверхности земли. Если волновой процесс 
распространяется только вдоль одной линии, 
то поверхность В. сводится к точке. 
Принцип суперпозиции (интер- 
ференция волн). Если в одном и том же 
пространстве будут иметь место два или не- 
сколько волновых процессов, то значение 
волновой функции в зависимости от каждого 
процесса в отдельности выразится ф-лами: 


Фиг. 2. 


= А, с08 2л (1-2); у, = А, соѕ?2л (= "=, 


где о— разность хода, или раз- 
ность фаз. Как показывает опыт, в боль- 
‘шинстве случаев результирующая волно- 
вая функция будет геометрическ. (в частных 
случаях —скалярной) суммой отдельных вол- 
новых функций (принцип независимого на- 
ложения, или суперпозиции). Для электро- 
магнитных В. принцип соблюдается точно; 


для упругих волн он верен при достаточно . 


малых амплитудах. В результате сложе- 
ния двух или нескольких колебательных 
процессов в одной точке пространства мо- 
жет произойти интерференция. Необ- 
ходимым условием интерференции является 
постоянство разности хода лучей. Важней- 
шим и простейшим случаем интерференции 
будет явление распространения двух тожде- 
ственных волн в прямо противоположных 
направлениях. В этом случае для отдельных 
волновых функций получается: 
2 т 


у, =Асоз я (т — 3); 9.= А сов (т: + 5); 


оті та 


у= 0, + 0, = 2А соз т @05 =: 


Әто—ур-ие т. н. стоячей В. В то время - 
как в поступательной плоской В. каждая 
точка вдоль луча имеет различную фазу, но. 
одну и ту же амплитуду, —в аналогичной 
стоячей В. все точки вдоль луча будут иметь 
тождественную фазу, но различные амплиту- 
ды. Точки наибольшей амплитуды назы- 
ваются пучностями колебаний, а точ- 
ки наименьшей или остающейся все время 
в покое амплитуды—у злами колебаний. 
В теории упругости доказывается, что в 
случае продольных стоячих В. узлы давле- 
ния совпадают с пучностями колебаний, и 
наоборот. Так. обр. в пучностях колебаний 
будем иметь максимальную кинетическую 
и минимальную потенциальную энергию, 
в узлах наблюдается обратное явление. 

Векторные В. разделяются на про- 
дольные и поперечные в зависимости от того, 
происходит ли распространение В. в напра- 
влении колебания или поперечно к нему. 
Примером В. последнего рода может слу- 
жить обыкновен. колебание струны. В этом 
случае В. распространяется вдоль струны, в 
то время как колебания каждой материаль- 
ной частицы совершаются перпендикулярно 
к струне. Примером продольных В. могут 
служить В. в газообразных и жидких телах, 
т.е. звуковые В. В них частицы колеблются 
параллельно направлению распространения 
волн. В упругих средах могут распростра- 
няться как продольные (В. сгущения), так 
и поперечные В. Упругое твердое тело мо- 
жет испытывать деформации двоякого рода: 
изменения объема (вследствие уплотнения 
или разрежения) и изменения формы. Про- 
дольные В. возможны во всех средах, обла- 
дающих сжимаемостью, поперечные толь- 
ко в средах, допускающих деформации сдви- 
га, и кручения. 

Скорость распространения 
волнового процесса зависит от 
упругих свойств среды и характера движе- 
ния. В ограниченной среде, напр. при рас- 
пространении вдоль стержней, эта скорость 
будет зависеть также от геометрическ. раз- 
меров данного тела. Скорость распростране- 
ния б. ч. не зависит от амплитуды колеба- 
ний (исключение—взрывные В. в воздухе), 
но скорость распространения световых ` 
В. в материальных средах и В. упругости 
зависит от частоты распространяющегося 
колебательного процесса. Для продольных 
В. теория дает следующую ф-лу скорости 


Е 
их распространения: 9 = У °, где Е — мо- 
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дуль упругости, определяемый статич. опы- 
тами, а о— плотность вещества; аналогично 
для поперечных В. закручивания в стерж- 
нях поперечного круглого сечения имеем: 


= ГА 5. ‚ где (©—модуль сдвига, а о имеет 


указанное выше значение. Для поперечных 
В. изгиба получается более сложная зави- 
Р Е 
симость: 0 = = ра’ где 0 
относительно нейтрального волокна, 9— 
поперечное сечение стержня, а А—длина вол- 
ны; т. о. в В. этого 
рода скорость зависит 
- иотдлины В. (фиг. 3— 
В. гнутия, распрост- 
раняющиеся по стер- 
жню). Для скорости 
распространения продольных волн в газах 


ф-ла о = и" принимает вид у ар ‚ где 


4р—приращение давления газа, а 40—со- 
ответственное изменение плотности. В об- 
ласти звуковых В. мы имеем вследствие вы- 
сокой частоты звуковых колебаний не изо- 
термический, а адиабатический процесс, и 


момент инерции 


Фиг. 3. 


а 
в соответствии с этим Е будет равно не Б , 


как это имело бы место в изотермическом 


процессе, а Р, где К есть отношение тепло- 


емкости при постоянном давлении к тепло- 
= [Я 
емкости при постоянном объеме: Е = Р. сле- 
о 


| рк 
довательно, в газах 2 = ГА Е Скорость зву- 


ка в воздухе, в согласии с вышеприведен- 
ной теорией, равна 340 м/сек при нормаль- 
ных условиях. В электромагнитных волнах 
скорость обусловлена соответственными 
электромагнитными константами и равна: 


бэм. == Е ‚ Где с--универсальная постоян- 
вр 
ная скорости распространения электромаг- 
нитных В. любой длины в вакууме, равная 
приблизительно 3.1010 см/сек, =— диэлектрич. 
постоянная, а и-магнитная проницаемость 
среды. Әта ф-ла неприменима в случае рас- 
пространения световых и вообще дисперги- 
`рующих электромагнитных В. в материаль- 
ных средах, где скорость распространения 
зависит также и от периода колебаний. При 
переходе В. из одной среды в среду с дру- 
гими физическими свойствами часть волно- 
вой энергии отражается, другая часть рас- 
пространяется с изменившейся скоростью 
(отражение и преломление В.). 
Поляризация В. Поляризованной 
В. называется векторная В., вектор коле- 
бания которой · сохраняет неизменным свое 
направление; из этого следует, что поляри- 
зованы м. б. только поперечные В. 
Энергетика волнового процес- 
са. В плоской поступательной В., посколь- 
ку энергия не абсорбируется средой, вели- 
чина И” потока энергии (т. е. количества 
энергии, падающей в 1 ск. на 1 см? поверх- 
ности, перпендикулярной к направлению 
распространения В.) остается постоянной; 


в цилиндрической и поверхностной круго- 
вой В. величина У изменяется обратно про- 
порционально расстоянию, а в сфериче- 
ской-—квадрату расстояния от центра воз- 
буждения колебаний. Это станет очевидным, 
если принять во внимание, что полный по- 
ток энергии, остающийся неизменным, рас- 
пространяется на все большие поверхности 
или линии. Следует помнить, что при волно- 
вом процессе не происходит переноса мате- 
рии: каждая материальная частица совер- 
шает периодич. колебания вокруг своего по- 
ложения равновесия, и ее средняя скорость 
за период равна нулю. В волновом процессе 
распространяется только энергия. Интен- 
сивность музыкального тона, светового ис- 
точника или электромагнитного излучате- 
ля пропорциональна, при данной частоте, 
амплитуде колебаний, следовательно на дан- 
ном расстоянии амплитуда является мери- 
лом интенсивности возбудителя колебаний. 
Фазовая, сигнальная и груп- 
повая скорость. В новой физике по- 
нятие скорости распространения В. расчле- 
няется на три различных, хотя и тесно свя- 
занных между собою, понятия, а именно 
различают фазовую скорость, скорость си- 
гнала и групповую скорость. Если под фрон- 
том В. понимать границу волнового процес- 
са, то под скоростью сигнала, надо понимать 
скорость распространения фронта В. Ско- 
рость распространения фронта электрома- 
гнитных В. лю- 
бой длины (в том 
числе и световых 
и В., распростра- 
няющихся в мате- 
. риальных средах) 
будет всегда равна скорости с электро- 
магнитных волн в пустоте (Зоммерфельд). 
Вследствие неодинаковой скорости распро- 
странения волн различной длины в мате- 
риальных средах, форма сложной кривой, 
являющейся результатом сложения не- 
скольких простых волн, будет меняться во 
времени и в про- 
странстве. Ско- р 
рость перемеще- , рар 
ния максимальн. 
амплитуды этой 
сложной кривой 
и будет называться групповой скоростью. 
Для простейшего случая групповой скоро- 
сти двух волн, весьма мало различающих- 
ся по своей длине, Релей вывел следую- 


щую формулу: 


Фиг. 4. 


у 


где скорость простой, составляющей В., 
а ^—длина элементарной В. (фиг. 4 и 5— 
группы волн). 

Лит.: Хвольсон О. Д., Курс физики, т. 1, 
2, 5, Берлин, 1923; Эйхенвальд А. А., Аку- 
стика и оптика, Москва, 19241; Столетов А., 
Введение в акустику и оптику, СПБ, 190%; Эдсер 
Э., Общая физика, СПБ, 1913; Ногі \., Тесһпі- 
зспе суши 1ертге, Вегііп, 1922; К о1аһпе А., 
Маіһетаќіѕзсһе Аказик, Геіртіс, 1910; гать Н., 
Нудгодупатісв, Гопаоп, 1994. Ю. Барац. 


ВОЛНЫ на поверхности жид- 
кости. Под влиянием различных причин 
частицы поверхностного слоя жидкости мо- 
гут притти в колебательное движение. Та- 
кое движение охватывает все более и более 
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далекие участки поверхности—по поверх- 
ности начинает распространяться В. Как и 
при возникновении других видов В., коле- 
бания могут происходить по закону синуса, 
но только при непременном условии, что 
амплитуда колебаний частицы мала по срав- 
нению с длиной В. Длиной В. называется 
расстояние между двумя точками, где коле- 
бания оказываются в одной и той же фазе. 
Расстояние по вертикали от гребня до по- 
дошвы называется высотой В. Примером 
таких синусоидальных В. могут служить 
В. приливов: у них длина достигает сотен 
км, между тем как высота составляет обыч- 
но 1/0 или даже [ьо ее часть. В боль- 
шинстве же случаев высотой волны нельзя 
пренебрегать по сравнению с ее длиной. 
По сравнению с простыми поперечными ко- 
лебаниями характер движения частиц жид- 
кости всегда осложняется: они не просто 
поднимаются и опускаются по вертикаль- 
ным направлениям, а описывают некоторые 
замкнутые орбиты, круговые или эялипти- 
ческие. Первый тип орбит соответствует 
случаю, когда глубина очень велика по 
сравнению с длиной В., а второй—самому 
общему случаю, когда длина В. или больше 
расстояния до дна или, вообще говоря, со- 
измерима с ним. Можно показать, что при 
подобных вращательных движениях частиц 
профиль В. будет трохоидальным. Трохоида 
м. б. построена по точкам, если мы просле- 
дим, какой путь описывает точка, к-рая ле- 
жит на нек-ром расстоянии от центра круга, 
катящегося по прямой; в то же самое время 
точка, лежащая на самой окружности тако- 
го круга, опишет, очевидно, циклоиду. 
На фиг. изображено возникновение тро- 
хоидального профиля при вращательных 
движениях частиц водной поверхности. Но 


— 


үу 
ХХХ 
волновое движение не ограничивается одним 
только поверхностным слоем жидкости: вол- 
нение охватывает и лежащие ниже слои, 
только радиусы орбит частиц здесь непре- 
рывно убывают с увеличением глубины. За- 
кон убывания радиусов таких окружностей 
2 т2 

выражается формулой: г=а-е А ‚где ғ — 
радиус орбиты частицы, лежащей на нек-рой 
глубине 2, а радиус орбиты частицы, ле- 
жащей на самой поверхности (половина вы- 
соты В.), е основание натуральной систе- 
мы логарифмов, А—длина В. Практически 
можно считать, что волнение прекращается 
на глубинах, ббльших длины В. Скорость 
распространения волны о выражается, в са- 
мом общем виде, ф-лой: 


). е) 
9 (5 + 8). еб + ев 
Здесь 9—ускорение силы тяжести, 6—плот- 


ность жидкости, «—ее поверхностное натя- 
жение; через В для краткости обозначено 


ей _ еб 


Ф = 


оН = 
отношение -—, Н-—глубина жидкого слоя 


(от поверхности до дна); остальные обозна- 


чения те же, что указывались выше. Фор- 
мула принимает более простой вид в трех 
частных случаях. , 

а) Приливные волны. Длина В. весьма 
велика по сравнению с глубиной Н. Здесь 


# = 72: , Т.е. скорость распространения 


зависит только от глубины. б) Глубина вол- 
ны весьма велика по сравнению с ее дли- 
ной, но размеры В. все же настолько значи- 
тельны, что капиллярными силами можно 
пренебречь. В этом случае оказывается, что 
0 = 9". ‚ т. е. скорость распространения 
зависит лишь от длины В. Такая ф-ла хоро- 
шо выражает скорость обычных морских В. 
в) Чрезвычайно короткие, т. н. капиллярные 
В. Здесь главную роль играют междуча- 
стичные силы, сила тяжести отступает на 
второй план. Скорость распространения ока- 


204. Как видим, в 
противоположность случаю (6), здесь ско- 
рость оказывается тем большей, чем корочеВ. 

Профиль В. очень сильно меняется под 
воздействием некоторых внешних факторов. 
Так, во время ветра передняя сторона В. 
делается значительно круче задней; при 
больших скоростях ветер может даже раз- 
рушать гребни волн, срывая их и образуя 
т. н. «барашки». При переходе В. с глубо- 
кого места на мелководье форма ее также 
изменяется; при этом энергия частиц тол- 
стого слоя воды передается слою меньшей 
толщины. Вот почему так опасен прибой 
около берегов, возле которых амплитуда 
колебаний частиц может значительно превы- 
сить их амплитуду в открытом море, где глу- 


бина водного слоя была велика. 

Лит.: Ш окальский Ю. М., Океанография, 
П., 1917; атр Н., Нуйгойупатісѕ, Бопдоп, 1924; 
\УМтоске1мают М., Напіриер дег Рһузік, В. 1, 
т. Г, Вегип, 1908. В. Шулейккн. 


ВОЛНЫ КОРОТКИЕ, электромагнитные 
волны в зоне приблизительно от 10 до 
100 м при соответствующих частотах от 
3.107 до3.106 пер/ск. Волны порядка 10 м 
применялись уже Герцем, а также в первых 
опытах Маркони. В обоих случаях для кон- 
центрации энергии были частично приме- 
нены средства оптики. 

В процессе развития радиосвязи для до- 
стижения все ббльших расстояний, а также 
с целью получения приема равной силы 
днем и ночью рабочие длины волн посте- 
пенно увёличивались; отчасти это делалось 
и для того, чтобы ввести в употребление 
передающие антенны большой высоты. Дли- 
ны волн для получения одинаковой силы 
приема днем и ночью выбирались, на осно- 
вании опытов, равными 1/5 расстояния; так, 
напр., для 10 000 км (в 1920г.) 2 =20 000 м. 

Новая эра в развитии В. к. начинается 
с 1922 г., в связи с опытами американских 
радиолюбителей. Небольшие передатчики на 
волнах от 15 до 50 м были иногда хорошо 
слышны в Европе. Начиная с 1924 г. наука 
и радиотехника усиленно занимаются этой 
проблемой. Постепенно выявились следу- 
ющие особенности В. к. по сравнению 
с длинными волнами: 1) Исключительно 
большие дальности, даже при‘ излучаемых 


зывается равной 
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мощностях порядка только нескольких №, 
и значительно большие напряженности по- 
ля в месте приема сравнительно е длинными 
волнами. При этом больше всего пригодны 
волны: днем в 12—18 м и ночью—прибли- 
зительно вдвое более длинные. Атмосферные 
помехи в таком случае едва заметны. ©) На 
расстояниях приблизительно до 50 км имеет- 
ся мертвая зона, в которой сила при- 
ема или очень мала или равна нулю. Ши- 
рина этой зоны увеличивается с укорочени- 
ем волны. За пределами мертвой зоны си- 
ла приема начинает увеличиваться; одно- 
временно имеют место большие колебания 
ее как днем, так и ночью. 3) За пределами 
1 000 хм начинается собственно рабочая зо- 
на постоянной большой силы приема; при 
увеличении расстояния нет никакой зако- 
номерности в ослаблении силы приема, как 
это происходит при длинных волнах. 4) При 
нек-рых условиях сигналы огибают землю 
по несколько раз и тогда воздействуют на 
приемник как помехи (эхо). 5) Но даже и 
в этой рабочей зоне остаются большие коле- 
бания силы приема (замирания), имеющие 
троякий характер: а) медленные ослабления 
и усиления, как и на длинных волнах, 
б). кратковременные быстрые колебания (ин- 
терференция) и, наконец, в) длительно про- 
текающие, которые, повидимому, связаны с 
вращением плоскости поляризации волны. 
6) Дальше обнаруживается, что в вертикаль- 
ной плоскости данные сигналы в мёсте при- 
ема воспринимаются лучше с помощью го- 
ризонтальной антенны; это значит, что по- 
стоянно происходит вращение плоскости по- 
ляризации, а именно—из вертикальной в 
горизонтальную. 

На основании этих фактов в различных 
странах были предложены новые теории рас- 
пространения В. к.; эти теории м. б. фор- 
мулированы примерно следующим образом. 
Независимо от того, излучается ли В. К. 
под углом к горизонту или же горизонталь- 
но, она, после продолжительного искривле- 
ния, попадает в верхние слои атмосферы, 
пока не достигнет на высоте 100—200 км от- 
ражающего слоя’Хивисайда; по этому слою 
В. к. следует далее на самые большие 
расстояния. Часть энергии при этом отра- 
жается обратно и достигает опять земной 
поверхности, а вместе с этим и приемника. 
Расчеты, учитывающие различные факторы, 
показывают, что такой закон распростра- 
нения реален, вероятно, только для волн 
определенного диапазона и уже недействи- 
телен, напр., для волн короче 12 м. Резуль- 
таты опытов с волнами короче 12 м подтвер- 
ждают это в том отношении, что с укороче- 
нием волны дальний прием делается все бо- 
лее неустойчивым и вообще редким. Волны 
порядка 8 м периодически еще наблюдают- 
ся в пределах земного квадранта, но уже не 
регулярно; что касается волн порядка 4м, 
то они временами должны приниматься. 

В соответствии с указанными особенными 
условиями распространения В. к. техника 
видоизменяет, по сравнению с длинновол- 
новыми устройствами, свои передающие и 
приемные устройства, предназначаемые для 
надежной далекой связи, следующим обра- 
зом. Для возбуждения колебаний применя- 


ются исключительно ламповые генераторы с 
лампами, охлаждаемыми водой (при мощно- 
стях порядка нескольких КМ). Род колеба- 
ний— или чисто незатухающие или же мо- 
дулированные. В последнем случае замира- 
ния обнаруживаются менее резко. При сов- 
ременном состоянии техники для волн длин- 
нее 12 м можно считаться с мощностями из- 
лучения антенны порядка 15 К№Ү. С целью 
получения наибольшего постоянства длины 
волны передатчик управляется кристаллом 
кварца и состоит из 7—9 каскадов уси- 
ления, по возможности нейтрализованных. 
Передающие и приемные антенны полу- 
чают формы, дающие концентрацию энер- 
гии в горизонтальной и вертикальной пло- 
скостях. Выполняются они поэтому или 
в виде параболических зеркал или же в 
виде плоских поверхностей (решеток); в 
последнем случае ряды отдельных антен- 
ных проводников питаются синфазно или 
соответственно синфазно соединены с кон- 
турами приемника. При плоских антеннах 
концентрация энергии растет с увеличе- 
нием размеров в горизонтальном и вер- 
тикальном направлениях. Обычно доволь- 
ствуются 10—20-кратным усилением поля, 
частью принимая во внимание стоимость 
сооружения, частью же в расчете на пере- 
менные атмосферные условия, делающие 
слишком большую концентрацию нецеле- 
сообразной. Рефлекторные установки дают, 
примерно, получаемое теоретически по рас- 
четам удвоение энергии, излучаемой по дан- 
ному направлению; для приема же такие 
установки имеют то особенное преимуще- 
ство, что они почти полностью исключают 
атмосферные помехи и эхо, приходящее с 
обратной стороны. Большое пространствен- 
ное протяжение приемной антенны действует, 
кроме того, благоприятно в отношении осла- 
бления протекающих быстро замираний. В 
виду наличия больших замираний прием- 
ник должен обладать исключительно боль- 
шим усилением—порядка 10°. Будучи из- 
лишним для нормального приема, это уси- 
ление приобретает значение в моменты за- 
мираний; такое усиление достигается обыч- 
но 4 ступенями усиления высокой частоты 
и 5—6 ступенями усиления промежуточной 
(схема супергетеродин) частоты. Для целей 
телеграфии легко с помощью ограничитель- 
ных ламп.или других подобных же средств 
автоматически поддерживать ностоянные ко- 
нечные амплитуды на индикаторе (реги- 
стрирующем приборе). Имея в виду коле- 
бания силы приема (интенсивности), лампы 
берут значительно больших размеров. Для 
достижения наибольшей скорости (при бы- 
стродействующем телеграфировании) от уси- 
ления низкой частоты совершенно отказы- 
ваются. Антенны с большой поверхностью, 
с их пространственной ориентировкой, со- 
оружаются вдали от здания, в котором 
помещается передатчик или приемник, и 
соединяются с этим зданием при помощи 
особой подводки. 

Так как при работе на коротких вол- 
нах достигаются очень малые постоянные 
времени (см. Быстродействующие радиопе- 
редача и радиоприем), то оказывается воз- 
можным осуществить качественно хорошую 
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телефонию и передачу изображений; при 
этом изображение площадью в 1 дм? может 
быть передано в течение 10 ск. (в течение 
этого времени передаются 50 000 элементов 
изображения). Скорость при быстродейству- 
ющем телеграфировании— 600 и более слов 
в минуту. Кроме того, возможно автомати- 
чески исключать замирания и на боковых 
полосах частот. См. Короткие волны. 


Лит. Мени Р., Короткие электрич. волны, 
М.—Л., 1928; Ескегз]1еу Т., Ѕһогі Мауе Міге- 
1е55 Теіевгарһу, «Јоџтпа1 ої {Пе Таз Топ ої Е1есігіса1 
Ерєіпеегѕ», Т,., 1997, у01. 65, 66, р. 600—644; р а 1- 
111 Е., А Ѕһогі Мауе Ѕиреггесепегаќіуе Бесеіхег, 
«О. $. Т.», Нагіїога, 1927, 1; Віохһат 


Сгуѕіа1-СопітоПеа Тгапѕтіег, «Утеезз \М/ог1а апа 
Вадіо Кеуіем», Г.., 1927, уо]. 20, 15; Гаррет С., 
Когле У\УеПеп, ВегИп, 1995; бһогі Ҹауе Веат Тгапѕ- 
10158100, «Тһе Е1Іесїгісіап», Гопаоп, 1927, уо]. 98, 
2547, 2549. , Г. Арко. 

ВОЛНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, распро- 
страняющиеся в пространстве переменные 
электромагнитные поля. 

Общая теория. Закон изменения по- 
лей, образующих В. э., определяется ускоре- 
нием электрич. зарядов излучающего ви- 
братора. По теореме Фурье, возмущение лю- 
бой формы м.б. представлено как суперпо- 
зиция синусоидальных волн, образующих 
спектр данного возмущения. Поэтому про- 
стейшим типом В. э. является волна, элек- 
трич. и магнитное поле которой изменяется 
во времени и пространстве по законам про- 
стого гармонич. колебания. В зависимости 
от положения в спектре (частот или длин 
волн) В. э. обладают различными свойствами 
и получили различные названия. На фиг. 1 


Е! 
у 5 
х в 
ОВЕН 
ТЕ 
58 42 
Иерцеви волны х $ 5 
ХАО 
Ати Ли Жи Пи аи. Юи Ши 


7) 12 10 4 й 6 


Фиг. 1. 


+ и ш и" 


схематически изображен весь спектр В. э.: 
верхний ряд цифр указывает на дл. волны, 
нижний— на частоту в цикл/ск. В вакууме 
свойства В. э. всех длин одинаковы. В ма- 
териальных средах весь спектр В. э. распа- 
дается на две области. К первой области от- 
носятся волны длиною от неск. десятков км 
до десятых долей мм (волны Герца). Полу- 
чаются эти волны при электрическ. колеба- 
ниях, происходящих в телах типа вибратора 
Герца. Свойства этих волн в материальных 
средах вполне определяются тремя коэффи- 
циентами среды: диэлектрическим коэфф. ғ, 
магнитной проницаемостью и и проводи- 
мостью 6. Начиная с длины волны ~ 1,3 мм, 
в сторону коротких волн тянется вторая 
область — оптический спектр, состоящий из 
инфракрасных, видимых, ультрафиолетовых 
и рентгеновых лучей. В. э. этой области ис- 
пускаются вибраторами молекулярных раз- 
меров, и свойства их определяются микро- 
структурой материи, в которой они распро- 
страняются. Рассмотрение этих свойств от- 
носится к оптике, здесь же будут рассмо- 
трены только основные зависимости, выте- 


Рентгеновский 


ТИ т 


№ /8 


кающие из ур-ий Максвела, в к-рые введе- 
ны вышеупомянутые три коэфф-та, характе- 
ризующие среду. В векторной Форме ур-ия 
Максвела имеют вид: 


= 4тс 
сис ЕН, (Т) 
и ФН 

— с'р = 10 Е, (ТТ) 
іу Н = 0, (ПІ) 
діу Е = 0. (ТУ) 
Исключение одного из векторов, например 

магнитного, приводит к ур-ию: 
а ЕО = рак, (0) 


где ү? — знак оператора Лапласа. Анало- 
гичное ур-ие получается и для магнитного 
вектора Н. Ур-ие типа (1) является наибо- 
лее общим ур-ием В. э. 

Плоская В. э. Плоской В. э. называ- 
ют волну, электрическое и магнитное поля 
которой, кроме времени, зависят только от 
одной пространственной координаты, парал- 
лельной направлению распространения вол- 
ны; пусть эта координата х будет правой 
прямоугольной системы. Ур-ие (1) примет 
для этого случая вид: 

єп 08 40р бЕ Е 

а" бе а т: әр да ` (8) 
Ур-ие вида (2) носит название телеграфного 
ур-ия. Рассмотрим плоскую В. э. Пусть, со- 
гласно вышесказанному, Е = ЕЁ, г) и Н = 
= Н(ё, х). Написав для этого случая ур-ия 
Максвела с (Г) по (ГУ), легко убедиться, что 
векторы Ш и Н перпендикулярны друг к 
| другу и к направлению 
распространения волны 
(2). Поэтому, не умень- 
шая общности, можно 
считать, что вектор Е 
параллелен оси у, а век- 
тор Н параллелен оси 
г прямоугольной систе- 
мы. Для идеального ди- 
электрика (0 = 0) ур-ие 
плоской В. э. (2) может 
быть, согласно указан- 
ному выше, приведено к виду: 

єр. ‚ 9*Еу _ Еу 
с 012 — 


чи] 


спектр 
у лучи ради? 


оснические лу. 


Пи 


1: Дроникающее 
- излучение 


и д? 


3) 
дж? ( 
(индекс у показывает, что вектор Е || оси у). 
Ур-ие (3) имеет решение: 


Е, = Г(Ет), (4) 


где [произвольная функция. Подставив 
(4) в (1) и приняв во внимание (5), получим: 


н,= хү +1). (4) 


При верхних знаках (—), выражения (4) и 
(4°) представляют В. э., распространяющую- 
ся вдоль положительной оси =, при нижних 
(+) — направление распространения обрат- 
ное. В самом деле: значения Ё, и Н,, к-рые 
в момент времени їѓ, имеют место в плоско- 
сти х., достигнут плоскости 2, в момент %, 
определяемый равенством: 


- 21 Ра 
Д Еи 2 | Е ъ 
Отсюда следует, что скорость распростране- 
—х 
ния электромагнитной волны т = + 
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Подставляя решение (4) в (3), получаем для 
скорости В. э. выражение: 


с 
Ф = т . (5) 
Отношение скорости распространения В. э. 
в вакууме е к скорости ее в диэлектрике 7 
есть показатель преломления данной среды т. 
Из (5) получаем соотношение Максвела: 


= = аи. (6) 


Практически для всех диэлектриков и=1. 
В случае границы раздела двух диэлектри- 
ков с диэлектрическ. коэфф-тами є, и е, отно- 
сительный показатель преломления равен: 


‚20 в; (67 


В диэлектрике (не поглощающем В. э.) ско- 
рость распространения не зависит от дли- 
ны В. э., т. е. дисперсия отсутствует. Энер- 
гия, заключающаяся в электрическом и маг- 
нитном полях, составляющих эл.-м. волны, 
распространяется в пространстве вместе с 
волной. Величина энергии, проходящей в 
единицу времени через единицу площади, 
перпендикулярной к направлению распро- 
странения, выражается вектором Пойнтинга. 
Вектор Пойнтинга перпендикулярен к элек- 
трическому и магнитному векторам электро- 
магнитных волн и имеет направление, обра- 
зующее с направлениями Е и Н правую си- 
стему координат. По абсолютной величине 
вектор Пойнтинга & равен: 
с 

18| = 2-18: 
Расположение векторов электрического, ма- 
гнитного и Пойнтинга вдали от передат- 
чика (плоская вол- 
на) характеризуется 
фиг. 2, где Е—элек- 
трический вектор, 
Н магнитный, а с— 
направление векто- 

ра Пойнтинга. 
Монохроматическ. 
В. э. частоты Ё (пе- 


риод Т= >. весьма 


удобно представлять комплексным выраже- 
нием следующего вида: 


Фиг. 9. 


Е, А Иа®Де 5 5) н лу = = дач (5) о) 


Действительные и мнимые части этих вы- 
ражений дают соответственно поля коси- 
нусоидальной и синусоидальной В. з. Вво- 
дя в (7) вместо о показатель преломления у 
и скорость распространения волн в ваку- 
уме с и пользуясь соотношением для дли- 
ны волны (в среде) 

А = ЪТ, (8) 
получим для монохроматической волны еще 
два выражения: 

х 


в, де“) — де” (тт 5), (9) 


+5) (10) 


лухт 


где о = ?лѓ-—-угловая частота. 
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В проводящей среде основные уравнения 
(1) и (І для плоской В. э. принимают вид: 


_8Е 
Е 220 4п9 өн, ГА 
са е Е, 795 (Г) 
и 
и дн: _ _ ЭЁу ~ 
с = да’ (г) 
откуда для Е, получаем телеграфное ур-ие: 
Е ОЕу__ Ӧ'Еу (3) 
с ді сз 9+ — дз? 


Уравнение это имеет для случая монохро- 
матической волны угловой частоты ® реше- 
ние, аналогичное (9): 


+: г 

Е, = Ае с), (11) 
в к-ром величина р играет роль показателя 
преломления. Подставив (11) в(3’), получим 
для р комплексное выражение: 


ц (ғ — и(е #2). (12) 


Эта величина р получила, Е ком- 
плексного показателя прело- 
мления проводящей среды; величину же 
[сравни (19) е (6)] 


== 2—4. 49, (13) 


играющую роль диэлектрич. коэфф-та, на- 
зывают комплексным диэлектрич. 
коэфф-том. Физический смысл величин 
у и К становится ясным, если подставить 
у-рие (12) в у-рие (11): 


ож о ( й =) 

Еу= Аё с е" с. — (14) 
Таким образом » есть действительный пока- 
затель преломления проводящей среды, опре- 
деляющий скорость распространения в ней 
В. э.; величина же А характеризует вызы- 
ваемое проводимостью с поглощение В. э. 
Величина А получила название индекса 
поглощения. Из (12), отделяя действи- 
тельную часть от мнимой, получаем: 


уу). 


Т.к. показатель преломления, согласно (15), 
зависит от частоты (длины волны), то в про- 
водящей среде существует дисперсия В. э. 
Подставив (11) в (1°), получим: 


Н, = вде о бе. --2). (16) 


Т. о. магнитный вектор затухает по тому же 
закону, что и электрический. Комплексная 
амплитуда указывает на существование в 
поглощающей среде сдвига фаз между элек- 


0 = у — ік = 


(15) 


трическим и магнитным векторами. Вели- 
чина угла этого сдвига: 
ІЯ 
б = агсіб — · (17) 


Для металлов можно в формулах (15) прене- 
бречь диэлектрическим коэффициентом по 
сравнению с членом, зависящим от прово- 
димости. В этом случае: 


С: 
а» 


= ИоиТ. (18) 
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Отражение и преломление В.э. 
На границе двух диэлектриков или диэлек- 
трика и полупроводника падающая В.э.ча- 
стью отражается, частью преломляется. За- 
коны отражения и преломления В.э. совпа- 
дают с оптическими законами отражения и 
преломления поляризованной волны, в пло- 
скости поляризации к-рой лежит магнитный 
вектор. Законы эти получаются из урав- 
нений Максвела и вытекающих из них, без 
каких-либо добавочных гипотез, погранич- 
ных условий. Условия эти следующие: на 
границе раздела тангенциальные (индекс #) 
составляющие электрического. и магнитного 
напряжения не изменяются, т. е. 


Еа = Е, ә и Нл = Н, (19) 


нормальные же составляющие (индекс п) 
удовлетворяют условиям: 


Ел = 2, Ел и ШН, 1 = “Н, г, (20) 


где = обозначает комплексный диэлектрич. 
коэфф., а значки ; и , показывают к ка- 
кой среде относятся соответствующие вели- 
чины. При отражении амплитуда электрич. 
вектора меняет знак (происходит потеря 
полуволны), & магнитного—знак сохраняет. 
При нормальном падепии амплитуды элек- 
трическ. и магнитного векторов в падающей 
(индекс а) и в отраженной (индес г) волне 
связаны соотношением: 


Ао ^^ ржа (21) 


Так как энергия пропорциональна квадра- 
ту амплитуды, то коэффициент отражения, 
определенный как отношение отраженной 
и падающей энергии для нормального паде- 
ния, равен: 
__ ПА: [р 1 
Е = Аа — 


|2 
| 


Пр +13 (22) 


В формулах (21) и (22) р обозначает во- 
обще комплексный относительный показа- 
тель преломления двух сред, на границе 
которых происходит отражение. Для грани- 
цы диэлектрик-—металл, для которого вы- 
полняется уравнение (18): 


В=1- 2. 0997) 
Ут 
Величина В, приведенная в ур-ии (22”), весь- 
ма близка к 1; т. о. поверхность металла яв- 
ллется почти идеальным зеркалом для В. э. 
Стоячие В. э. Когда на плоскую ме- 
таллическую поверхность нормально падает 
и отражается плоская В. э., то в простран- 
стве перед зеркалом распространяются в 
прямо противоположные стороны две В. э. 
практически равных амплитуд. Наложение 
двух таких волн дает систему стоячих волн. 
Согласно предыдущему, имеем: 
в падающей волне 


2 ( ! 5) 
Елу == Ее Т А ; 
в отраженной волне 


. (+ ЕА 
„ 21а (+ + 7) 
Ен, == — Не Т АЛ. 
Сложив эти выражения и взяв действитель- 
ную часть суммы, получаем для стоячей 
волны: 
& 


Е, = — ЗВ віп 2л Ў віп Фл. (23) 


Для напряжения магнитного поля в стоячей 
волне получается аналогично: 


Н, = 2Н, соѕл Ы с082л х. (23) 
Выражения эти показывают, что в стоячей 
В. э. между электрич. и магнитным векто- 
рами существует сдвиг фаз в четверть пе- 
риода во времени и в четверть волны в про- 
странстве. Т. о. пучности электрич. напря- 
жения совпадают с узлами магнитного, и 
наоборот. В частности, на поверхности от- 
ражающего зеркала лежит узел электриче- 
ского и пучность магнитного напряжений. 
В.э., испускаемые электрическ. вибраторами 
(см. Диполь электрический), находя- 
щимися в однородной изотропной среде, на 
достаточном расстоянии от вибратора (см. 
Волновая зона) представляют собою сферич. 
В. э., в центре к-рых находится излучающий 
вибратор (фиг. 3). С увеличением радиуса 


сферы, амплитуды электрического и магнит-. 
ного полей таких волн убывают, как пока- 
зал Герц, обратно пропорционально рас-. 
стоянию от вибратора. В остальном свой- 
ства сферических В. з. аналогичны указан- 
ным выше свойствам волн плоских. В пре- 
делах небольшого телесного угла (6’”) часть 
сферической волны можно считать плоской. 

Распространение В. э. вдоль 
поверхности земли является для _ 
радиотехники вопросом первостепепной важ- 
ности. Эта задача полностью до сих пор не 
разрешена в виду того, что крайне трудно 
учесть влияние всех факторов. Решение 
этой проблемы для частного случая [пре- 
небрегая кривизной земной поверхности и 
в предположении, что земная поверхность 
является идеальным проводником (0=00)] 
дал М. Абрагам. Результат, к к-рому при- 
водит теория, для этого случая следующий: 
В. э., распространяющиеся от излучающего 
вибратора (антенны) в воздухе, совпадают 
с волнами, которые получились бы в от- 
сутствии земли при условии, что, кроме ре- 
ально существующего вибратора (антенны), 
излучает и его зеркальное изображение в 
поверхности земли. Все поле эл.-м. волн 
получается при этом симметричным относи- 
тельно плоскости раздела (воздух— земля). 
Электрич. силы повсюду перпендикулярны 
к этой плоскости, магнитные—ей параллель- 
ны. Разумеется, реально существует толь- 
ко половина этого поля, распространяю- 
щаяся над плоскостью раздела—в воздухе. 

Полное решение той же задачи для вто- 
рого частного случая—почвы конечной про- 
водимости—-дано Зоммерфельдом. Главней- 
шие результаты этой математически весь- 
ма сложной теории следующие. От излуча- 
ющего вибратора распространяются вол- 
ны двух типов: в первой среде (воздух) и 
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во второй (почва) распространяются неза- 
висимо две пространственные волны. Кро- 
ме того, вдоль поверхности раздела распро- 
страняется третья, поверхностная волна, 
амплитуды полей которой убывают обратно 
пропорционально корню квадратному из 
расстояния. Кроме того, вследствие погло- 
щения энергии проводящей средой, ампли- 
туды полей всех трех волн убывают по по- 
казательному закону. Затухание это—-наи- 
большее для пространственной волны, рас- 
пространяющейся в почве, и наименьшее 
для пространственной волны в воздухе. При 
не слишком больших затуханиях поверх- 
ностная волна на значительном протяже- 
нии вокруг вибратора (антенны) преобла- 
дает над волной пространственной. Однако, 
так как показательная функция убывает бы- 
стрее любой степенной, то, начиная с некото- 
рого расстояния от антенны, начинает преоб- 
ладать волна пространственная, распростра- 
няющаяся в воздухе. Вблизи поверхности 
земли электрическ. поле наклонено в сторо- 
ну распространения В. э. Амплитуды вер- 
тикальной и горизонтальной составляющих 
этого поля связаны соотношением: 

Ед _ ва (21) 


где Е. и Е — амплитуды вертикальной и 
горизонтальной составляющих в воздухе, 


=;комплексный диэлектрич. коэфф. почвы, 
ё --диэлектрич. коэфф. воздуха. Соотноше- 
пие это показывает, что вышеуказанные со- 
‘ставляющие сдвинуты во времени по фазе. 
В результате этого вблизи поверхности зе- 
мли йолучается вращающееся (эллиптиче- 
ское) электрическ. поле. Горизонтальная со- 
ставляющая электрическ. поля Ё, (фиг. 4) 

2 


Фиг. 4. 


указывает на существование составляющей 
вектора Пойнтинга, (на фиг. стрелка с), на- 
правленной вертикально вниз и характе- 
ризующей поглощение энергии электрома- 
гнитных волн почвой. К. Теодорчин. 

Практическ. ф-лы. В приведенных 
выше двух частных случаях решения слож- 
нейшей задачи радиотехники—распростра- 
нения В. э. в условиях реальной обстанов- 
ки —учтено слишком незначительное количе- 
ство факторов, чтобы выведенные ф-лы могли 
соответствовать действительности. На са- 
мом деле в процессе распространения В. э. 
доминирующую роль играют еще следующие 
факторы: ионизация всякого рода, имеющая- 
ся в атмосфере, существование на высоте 
40—100 хм так называемого слоя Хивисайда, 
земной магнетизм, солнечные пятна и др. 
Работы многих ученых (за последние годы 
Шулейкина, Мейснера, Эккерслея, Хоу, Ос- 
тина и др.) до сих пор не привели к формуле, 


количественно учитывающей все причины, 
влияющие на распространение В. э. всех 
длин. Подробный синтез решений по этому 
вопросу—ем. Электромагнитные волны и 
Волны короткие. Ныне для практических 
целей расчета радиосвязи употребительны 
следующие две формулы: 
1) Остина: 
Е 0.00144 
з тет 29,6 
Е = Я — А 10е А 
где сила тока в антенне передающей ра- 
диостанции в А, ћА—действующая высота 
той же антенны, 4--расстояние до прием- 
ной радиостанции, 4—-длина волны радио- 
передачи (все длины—в км), Е—напряжен- 
ность электрич. поля в иУ/м; формула дей- 
ствительна для условий передачи на волнах 
4>300 м, днем, летом, по водной поверхности. 
2) Эккерслея: 


4 
5 912 106 УХ 
һуа, 
где Е, Г, ћ, А и 4—то же, что и выше, а 


ЕЈ 
а = 48 (Н—высота слоя Хивисайда, часто 


принимаемая == 40 км); а = 0,0011—0,0022 
(обычно принимают є =0,0016). Зная №, 
легко получаем Н по формуле: Е=еН, где Е 
и Н выражены в электромагнитной системе 
единиц. Измерения величины Е показы- 
вают резкие колебания ее в зависимости, 
главн. обр., от освещенности пространства, 
отделяющего приемную радиостанцию от 
передающей. Однако средние годовые 
значения измеряемого Е часто хорошо со- 
гласуются с результатами по ф-ле Остина. 
Факторы, влияющие на распространение 
В. э. в условиях реальной обстановки, про- 
являются не только в виде колебаний силы 
поля по абсолютной величине (вектор Е), 
но и в виде изменения направления фронта 
волны (вектора Н, а следовательно, и векто- 
ра Пойнтинга). Колебания силы поля, зави- 
сящие от многих причин, имеют пока две 
твердо установленные периодичности: а) се- 
зонное изменение напряженности, характе- 
ризуемое, напр., на фиг. 5 графиком приема 


радиостанции Лафайет (Бордо) на рассто- 
янии 460 хм; б) суточное изменение той же 
величины, характеризуемое, напр., графи- 
ком приема в Москве (Всесоюзным электро- 
техническим ин-том) одной из радиостанций 
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С.Ш. А. (фиг. 6). Об изменении направления 
фронта волны и практич. последствиях это- 
го см. Пеленгаторы. Вопрос распростране- 
ния В. э. в целом решается учеными различ- 
ных государств, при чем их работа коор- 


динируется в І секции («Распространение 
электромагнитных волн») Международного 


РРА Г 
А0720 м 


25 


9 72 /8 27 24 9 
Ц бремя 


ОЕ ИИ 


Нз, 88 


2354567891 0 10 15 05 01276 9 0 2 2223412 
/ью-Йоркское бремя 


Фиг. 6. 


союза по научному радио (О. К. В. Т.), пред- 


седателем которой состоит Л. В. Остин. Де-. 


тали современного состояния закона радио- 


передачи освещены в последнем отчете Ости-. 


на, напечатанном в «Ргосеейіпоѕ ої іће Іпѕіі- 
ице о! Вайіо Епеіпеегэ», №. У., 1938, У01.16,3. 
Полная библиография по вопросу распро- 
странения В. э. имеется в книге А. Заск1оу\- 
8кі, П1е Ацѕђтеіёцпе а. еіекіготаспеііѕсћһеп 
ҰеПеп, В., 1938. 

Лит.: Хвольсон 0. Д., Куре физики, т. 5, 
Берлин, 1923; Эйхенвальд 'А. ‚ Теоретич. фи- 
зика, ч. І_-Теория поля, М.—Л.,1926; А ораса. 
таіветаііѕсћеп №155епзепа ег, В. 5, АМ. 3. Н. 1, 
р. 95, 1.р2., 1909; Соһп Е., Раз еіекіготавпеѓіѕсће 
Ге1а, Вег]іп, 1927; А ъгаһают М., Тһеогіе дег 
Е1екігі7іїа+, В. 1, 6 Аиї1., $5 68—80, Геіргіє, 1991; 
О11ераогїї Е., Рае бгопа1асеп 4. Носытедиаер?- 
есһпік, р. 479, ВегИп, 1996; Міѕев К.и. Егарк 
Р., ріе ріїегепііа]- о. Іпіеста1е1еісһипееп д. Месһа- 
пік опа Рһуѕік (70е1еісп Віетапп — Мерег, 
ріе рагііеПеп ріегепііа1с1еісһипбеп дег табета- 
+іѕсћеп Рһуѕік), Втѕсһу., 1927; ою тет їе1іа А., 
Аџѕргеіїџпе дег \УеПеп іп дег агаһі1оѕеп ТеІергарћіе, 
«Апп. а. Рһуѕ.», Іеірхіс, 1909, В. 28, р. 665; Відеп: 
реге В., Ацѕѕепаипе опа Ешр!арё елек1зевег 
УМеПеп, Вег п, 1926. . Баженоа. 


ВОЛОКНА м. б. растительного или жи- 
вотного происхождения. 

Растительные волокна делятся на две 
группы: волоски (Тгісһотае) и лубовые 
(склеренхимные) В. Волоски вырастают 
изэпидермиса семе- 
ни, окружая его со 
всех сторон (напр. 
Соззурпит— фиг. 1) 
или образуя хохо- 
лок (например Аз- 
сер1аз— фиг. ё, Са- 
Іоіторіѕ, бігорћап- 
{Виз— фиг. 3). Ино- 
гда волоски при- 
надлежат кожице 
плода (напр. Вот- 
рах). Очень редко 
утилизируются во- 
лосистые покровы 
листьев (например 
СБоМит) или плодовые волоски (например 
'Гурва). Волоски обыкновенно одноклеточ- 


Фиг. 1. 


ны (Созѕурішт, Азс]ер1аз и другие), реже 
они состоят из одного (Сфомит) или не- 
скольких (Егіорһогит) рядов клеток. Дли- 
на и толщина волосков сильно колеблтот- 
ся (табл. 1). 


Табл. 1.— Предельные размеры волос- 
нов растений. 
Длина вмм Толщина 1 ви. 
Растения 
ии. тах. | тіп. шах. Я 
соѕвуріџт . .... 10 | 60, 19 | 45 | 20—38 
Вотрах а 10 | 30 19 43 21—29 
АѕсІеріаѕ  сигазза- | 
ука ........ 10 30 20 44 — 
Са1оїігоріз 212ар4еа | 20 30 12 42| 38 | 
Ѕігорһапіћиѕ ...| 10 56 49 92 — 
Клеточные стенки волосков, покрытые 


снаружи кутикулой, а внутри очень тонким 
слоем высохшей протоплазмы, имеют в се- 
редине полость, заполненную воздухом. Во- 
лоски различных растений отличаются фор- 
мой поперечного среза. В серной к-те кути- 
кула и протоплазма волосков нерастворимы. 
Волокна лубо- 
вые представляют | 
собою части сосудис- 
тых пучков, располо- 
женных в стеблях 
двудольных растений 
(например Ііпит, 
Саппаріѕ, Согсһогиѕ 
и др.) или в листьях 
однодольных (АІоё 
регоПада, Асауе ві- 
ѕајапа, Миза +іехіі- 
115, Рћогтішт +епах 
и др.), реже—в стеблях однодольных расте- 
ний или плодов (напр. мочало, получаемое из 
растений ГаНа су1іпагіса и І. асиіапеџа). 


Фиг. $. 


Фиг. 3. 


Иногда В. состоят из целых сосудистых 
пучков (Сосоѕ писіѓега) или даже из целой 
группы их (фиг. 4). Сосудистые пучки в виде 
тяжей пронизывают листья, стебли и корни 
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растения и состоят из флоемы и ксилемы. 
Элементарные волокна толстостенны, вытя- 
нуты в длину, кконцам суживаются и внутри 


ул 
у 


Фиг. 4. 


имеют узкий и содержащий протоплазму ка- 
нал. Размеры и форма элементарных воло- 
кон характерны для каждого вида волокна 
(табл. 2). Механические 
элементы, находящиеся И 
в флоеме, называются | В 
обычно лубовыми, ино- 
гда — склеренхимными. 
Элементарные волокна 
склеены друг с другом 
пектиновым веществом. 
В качестве прядиль- 
ных волокон пригодны 
только коллатеральные 
(см. Волокна прядиль- 
ныв, фиг. 10) и геми- 
концентрические сосу- 
дистые пучки (фиг. 5). В 
листьях однодольных, 
кроме коллатеральных 
и гемиконцентрич. со- · 
судистых пучков, име- : 
ются еще простые, со- а 
стоящие из одной меха- З 
ническ. ткани (фиг. 6). 
Волокна получаются от- 
делением механических 
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лубовых тяжей от прочих тканей растения. 
Сырое технич. В. всегда содержит кроме ме- 
ханич. элементов и другие ткани растения. 


Табл. 2.—Предельные размеры элемен- 


тарных волокон. 


Длина вмм Толщина в в 
Род волокна . чаще 
тір. | пах. | Юір.| Шах. (встреч. 
| 
Джут ...... 0,80] 4,10 10—16: 91—32 | 16—20 
Лен ....... 20 40 12 1 26 15—17 
Новозеландский 
лен....... 2,50| 5,60 8 19 19 
А10ё регѓоцаѓа . 1,30, 3,70] 15 24 — 
Рами... .... — 1220 16—40 80—126 50 
И 1 


Механич. элементы, находящиеся в кси- 
леме сосудистого пучка и называемые дре- 
весными В. (ГЬгНогт), не м. б. отделены 
от остальных волокнистых элементов кси- 
лемы (сосудов, трахеид и т. д.), и потому 
древесина не находит применения в текс- 
тильном деле, но пригодна для бумажного 
и других производств. О волокнах живот- 
ного происхождения см. Волокна прядилъ- 


ные и Шерсть. 

Лит.: \Ут1езпег Ј., П1е Коһѕбоѓе дез РИЙар- 
тепгеісһеѕ, І.еіртіє, 1991; Н ӧһреі Е., ріе Мікго- 
ѕкоріе дег іесһпіѕсһ уегмепаеїіеп Баѕегѕіоѓе, 2 АиПа- 
се, Ұіеп, 1905; 1есотіїе Н., Техііеѕ уёєёіаих, 
Рагіѕ, 1899; уёїі11ага М. Ебдеѕз эиг 1е5 
?іргеѕ убсеаІеѕ 1ех Иез етшр1оувез аапѕ 1”іпаџиѕігіе, 
Рагіѕ, 1876. А. Дьяконов. 


ВОЛОКНА ИСКУССТВЕННЫЕ, или синте- 
тические, изготовляемые из материала, не 
имеющего в естественном состоянии харак- 
тера волокна. Наибольшее распространение 
имеют В. и., изготовляемые из целлюлозы 
в виде непрерывной нити и получившие на- 
звание искусственного шелка (см. Вискоза, 
Бискозный шелк, Шелк искусственный). По- 
пытки получить искусственную нить из ве- 
ществ животного происхождения практиче- 
ского применения не получили. Сюда отно- 
сятся следующие искусственные нити: 1) из 
желатина, известные также под названием 
«вандура шелк», 2) из костяного клея по 
способу, предложенному Гельбраннером и 
Вале, 3) из казеина (способ Тотенгаупта), 
4) из фиброина, получаемого из отбросов 
натурального шелка (способ Фолле и Дицле- 
ра). Все эти виды искусственных нитей не 
имеют достаточных прядильных и механи- 
ческих свойств. 

Свойства В. и. характеризуются табл. 1 
(по Р. Герцогу). Из этой таблицы видно, что 
искусственный шелк уступает натурально- 
му в следующих отношениях: 1) в отношении 
полноты (круглоты) сечения, за исключени- 
ем медноаммиачного шелка, который почти 
одинаков с натуральным; 2) в отношении 
ул. в., за исключением ацетата, к-рый обла- 
дает наименьшим удельным весом и имеет 
в этом отношении преимущество перед всеми 
видами шелка; 3) в тонине, которая в нату- 
ральной шелковине составляет по метрич. 
системе ок. № 7500, в то время как самый 
тонкий из всех видов искусственного шелка, 
медноаммиачный, имеет тонину волокна от 
№ 1000 до № 7 300, т. е. его волокно значи- 
тельно толще, и, кроме того, волокно искус- 
ственного шелка значительно менее однород- 
но по тонине; 4) в отношении механических 
свойств крепость шелка в среднем равна 
46 кг/мм? сечения нити, тогда как в искус- 
ственном шелке она колеблется от 10,22 
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Табл. 1. Свойства искусственных элементарных волокон и нитей. 
Е Шелк из нитроклетчатки 
А . Шелк на- _ Медноамми- 
Свойства, туральный ачный шелк Вискоза Ацетат англ. 
по Вегі по Оћоџгејав . 
Мопѕ . 
' Форма сечения от- Кругло- Неправильная, иногда Кругловатая | Неправ. или | Неправильн. 
| дельного волокна . ватая с вырезами ‚| кругловатая 
Набухание в воде. .| Слабое, до Более 30 % Очень слабое, до 5 % 
20 % 
| Средний поперечник 
элементарного во- 
| локнави..... 12 22,4 18,3 11,0 14,7‘ 21,1 
Отношение наиболь- | 
шего поперечника к | 
наименьшему 1,12 1,48 1,50 1,20 1,29 3,73 
'Тонина волокна в | 
денье........ 1,3 2,8—3,3—3,6 | 1,6—3,0—5,4 0,6—1,3—2,5 | 1,5—1,8—92,9 | 1,8—9,9—4,3 
Полнота (круглота) р | . 
сечения в %.. 88,3 45,3 59,6 84,6 67,7 28,3 
Тонина волокна в № : 
{метрич.) ..... 7087-—7788 881—2963 997—7344 | 1104—1798 5560—1762 
| Сечение волокна в џ?. 118—103 728—225 600—890 600—366 1440—44? 
Коэфф. преломления А 
света . . ...... 1,567 1,532 А 1,538 1,556 1,447 
| Удельный вес . . . . 1,37 1,52 1,58 1,52 1,25 
Титр испытуемой ни- 
ти еее. — 7 97 130 123 — 
Крепостьв г: в воздухе — 137,9 166 178,4 — 
» » в воде . | — 88,1 37,1 57,0 — 
‚ Удлинение при раз- . 
рыве в воздухе в % — 8,7 13,8 13,8 12,8 
Удлинение при раз- 
рыве в воде, в % . — 8,0 14,2 15,0 14,0 
Разрывное усилие 
{в воздухе в ка/мм* 53—40 12,0 19,0 19,7 |. 10,22 
‚ Разрывное усилие в 
воде в  кејим" ... 46—40 2,2 3,2 3,5 5,2 


до 19, 7; натуральный шелк, будучи погру- 
жен в воду, сохраняет 85% крепости, искус- 
ственный же шелк сохраняет лишь 17—18 % 
и только шелк-ацетат сохраняет 51%, т. е. 
близко подходит к натуральному шелку. 
То же необходимо отметить и относительно 


Табл. Характеристика коротких искусственных 


волокон (по Р. Герцогу). 


В последнее время начинают получать 
некоторое распространение короткие В. и. 
(ЗфареНазег), получаемые тем же химич. пу- 
тем, что и непрерывная искусственная нить, 
но с помощью другой прядильной аппара- 
туры. В производстве короткого В. и. наи- 
большее распространение 
получил вискозный спо- 
соб. Короткое В. и. пря- 


№ испытания 


дется в смеси с шелко- 


выми остатками (вистра), 

Испытанные свойства р 7 "| в смеси с шерстью (сниа- 

1 2 Е] 41516173 филь и др.), а также и 

самостоятельно. Данные 

Ширина волокна 52.11 37.3 | 37.1 | 42.5 | 66,5/ 47,9] 57.1191 | ДЛЯ Характеристики это- 

тонда оа :| 81.6 12:6 | 1277 2678 | 26.77 351 298/146 | ГО Волокна приведены в 
Отношение ширины к тонине .|`1/7| 3.0| 2,9 1,6| 2.5] 14 1,9 1.3 | таблице 2. 

шт: С | ры ей 24 В. и. получили перно- 

Тонина врева ете 68| ато аа 2474] 1579] 17:37 2:6 | начально применение в 

изделиях, не требующих 


эластичности, к-рая у натурального шелка 
достигает 18—20%, а у искусственного не 
превышает 8,7—13,8%. 

Следует, однако, отметить, что, при всей 
точности данных Р. Герцога, они относятся 
к 1923 г. и несколько устарели, т. к. за это 
время достигнуты большие успехи в смысле 
улучшения свойств искусственного шелка. 
Последние данные иностранной литературы 
определяют крепость лучших сортов искус- 
ственного шелка до .2 г на 1 денье; равным 
образом крепость во влажном состоянии 
значительно выше, чем указано у Р. Гер- 
цога: хорошие сорта вискозного шелка 
сохраняют от 37 до 519% крепости в сухом 
состоянии. Все же уменьшение крепости ис- 
кусственного шелка во влажном состоянии 
является главн. недостатком этого волокна. 


‚влажном состоянии. 


особой прочности, как то: 
галстуки, трикотажные изделия, бассонные 
изделия, отделка дамских платьев, в виду 
их недостаточной практичности, отсутствия 
значительной тонины и потери крепости во 
Однако в настоящее 
время область применения искусственных 
волокон значительно расширилась в сто- 
рону более ответственных Товаров (табл. 3). 


Лит.: «Изв. текст. пром.», М., с 1925; «Текст. но- 
вости», М., с 1926; Сћар1еї А. её Боцввеї но 
Іеѕ ѕиссёйапёѕ де 1а ѕоіе, Т.ез ѕоіеѕ агііѓісіеПеѕ, Р., 
1909; Еацѕ+ О., Кипзіѕеїде, Югеѕдеп, 1927; Е о11- 
тег Ј., Га зое 'агіібісіеПе е за аргісаїіоп, 9 64., 
Согтопё, 1910; Негго&л., Піе піегѕсћеіаиље а’ 
паг Испеп апа кӣпебісһеп 'Ѕеідеп, Ргеѕдӣеп, 1910; 
Н ӧІікер М., ФЕ Килѕіѕеіде ац дет Ҹ'еіітагкі, Вег- 
Пи, 19926; Ј епї сеп Н., Гарогаіогіцтѕрасћ йг а. 
К.ипвіѕеійеп- и. Егѕаі2?аѕегѕіо?- Тоаиѕїгіе, НаПе, 1923; 
Магсозсвез В. М., брег діе У!15созе, 1.р2., 1901; 
Зйуего К., Піе капзесве Зе14е, 5 АцИ., В. 1926; 
МУ игр. Е., ріе Уіѕсоѕзекипѕіѕеіаепѓаргік, Шге Ма- 
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ѕсһіпеп ипа Аррагаїе, І.рт., 1997; «Сһ.-7,.»; «Јоџгпа1 
о? {Пе Техіе ТозИбще», Мапсһеѕќег; «Кипрѕіѕіоѓѓе», 
Меһ.; «Бе Кипѕіѕеіде», В.; «Теірібег Мопаїѕѕсһгіѓі 
‚ таг Техіі-Іпдизѕігіе», 1:рг.; «МеШапа” в Техіі1егісһїе», 
Маповейт; «Веуце деѕ ргойџіїѕ сһішідоеѕ», Рагіѕ; 
«2. апе. Сћ.»; см. также Вискоза, Вискозный шелк 
и Шелк искусственный. В. Линде. 

Новая область производства В. и. возни- 
кает благодаря открытию П. П. Веймарна, 
к-рый показал, что казеин, фибрин шелка, 
хитин насекомых и ракообразных, кератин 
и целый ряд других естественных белковых 
веществ способны подобно целлюлозе пере- 
ходить в коллоидное, пластическое состо- 
яние. Для этого они д. б. обработаны на 
холоду или при незначительном нагревании, 
при обыкновенном давлении, концентриро- 
ванными растворами солей, отличающихся 
свойством значительной гидратации в вод- 
ных растворах, наприм. роданистого лития, 
роданистого калия, натрия, солей иодисто- 
водородной к-ты и, в меньшей степени, даже 


Табл. 3. — М ировое проиэводетво и по- 
требление искусственного волокна 
в 1927 г. в т. 


раствором хлористого кальция, Панцыри 
раков, омаров и другие содержащие хитин 
материалы переходят при Этом в тягучие 
густые растворы (с содержанием до 30% 
белкового вещества), которые, будучи про- 
пущены через тончайшие трубочки, после 
фиксации спиртом образуют В. и. с весьма 
ценными текстильными свойствами: проч- 
ность, способность к окраске, стойкость по 
отношению к влаге, невысокая теплопро- 
водность в нек-рых случаях превышает со- 
ответствующие свойства естественного шелка 
и нек-рых сортов шерсти. Интересно, что 
в том же сосуде можно одновременно полу- 
чить и пластическую целлюлозу в смеси с 
описанной пластической массой белкового 
состава. Открытие Веймарна должно будет 
сыграть болыпую роль в смысле освобож- 
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28 | ов 
$ = ЕЯ 
Названия стран 28 58 
| Еи . СЕ 58 
Австрия .. еее. - 1600 1150 
Бельгия еее еее. 7 500 4000 
Чехо-Словакия ........... 1600 2300 
‚ Франция... еее. 9000 т 000 
Германия ...@..@..@..@..@..@....... 16100, 20350 
| Великобритания .......... 16300 | 13800 
Голландия... еее... 7500 1150 
Италия (еее еее 16800 7700 
Польша .@...@..@.@.@..@. а.а... 1 250 900 
Испания . еее. 150 2050 
' Швейцария ............. 4 050 2 950 
Остальные • страны Европы 
(в том числе и СССР) ..... 750 1600 
Европа. ......... 82 600 | 64 950 |. 
‚ Китай. а... — 1150 
Индия... — 4 050 
Япония „еее. 4 050 5 450 
Азия... 0...0... |. 4050) 10 650 
Канада „еее 1150) 2150 
С. Ш. А... еее еее 32 650 | 39 900 
Остальные страны С. Америки — 350 
Ю. Америка... .@..@..@..@..@...... 150 2450 
Америка......... 33 950 | 44 850 
Австралия. „еее. | —. | 1350 
ш - 22. Л 
Всего ........ 120 600 | 121 800 
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дения громадных участков обработанной 
земли, занятых ныне во всех странах зем- 
ного шара под культуру текстильных рас- 
тений, для культуры зерновых хлебов; раз- 
витие индустрии В. и. должно оказать также 
влияние на понижение шелководства и ов- 
цеводства, в том случае, если искусствен- 
ным волокнам суждено в большей или мень- 
шей мере вытеснить с мирового рынка есте- 
ственное волокно 

Лит.: М еітагп Р. Р. «КоПоій-лізеһг.», Отез- 
адеп, Ѕері. 1996, Торі 19937. 

ВОЛОКНА ПРЯДИЛЬНЫЕ, естественные 
и искусственные волокна, обладающие свой- 
ствами прядомости (см. Прядение). В при- 
роде существует множество самых разно- 
образных волокон, но далеко не все они 
пригодны для прядения. Большое значе- 
ние для прядомости волокон имеет, прежде 
всего, состояние, в котором волокно дается 
природой, т. е. количество и характер по- 
сторонних примесей и трудность отделения 
их от волокна: чем легче первичная обра- 
ботка волокна, т. е. отделение и очистка 
его от посторонних веществ, тем лучше со- 
храняются во время обработки его природ- 
ные свойства и тем дешевле обходится его 
обработка. Кроме того, прядильная способ- 
ность волокна зависит от его собственного 
строения, т. е. от совокупности его физи- 
ческих и химических свойств. 


1. Общие свойства В. п. 


По своему строению В. п. весьма разно- 
образны; чаще они имеют форму ленты или 
неправильно сплюснутого цилиндра. По- 
верхность волокна д.б. более или менее ше- 
роховатой, что определяет его цепкость, а 
стало быть до известной степени и крепость 
изготовляемой из волокна пряжи. Особен- 
ной цепкостыо обладает шерстяное волок- 
но, имеющее чешуеобразное строение и спо- 
собное свойлачиваться, т. е. давать вой- 
лочную ткань непосредственно из волокна, 
без переработки его в пряжу. Строение В. п. 
определяется всего лучше под микроскопом. 
Длиною волокна называют длину рас- 
прямленного волокна. Встречающиеся в 
прядении волокна имеют весьма различную 
длину, в пределах от 2—4 мм до непрерыв- 
ной нити шелкового кокона. Современное 
состояние техники прядения позволяет пере- 
рабатывать в пряжу волокна самой различ- 
ной длины, но особенно важной для пряде- 
ния является однородность волокон по 
длине. Чем однороднее волокна по длине, 
тем они легче прядомы, тем равномернее 
и крепче получается из них пряжа. Наи- 
большею однородностью отличаются корот- 
кие волокна: хлопок, мериносовая шерсть. 
Тониной волокна называется величина 
его поперечника, выраженная в и. Если по- 
перечное сечение волокна имеет не круглую 
форму, тониной называется наибольший по- 
перечник сечения; в литературе принято 
также выражать тонину В. п. номером пря- 
жи. Тонина В. п. имеет большое значение 
для прядения: более тонкое волокно дает бо- 
лее тонкую пряжу, позволяет дать ей боль- 
шую крутку, т. е. большее число круче- 
ний на единицу длины, и образует бо- 
лее крепкую пряжу. Крепость В. п.— 
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способность сопротивляться разрывающим 
усилиям—измеряется величиной нагрузки 
на волокно при разрыве и выражается в 2; 
крепость на разрыв выражается также в 
кг на мм? сечения или, в виде разрывной 
длины, в М или, наконец, для шелка, ва 
на 1 денье титра. Чем выше крепость В. п., 
тем выше и крепость пряжи, а следова- 
тельно, и ее добротность. Удлинение 
при разрыве волокна есть приращение дли- 
ны в момент разрыва, выраженное в % к 
первоначальной длине волокна. Способность 
прядильного волокна удлиняться—весьма 
ценное свойство, которое дает ему возмож- 
ность сопротивляться механическим воздей- 
ствиям при обработке и повышает прочность 
готового изделия. Величина удлинения при 
разрыве бывает весьма различна и колеблет- 
ся от 2% у волокон растительного проис- 
хождения до 50% у нек-рых видов шерсти. 
Упругость волокна—способность вос- 
станавливать свою форму, измененную под 
действием механич. усилий,-—также являет- 
ся весьма ценным свойством волокна, т. к. 
дает ему возможность сохранять свою форму 
в процессе обработки и при употреблении 
готового изделия. Гибкость волокна 
важна потому, что ему приходится испыты- 
вать многочисленные изгибы при прядении, 
ткачестве, вязании и пр., а равно в условиях 
применения текстильных изделий. Устано- 
вленных способов количественного опреде- 
ления гибкости нет, но, как правило, можно 
принять, что, чем тоньше волокно, тем оно 
более гибко; наибольшею гибкостью отли- 
чается шерстяное мериносовое волокно. Не- 
которые виды текстильных изделий, напри- 
мер сноповязальный шпагат, требуют бпре- 
деленной жесткости волокна, другие, 
наоборот, мягкости. Волокна представляют 
в этом отношении большое разнообразие; 
мягкость и жесткость волокна определяют- 
ся наощупь. Соответствующей обработкой, 
напр. сильной круткой, жесткость волокна 
м. б. увеличена, и, наоборот, различными 
способами химич. обработки она м. б. осла- 
блена. Уд. в. волокна колеблется от 1,25 до 
1,60. Чем меньше уд. вес, тем легче по ве- 
су вырабатываемое изделие, и потому В. п. 
меньшего уд. веса (при прочих одинаковых 
качествах) являются более желательными 
для производства. Теплопроводность, 
зависящая от природы волокна и его строе- 
ния, бывает весьма различна и м. б. опреде- 
лена общими физическ. методами измерения 
теплопроводности. Чем ниже теплопровод- 
ность, тем ценнее волокно. Наименьшей теп- 
лопроводностью обладает волокно шерстя- 
ное. Некоторые виды изделий по своему на- 
значению д. б. огнестойки, но все волокна 
растительного и животного происхождения, 
а также искусственное В. п., лишены этого 
свойства и легко воспламеняются. Един- 
ственным волокном, обладающим огнестой- 
костью, является асбестовое волокно (см. 
Асбест). Натуральные цвет и блеск 
В. п. не имеют большого значения для про- 
изводства, т. к. огромное большинство изде- 
лий из волокна красится в искусственные 
цвета. По большей части В. п. обладают 
однородной естественной окраской и спо- 
собностью легко принимать искусственное 


окрашивание. Устойчивость естественной 
окраски обычно рассматривается как недо- 
статок, затрудняющий искусственное кра- 
шение. Блеск является желательным свой- 
ством, т. к. указывает на известную чистоту, 
правильность форм и гладкость волокон. 
Блеск готовых изделий м. б. усилен соответ- 
ственной обработкой. 

Гигроскопичность является одним 
из основных свойств В. п. Некоторые виды 
ткани, напр. носильное белье, полотенца, и 
некоторые технич. ткани, требуют высокой 
гигроскопичности; наоборот, другие фабри- 
каты, как верхняя одежда, д. б. менее гигро- 
скопичны. Соответствующей аппретурой ги- 
гроскопичность волокон может быть значи- 
тельно понижена. 

Вследствие своих гигроскопич. свойств 
волокно всегда заключает в себе известное 
количество влаги. Влажность волокни- 
стых материалов и стандартные нормы ее 
имеют большое значение в двух отношени- 
ях: 1) при обороте больших партий текс- 
тильного сырья даже незначительные ко- 
лебания в %-ном содержании воды могут 
дать огромную разницу в общей стоимости 
сырья; 2) влажность оказывает громадное 
влияние на прядильные свойства материа- 
ла, а в дальнейшем и на качество получае- 
мой ткани. Определение влажности произ- 
водится путем высушивания волокнистых 
материалов при 100—110°, в так называемых 
кондиционных аппаратах. Международные 
стандарты влажности приняты в 1875. г. 
на Туринском конгрессе. Весьма большая 
работа по установлению средней влажности 


разных волокнистых материалов проделана 


проф. В. Г. Шапошниковым. Полученные 
им данные (табл. 1), являющиеся средни- 
ми из почти ежедневных наблюдений в те- 
чение 18 месяцев, а для льна— нескольких 
лет, значительно отклоняются от туринских 
норм. Туринские нормы соответствуют при- 
мерно 70% относительной влажности волок- 
нистых материалов и температуре в 20—84°. 


Табл. 1._В лажность волокон, 


Средние о, _ 
Туринск. из данных ее 
Волокно нормы |В. Г. Ша- казан. | 
в % пошникова| У И 
в % норм 
Хлопок ..... 8,5 11,66 137,2 
Шелк натуральн. 10 13,75 137,5 
Лен....... 12 14,15 117,9 
Пенька . ‚.. 12 14,72 122,7 
Джут ...... 14 16,35 116,8 
Вискозный шелк. 13 18,79 144,2 
Шерсть кардная 
аппаратная .. 17 19,56 107,1 
Шерсть гребен- 
ная, камволь- 
ная пряжа 18,25 19,54 115,1 


Влажность волокнистых материалов за- 
висит от: 1) природы и происхождения во- 
локна, ®) относительной влажности возду- 
ха (главный фактор, с возрастанием которо- 
го увеличивается и влажность волокна), 
3) температуры, 4) атмосферного давления. 
При повышении #{° влажность, при прочих 
равных условиях, незначительно понижает- 
ся, при увеличении давления--повышается. 
Так. обр. количество воды в данном волок- 
нистом материале, при установившемся рав- 
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новесии с окружающей средой, есть функ- 
ция нескольких переменных. Проф. Миллер 
(Дрезд. политехникум), в результате иссле- 
дований влажности волокон, придал этой 
функции вид: 
= (6-8-8) 100—2, 

где И” содержание влаги в волокне в % от 
веса абсолютно сухого вещества, ф—относи- 
тельная влажность воздуха в %, ѓ—темп-ра 
в пределах от 9 до 26°; х и В—эмпирич. 


коэфф-ты, зависящие от природы волокни- 
стого материала, а именно: 


а В 
Хлопок... 0,8057 0,02912 
Лен... ее... 1,233 1, 03055 
Шелк „еее 2,188 0,01640 
Камвольная шерсть .... 2,8 0,02938 


Как указал В. Г. Шапошников, эта фор- 
мула не отвечает практическим наблюдени- 
ям, остающимся до сих пор основой для вы- 
работки нормальных стандартов влажнос- 
ти волокна. Кривые, построенные Миллером 
и Шлезингом для выражения зависимости 
содержания воды от относительной влажно- 
сти, имеют одинаковый характер для раз- 
личных волокнистых материалов: сначала, 
они вогнуты, затем проходят точку переги- 
ба, приближаясь к прямой, и далее стано- 
вятся выпуклыми. Кривые поглощения влаж- 
ности волокном и последующего обезвожи- 
вания волокна не совпадают и указывают 
на явление гистерезиса; при данной влаж- 
ности воздуха содержание воды в волокни- 
стых материалах может иметь разные, хотя 
и близкие значения, в зависимости от пре- 
дыдущих гигроскопич. состояний волокна. 
Игнорированием этого явления можно отча- 
сти объяснить тот факт, что разные иссле- 
дователи получили для одних и тех же во- 
локнистых материалов, напр. для американ- 
ского хлопка, неодинаковую зависимость 
между содержанием влаги и относительной 
влажностью воздуха. От содержания влаги 
в хлопке зависит его электропроводность: 
при повышейии относительной влажности 
воздуха с 20 на 60% электропроводность 
хлопка возрастает во много раз. Благодаря 
этому скопляющийся на хлопке в процес- 
се прядения электрический заряд, распреде- 
ляясь на большую площадь, уже не оказы- 
вает вредного влияния на эффект пряде- 
ния. Повышение і° тоже повышает электро- 
проводность хлопка, но в гораздо меньшей 
степени. Наблюдения Шапошникова пока- 
зали, что союзный хлопок впитывает меньше 
влаги, чем американский, так что норма 
для него не должна превышать 85 % стан- 
дарта. Для льна, как следует из тех же ра- 
бот, норму следует повысить приблизитель- 
но на 2 %. Кроме того, Шапошников ука- 
зал, что «сопоставление результатов опы- 
тов, производимых в. естественных и искус- 
ственных условиях, невозможно, т. к. в по- 
следнем случае зачастую при меньшей влаж- 
ности и высшей РК получается большее со- 
держание воды, благодаря постоянству ус- 
ловий, в особенности при состоянии воз- 


духа, близком к насыщению». 

Лит. (по вопр. о влажности волокнистых мате- 
риалов): Державин А. Н., «Изв. текст. пром. 
и торг», Москва, 1926, 2, 3, 12; Шапошников 
В. Г., там же, 4, 14, 23; Новалько В. Н., там 


же, 7; Сыт н К. В., там же, 1997, 9—10; Ш а- 
пошнико В. Г., Влажность русских льнов, 
Киев, 1917; его же, «Вестн. льняного дела», М., 
1925, кн. 9, сент.; «Изв. Об-ва для содействия улучш. 
и разв. мануф. пром.», М., 19414, т. 17; «СВ», 1893. 
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П. В. п. растительного происхождения. 


К В. п. растительного происхождения 
относятся: 1) волоски, образующиеся на 
семенах и плодах, хлопок, капок и расти- 
тельный шелк; ё) волокна, добываемые из 
стеблей, -——лен, пенька, джут, кенаф, канат- 
ник, рами, крапива, кендырь, сунн; 3) во- 
локна, добываемые из листьев, —манильская 
пенька, сизаль, маврикийская пенька, но- 
возеландский лен, санзивьера, юкка, пиас- 
сава, панамская солома, ананас, эспарто, 
лесная шерсть; 4) волокна, добываемые из 
плодов, —коир. 

|. Волоски от семян и плодов. 1) Х л о- 
пок представляет собою продукт растения, 
называемого хлопчатником, Соззур1ат, се- 
мейства мальвовых (Ма]уасеае). Известно 
довольно много видов хлопчатника, из ко- 
торых главные: С. раграаепѕе, С. һігѕџіџт, 
С. Бегбасеит и С. региуіапит. К, первому 
виду относится америк. длинноволосый хло- 
пок си-айленд, сбор которого в настоящее 
время, благодаря опустошениям, произве- 
денным долгоносиком, понизился почти до 
нуля. Ко второму виду относятся: американ. 
хлопок упланд, техасский, орлеанский и др.; 
этот вид в количественном отношении сто- 
ит на первом месте и хорошо известен у 
нас, так как в большом количестве перера: 
батывается на фабриках СССР. Из семян 
сорта упланд образовался и наш хлопок, 
известный теперь под названием союзного 
хлопка американск. семян. К третьему виду 
относятся сорта индийского хлопка, а так- 
же союзный хлопок местных семян. К чет- 
вертому виду относятся хлопки бразильские 
и перувианские. Разные сорта египетского 
хлопка относятся к первым трем видам. 

Произрастание хлопка и успешное 
вызревание волокон ограничено опре- 
деленной географической зоной. Границами 
последней считаются, примерно, 40° с. ш. и 
30° ю. ш. Главнейшими местами возделы- 
вания хлопчатника в настоящее время яв- 
ляются: С. Ш. А., Индия, Египет, Южная 
Америка (Бразилия, Перу и др.), Тур- 
кестан, Закавказье, Китай, Япония. В со- 
временных условиях возделывания хлопчат- 
ник является однолетним растением. Под- 
готовка почвы для посева происходит в раз- 
ных странах в разное время, в зависимости 
от географического положения. В среднем 
через неделю после посева молодое расте- 
ньице выходит из земли. Обычно через со- 
рок дней после этого появляется на кусте 
первый бутон, а еще через 20—30 дней начи- 
нается цветение. Появление бутонов, цве- 
тение и созревание коробочек с семенами 
происходит на кусте постепенно, начиная с 
нижних его ветвей. Венчик хлопчатника, 
имеющий цвет от белого до красного, опа- 
дает через 3—4 дня. Созревание коробочки 
продолжается от 50 до 60 дней. К этому 
времени вполне вызревают волокна, к-рыми 
покрыты семена. Коробочка лопается, рас- 
крывается, и волокна выступают наружу. 
Коробочка имеет от 3 до 5 (чаще 4) ячеек. 


319 


По мере раскрывания коробочек (пачиная 
с нижних ветвей) происходит и сбор хлопка. 
У нек-рых сортов хлопчатника (напр. со1озн. 
хлопок местных семян) коробочка совсем 
не раскрывается. 

Очистка хлопка. Собранный хло- 
пок-сырец, представляющий собой семена, 
покрытые волокнами, подвергается очист- 
ке посредством джинов на хлопкоочисти- 
тельных заводах. На этих машинах воло- 
кна хлопка отделяются от семени, а вме- 
сте с тем производится очистка хлопка, от по- 
сторонних примесей-—частиц листка и ко- 
робочки и т. п. Полученное волокно прес- 
суют в кипы. В таком виде хлопок перево- 
зят к месту потребления, т.е. па прядиль- 
ные ф-ки. В кипе хлопок паходится в сильно 
спрессованпом состоянии; при этом волок- 
на очень перепутаны и имеют различные 


посторонние примеси, от к-рых они только 
частично могли быть освобозкдены на хлоп- 
коочистительном заводе. При оценке хлопка 
как прядильного материала имеют значение 


Фиг. 1. 


и свойства хлопка в целом. Волокна хлопка 
по химич. составу представляют собою почти 
чистую целлюлозу (до 85—90 %). Хлопко- 
вое волокно есть удлиненная, лентообразная 
клетка, внутри которой имеется так пазы- 
ваемый канал, в начале роста и созревания 
наполненный протоплазмой. Со зрелостью 
волокна протоплазма исчезает из канала. 
Строение зрелого волокна изображено на 
фиг. 1: А—паружный слой, или кутикула, 
представляющая внешний покров; В—стен- 
ка волокна, состоящая из целлюлозы; С— 
внутренний слой; П—канал. Снаружи во- 
локно покрыто слоем воска. 

Свойства хлопкового волокна. 
Каждому сорту хлопка соответствует опре- 
деленная длина его волокна, колеблющаяся 
лишь в известных пределах. Все разнооб- 
разие в длине волокон данного образца 
хлопка наглядно изображается при помощи 
диаграмм. Существуют два вида диаграмм: 
штапельпая и кривая распределения. Шта- 
пельная диаграмма (фиг. 2) получится, если 
все волокна расположить рядом по убы- 
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вающей длине. Диаграмма наглядно пока- 
зывает максимальную и минимальную дли- 
ну волокон, количество коротких волокон и 
пр. Средняя длина м. б. определена изме- 
рением площади диаграммы и делением па 


Фиг. 2. 


длину диаграммы. Та длина, которой соот- 
ветствует наименьший уклон кривой, есть 
наиболее часто встречающаяся, так назыв. 
модальная длина. Чем отложе кривая, тем 
равномернее хлопок по длине. На кривой 
распределения (фиг. 3) по оси ординат от- 
кладывается количество волокоп, соответ- 
ствующее каждому из значений длипы, от- 
меченных на оси абсцисс. Кривая будет 
иметь несколько различный вид в зависи- 
мости от того, считать ли количество воло- 
кон той или иной длины по числу их (пунк- 
тирпая кривая) или по весу (сплошная 
кривая). В последнем случае (принятом в 
СССР) кривая несколько смещается вправо, 
т. е. в левой части идет несколько ниже, 
а в правой— несколько выше, чем в первом 
случае. По кривой распределения легко 
определить модальную длину: она соответ- 
ствует вершине кривой; среднюю длину лег- 
ко определить арифметическим подсчетом; 
равномерность длины характеризуется фор- 
мой кривой: чем равномернее длина, тем 


6 Юю Ж н 6 10 20 22 24 26 28 30 32 34 Юн 
Фиг. 8. 


выше ложится кривая в средней своей ча- 
сти. Получаемые в результате исследова- 
ния кривые распределения довольно близ- 
ко совпадают с теоретической кривой, выра- 
женной уравнением 


где й— параметр. Чем больше й, тем вы- 
ше ложится кривая, т. е. тем равномернее 
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хлопок по своей длине. Практически равно- 
мерность очень удобно характеризовать сум- 
мой процентных колич. волокон пяти длин 
(через 1 мм), наиболее сильно представлен- 
ных,—др. словами, группирующихся близ 
модальной длины. Эти волокна образуют 
базу данного хлопка. Так, если модальная 
длина 25 мм, в базу должны быть включены 
волокна длиной 28, 24, 25, 26 и27 мм. Коли- 
чество всех этих волокон в % от всего ко- 
личества есть величина базы. Чем равномер- 
нее хлопок, тем больше баэа. В общем ис- 
следования показали, что для более длинно- 
волосых хлопков, т. е. обладающих боль- 
шей модальной длиной, база имеет тен- 
денцию к понижению, т. е. длинноволосые 
хлопки, в общем, менее равномерны. Приня- 
тая на практике терминология для обозна- 
чения длины, определяемой по известным 
правилам ручным методом, помощью отбо- 
ра штапеля и измерения его, характе- 
ризует длину волокна данного хлопка чи- 
словой величиной, превышающей модаль- 
ную длину. Она довольно близко совпадает 
со средней длиной для правой части диа- 
граммы (считая правую часть от модальной 
длины, т. е. от высшей точки кривой рас- 
пределения). Для разных хлопков одного и 
того же сорта как длина, так и равномер- 
ность м. б. весьма различны, но для каждого 
сорта хлопка существуют известные харак- 
терные величины и пределы отклонений. 
Так, для союзного хлопка америк. семян 
наиболее характерны длины 27/28—28/29 мм 
(модальная длина 24,5—25,5 мм) с отклоне- 
нием в ту и другую сторону от указанных 
величин до 2 мм. База при этом имеет 
величину около 40% с колебанием в ту и 
другую сторону до 3—4 %. Союзный хло- 
пок местных семян дает короткое волокно. 
Можно считать установленным, что для 
прядения основы средних номеров необ- 
ходим хлопок не короче 28/29 мм, 
при удовлетворительных осталь- 
ных свойствах. Прядение основы 
из более короткого хлопка возмож- 
но только с применением повы- 
шенной крутки и пониженной ско- 
рости обработки. . 

Крепость и удлинение. 
Подобно длине, крепость волокна 
также весьма разнообразна в пре- 
делах одного и того же небольшого 
образца хлопка. Наряду с волок- 
нами, крепость которых весьма, не- 
значительна, попадаются волокна, 
достигающие крепости 12—14 ги 
выше, И здесь; помимо вычисле- 
ния средней крепости, представля- 
ют интерес такие кривые распре- 
деления, где по оси абсцисс отло- 
жена крепость в г по динамоме- 
тру, а по оси ординат-—число во- 
локон, давших эту крепость, в % 
от всего числа. Тому или иному 
сорту хлопка соответствует более 
или менее определенная величина 
средней крепости и удлинения, 
хотя и здесь отклонения от средней величи- 
ны бывают очень значительны, в зависимо- 
сти от района происхождения, года и усло- 
вий произрастания. Для союзного хлопка 


Т. Э. т. ТУ. 


Фиг. 4. 


американ. семян и для американ. хлопка 
нормальной средней крепостью можно счи- 
тать 5—6 г; удлинение же волокна коле- 
блется от З до 5%. Кроме абсолютных зна- 
чений крепости и удлинения волокна боль- 
шое значение имеют характер кривой раз- 
рыва и величина ра- 
боты, необходимая для 
разрыва. В этом отно- 
шении произведенных 
исследований еще не- 
достаточно, чтобы мо- 
жкно было делать ка- 
кие-либо окончатель- 
ные выводы. Уд. вес 
хлопков. волокна 1,5. 

Извитость во- 
локна есть то свой- 
ство, которое делает К 
возможным прядение - 
хлопка. На фиг. 4 по- 
казано хлопковое во- 
локно при большом 
увеличении. Благода- 
ря извиткам ширина 
волокна не постоян- 
на, при чем извит- 
ки обычно в ту и дру- 
гую сторону череду- 
ются между собою. 
По длине извитки рас- 
положены очень не- 
правильно: в одном и 
том же волокне есть 
извитки и очень ко- 
роткие и очень длин- 
ные; кроме того, есть участки сплошь из- 
витые и есть участки, совершенно лишен- 
ные извитков. Исследования показывают, 
что в общем наиболее извитой частью во- 
локна является его средняя часть. В от- 
ношении извитости можно определять сред- 
нюю извитость волокна, характеризуя ее 
числом извитков на единицу длины во- 
локна и, кроме того, средней длиной из- 
витка. Некоторые ‘исследователи определя- 
ют при этом извитость только на участ- 
ке в 10 мм в середине волокна, т. е. на 
том участке, который подвергается в даль- 
нейшем разрыву на динамометре. Извитость 
волокна весьма разнообразна. Она находит- 
ся в большой зависимости от степени зре- 
лости; зрелое волокно обладает большой 
извитостью, волокна же недозрелые и не- 
зрелые извиты значительно слабее. Зрелое 
волокно при хорошей извитости имеет в 
среднем 6—7 извитков на 1 мм в среднем 
участке, но в отдельных случаях встречают- 
ся отклонения на 2—3 и даже более извит- 
ков. С влажностью извитость уменьшает- 
ся. Благодаря извитости при сдавливании 
волокон между ними возбуждаются боль- 
шие силы трения; последние появляются 
при крутке пряжи. При разрыве нити далеко 
не все волокна разрываются, а многие из 
них выскальзывают из нити. Крепость ни- 
ти в значительной степени зависит от тре- 
ния между волокнами, а следовательно, и 
от их извитости. Описываемое свойство во- 
локна часто называют цепкостью, к-рая мо- 
жет быть оценена, правда, очень приблизи- 
тельно, и при ручном исследовании хлопка. 
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Тонина. На фиг. 5 показан ряд попе- 
речных сечений волокна. По длине волокна, 
тонина меняется в общем незначительно, но 
конец волокна возле семени бывает обычно 
толще, а противоположный конец, наобо- 
рот, всегда несколько тоньше. Самый конец 


Фиг. 6. Зрелые волокна хлопка, х 200. 


волокна, длиной иногда до нескольких мм, 
т. н. острый конец, значительно. тоньше и 
лишен при этом извитости. Во время пряде- 
ния этот острый конец очень часто отры- 
вается. Чем тоньше волокно, тем боль- 
ше ценность хлопка как прядильного мате- 
риала: в сечении нити помещается большее 
число волокон, они распределяются более 
правильно, и получается более равномер- 
ная пряжа. Сопротивление растаскиванию 
волокон при этом увеличивается, что ведет 
к повышению крепости пряжи. Совершенно 
естественно, что из хлопка с более тонким 


ТП 


Фиг. 7. Недозрелые волокна хлопка, х300. 


волокном можно выпрясть пряжу более вы- 
сокого номера. Исследования показывают, 
что у длинноволосого хлопка волокно вме- 
сте с тем и более тонкое. Так, наилучшей 
тониной обладают длинноволосые хлопки: 


американ. си-айленд и нижнеегипетский (в 
среднем 15—16 и). Союзный хлопок амери- 
канских семян имеет тонину в среднем око- 
ло 19—20 и, немного уступая в этом отно- 
шении американскому. Союзный хлопок ме- 
стных семян значительно грубее; его тони-' 
на обычно превышает 20 и. 

Зрелость волокна является очень ва- 
жным элементом качества хлопка. Разви- 
тие волокна возможно только при опреде- 
ленных условиях: оно должно закончиться 
до наступления морозов, в противном случае 
волокно уже не достигнет полной зрелости. 
Т. к. рост и развитие волокон совершаются 
не одновременно, то собранный хлопок со- 
держит волокна разной степени зрелости. 
В этом отношении чаще всего различают 
3—4 градации, легко распознаваемые под 
микроскопом. Зрелое волокно (фиг. 6) хо- 
рошо извито, с хорошо видимой структу- 
рой; недозрелое волокно (фиг. 7) обладает 
и меньшей извитостью и менее определен- 
ной структурой; мертвое и незрелое волокно 
(фиг. 8) совершенно прозрачно, канал едва 


Фиг. 8. Мертвые и незрелые волокна 
хлопка, х200.. 


различим, извитость почти или совсем от- 
сутствует. Между зрелостью и крепостью 
В. п. существует определенное соотношение. 
Мертвые и незрелые В. п. дают в среднем 
крепость ок. 1—2 г; недозрелые 3—4 г; зре- 
лые-—-обычно более 4 г. Незрелые волокна 
считаются вредными для производства гл. 
обр. потому, что они не прокрашиваются. 

Цвет нормальных хлопковых волокон 
колеблется от белого до кремового. Египет- 
ский хлопок имеет желтоватый цвет; в аме- 
риканск. хлопке кремовый цвет встречает- 
ся в различных оттенках; в союзном хлопке 
желтоватый оттенок был всегда свойствен 
хлопку Ташкентского района. От такого ро- 
да оттенков, свойственных вполне здоро- 
вому и хорошему хлопку, необходимо отли- 
чать оттенки серовато-землистые, характе- 
ризующие некоторую вялость хлопка, а так- 
же оттенки желтого цвета, характеризующие 
недостаточную зрелость. Если недостаточно 
вызревший хлопок застигнут на корню моро- 
зом и, следовательно, имеет после сбора мно- 
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го незрелых волокон, то он приобретает. в 
большей или меньшей степени желтоватый 
оттенок. Хлопок первого и второго сборов, 
совершаемых обычно до наступления моро- 
зов, имеет белый цвет, и волокно его зре- 
лое. Хлопок, собранный после наступления 
морозов, имеет желтый оттенок и незрелые 
волокна. Чем позже собран хлопок, тем, 
вообще говоря, сильнее его желтизна, тем 
больше в нем незрелых волокон и тем ниже 
его качества. Шелковистость и блеск хлопка 
являются положит. свойствами волокон. Они 
в особенности свойственны египет. хлопку. 

Гигроскопичность и влажность 
хлопка, как уже было указано, сильно 
влияют на многие свойства волокна, напр. 
на крепость, извитость и т. п. Кроме того, 
при слишком большой влажности хранение 
и обработка хлопка встречают определен- 
ные затруднения. Америк. хлопок прибы- 
вает к нам с влажностью в среднем ок. 99%. 
В общем наши ф-ки получают хлопок с влаж- 
ностью от 6 до 129%. В небольшом количе- 
стве хлопка, преимущественно самых по- 
следних сборов, влажность превышает ука- 
занный предел. См. Хлопок. 

Лит.: Зайцев Г. С., Хлопчатник, М., 1925; 
Понятовенкий С., Опыт изучения хлопковод- 
ства в Туркестане и Закасп. обл., СПБ, 1913; «Хлоп- 
ковое дело», М., с 1922; «Известия текстильной про- 
мышленности», М., с 1994; Ва118 1., Тһе Оеуе- 
Іортепі апа Ргорегііез ої Вам Сооп, Гопдоп, 1915; 
Воч тап Е. Н., Тһе 5їгисіџге оѓ {Пе Сооп Ее, 
Т,., 1908; «Аппџаі Берогіѕ оѓ {ће Вгіііѕһ Сооп @го- 
үіпа Аѕѕосіаііоп», Мапсһеѕіег; Тһе Со оп Уеаг Воок, 
Мапећһеѕіег; «ВоПеііп де 1'Аѕѕосіаііоп Соѓоппіёге Со- 
1оліа1е», Р.; К ъһпр Н., Піе ВаатуоПе, іћһге Киї, 
бігикіџт опа Ұегргеіипе, УЛеп, 1892; Орре1 А., 
Ріе ВаатуоПе, Гери, 1909; Р1ефзсв М., Пе 
ВаотчоПе, Іеіртіб, 1916. В. Зотииов. 

2) Капок представляет собою волоски 
из плодовых коробочек нескольких родов 
семейства Вотђасасеае (Вотђрах, Егіойеп- 
Ягоп, Сһотгіѕіа, Осһтота). Все эти растения — 
по преимуществу деревья. Главнейшим про- 
изводителем волокна, идущего под названи- 
ем капока, является вид Егіодепагоп ап#га- 
сіцоѕит О. С. (синонимы: Сеіра репёапага 
Саегіп., Вотђах репіапігит, Ооѕѕатріпиѕ 
абра Нат.), представляющий собою в диком 
состоянии высокое дерево, распространен- 
ное теперь во всех тропич. странах. Главней- 
шим поставщиком капока является остров 
Ява, дающий до 80% всего капока, посту- 
пающего на мировой рынок (Визнер). Пло- 
ды-коробочки капока, длиною 12—90 см, 
содержат голые семена, к-рые погружены 
в массу тонких волосков, прикрепленных к 
внутренней стенке коробочки (в отличие от 
хлопка, у которого волоски сидят на самих 
семенах). Зрелые коробочки, начавшие уже 
раскрываться, освобождают от волокнистой 
массы и семян; последние отделяют от во- 
локон при помощи особой машины. Затем 
волокно сушится, сортируется и упаковы- 
вается в кипы по 30—45 кг, поступая в та- 
ком виде в продажу. Капок представляет 
собою мягкую шелковистую массу воло- 
конец, желтоватого или светлокоричнево- 
то цвета. Крепость волоконец весьма мала, 
что сбъясняется значительной тониной их 
стенок. Характерной особенностью капока 
является его способность поддерживать на 
воде груз в 37 раз больший, чем его мас- 
са, в виду чего его применяют для набив- 


ки спасательных поясов. По удалении из 
воды капок быстро высыхает, нисколько 
при этом не изменяя своих свойств. Дли- 
на волокна составляет 1—3,5 см, диаметр— 
18—44 и (Тоблер). Под микроскопом (фиг. 9) 


Фиг. 9. Капок, х116. 


волоски капока представляются в виде тон- 
костенных цилиндрич. трубочек, равномер- 
но расширяющихся к основанию и имею- 
щих здесь тонкие сетчатые утолщения. Ши- 
рокая полость волоконец заполнена возду- 
хом, который под микроскопом кажется 
черным. Тониной стенок, сетчатыми утол- 
щениями у основания и отсутствием изви- 
тости капок легко отличается от хлопка. 
Стенки клетки снаружи покрыты тонкой ку- 
тикулой; от действия флороглюцина и соля- 
ной кислоты они окрашиваются в бледно- 
красный цвет—доказательство небольшого 
их одревеснения. Капок употребляется гл. 
обр. в качестве набивочного материала для 
матрацев, подушек, мебели и т. п., а также, 
как указано, для спасательных поясов. По- 
пытки прядения капока отдельно или в сме- 
си с хлопком практического значения пе 
имели. Вывоз капока с Явы в т: в 1906 г.— 
5 700, в 1909 г. —8 300 (Визнер), в 1911 г.— 
9 900, в 1921 г.—17 000 (Метьюз). Мировая 
продукция капока составила в 1913, 1923 и 
1925 гг. 11 000, 15 600 и 16 000 ж (Р. Герцог). 

3) Растительный шелк—имеющие 
сильно шелковистый блеск волоски семян 
многих растений (Азер1аз, Са1оіторіѕ, Ѕіго- 
рвапВиз, МагѕдӢепіа, Везлтопііа и многие 
другие). Неоднократные опыты прядения ра- 
стительного шелка не дали положительных 
результатов вследствие большой гладкости 
и отсутствия цепкости волокон. Раститель- 
ный шелк иногда применяется для изготов- 
ления искусственных цветов, ваты и в каче- 
стве набивочного материала. А. Бояриин. 

2. В. п., добываемые из стеблей. 1) Лен. 
Лен обыкновенный (Ііпит иѕіќафіѕѕітит), 
семейства Гіпасеае, травянистое однолет- 
нее растение; однако существуют и много- 
летние виды льна. Принятые в настоящее 
время в культуре сорта льна относятся к 
разновидности пит циѕіїаііѕѕепиши уцаге, 
в пределах которой различаются формы: 
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а) длинностебельные, мало ветвящиеся, с ма- 
лым числом семенных коробочек, т. н. лен- 
растун, или долгунец, культивируемый на 
волокно, и б) короткие и толстостебельные, 
ветвящиеся, многокоробочные, так наз. лен- 
кудряш, рогач, степной лен, дающий семя 
для маслобойного производства. В культуре 
льна существуют три направления: 1) куль- 
тура только на волокна, 2) только на семена 
и 3) смешанная, при чем в последнем случае 
роль главного и побочного продукта ме- 
няется в зависимости от условий рынка. 
У нас в Союзе ССР преобладает смешанная 
культура. До 1914 года под льном в России 
было около 29 общей площади посевов, 
при чем ?/, посевов падало на нечернозем- 
ную полосу, где главным продуктом являет- 
ся волокно, а побочным-—семена; на юге 
же, в черноземных областях, лен сеют пре- 
имущественно на семя (на масло). Волокна 
‚льна, представляя собою в анатомич. смысле 
лубяные волокна льняного стебля, в химич. 
отношении являются типичной клетчаткой: 
технич. волокно льна содержит около 88— 
87% целлюлозы. Лен не особенно требова- 
телен к климату. Вегетационный период в 
3—4 мес. дает возможность льну доволь- 
ствоваться сравнительно коротким север- 
ным летом, и потому культура его может 
доходить до 62—63 параллели. На крайнем 
севере семена льна, однако, не вызревают, 
и приходится посев вести привозными семе- 
нами. Для вызревания семян необходимо, 
чтобы сумма средних дневных темп-р за ве- 
гетационный период составляла 1450°. Для 
получения волокна высшего качества необ- 
ходим ровный влажный климат. Сев. Герма- 
ния, Голландия, Бельгия, сев. Франция, 
Англия и Ирландия, отвечая этим условиям, 
дают лучший лен. В СССР близки к этим 
условиям северо-западные губернии; хоро- 
ший лен дают также губернии: Ярослав- 
ская, Костромская, Вологодская и Северо- 
Двинская. Почва для культуры на волокно 
д. б. в известной степени плодородной, чи- 
стой от сорных трав и достаточно влажной. 
Тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы 
‘считаются мало пригодными под лен; изве- 
стковые тоже не подходят, т. к. на них полу- 
чается хрупкое волокно. Лучшими почвами 
под лен считаются почвы средней связности, 
содержащие в достаточном количестве удо- 
боусвояемые формы азота, извести, калия и 
фосфорной к-ты. Хороший урожай льна тре- 
бует с Тга в кг: К,0—46; Сао —30; Р.О — 
27; №М—39. Усвояющая способность корней 
льна невелика, а потому он требователен к 
запасу в почве питательных веществ, кото- 
рые к тому же должны в ней находиться в до- 
ступной форме. В соответствии с этим вы- 
бирают и удобрения под лен. Норма высева 
льна на волокно у нас колеблется от 15 до 
120 кг на га; в Бельгии высевают в 11/;—2 
‚раза больше. Уборку льна на волокно про- 
изводят тереблением растений, не дожидаясь 
полного вызревания семян. Средний уро- 
жай льняных сырых вытеребленных стеблей, 
по Шиндлеру (6. Лифляндская губ.), равен 
3400 кг на га, очень хороший—4 500 жг, а 
семян— 250 и 375 кг. По статистическим дан- 
ным за десятилетие 1897—1907 гг. средний 
сбор волокна с 1 га равнялся 277—296 кг. 


Получение В. п. из льняных стеблей, или 
первичная обработка льна, представляет со- 
бой довольно “сложный процесс, так как 
для этого требуется разложение пектиновых 
веществ, склеивающих волокно с древеси- 
ной стебля, отделение волокон и очистка их 
от древесины. Эта операция производится в 
льноводстве довольно примитивной комби- 
нацией биологич. и механич. процессов (суш- 
ка, стланье, мочка, мятье, трепанье), но в 
последнее время возникло стремление меха- 
низировать первичную обработку льна и 
создать з-ды для массовой переработки льня- 
ной соломы, закупаемой на корню. Из массы 
разнородного сырья, которое дает полевой 
урожай, з-д должен выбирать определенные 
сорта, дающие высокий производственный 
эффект. Качество льняной соломы опреде- 
ляется по внешним признакам. Сюда отно- 
сятся прежде всего: 1) длина стеблей, 2) их 
толщина и 3) цвет. Дальше для характе- 


ристики льняной соломы д. б. приняты во 


Фиг. 10. Лен, х194. 


внимание разветвленность стеблей, равно- 
мерность, болезненные изменения стеблей 
(грибковые заболевания), механические по- 
вреждения (при обмолоте), засоренность вы- 
теребленных стеблей сорными травами и кор- 
невых частей землей и влажность стеблей. Но 
эти внешние признаки дают лишь приблизи- 
тельную оценку сырья. Различные районы 
могут дать солому, по внешним признакам 
почти одинаковую, в товремя как повыходам 
волокна результаты получаются различные. 
Напр., в Смоленской губернии легко встре- 
тить льняную солому, по длине, толщине и 
цвету одинаковую с льняной соломой из 
Вологодской губернии, и количественно вы- 
ходы волокна получаются в том и другом 
случае почти одинаковые, но качество его 
весьма различно. Полная оценка соломы дол- 
жна включать еще ряд признаков, как то: 
содержание луба, крепость и структуру его. 

Строение льняного волокна. На 
поперечном разрезе развитого стебля льна- 
долгунца выступают следующие основные 
элементы, схематически изображенные на 
фиг. 10: 1 однослойный сплошной эпидер- 
мис (надкожица), покрытый плотной кути- 
кулой и богатый воскообразными вещест- 
вами; 2—-довольно рыхлая кора (первич- 
ная) из 2—5, реже до 8, слоев паренхимных 
клеток; 3—слой собственно луба из отдель- 
ных волокнистых пучков (15—40), состоя- 
щих из элементарных толстостенных воло- 
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кон (от 1—2 до 30—35 в пучке), тесно при- 
жатых друг к другу и потому принявших 
многоугольную форму; 4—слой паренхим- 
ных более мелких клеток; 5-— очень тонкий 
слой нежной ткани камбия, очага вторич- 
ного роста стебля; 6—-древесина, вторичная 
и первичная, самый мощный по толщине 
слой; 7—сердцевина; 8—внутренняя серд- 
цевинная полость. Первые четыре элемеп- 
та составляют, в общем, кору, которая 
по камбию довольно легко отделяется от 
древесины с сердцевипой (костры). Фиг. 11 


Фиг. 11. 


изображает кору с волокнистыми пучками, 
по форме и составу характерными для хо- 
рошего волокнистого льна. На продольном 
срезе стебля среди всех описанных элемен- 
тов выделяются своей особенной длиной эле- 
ментарные лубяные волокна. В продольном 
направлении пучки волокон 
идут отдельными тяжами по 
всей длине стебля; в каждом 
пучке элементарные волокна 
сопрягаются друг с другом бо- 
ковыми стенками; тонкие, обыч- 
но заостренные, концы лежа- 
щих рядом элементарных во- 
локон находятся на разной вы- 
соте по длине стебля и как 
бы заклиниваются между стен- 
ками соседних волокон; стро- 
ение это показано на фиг. 12, 
на к-рой поперечные размеры 
клеток сильно увеличены для 
ясности. Соседние тяжи-пуч- 
ки отчасти связываются между 
собою волокнами же, так что 
волокна одной частью своей 
длины входят в состав одно- 
го пучка, а другой частью— 
в состав соседнего (анастомоз). 
Т. 0. волокнистую часть стебля надо пред- 
ставлять себе в виде цилиндрической сет- 
ки, состоящей из б. или м. плоских тяжей- 
пучков, соединенных тонкой паутиной ана- 
стомозирующих волокон. 
Элементарное волокно предста- 
вляет собой обычно весьма удлипеннуто вере- 
тенообразную клетку с многослойной стен- 
кой и внутренним каналом (фиг. 13). Каж- 
дый такой слой состоит из множества, проч- 
но связанных между собой тончайших ни- 
тей, более или менее косо (спирально) рас- 
положенных по отношению к продольной 
оси волокна (фиг. 14), при чем каждая 


Фиг. 19. 


нить состоит из отдельных члеников, а кон- 
цы рядом раєположенных члеников лежат в 
одной плоскости, перпендикулярной к оси 


Фиг. 13. 


волокна, образуя вместе отдельный сегмент 
волокна (фиг. 15). Крепость льняного волок- 
на, несомненно, связана с этой структурой, 


Фиг. 14. 


обнаруживаемой лишь после известной раз- 
рушительной обработки. Эта структура ха- 
рактеризуется продольной слоистостью и 


Фиг. 15. 


косой полосатостью, видимой на волокне 
обычно лишь после соответствующей пред- 
варительной подготовки (фиг. 16). Тонкая 
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структура льняного волокна легко подвер- 
гается необратимым деформациям отчасти 
уже при жизни растения (косые и попе- 
речные трещины, отставание 
слоев стенок в комлевой части, 
и т. д.), но наиболее характер- 
. ные и сильные деформации по- 
являются в результате механи- 
ческих воздействий при обра- 
ботке. Они имеют вид так наз. 
сдвигов (фиг. 17), к-рые встре- 
чаются столь часто (десятками 
на 1 мм) и столь характерны, 
что раньше их считали специ- 
фическим признаком льна; те- 
перь, наоборот, по числу таких 
сдвигов судят о степени повре- 
жденности волокна при обработке. Благо- 
даря этой структуре льняные волокна име- 
ют свойство очень заметно закручиваться 
при смачивании, образуя левую спираль, — 
признак, по которому проще всего отли- 
чить льняное волокпо от волокна пеньки, 
к-рое при смачивании вращается очень сла- 
бо иногда вправо, иногда влево. Внутрен- 
ние слои стенки волокна состоят из чистой 
или почти чистой целлюлозы; самый на- 
ружный слой (первичная оболочка и сре- 
динная пластинка) состоит из пектиновых 
веществ; слои, близкие к паружному, со- 
стоят, вероятно, из соединения целлюлозы 
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Фиг. 17. Сдвиги в льняном волокне, х765. 


Фиг. 16. 


с пектиновыми веществами (пектоцеллюло- 
за). В незначительной части и лишь места- 
ми в составе стенок волокна м. б. и лиг- 
нин; иначе говоря, стенки могут одревесне- 
вать (главн. образ. в нижней части стебля и 
у самой верхушки, в соседстве с плодом), 
что происходит в заметной степени лишь с 
началом созревания семян, главн. образ. на 
первичной оболочке (по Герцогу, % лигни- 
на в волокнах из средней части стебля пе- 
ред самым цветением—0,43, из зеленоспело- 
го стебля—0,59, из желтоспелого—1,97, из 
вполне созревшего—4,06). Пектиновые ве- 
щества, но несколько иного состава, хими- 
чески более простые и менее прочные, вхо- 
дят в состав и остальных элементов коры. 
До наст. времени размеры элементарных во- 
локон по сортам еще очень мало изучены. 
По Таммесу, длина элементарных волокон, 
в среднем, у основания стебля 13 мм, в ниж- 
ней части—27 мм, в средней —33 мм, в верх- 
ней—39 мм; чаще других встречаются дли- 
ны 20—30 мм, вообще жем. б. от 1 до 120 мм. 
Штапели для нижней и верхней части резко 
отличаются, как видно из табл. 8. 
Средние размеры поперечника элементар- 
ных волокон изменяются от 19 (вверху) до 
36 и (внизу) для стебля средней толщины 
(1,3 мм) и от 17 (вверху) до 99 и(внизу) для 


Ф 


Табл. %.—-Штапели льняного волокна. 


Нижняя часть стебля 


Верхняя часть стебля 


Длина | Число % Длина | Число % 
волокна | воло- | воло- || волокна | воло- | воло- 
в мм кон кон в мм кон кон 
0— 5 28 15,7 0— 10 8 5,6 
5—10 59 33,1 10— 20 2? 19,0 
10—15 32 17,9 20— 30 31 21,9 
15—20 25 14,0 30— 40 19 13,4 
20—25 14 8,0 40— 50 22 15,5 
25—30 11 6,2 50— 60 18 12,7 
30—35 т 3,9 60— 70 8 5,6 
35—40 1 0,6 70— 80 3 9.1 
40—45 1 0,6 80— 90 2 1,4 
90—100 1 0,7 
100—110 1 0,7 
110—120 2 1,4 


толстого стебля (4,7 мм); вообще же по- 
перечник колеблется от 4 до 120 и в ради- 
альном направлении и от 4 до 200 ив 
тангенциальном. Таблица 3 (по Герцогу) 
дает характеристику площади поперечного 
сечения собственно стенок элементарных 
волокон и внутреннего просвета (канала) 
в % от общей площади. 


Табл. 3.—Поперечные сечекия льня- 
ного волокна. 


Зона Отнош. 
стебля [Площадь Площадь Метрич, | ашны 
(от основа- в % в % волокна |К попереч- 
ния) В см о о і нику . 
0—10 79,0. 21,0 1870 ` 989. 
10—20 86,5 13,5 2 000 847 
20—30 98,5 1,5 2 980 1 469 
30—40 97,7 2,3 3 660 1 645 
40—50 98,6 1,4 3920 1745 
50—60 97,3 2,7 3 970 2 165 
60—70 94,6 5,4 5 000 `2 269 

70—80 92,0 8,0 9 660 — 


Крепость отдельного элементарного во- 
локна не изучена. А. Герцог приводит числа 
13—26 г, что соответствует приблизительно 
50—60 км разрывной длины. 

Техническое волокно. Из стебля 
льна можно выделить: 1) длинный сырой 
луб—механич. отделением коры от костры; 
2) значительно более чистое длинное воло- 
кно, состоящее в основном из пучков или 
их частей, — путем мочки (биологической 
или химической) с последующим мятьем 
и трепаньем (трепаное волокно); 3) корот- 
кое, но наиболее чистое волокно, состоящее 
из более или менее полно разделенных эле- 
ментарных волокон, —путем химической, а 
затем и механической обработки (котони- 
зированное волокно). При получении сы- 
рого луба и трепаного волокна неизбежно 
получается известное количество и корот- 
кого волокна. Продукты первой и второй си- 
стем выделения могут служить сырьем для 
последующих систем. В подавляющем боль- 
шинстве случаев стебли льна обрабатывают- 
ся по второй системе, притом биологически 
(мочка и стланье), а волокно поступает на 
рынок главным образом в виде трепаного. 
Попытки промышленного применения пер- 
вой и третьей системы упорно повторяются, 
но серьезного успеха пока не имеют. В су- 
хом стебле гибкая сама по себе волокнистая 
часть связана с засохшими пектиновыми ве- 
ществами и прочими элементами коры в до- 
вольно жесткую систему; отделить эту сис- 
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тему по камбию от жесткой и хрупкой дрр- 
весины, не повреждая существенно волокна, 
можно лишь весьма деликатными механи- 
ческими приемами, к-рыми Техника пока не 
располагает; поэтому получаемое волокно 
грубо, жестко, нечисто (масса, остатков окру- 
жающих тканей) и может служить лишь 
сырьем для дальнейшей первичной обработ- 
ки. В вымоченном стебле связь гибкой во- 
локнистой части с окружающими элемен- 
тами разрущена (мацерация); при довольно 
грубой современной механической обработ- 
ке такого стебля волокно, благодаря своей 
гибкости, все же достаточно успешно из- 
бегает повреждений. Что касается котони- 
зации, то, помимо трудностей операции, ну- 
жно считаться с малою прядильною спо- 
собностью гладкого, очень неравномерного 
по длине и, в среднем, короткого элемен- 
тарного волокна. 

Обычными рыночными продуктами яв- 
ляются: 1) длинное волокно, от сильно 
засоренных кострой и паклей (только про- 
мятых) льнов-сырцов до чистых трепаных 
льпов; 2) короткое волокно, в виде пакли 
(отход при трепаньи) и в виде кудели (отход 


при крестьянской ческе, пакля заводского. 


приготовления); реже поступает на рынок 
лен-чесанец (крестьянской чески) и др. В 
зависимости от способа мацерации волокно 
называется стланец или моченец. Разнооб- 
разие и смешанный состав сортов растения, 
пестрота климатическ. и почвенных условий 
и приемов культуры, различия в приемах, 
уменьи и тщательности первичной обра- 
ботки— все это, в связи с распыленностыо 
производства по мелким хозяйствам, со- 
здает непреодолимые препятствия для пра- 
вильной стандартизации волокна. Действу- 
ющая ныне в Союзе ССР стандартная таб- 
лица (ем. Лен) является более или менее 
удачным списком обычных средних местных 
‘сортов, характеризуемых средним номером 
по довольно условным результатам фабрич- 
ной чесальной разработки; сама по себе она 
пе является стандартом и для прак- 
тического применения требует работы це- 
лого кадра опытных оценщиков-экспертов 
различной квалификации. Практически эта 
система таблицы в сочетании с экспертизой 
- является пока непревзойденной; при всех 
ее несовершенствах ее роль в упорядоче- 
нии льняного рынка была и остается весьма 
большой. При этой системе произвольность 
определения сорта номером существенно 
ограничивается таблицей и ежегодным уста- 
новлением местных стандартных образцов. 
При оценке волокна практики обращают 
внимание на целый ряд признаков: крепость, 
тонину, маслянистость, тяжеловесность, чи- 
стоту, наличие присухи, длину, цвет и т. п. 
Әти признаки более или менее сопутствуют 
друг другу, так что волокно, хорошее или 
плохое по трем-четырем признакам, обычно 
бывает таким же и по остальным. Наприм., 
за определяющие признаки можно с успе- 
хом взять крепость, маслянистость, тяжело- 
весность и чистоту (П. А. Симонов). В раз- 
работанной В. С. Клубовым системе: объек- 
тивной оценки такими признаками избраны: 
скольжение, крепость, упругость и чистота 
(«скуч»); по числовым значениям этих при- 
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знаков, определяемых на особых приборах, 
вычисляется величина Х, =“, а затем вы- 
водится средний номер трепаного волокна по 


формуле № = Я. + № 


100 › 
обычно равен 2. 

2) Пенька. Пеньковое волокно добы- 
вается из луба конопли (Саппађіѕ за уа), 
принадлежащей к роду Саппаріѕ, семейст- 
ва Саппађіпасеае, порядка крапивоцветных 
(ОтысШогае). Конопля — растение двудом- 
ное, с раздельнополыми цветами, помеща- 
ющимися на разных экземплярах. Муж- 
ские особи у нас называются «посконью» или 
«замашкой», а женские—«матеркой», «мат- 
кой» или просто «коноплей». Мужские особи 
развиваются и вызревают на волокна быст- 
рее женских, стебли и волокна у них тоньше. 
В пределах вида СаппаЪ1з; замуа различают- 
ся 4 разновидности, вошедшие в культуру: 
1) китайская, 2) обыкновенная, разводимая 
гл. обр. в СССР, 3) китайская исполинская 
и 4) болонская, или пьемонтская. В СССР 
главный район культуры конопли находится 
на водоразделе бассейнов Волги, Днепра и 
Зап. Двины. Направление культуры коно- 
пли у нас смешанное: и на волокно и на се- 
мя. В культуре конопля более требователь- 
на к климату, чем лен; вегетационный пе- 
риод конопли 18—22 недели, и сумма сред- 
них темп-р за вегетационный период для 
нее определяется в 2 600—2 900°, в соответ- 
ствии с чем культура конопли у нас и при- 
урочилась к черноземной полосе. Конопля 
предпочитает более или менее влажные, на- 
носные, рыхлые и проницаемые почвы. В 
Германии для культуры конопли считают 
подходящими осушенные торфяники и пру- 
ды. Веледствие требовательности к почве, 
а также и вследствие уборки выдергива- 
нием с оставлением очень незначительных 
корневых остатков, конопля, еще более, чем 
лен, получила репутацию почвоистощите- 
ля. В С юзе ССР конопля культивируется 
исключительно на конопляниках, т. е. в 
виде непрерывной культуры на одном и том 
же месте из года в год; на Западе же она 
введена в севооборот. 

Уборку конопли производят в различное 
время. У нас сначала выдергивают пос- 
конь во время ее цветения, т. е. через 75— 
80 дней после посева, что обычно прихо- 
дится на конец июля, а потом уже, когда 
созреют семена на женских особях, убира- 
ют и матерку. Уборка матерки происходит 
в конце августа, в пачале сентября, в воз- 
расте 125—140 дней. В Италии весь урожай 
на волокна убирается во время цветения · 


где коэффициент А 


‚поскони. У нас коноплю обычно дергают с 


корнем, между тем возможна уборка косой 
и жатвенной машиной. 

В наших условиях известное значение 
имеет дикая конопля (Саппаріѕ заМуа 
уаг. ѕвропіапеа Уауіоу, Саппађріѕ гийега]іѕ 
Јапіѕсһ.), произрастание которой установле- 
но во множестве мест, от Ю. и В. европей- 
ской части СССР и Кавказа через Турке- 
стан и Сибирь до Дальне-Восточпого края, 
Китая, Индии, Афганистана и Персии, а 
также в Сербии, Болгарии и Венгрни. Как 
и культурная конопля, она требует богатой 
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неплотной почвы, при наличии к-рой обра- 
зует сплошные, иногда огромные, в сотни и 
даже тысячи га, заросли (напр. Кабардино- 
Балкарская автономная область , к югу от 
Ростова, многие места з. Сибири, южный Ал- 
тай, по р. Кунару в Афганистане). Так наз. 
сорная, или сорно-полевая, конопля морфо- 
логически чрезвычайно близка к дикой ко- 
нопле. В основном дикая конопля отли- 
чается от культурной осыпаемостью плодов 
при созревании, замедленной и неравномер- 
ной всхожестью семян и их малым весом 
(в 1'//—® раза меньше, чем у культурной); 
получение же от нее волокна среднего и 
высокого качества технически вполне воз- 
можно. Отдельные опыты учета густых за- 
рослей на С. Кавказе показали урожай с 
га в 7—11 т сухих стеблей и до 1 т волокна, 
при длине стеблей 3—4 м и диаметре 7— 
14 мм. Волокно из дикой конопли добывает- 
ся населением для своих нужд в крайне 
ограничен. размере и иногда поступает на 
местный рынок в виде изделий (веревок). 
Делаются попытки эксплоатации зарослей 
путем постройки небольших заводов (при 
станции Котляревская и при хуторе Пе- 
тропавловске около станции Прохладная 
С.-Кавказской железной дороги). 
Первичная обработка конопли аналогична, 
обработке льна, с тою разницей, что опера- 
ция трепания для пенькового волокна не 
применяется; последнее поступает на ры- 
нок после обработки лишь на мялке, содер- 
жит всегда остатки древесины и является 
полуобработанным материалом (пенька- 
сырец). Заводская первичная обработка, 
заключающаяся в тепловой мочке и ме- 
ханич. обработке, также сходна с обработ- 
кой льна .Гехническое волокно из конопли— 
пенька— представляет собою пучки первич- 
ного и вторичного луба и состоит главным 


образом. из целлюлозы. 

Лит.: Андреев В. М., Беседы по льнообра- 
ботке, 3 изд., М., 1995; его же, Практическ. сове- 
ты по выращиванию льна для крестьян-льноводов, 
Москва, 1995; Васильев Ф. Д., Конопля, ее 
культура и доходность, 9 изд., М., 1923; Веселов- 
ский Н. А., Лен и его обработка, Москва, 1875; 
Герн А., Лен и его культура, М., 1921; Еремеев 
Н. К., Мочка льна в Бельгии в реке Лис. Моч- 
ка льна в подогретой воде, Вятка, 1915; Клубов 
В. С., Первичная обработка льна. Техника обработки 
и оценки волокна, М., 1924; Котт М. А., Куль- 
тура и первичная обработка конопли, Москва, 1971; 
Лазаркевич Н. А., Льняное дело в З. Европе, 
П., 1991; Макринов И. А., О новом микро- 
организме, возбудителе брожения крахмала и пек- 
тиновых веществ, М., 1915; Прянишников Д. Н., 
Растения полевой культуры, выпуск 3, Москва, 
1921; Рябов И. И., Обработка пенькового во- 
локна, вып. 1—Качество и сорта певьки, М., 1919; 
его ж е, Опыты получения бумаги из льняной 
кострики, М., 1991; его же, Пром. организация 
первичной обработки льна и конопли, Москва, 1921; 


его же, Курсы заводской первичной обработки 
льна и конопли, ч. І, М., 1921; его же, Пеньно- 
вое дело в России, Москва, 1923; его же, Новая 


обработка льна, М., 1995; его же, Первичная об- 
работка льна и конопли в Германии, Москва, 1992; 
его же (совм. с В. П. Добычиным и В. В. 
Минервины м), Исследование процесса тепло- 
вой мочки льна, «Труды Льняной станции», М., 1921, 
вып. 4; его же (совм. с В.П. Добычиным), 
Опыты тепловой мочки льна, «Труды Льняной стан- 
ции», М., 1993, вып. 5; Соколовский А. В., 
Лен, его возделывание и обработка, М., 1919; С у- 
тулов А. Н., Льняное семя, М., 1993; Танз- 
шев Г.. Возделывание льна, М., 1991; Ферле 
Ф. А., Льноводство, Рига, 1912; его же, Коно- 
плеводство, Рига, 1915; Ш улов И., Лен-долгунец. 
Возделывание его в нечерноземной части России, 
М., 1921; его же, Важнейшие прядильные расте- 


ния России, М., 1922; Казанский В. С., Что 
нужно знать сортировщику льна, 3 изд., М., 1997; 
Клубов В. С., О способе «скуч», «Лен-пенька», 
М., 1924, 3—5, 7—8, 10—14; его же, «Вестн. льня- 
ного дела», М., 1925, стр. 822—833; «Лен и пенька», 
Сборн. статей по первичной обработке, М., 1995; 
Там тез Т., рег Басһѕвіепсеі, Наагіет, 1907 
(пер. 2-й ч., в Прилож. к Трудам П Всерос. съезда 
представителей льняного дела, М., 1913); Нег- 
Тов А., Піе Оліегѕсһеійаппе дег Е1асһѕ- и. НапИавег, 
В., 1926; Негтов А., Маѕ тизѕѕ а. Е1асһрѕКкаџѓег у. 
Е1асһѕѕіепве1 ұіѕѕеп, Зогал, 1918; То Б1ег Е., рег 
ЕІасһѕ а13 Ғаѕег- и. бІрПапте, 1,рг., 1998. И. Рябов. 
3) Джут. В. п., идущие под этим на- 
званием, добываются гл. обр. из двух видов 
многочисленного рода Согсһогиѕ, семейства 
липовых ('ГШасеае). Оба эти вида (С. сарѕи- 
Јагіѕ Ь. и С. оШог1аз Т..) представляют собою 
однолетние травянистые растения, одно— 
высотою до 4,5 м, а другое—до З м. Они раз- 
личаются лишь ростом и формою своих пло- 
дов-коробочек, в остальном же весьма схо- 
жи, и оба дают не различающееся в торговле 
волокно. Однако главную массу рыночного 
джута доставляет С. сарѕшагіѕ. Наиболее 
интенсивная культура джута существует в 
Индии и гл. обр. в Бенгалии, в дельте Ганга, 
и Брамапутры; в менее значительном объ- 
еме—на прилегающих к Индии островах, а 
также в Египте, Алжире, Китае, Ю. Америке 
и Австралии. Оба вида имеют две главней- 
шие разновидности: белую и красную, из. 
к-рых первая дает лучший сорт джута, так 
наз. Ойагіуа. Джут удается лучше. всего во 
влажном, теплом ‘климате и требует пло- 
дородной, хорошо взрыхленной почвы. В 
сухом климате и на сухой почве он дает 
грубое и малоценное волокно. Посев семян 
джута производится в марте или апреле, и 
после четырех месяцев вегетации, тотчас по- 
сле цветения, растения срезаются на высо- 
те 8—10 см от земли. Выдергивание при- 
меняется редко, так как волокно; содержа- 
щееся в нижней части стебля, весьма низ- 
кого качества. После надлежащей просуш- 
ки и мочки волокна снимают со стеблей 
вручную, для чего конец стебля разбивают 
палкой или бьют им о край доски. Несмотря 
на такой примитивный способ добывания, 
джутовое волокно так же чисто и свободно 
от окружающих тканей, как чесаные лен и 
пенька. Машинный способ отделения волок- 
на не дал пока практических результатов. 
Джутовое волокно имеет разн. оттенки цве- 
та, от светложелтого до желтовато-корич- 
невого, и обладает блеском. При долгом 
хранении во влажном состоянии оно темнеет. 
Волокно ценится тем выше, чем оно светлее. 
Технич. волокно достигает 2,5 м длины и 
очень крепко. По Пфулю, разрывная длина 
его достигает 34,5 км. Одревеснение волок- 
на весьма значительно, и потому соответ- 
ствующие реактивы (флороглюцин, серно- 
кислый анилин, реакция Мапе) дают яркие 
окраски, чем джут легко отличается от льна 
и пеньки. Мацерированное разведенной хро- 
мовой кислотой техническое волокно джута 
распадается на элементарные волоконца, 
длиною 0,8—4,1 м при толщине 10—25 џи. 
Характерною особенностью элементарного 
волокна джута является неравномерность 
его канала, к-рый местами то расширяется, 
то сильно суживается, сходя иногда почти 
на-нет (фиг. 18); вследствие этого на попе- 
речных срезах видимый просвет клеток то 
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широк, то представляется в виде точки 
(фиг. 19). «Сдвигов», как у льна и пеньки, 
элементарные волокна джута не имеют. 
Джутовое волокно на своей родине приме- 
нялось с древних времен для изготовления 
веревок, канатов и тканей. В настоящее 
время, подразделяясь в торговле на много 
сортов, оно представляет важнейший исход- 
ный материал для приготовления веревок, 
канатов, мешечных и упаковочных Тканей, 
вытесняя, благодаря своей дешевизне, пень- 
ку. Из джута приготовляются также мебель- 


ные и гардинные ткани, половики и ков- ` 


ры, так как он хорошо принимает краску. 
Недостатком джутовых изделий является их 
сравнит. малая прочность в употреблении, 
особенно при действии на них воды. Джут не- 
посредственно перерабатывать трудно вслед- 
ствие его жесткости; для размягчения его 
предварительно пропитывают эмульсией из 
воды и ворвани или воды и керосина, чем и 
обусловливается особый запах, свойствен- 
ный джутовым изделиям. Около половины 
всего сбора индийского джута перерабаты- 
вается на больших фабриках в Калькутте, 
а остальная часть вывозится для переработ- 
ки в Европу (гл. обр. в Англию). Общий 
вывоз из Индии, главнейшей поставщицы 
джута, достигал ежегодно: в период 1910— 
1914 гг.— в среднем 764 388 т, в 1920 г.— 
591 814 т, в 1921 г.—472 414 тив 1922 г.— 
467 685 т. В Россию до 1914 г. джута вво- 
зилось около 38 000 т. 

4) Рам и_китайская трава (Воеһтегіа 
Ппіува НооК. её Атп.); относится к тому же 
семейству От@сасеае, что и обыкновенная 
крапива. Она имеет несколько разновидно- 
стей, к-рые часто рассматриваются как са- 
мостоятельные виды, и представляет собото 
многолетнее растение с несколькими, до 2 м 
высоты, стеблями, отходящими от одного 


корневиша. Опущенные листья напоминают 


+ 


Фиг. 18. Джут, х400. 


листья крапивы, но отсутствуют жгучие во- 
лоски. Әто растение культивируется с древ- 
них времен главн. обр. в Китае, Японии и 
Индии, а теперь и во многих других тропич. 
и субтропич. странах. Опыты, произведен- 
ные до 1914 г., показали возможность куль- 


туры его также в Закавказьи. Его культура 
требует ровного влажного климата и плодо- 
родной почвы; при таких условиях стебли 


Фиг. 19. Джут, х400. 


для волокна могут быть срезаемы до 3—4 
раз в год; размножается по преимуществу 
черенками. Добывание волокна из стеблей 
ведется вручную, путем механич. отделения 
волокнистого слоя от древесинной и коро- 
вой частей (старый китайский способ). При- 
меняется также отделение вслокна при по- 
мощи машин. Во всех этих случаях полу- 
чают так наз. сырое волокно, состоящее из 
технич. и элементарных волокон, соединен- 
ных вместе остатками окружалощих тканей 
и значительным количеством камедистых 
веществ. Сырое волокно состоит из жест- 
ких толстых волокон, наподобие мочалы, и 
имеет серовато-желтый или коричневатый 
цвет. В таком виде оно вывозится в Европу 
(Францию, Англию и Германию), где пере- 
рабатывается на ф-ках путем очищения от 
упомянутых тканей и камедей (дегумиро- 
вание), затем отбеливается, котонизируется 
и после этого идет в прядение. Способы пе- 
реработки сырого волокна различны, и мно- 
гие фабрики имеют на это особые патенты, 
как, например, Пеиёзсве Катіе-Сеѕеѕсһаѓ 
в Эммедингене. Волокно рами очень крепко; 
по Гартигу, разрывная длина его достигает 
20 км. Элементарные волокна рами дос- 
тигают необычайной для волокон длины— 
свыше 20 см, при толщине от 40 до 80 м. 
Под микроскопом на волокнах различают 
штрихи и трещинки, идущие большею ча- 
стью в косом или продольном направлении, 
а также, как и на других лубяных волокнах, 
«сдвиги» (фиг. 1 вкладн. листа). Форма по- 
перечника элементарного волокна непра- 
вильная, кругло-полигональная , чаще сплю- 
снутая (фиг. 2 вкладн. листа), отчего в про- 
дольном направлении волокна представля- 
ются лентовидными. Наблюдаемая на таких 
волокнах перекрученность является резуль- 
татом обработки. Флороглюцин с соляной 
кислотой дает отрицательную реакцию, что 
указывает на отсутствие одревеснения. Иод 
и серная кислота окрашивают стенку во- 
локна в синий цвет, т. е. дают целлюлозную 
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реакцию, равно как хлорцинкиод. В купр- 
аммонии волокно рами сильно набухает, но 
не вполне растворяется. В полости волокна 
иод обнаруживает присутствие крахмала. 
Сырое волокно рами идет для изготовле- 
ния веревок и канатов. Из переработан- 
ного, котонизированного волокна в Англии, 
Франции и Германии вырабатывают столо- 
вое белье, кружева, трикотажные изделия, 
мебельные ткани и т. п., а также газока- 
лильные колпачки. Рами употребляется так-, 
же в смеси с хлопком и шерстью. Во Фран- 
ции из рами изготовляется бумага для го- 
сударственных банкнот. Общий вывоз сы- 
рого волокна из Китая составлял, по Метью- 
зу: в 1917 г. —18 462, в 1918 г.—18 308, в 
1919 г. — 14 062, в 1920 г. — 12 468 т. :По 
Р. Герцогу, мировая продукция рами соста- 
вляла: в 1913 году-—16 000, в 19083 году— 
26 000, в 1926 году—26 000 т. 
5) К рапива. В. п., содержащееся в 
обыкновенной крапиве (Отыса Чо1са 1..), 
распространенной в СССР и в др. странах, 
м. б. поставлено наряду с другими важней- 
шими стеблевыми волокнами, но ближе всего 
к родственному волокну рами. Крапивное 
волокно в качестве прядильного материала, 
известно издавна, и вопрос о его примене- 
нии ставился уже давно, особенно в Гер- 
мании и Австрии (специальная «Крапив- 
ная комиссия» 1876—1877 годоь). Во время 
войны 1914—1918 годов в Австрии и Гер- 
мании были произведены опыты широкого 
промышленного применения крапивы; бы- 
ли организованы сборы стеблей дикорасту- 
шей крапивы, начаты опыты по культуре 
и оборудованы специальные фабрики. Т. о. 
в этих странах к концу войны крапивное 
волокно частично покрывало потребность в 
В. п. Должно отметить, что на пути к широ- 
кому промышленному применению крапивы 
встречается ряд затруднений. Главные из 
них: 1) незначительность содержания воло- 
кон в стебле, всего ок. 6—8% (фиг. З вкладн. 
листа), и 2) трудность первичной обработки, 
т. к. обычная мочка не дает удовлетвори- 
тельных результатов вследствие присутствия 
камедистых веществ в стебле. Первое за- 
труднение м. б. устранено путем культуры 
и отбора подходящей разновидности, вто- 
рое-—путем применения механич. способа 
отделения волокна (декортикация) и хими- 
ческой обработки. Возобновившийся после 
1918 г. ввоз испытанных волокон (хлопка, 
льна и др.) и затруднительность обработки 
крапивного волокна вызвали сокращение 
употребления последнего, несмотря на его 
хорошие качества; но опыты по его культу- 
ре, обработке и применению продолжают- 
ся. Способов выделения волокна существует 
несколько, и на этот предмет взято много 
патентов, б. ч. к-рых основана на примене- 
нии горячей воды, пара и щелочей под да- 
влением. Волокна в стебле располагаются 
поодиночке или небольшими группами, что 
способствует котонизации. Волокно, мягкое 
наощупь, гибкое, имеет шелковистый блеск 
и состоит почти из чистой целлюлозы. Кре- 
постью оно превышает лен; по Рону (1930 г.), 
разрывная длина волока равняется 35 км. 
Волокно хорошо противостоит влажности и, 
подобно рами, легко отбеливается. Элемен- 


тарные волокна, имеющие в среднем 25— 
30 мм длины и 50 и толщины, под микро- 
скопом напоминают волокна рами, но имеют 
более широкую полость и стенка волокна 
исчерчена. В Германии и Австрии крапив- 
ное волокно применяется для выработки 
чулок, полотна, бинтов, шнуров и т. д.; 
употребляется также в смеси с хлопком, 
шерстью и льном для различных одежных · 
тканей. Другой встречающийся у нас вид 
крапивы (жгучая крапива, Огііса игеп 1..), 
меньшего роста, также содержит хорошее 
волокно, но вследствие незначительного его 
содержания практического значения не 
имеет. Наоборот, встречающаяся в Сиби- 
ри Отііса саппађріпа, применяемая издавна 
жителями Камчатки, представляет больший 
интерес для производства, так как содер- 
жание волокна в ней больше. 

6) Кендырь представляет собою волок- 
нистый материал, добываемый из стеблей 
растения Аросупит уепеїит. Нек-рые авто- 
ры отождествляют это растение с Аросупот 
ѕірігісит Ра1., из сем. кутровых (Аросупа- 
сеае). Кендырь встречается в дикорастущем 
состоянии в ю. Европе, на юге европ. час1и 
СССР, на Кавказе, в Нижнем Поволжьи, 
Туркестане и Сибири, образуя часто, особен- 
но в Туркестане, большие заросли по бере- 
гам рек. Кендырь представляет собою мно- 
голетнее травянистое растение со стеблями 
до 5 м высотой, деревенеющими у основания; 
созревание семян приходится на август— 
октябрь. Киргизы издавна употребляли ди- 
корастущий кендырь для изготовления ве-. 
ревок и пряжи. Волокно обладает прекрас- 
ными качествами. К ‘опытам культуры кен- 
дыря приступили лишь в последнее время. 
С 1924 г. начато систематическ. изучение его 
свойств и методов его обработки. В 1926 г. 
для этой цели было учреждено специальное 
Кендырное бюро при Главном хлопковом 
кем „тете, которое выяснило неприменимость 
обычной мочки для обработки кендыря и 
необходимость механическ. способов отделе- 
ния волокна. С другой стороны, вследствие 
легкости распадения технического волокна, 
(из-за нёстойкости его пектиновых веществ) 
рекомендуется применять к сырому во- 
локну метод котонизации (см.), т. е. разло- 
жение его на элементарные волокна, что- 
бы потом применить хлопковое прядение. 
Мощность волокнистого слоя у кендыря в 
стебле весьма велика, и по содержанию во- 
локна в стебле он не уступает льну (фиг. 4 
вкладного листа). 

Сырое кендырное волокно представляет 
собою длинные светлокоричневые пряди, 
частично Разложившиеся на элементарные 
волокна, с небольшими остатками костры и 
эпидермиса. После отбелки волокно при- 
обретает чисто белый цвет и сильный шел- 
ковистый блеск. По крепости волокно не 
уступает льну и пеньке. Разрывная на- 
грузка элементарного волокна—-64 кг/мм”. 
Длина элементарного волокна колеблется в 
среднем от 1,5 до 7 мм при 17—30 и толщи- 
ны. Под микроскопом элементарные воло- 
кна лентовидны или более или менее цилин- 
дричны (фиг. 5 вкладного листа), местами 
сплющены в двух перпендикулярных напра- 
влепиях, благодаря чему волокно в этих ме- 
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стах из широкого сразу переходит в узкое 
(фиг. 6 вкладного листа); часто встречается 
перевитость, изредка попадаются раздвоен- 
ные (нормально) волокна. Стенки волокна 
часто имеют, подобно льну, косую штрихо- 
ватость. Форма поперечника—от сплюсну- 
то-овальной до кругло-полигональной. При 
воздействии флороглюцина и соляной кис- 
лоты волокно остается бесцветным, что ука- 
зывает на отсутствие одревеснения. Волок- 
но кендыря весьма устойчиво по отноше- 
нию к воде, благодаря чему рыбаки в ме- 
стах распространения кендыря предпочи- 
тают кендырные сети другим. Применение 
кендыря пока еще не получило широкого 
. промышленного значения, и вопрос об его 

практическом использовании находится еще 
в стадии разработки. 

7) Кенаф (канап, пенька-гамбо, бомбей- 
ская пенька, яванский джут, пирини). Во- 
локно, распространенное под этими назва- 
ниями, добывается из стеблей однолетне- 
го травянистого растения, в 2—-3 м выши- 
ною, принадлежащего к роду Нібіѕсиѕ, се- 
мейства мальвовых. Волокно дают многие 
виды этого рода, но важнейшим произво- 
дителем является вид Ніріѕсиѕ саппађіпиѕ, 
к которому и относятся вышеприведенные 
туземные и рыночные названия. Родиной ке- 
нафа является, повидимому, Ост-Индия, где 
он встречается в диком и в культурном состо- 
янии; он культивируется также на Яве, в 
з. Африке, Персии, Вест-Индии и Бразилии. 
Произведенные до и во время войны 1914— 
18 гг. опыты на С. Кавказе и в Закавказьи 
показали полную возможность культуры его 
для промышленных целей в пределах СССР. 

Для своей культуры кенаф требует пло- 
дородной и влажной почвы. Вызревание сте- 
блей на волокно требует в Индии 3—4, 
а на Кавказе около 5 месяцев. Техническое 
волокно кенафа весьма разнообразно по 
длине: по Визнеру, тонкие сорта имеют не- 
сколько см, тогда как грубые сорта могут 
достигать 2 м. Оно имеет светлосерый цвет 
и серебристый блеск. По данным опытного 
поля Красподарского института табаковод- 
ства, волокно кенафа жестче джкутового; од- 
нако пропускание его через мялки в значи- 
тельной мере устраняет этот недостаток. По 
прочности кенаф не уступает джуту: по дан- 
ным Горста, разрывная длина его волокна 
доходит до 24 км. Микроскопическая карти- 
на строения волокна напоминает джут. Әле- 
ментарные волоконца 2—6 мм длины и 14— 
32 и толщины имеют неравномерную по- 
лость; одревеснение стенок волокна неве- 
лико, —меньше, чем у джута. Применяется 
кенаф для тех же целей, что и джут, т. е. 
гл. обр. для производства канатов, шпагата, 
и грубых упаковочных тканей. До 1914 г. в 
Россию ввозилось из Персии ежегодно до 
800 т кенафа. В виду возможности культу- 
ры кенафа на Кавказе было основано в 
1925 г. Акционерное об-во «Кенаф» с целью 
культуры, промышленной обработки и при- 
менения этого волокна, вполне могущего 
заменить ввозимые для выделки шпагата, 
джут и манильскую пеньку. 

8) Канатник. Дикая конопля, китай- 
ский джут, америк. джут— все эти названия 
применяются, в зависимости от места, к виду 
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АБП ауісеппае Сбаегіп., семейства маль- 
вовых, русское название к-рого—канатник. 
Канатник представляет собою травянистое 
однолетнее растение, 11/,—3 м высотой, рас- 
пространенное дико, в качестве сорной тра- 
вы, во многих странах тропич., субтропич. 
и умеренного пояса, а у нас— на, С. Кавказе, в 
Закавказьи, Прикаспийской области и Тур- 
кестане. Местами канатник культивируется 
населением. До и во время войны 1914—18 гг. 
для замены импортного джута были произ- 
ведены на С. Кавказе опыты по его культу- 
ре и первичной обработке (вместе с кена- 
фом), давшие удовлетворительн. результаты. 
По данным опытного поля Краснодарского 
института табаководства и опытам агроно- 
ма Стасенко, канатник хорошо произрастает 
на тяжелых илистых и глинистых почвах, 
вблизи рек, озер и т. п., и спустя 3—4 ме- 
сяца после всходов стебли готовы для резки. 
Волокно канатника имеет сероватый цвет 
и шелковистый блеск. По данным того же 
ин-та, оно более жестко и менее прочно, чем 
волокно кенафа, а по своему микроскопич. 
строению близко напоминает его. Элемен- 
тарные волокна канатлика, составляющие 
техническ. волокно, однако короче элемен- 
тарных волокон ке .афа; по Саито, они имеют 
1—2 мм длины и 8—37 и толщины. Стенки 
волокна сильно одревесневшие (Герцог). По 
своей техническэй применимости это волокно 
вполне аналогично кенафу и может служить 
для изготовления важного для юга европ. 
части СССР сноповязального шпагата. 

9) Сунн. Источником этого волокна яв- 
ляется однолетнее растение (Сгофо!ат1а јип- 
сеа), до З м высотой, из семейства бобовых. 
Главный район его культуры находится в 
сев.-зап. Индии, на Яве, Борнео и других 
островах. Из этого растения получается во- 
локпо бледножелтого цвета, прочное, мало 
одревесневшее и хорошо противостоящее 


‘действию воды, почему оно часто употре- 


бляется для рыболовных сетей; ло Визнеру, 
высушенное на воздухе волокно сунн содер- 
жит лишь 5,3% влаги. Применение такое 
же, как и пеньки, т. е. для канатов, бечевы, 
сетей, мешочных тканей и т. д. При более 
тщательной первичпой обработке суян мо- 
жет дать материзл для изготовления и 60- 
лее тонких тканей. 

3. В. п., добываемые из листьев. 1) Си- 
заль, сизальская пенька, кантала, хене- 
кен, пите, икстле и пр. представляют раз- 
личные названия волокна, добываемого из 
листьев различных видов агав (Абауе) из 
сем. Атагііаасеае, происходящих из Цен- 
тральной Америки, но распространенных 
теперь почти во всех тропич. и субтропич. 
странах. Главнейшими производителями опи- 
сываемого волокна являются, согласно Виз- 
неру, следующие три вида: а) Асауе ѕіѕа- 
Јапа Рег., сизаль, культивируется в Мекси- 
ке и на Багамских островах, а также раз- 
водилась в болыпом масштабе немцами в их 
бывшей восточно-африк. колонии (в 1913 г. 
вывоз сизали оттуда составлял 30% стоимо- 
сти всего вывоза из их африканск 1х коло- 
ний); б) Агауе сапіа1а ВохЬ., кантала,— 
возделывается гл. обр. на Яве, Филиппин- 
ских островах и в Ост-Индии; в) Асауе ѓоог- 
сгоу4ез Гет., хенекен,— культивируется в 
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Мексике, на полуострове Юкатан. Кроме пе- 
речисленных важнейших видов, волокна до- 
бывают также из многих других видов это- 
го многочисленного рода, имеющих, однако, 
подчиненное значение. 

Агавы представляют собою многолетние 
растения с мясистыми листьями, достигаю- 
щими 2,5 м длины и содержащими продоль- 
ные сосудистые пучки, сопровождаемые со 
стороны луба и древесины механическими 
элементами, которые и составляют технич. 
волокно. В культуре агавы размножают рас- 
садкою луковичек или же корневых побе- 
гов. Растение требует жаркого и сухого кли- 
мата, но в отношении почвы и воды весь- 
ма невзыскательно, хотя на обработанной 
почве дает лучший рост. Сбор листьев начи- 
нается через 3 года после посадки и произ- 
водится 3—4 раза в год, при чем каждый 
раз срезают более старые листья, накло- 
ненные к почве приблизительно под углом 
в 45°. Вследствие мясистости листьев выход 
чистото волокна составляет лишь 3—4% их 
веса. Техническое волокно агав имеет блед- 
ножелтый цвет и слабый блеск. Длина его 
У сизали достигает 60—125 см, у кантала 
оно несколько длиннее , белее и более гибкое, 
благодаря чему и ценят его выше; хенекен 
по качеству волокна близок к сизали, усту- 
пая ей иногда только вследствие более при- 
митивной первичной обработки. Высущен- 
ное на воздухе волокно удерживает 9—12% 
влаги; в пространстве, насыщенном влаж- 
ностью,—до 30% . Разрывная длина у сизали 
достигает 38,2 км (по Метьюзу). В анатомич. 
отношении волокна агав представляют со- 
бою тяжи механических элементов, сопро- 
вождающих сосудистые пучки, и имеют на 
поперечном срезе полулунную с выемкой, 
овальную и округлую форму. У кантала ме- 
ханич. ткань часто вполне окружает сосу- 
дистый пучок, к-рый разрушается при до- 
бывании волокна, благодаря чему технич. 
волокно у этого вида имеет на поперечном 
срезе центральную полость. Элементарные 
волокна, составляющие техническое волок- 
но, толстостенны и имеют полигональные 
очертания, без межклеточных пространств 
(фиг. 7 вкладн. листа). У пите (Асауе атег!- 
сама) стенки элементарных волокон тоньше, 
и полости соответственно шире. Длина эле- 
ментарных волокон у сизали и хенекена 
2,4—4,4, у кантала—1,5-—2,6 мм (Визнер). 
Проба: флороглюцин с соляной кислотой и 
сернокислый анилин показывают ясное одре- 
веснение волокна у всех видов агавы. При 
микроскопическом исследовании золы воло- 
кна можно обнаружить характерные лож- 
ные кристаллы углекислого кальция (фиг. 8 
вкладного листа), получающиеся из отло- 
жений кристаллов щавелевокислого кальция 
после сжигания (в отличие от манильской 
пеньки, у которой в золе— нерастворимые 
в кислотах кремневые стигматы). Сизаль и 
волокна других агав находят применение 
для канатов и.шпагата, реже—для грубых 
тканей; короткие волокна употребляются 
для производства щеток. Потребление си- 
зали за последние годы быстро растет. 
Мировая продукция сизали (по Р. Герцогу): 
в 1913 году —10 000, в 1923 году—175 000, 
в 1925 году— 231000 жт.. 


2) Маврикийская пенька. Это 
волокно добывается .из растения Копгсгоуа, 
оісапіва Уепф., близкого к агавам, похожего 
на них по внешнему видуи дающего волокно, 
трудно отличимое от волокна агав даже под 
микроскопом. Маврикийская пенька, подоб- 
но сизали, применяется главн. обр. в канат- 
ном производстве, но ценится ниже. Глав- 
нейшим местом продукции являются острова 
Маврикия и Соединения, а также Централь- 
ная Америка; небольшие культуры ее были 
в немецких колониях Африки. 

3) Новозеландский лен (Рһогті- 
ит іепах 1. из семейства лилейных) ни 
по происхождению ни по свойствам волокна 
не имеет ничего общего с обыкновенным. 
льном. Он представляет собою многолетнее 
травянистое растение с мечеобразными, при- 
корневыми листьями 1—2 м длиной, распо- 
ложенными в одной плоскости. Родиной его 
является Н. Зеландия и Австралия (Новый 
Южн. Уэльс), но культивируется он также 
в Ост-Индии, на о-ве Маврикия и в Натале; 
культуры, не имеющие промышленного зна- 
чения, существуют в Америке, Европе (Ир- 
ландия, Франция, Далматия), в СССР (За- 
кавказье) и в восточной Африке. Существует 
несколько культурных разновидностей: На- 
гаке и Тоћәта растут в низменных сырых ме- 
стах, дают самое грубое волокно; Рагіїа- 
пеуһа и Мһагагікі—в горных местностях; 
Тіһоге требует очень хорошей почвы и 
дает очень крепкое волокно; Вафатоа тре- 
бует также хорошей почвы и дает самое тон- 
кое волокно. В культуре размножают ново- 
зеландский лен чаще корневищами, реже— 
семенами. На третий год после посадки 
листья, содержащие до 20% волокон, сре- 
зают и, после предварительной мочки или 
без нее, очищают вручную или машиной 
от мякоти, окружающей волокна. Необра- 
ботанное волокно достигает 1 м длины, же- 
стко и имеет бледножелтый цвет, места- 
ми переходящий в белый. По Геттону, кре- 
пости важнейших разновидностей Тіћһоге, 
Нагаке, Рагіїапежһа и Мһагагікі относят- 
ся между собою, как 48:42:42:34. По 
Лабильярдьеру, абсолютные крепости во- 
локна новозеландского льна, пеньки и льна 
относятся друг к другу, как 60:48:34,4, 
а по Ройлю—как 28,7 : 16,75 : 11,75. В ана- 
томич. отношении волокна представляют со- 
бою или механич. тяжи, сопровождающие 
сосудистыв пучки (подобно сизали, маниль- 
ской пеньке и мн. др. волокнам однодоль- 
ных растений) или изолированные механич. 
пучки; на поперечном срезе первые имеют 
по б. ч. удлиненно-овальную форму и часто 
с одной стороны несут остатки соседнего 
пучка; вторые же— более округлы и меньше. 
На фиг. 9 вкладн. листа это строение видно 
на поперечном срезе. Элементарные клетки, 
составляющие эти тяжи (технич. волокно), 
имеют 8—10 мм длины и 16 и толщины. 
Флороглюцин и сернокислый анилин дают 
отчетливую реакцию на одревеснение. Экс- 
портное волокно новозеландского льна при- 
меняется гл. обр. для изготовления канатов 
и веревок. Туземцы приготовляют из гру- 
бых сортов цыновки и канаты, из более тон- 
ких— ткани; кроме того, оно применяется и 
в бумажном производстве. По Глафи и Бо- 
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1. Рами, х80. 2. Рами, поперечный срез, х200. 3. Луб стебля крапивы, поперечный срез, х 200. 4. Стебель 
кендыря, поперечный срез, х80. 5. Котонизированный кендырь, х 200. 6. Котонизированный кендырь, х 200. 
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вери, если применить особенно тщательную 
обработку и последующее чесание, то можно 
получить волокно, не уступающее по тон- 
кости и мягкости лучшим сортам льна. В 
настоящее время новозеландский лен имеет 
второстепенное значение среди других гру- 
боволокнистых материалов вследствие вы- 
теснения его другими более дешевыми и 
прочными (по отношению к воде) волокнами, 
гл. обр. манильской пенькой, сизалью и др. 
Мировая продукция новозеландского льна, 
по Р. Герцогу: в 1913 г.—28 000, в 1924 г. — 
11 000, в 1925 г.—18 600 т. 

4) Волокно юкки (Райта-ТхИЬ, в тор- 
говле—-Ріёе) добывается из листьев различ- 
ных видов рода Упсса (сем. лилейных), про- 
израстающих главн. обр. в южных широтах 
С. Америки ив Центральной Америке, а те- 
перь разводимых во многих др. теплых стра- 
нах. Получаемое из листьев крепкое волок- 
но используют для канатов, грубых тканей, 
сетей, плетеных изделий и щеток. 

5) Волокно санзевьерий добывается 
из листьев нескольких (ок. 11) видов рода 
Ѕапѕеуіега, семейства, лилейных, родиной ко- 
торых является тропич. Африка, для неко- 
торых видов Индия. В Африке это воло- 
кно туземцы получают путем примитивного 
отделения вручную и употребляют его для 
силков и тетивы для лука, откуда и про- 
изошло англ. название этого волокна Вож- 
ѕігіпе һетр. Технич. волокно по свойствам 
близко к волокну сизали, но несколько ко- 
роче его. Разрывн. длина равняется 38,4 км 
(Метьюз). Анатомически оно представляет 
собою механич. тяжи, сопровождающие со- 
судистые пучки с одревесневшими стенками. 
Это волокно идет главн. обр. для канатного 
производства и иногда появляется на европ. 
и америк. рынках, хотя имеет второстепен- 
ное значение. Смотря по месту происхожде- 
ния оно носит различ. названия. Главней- 
шими производителями являются виды Бап- 
ѕеуіега, сціпепѕіѕ №1114., 5. геу1ап1са Ша. 
и 5. іопеіПога Бітвѕ. Туземцы и колонисты 
добывают волокно с дикорастущих расте- 
ний, хотя теперь распространяется их куль- 
тура, а также машинное отдегение волокон. 

6) Манильская пенька, абака 
(Миза +ехіі1і5$ М№ёе) относится к тому же 
семейству (Мизасеае) и роду (Миза), что и 
съедобный банан, и не имеет ничего общего 
с обыкновенной пенькой. Она представляет 
растение до 7—10 м высотой, с крупными 
эллиптическими листьями, свернутые и су- 
женные влагалища (черешки) к-рых обра- 
зуют цилиндрич. ложный стебель, высотою 
до 3,5 м и толщиною в 18—20 см. Из этого 
ложного стебля и добывается волокно. Ро- 
диной манильской пеньки являются Филип- 
пинские и Молуккские острова, где она ра- 
стет дико. Однако в диком виде она содер- 
жит мало волокон, и они низкого качест- 
ва; поэтому волокна добывают с одомаш- 
ненных видов, культивируемых на назван- 
ных островах, к-рые и являются главными 
производителями манильской пеньки. Расте- 
ние требует плодородной почвы, защищен- 


ного от ветра положения и большой 'влаж-. 


ности; особенно хорошо развивается на ста- 
рых вулканич. почвах; размножают семе- 
нами, а еще лучше—частями корневища с 


побегами. Растение на волокна срезают че- 
рез 3 года после посадки, непосредетвен- 
но перед цветением, так как после него по- 
лучается волокно более низкого качества. 
После завядания срезанных растений листо- 
вые влагалища отделяют от стеблей, раз- 
резалот на полоски, 5—8 см шириной, ко- 
торые затем разбивалот деревянными молот- 
ками, скоблят и промывают. Затем отде- 
ленное волокно вешают для просушки. Ес- 
ли процесс сушки затягивается дольше двух 
дпей или если волокно попадет под росу 
или дождь, То оно становится бурым и те- 
ряет приблизительно 15% своей ценности. 
Каждое растение дает в среднем 0,5 кг чи- 
стого волокна, которое сортируют обычно 
на три категории: а) Вап4а]а— грубое во- 
локно из внешних влагалищ; б) Іљріѕ— 
среднее и в) Тиро7— наиболее тонкое, из 
внутренних влагалищ. После сортировки во- 
локно прессуют в тюки по 110—120 кг, и в 
таком виде оно поступает на рынок. 
Волокно манильской пеньки достигает у 
грубых сортов 2,5 м длины, у тонких 1—9 м 
и имеет светложелтый или буроватый цвет 
и шелковистый блеск. Волокно очень креп- 
ко: разрывная длина его, по Визнеру, 31 км 
(у Метьюза, по данным работ Бидля и Сти- 
венса, разрывная длина показана в 60,9 км). 
Волокна манильской пеньки очень гигро- 
скопичны: высушенные на воздухе они со- 
держат 12,9% влаги, а в воздухе, насыщен- 
ном влагою, могут содержать до 45—56%. 
В анатомическом отношении они предста- 
вляют собою механич. элементы, которыми 
сопровождаются сосудистые пучки со сто- 
роны луба и древесины; встречаются, впро- 
чем, и изолированные механическ. элементы 
без сосудистых пучков. Поперечные срезы 
техпическ. волокон имеют полукруглую или 
круглую форму. Элементарные волоконца, 
составляющие технич. волокно, имеют круг- 
лое сечение и поэтому часто образуют между 
собою треугольные межклеточные простран- 
ства (фиг. 10 вкладн. листа). Мацерирован- 
ные хромовой к-той элементарные волокна 
имеют ок. 2,7 мм длины и ок. 24 и толщины. 
Одревеснение стенок волокон невелико. Ха- 
рактерным микроскопич. признаком маниль- 
ской пеньки являются также т. н. стигматы, 
т.е. цепочки окремневших пластинок, к-рые 
лучше всего обнаружить в золе после сжи- 
гания волокна (фиг.11 вкладного листа). 
Грубые сорта манильской пеньки, главн. 
обр. экспортируемые в Европу, употребля- 
ются для выделки морских канатов, отли- 
чающихся большою легкостью и устойчи- 
востыо по отношению к морской воде. Эти 
же сорта употребляются и для приготовле- 
ния шпагата. Тонкие сорта, одни или вместе 
с шелком или хлопком, служат для приго- 
товления местных тканей. Отслужившие ка- 
наты из манильской пеньки представляют 
хороший исходный материал для бумажно- 
го производства. Вывоз манильской пеньки с 
Филиппинских о-вов составлял, по Метьюзу: 


ывоз Вывоз 
Годы | Вт Годы | | вт 
1913 119 821 1916 137 326 
1914 116 396 1917 169 436 
142 010 


1915 - 
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Кроме описанной манильской пеньки, 
другие виды рода, в том числе и съедобный 
банан (Миза рагадіѕіаса), являются также 
растениями, дающими В. п., однако выход 
волокна меньше и худшего качества (см. Ба- 
нановое волокно). Мировая продукция ма- 
нильской пеньки составляла, по Р. Герцогу: 


| 1913 


. | 170 500 | 186 000 | 160 000 


| Годы 


Продукция в т 


7) Пиассава. Под этим названием на 
мировой рынок поступает грубоволокнистый 
материал, окружающий стволы многих ви- 
дов пальм в виде спутанной волокнистой 
массы и состоящий из жилок (сосудистых 
пучков) отмерших листьев и их влагалищ. 
Различают бразильскую пиассаву, получа- 
емую главным образом с видов Аіа1еа 
їопега (под’ названиями Ваһіа-Ріаѕѕоуе, 
Рагасгаѕ и І еоро!аіпіа Ріас̧ара, Рага-Р1аз- 
воуе), африканскую пиассаву, получаемую 
главным образом с видов Рісіуоѕрегта ПЪ- 
гоѕит (под названиями Мадараѕкагріаѕѕауе, 
Карһіа ушНега, африкан. ріаѕѕауа или бавѕ- 
ге), и индийскую пиассаву (называемую 
также Ваѕѕіпе), получаемую с видов Вогаз- 
545 ПНафе|Нотт1: и Атгепоа вассһагіѓега. 
Африканская пиассава ценится ниже осталь- 
ных. Пиассава представляет грубое, жест- 
кое, одревесневшее волокно, большей ча- 
стью темного цвета (от желтого до темноко- 
ричневого), длиною в 60—200 см. В анато- 
мическом отношении пиассава представля- 
ет большей частью комплексы сосудистых 
пучков, окруженных мощной механической 
тканью. Употребляется главным образом 
в щеточном производстве, а также для гру- 
бых канатов, цыновок и в качестве наби- 
вочного материала. 

8) Панамская солома. Для добы- 
вания этого волокна (неверно называемого 
соломой) служат молодые, неразвернувшие- 
ся листья пальмовидного растения СагШ- 
доуіса раітаћа Бџіх. еі Рау., сем. Сусјап- 
фасеае, дико произрастающего в тропиках 
Центр. и Юж. Америки и служащего для 
приготовления шляп. Волокно получается 
путем выварки молодых листьев в воде с 
добавлением лимонного сока, последующего 
промывания в холодной воде и сушки в те- 
ни. Для предохранения от плесени волокна 
и готовые шляпы, кроме того, окуриваются 
серой. Шляпы приготовляются ручным спо- 
собом. Для приготовления одной шляпы тре- 
буется от 6 дней до нескольких недель, в 
зависимости от чего и цена шляпы колеблет- 
ся от ® до 100 р.; самые лучшие шляпы вы- 
делываются в Монтекристо (Экуадор). 

9) Волокно ананаса добывается из 
листьев ананаса (Апапаз за уиз Ѕсһи1+., из 
сем. ВготеПасеае), культивируемого всюду 
под тропиками в многочисленных разновид- 
ностях ради известных плодов. Если расте- 
ние культивируют для плодов, то оно дает 
короткое, серое, жесткое волокно; если— на 
волокно (в затененных, влажных местах, 
где плоды не развиваются), то дает белое, 
длинное (до 1 м), тонкое, способное к пря- 


дению волокно. Т.о., в зависимости от сор- 
та, ананас может давать волокно для гру- 
бых изделий, как веревки, цыновки и т. п., 
или же для тонких тканей (Апапаѕђаћіѕі)— 
платков, рубашек, кружев и т. д. Микроско- 
пически это волокно характеризуется свои- 
ми тончайшими элементарными волоконц8- 
ми, имеющими 3—9 мм длины и 4—8 и тол- 
щины, с весьма узким каналом. В Европе 
этот волокнистый материал мало известен, 
но в Юж. Америке, Китае и на Филиппин- 
ских о-вах употребляется с давних времен. 

10) Эспарто, альфа, — см. Альфа. 
Мировая продукция эспарто, по Герцогу, 
составляла: в 1913 г.—190 000, в 1993 г.— 
200 000, в 1925 г.——240 000 т. 

11) Лесная шерсть, сосновая 
шерсть. Әтим названием обозначают во- 
локнистый материал, добываемый из хвои, 
главн. образ. сосны, путем варки хвои под 
давлением, обессмоливания и механического 
отделения волокна при помощи машин. Ма- 
териал представляет собою смесь склерен- 
химных волокон и элементов сосудистых 
пучков. Он употребляется в смешении с 
хлопком и шерстью для тканей; в Тюрин- 
гии, Швеции и Голландии лесная шерсть 
применяется также как набивочный мате- 
риал и в бумажном производстве. 

4. В. п., добываемые из плодов. Коир 
(Соіг). Под этим названием на мировой ры- 
нок ‚поступает в большом количестве воло- 
кно,.добываемое из плодов кокосовой паль- , 
мы (Сосоѕ пасНега 1,.), распространенной в 
тропиках всюду по морским берегам и име- 
ющей около двух десятков разновидностей, 
из которых наилучшее волокно дают Сосоѕ 
посіѓега уаг. гиа, уаг. сириіїогтіѕ и уаг. 
ЗЪарроза. Волокно добывается из мощно- 
го волокнистого слоя плода после удале- 
ния из него съедобного маслянистого ядра 
(копры); 1 000 плодов дают 45—60 кг длин- 
ных волокон и 7,5—12,5 кг коротких. Ма- 
шинный способ отделения волокон имеет то 
преимущество перед ручным, что облегчает 
сортировку волокна на грубое (Маагаѕ Юге) 
и тонкое (Вгіѕ1е ірге). При мочке в соленой 
воде получается более темная окраска воло- 
кна, но крепость его от этого не страдает. 
Коир имеет 13—33 ем длины при толщине 
в 50—300 и. Оно очень крепко и устойчиво 
по отношению к воде. Разрывная длина, по 
Гартигу, 17,8 км. В анатомическом отноше- 
нии оно представляет собой механический 
тяж, в центре к-рого помещается сосудистый 
пучок. Вследстьие частичного разрушения 
пучка в волокне образуется полость (канал), 
чем и обусловливается легкость волокна и 
его способность плавать на поверхности 
воды. Элементарные клетки, составляющие 
техническое волокно, имеют 0,4—1 мм дли- 
ны и 15—18 и толщины. При микроскопич. 
исследовании золы коира обнаруживаются 
кремневые тельца — стигматы, наподобие 
стигмат в золе манильской пеньки. Стенки 
волокна—одревесневшие. Коир применяется 
г. о. для изготовления корабельных канатов 
(не тонут в воде), а также для цыновок, ков- 
ров, бечевы, щеток и т. д. На коир имеется 
большой спрос, и вывоз его значителен. Еже- 
годная продукция коира в Индии и на о-ве 
Цейлоне выражается в 65 000 т (Р. Герцог). 
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7. Техническое волокно сизали, поперечный срез, х400. 8. Ложный кристалл из золы сизали, х400. 9. Но- 
возелаидский лен, поперечный срез части листа [окраш. препарат], х80. 10. Техническое волокно манильской 
пеньки, поперечный срез, х 400. 11. Стигматы манильской пеньки, х 400. 12. Мериносовая шерсть, х 200. 
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В. О. Него, В. 5, Т. П-Напѓ- чпа НагИазега, В., 
1927; а1аТеу Н., Воһѕіоїѓе дег Техіііпаоцѕігіе, 
2 А0., Ірт., 1994; Ѕсеһі11іпе Е., ріе Разег- 
вое а. Р апғепгеіспеѕ, І,р., 1924; Тһіе1е В., 
ріе місһіісѕіеп ҒаѕегрПапғеп, Гр7., 1918; Вова С., 
Мепе тесһапіѕспе Тесһпоіооіе, Еге апғопеѕрапа— 
ТехиЦазегкипае, Вегііп, 19%0; р іе1із 1., Егѕаѓ- 
50е ацѕ а. РПапғяепгеісһ, Ѕішіќсагі, 1918; Нег- 
106 А., Оіе Опќегѕсһеіаџпє а. Е1асһѕ- и. Напїѓазеги, 
Вегііп, 1926; Негхое А., Мікгорһоіовтарріѕсһег 
АНлѕ а. +есһпіѕс үісһісеп Ғаѕегѕіоѓѓе, Міпсћһеп, 
1908; Нӧһпеї1 Е., Оје Мікгозкоріе а. їесһпіѕсһ 
уегуепаееп Еаѕегѕіоѓѓе, % Аи асе. Міеп, 1905; Т оЪ- 
1ег б. опа Е., Апіеіїопе 2. шікгоѕкоріѕсћеп Оп- 
їегѕпсһипо уоп - "РПаптепѓавегп, Вегііп, 1919; Н а- 
паизек Т., Гергрась дег +есһпіѕзспеп МікгоѕКо- 
ріе, Зіџіёсаті, 190. А. Бояркин. 


ТИ. В. п. животного происхождения. 


К этому классу В. п. относятся два вида: 
шерсть и шелк. 

Шерсть. Шерсть представляет собой во- 
локнистый материал, происходящий от во- 
лосяного покрова тела млекопитающих жи- 
вотных, и состоит из отдельных волос, назы- 
ваемых также шерстяными волокнами. Шер- 
стяное волокно по своему происхождению 
является специальным роговидным образо- 
ванием кожи. В образовании волоса участ- 
вуют разнообразные слои кожи: из одних 
слоев развивается самый волос, тогда как 
из других—волосяной сосочек и сальные 
железы. Волосяной сосочек служит провод- 
ником питательных веществ от организма к 
нижней части волоса, а сальные железы вы- 
деляют жироподобные вещества, образую- 
щие в результате взаимодействия © выде- 
лениями потовых желез жиропот шерсти. 
Значение жиропота для шерсти обусловлено 
двумя моментами: во-первых, он предохра- 
няет шерстяное волокно от смачивания его 
водой и от воздействия различных внеш- 
них агентов во время произрастания воло- 
са; во-вторых, он способствует образованию 
хороших сочетаний волокон между собою в 
волосяном покрове, что предохраняет шерсть 
на животном от механического засорения. 

Строение волоса, см. Волос. 

Основные типы шерсти. По роду 
животных, доставляющих шерсть, различа- 
ются главн. образом следующие категории: 
овечья, верблюжья, козья и шерсть лам. 
Второстепенное значение для прядильных 
целей имеют: коровья и кроличья шерсть, 
а также лошадиный волос. 

І. Овечья шерсть. Из всех перечис- 
ленных категорий преобладающее значение 
в количественном и качественном отношени- 
ях имеет овечья шерсть. В нашей шерсто- 
прядильной промышленности количество пе- 
рерабатываемой овечьей шерсти составляет 
80—90% всего шерстяного сырья; в отдель- 
ных странах Западлой` Европы и Америки 
значение овечьей шерсти в качестве пря- 
дильного материала выражается еще ббль- 
шими числами. 

По технологическим признакам различа- 


ются следующие три основных типа шерсти: ' 


тонкая, грубая и полугрубая шерсть. Тон- 


локнам (пуховые волокна), при чем попе- 
речное сечение их не превышает 40—45 џи. 
К этой категории относится вся мериносо- 
вая шерсть, высшие сорта нашей цигейской, 
часть английской шерсти, а также высшие 
сорта шерсти с нечистопородных мериносо- 
вых овец. Грубой шерстью называются сор- 
та, представляющие по своему составу смесь 
неоднородных волокон, из которых одни при- 
надлежат к типу волокон ости, а другие 
имеют все характерные признаки пуха. Бла- 
годаря большим внешним различиям между 
остевыми и пуховыми волокнами неодно- 
родность грубой шерсти легко обнаружи- 
вается невооруженным глазом и наощупь. 
По тонине волокна здесь имеются большие 
различия между пуховыми и остевыми во- 
локнами: тогда как сечение пухового во- 
локна редко превышает 35—40 џи, ость до- 
стигает 120 џи и более. Амплитуда колеба- 
ний тонины пухового волокна шерсти зна- 
чительно меньше, нежели ости. Представи- 
телями грубой шерсти являются, за еди- 
ничными исключениями, все виды шерсти, 
доставляемые породами овец СССР и смеж- 
ных восточных стран. Сюда принадлежит 
ордовая шерсть, получаемая от различ- 
ных типов курдючной породы; русекая 
шерсть, доставляемая волошской и простой 
длиннохвостой овцой: маличевая и мн. 
др. Полугрубой шерстью принято называть 
такую шерсть, которая по внешнему виду 
является более или менее однородной, но 
состоит из волокон, не относящихся в це- 
лом к типу пуха или ости; при ближайшем 
исследовании оказывается, что она состоит 
из смеси волокон, имеющих в большинстве 
промежуточные признаки между типичны- 
ми остью и пухом. В соответствии с этим по- 
лугрубая шерсть занимает по тонине неко- 
торое промежуточное положение. Представи- 
телями этой категории шерсти являются: 
средние сорта нашей цигейской шер- 
сти, лучшие сорта тушинской, шерсть 
различных ступеней нечистопородных ме- 
риносовых овец с руном промежуточно- 
го характера между мериносовым и грубо- 
шерстным. Сюда же относится распростра- 
ненная на нашем рынке хорасанская 
шерсть персидского происхождения. Из 
иностранных видов шерсти к данной кате- 
гории д.б. отнесена основная масса крос с- 
бредной шерсти и многие виды шер- 
сти, получаемой от английских пород овец. 

Мериносовая шерсть, называемая 
также тонкой, испанской, или шлен- 
ской, по своим достоинствам занимает пер- 
вое место среди видов овечьей шерсти. Ми- 
ровое количество ежегодно собираемой ме- 
риносовой шерсти составляло до 1914 года, 
по приблизительным подсчетам, около 30% 
всего мирового производства шерети. По 
отношению же к мировому количеству шер- 
сти фабрично-прядильного назначения ме- 
риносовая шерсть составляла около 50%. 
Однако за последние 50 лет количество мери- 
носовой шерсти, собираемой во всем мире, 
имеет тенденцию к сокращению вследствие 
частич. замены ее кроссбредной. Районами 
мирового значения по сбору мериносовой 
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шерсти являются: Австралия, южная Аф- 
рика, С. Ш. А., Южная Америка, Европа. 
В СССР районы сбора мериносовой шерсти 
расположены главным образом на С. Кав- 
казе, в Сибири и отчасти на юге Украины. 

Волокна мериносовой шерсти, как прави- 
ло, не обнаруживают никаких следов серд- 
цевины и являются типичным пухом (фиг. 12 
вкладн. листа). Чешуйчатый слой имеет ти- 
пичное кольцевидное строение с черепице- 
образным расположением чешуек. Количе- 
ство чешуек или, вернее, выступающих их 
краев на единицу длины волокна варьи- 
рует в широких пределах (табл. 4). 


Табл. 4. Число чешуек на і мм длины 
в мериносовом волокне, 


о Райзеру По Баркеру | 
очень ав- буэ- 
тонкая| силез-| стра- | нос- кап- колони- 
венгер-| ская лий- | айрес- ская альная 
ская | ская | ская 
114 о | в 85 | 71,4 200 


Отдельные шерстяные волокна мериносо- 
вой шерсти образуют на овце шерстяной 
покров, состригаемый в форме сплошной шер- 
стяной массы, именуемой руном, в котором 
волокна прочно удерживаются друг около 
друга. Соединенные с подобными же пуч- 
ками посредством одиночных волокон, пуч- 
ки шерсти, из к-рых слагается мериносовое 
руно, называются штапелями. Штапель 
мериносового руна является гл. обр. тем 
элементом, по которому производится пра- 
ктическое, непосредственное исследование 
различных физических свойств мериносовой 
шерсти при ее сортировке и оценке, до 
технологической обработки шерсти. 

Волокно мериносовой шерсти изогнуто и 
образует значительное количество извитков, 
лежащих в одной плоскости. По сравнению 
с остальными видами шерсти мериносовая 
шерсть обладает более закономерной изви- 
тостью и большим количеством извитков на, 
единицу длипы. Закономерность мериносо- 
вой извитости заключается в том, что на 
протяжении одного волокна и в пределах 
штапеля извитки являются более или менее 
одинаковыми как по своей форме, так и по 
числу на единицу длины. Количество извит- 
ков на 1 ем длины колеблется в мериносо- 
вой шерети от 4—5 до 12 и более. Исследова- 
ние извитости должно производиться не по 
отдельным шерстяным волокнам, а по сово- 
купности последних, и лучше всего—в их 
естественном положении. Закономерная из- 
витость шерсти обусловливает лучшее и наи- 
более плотное расположение шерстяных во- 
локон друг около друга, что способствует 
образованию хорошо построенных штапе- 
лей, необходимых для сохранения ценных 
свойств шерсти. Извитость обусловливает 
в известной степени упругость шерстяного 
волокна, так как оно восстанавливает свою 
форму при распрямлении. Некоторые фор- 
мы извитости, как, например, «нитка», сви- 
детельствуют о невысоких физических каче- 
ствах шерсти. Извитость хорошо характе- 
ризует тонину шерсти и является призна- 
‚ком для измерения тонины (см. табл. 5 и 6). 


Табл. 5. — Связь между тониной и 
извитостью мериносовой шерсти. 


Наиболее 
Число | 982010 вотре- 
Наименование иЗВвитКоВв 
средние раз- 
Ң классов на 1 см меры попе 
| длины р. 


сечений 
волокна в и 


85Е (супер супер электа)| 12 и более | 12,5 —16,5 : 
ЗЕ (супер электа) . 11—12 16,5 —17,75 
Е (электа) ...... 9—11 17,75—20,3 
Р, (прима первая) 8—9 20,3 —23,0 
Р, (прима вторая)... 7—8 23,0 —25,4 
$ (секунда). ..... 6—7 25,4 —28,0 
Т (терция) ...:.. 5—6 ‘28,0 —33,0 
О (кварта)...... 4— 5 33,0 —40,6 


Табл. 6. Классы тонины мериносовой 


шерсти. 
По бредфордской По германской 
классификации классификации 
средние средние 
размеры размеры 
попе- попе- 
классы речных классы речных 
сечений сечений 
вы ви 
90-е качество. . 11,2—14,4 | ААААА | Тоньше 18 
80-е » о. 1.1 14, 4—17,8 АААА | 18,0—20,0 
70-е » 17,8—20,8 ААА | 20,0—22,0 
64-е » . 20,8 АА | 22,0—24,0 
60-е » . 25,0 А | 24,0—26,0 
58-е » АА 26,3 В 26,0—30,0 
56-е » ... 27,7 
50-е » ... 33,3 ) 


Длина мериносовой шерсти колеблет- 
ся в широких пределах, в зависимости от 
системы овцеводства и от индивидуальных 
особенностей. В пределах штапеля, как 
правило, она более или менее одинакова. 
К типу коротких мериносовых шерстей от- 
носятся шерсти со средней длиной от 2 
до 4—6 см. Эта шерсть обычно входит в 
класс суконной шерсти. Остальная, бо- 
лее длинная шерсть составляет ассортимент 
камвольной шерсти. Длина мериносовой 
шерсти нормального годичного роста редко 
превышает в среднем 12 см. Цвет мери- 
носовой шерсти всегда бывает белым; исклю- 
чением из этого являются единичные слу- 
чаи появления мериносовых овец с темно- 
коричневой и черной шерстью в стаде белых 
мериносов. Черная мериносовая шерсть ино- 
гда называется среди шерстоведов «самород- 
ком». Прядильная способность 
мериносовой шерсти выражается предель- 
ным и технически рациональным номером 
камвольной пряжи, который получается из 
данного класса (табл. 7). 


Табл. 17. Предельные номера пряжи 
из мериносовой шерсти, 
’ Номер Номер ^ 
Бредфордекое | камволь- || Бредфордское | камволь- 
качество ной качество ной 
пряжи пряжи 
90-е ..... 150 60-е..... 48/50 
80-е ....?. 100 58-е..... 50 
70-е ..... 80 56-е..... 48 
64-е ..... 56 50-е..... 44/46 


+ 


В соответствии с условностью бредфорд- 
ской классификации приведенные цифры не 
являются исчерпывающим выражением пря- 
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димости шерсти. Однако до настоящего вре- 
мени еще не установлены более точные при- 
емы измерения этого свойства шерети. 
Количество чистой мериносовой шерсти 
после мойки, называемое выходом шер- 
сти после мойки, подвержено большим ко- 
. Лебаниям. Под чистой шерстью в этих слу- 
чаях подразумевается шерсть, получаемая в 
результате фабричного промывания шерсти 
в горячих растворах мыла, при чем в шерсти 
остается, в зависимости от характера про- 
изводетва, от 1 до 2% жировых примесей. 
Мериносовая шерсть, доставляемая овцевод- 
ством СССР, имеет выход после горячей мой- 
ки от 25 до 38%, в зависимости от типа 
и географического происхождения шерсти. 
Некоторые ориентировочные данные о раз- 
нице в выходах между суконной и кам- 
вольной мериносовой шерстью дает табл. 8. 


Табл. 8. Выходы мериносовой шерсти суконного 
и камвольного типа после горячей мойки. 
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Ьгеед— помесь) получается с овец, предста- 
вляющих собою продукты скрещивания ме- 
риносовой с английской породой овец. 
Наибольшим распространением пользуется 
скрещивание мериносовых маток с барана- 
ми английских пород, имеющих длинную 
люстровую шерсть, и в числе этих послед- 
них—главн. образом с линкольнской и лей- 
стерской породами. Наилучшая по своим 
достоинствам кросебредная шерсть доста- 
вляется из Австралии и Новой Зеландии; в 
последней кроссбредное овцеводство полу- 
чило самое широкое распространение, и от- 
туда доставляется наибольшее количество 
кроссбредной шерсти. За этими странами 
следуют: С. Ш. А. и Аргентина (кроссбред- 
ные овцы составляют до 75% всего овце- 
водетва). В Западной Европе и в СССР нет 
производства кроссбредной шерсти. Кросс- 
бредная шереть представля- 
ет собою типическую полу- 
грубую шерсть. Существует 


1 


Происхождение и виды австралийской шерсти 


Западная Виктория: шерсть 64-го качества, высш. сорт 
Восточная Виктория: шерсть 64-го кач., высш. сорт. 


» » » обыннов. . 
Кунноленд: шерсть 64/70-го кач., высш. сорт...... 
> » » средн. ........ 


| » обыкиов........ 
! Новый 1ожный Уэльс: * шерсть 64-го кач., высш. сорт . 
» » » » > »  обыкнов. 


Сукон- Кам- большое количество разновид- 
шерсть ная | ностей кроссбредной шерсти, 
шереть| различающихся между собою 

в % по строению и свойствам. По 
бредфордской классификации, 

54,5 | 55,5 | для кроссбредной шерсти уста- 
50,5 | 51,5 | новлена оценка: для грубой — 
235 | 25 | 36 и 34 качества, для сред- 
455 | 475 | ней—40—46, а для тонкой — 
41,5 | 45,5 | 58—60. Кроссбредная шерсть в 
тв | 42 | целом характеризуется белым 


цветом и хорошим шелкови- 


Нормальное содержание влаги для 
мериносовой шерсти установлено в разных 
странах от 16 до 18,5%, в зависимости от 
климатич. и технико-экономич. условий ка- 
ждой страны. В СССР принята герм. норма, 
составляющая для мытой мериносовой шер- 
сти 17 % от веса абсолютно сухой шерсти. 

Английская шерсть. Под общим 


названием англ. шерсти разумеется шерсть, . 


получаемая с овец разнообразных англ. по- 
род, т. е. овец, первоначально выведенных 
в Англии и впоследствии распространив- 
шихея в различных странах 
мира. Существуют четыре ос- 


стым блеском (люстром). Длина 
волокна подвержена сильным колебаниям 
и может достигать 36—37 см. 
Корридельская шерсть представ- 
ляет собою разновидность тонкой кросебред- 
ной новозеландской шерсти. Получается с 
корридельских овец, представлявших собою 
первоначально продукт скрещивания мери- 
носовых маток с линкольнскими барана- 
ми, переродившихся на Новой Зеландии 
в самостоятельную породу. Корридельская 
шерсть характеризуется наивысшей урав- 
ненностью в руне и отличается высокими 


Табл. 9.—Характеристика английской шерсти. 


новные группы англ. шерсти: е 5 4 ибо | 5 58% 2 
© 

1) горная шерсть, 2) люстро- ВЫ Е 5 ВАЗЕ Саня 8 Б 
вая, 3) полулюстровая и 4) да- Бы | 58 Зоны | 2818 до 

Типы англий- Е Ҷ ЕҢ ао доча е 
унская. Первые две группы іе а НН КЕБ Еа 
длинношерстны, даунская ко- | ской шерсти &5 | Е5 сакар | РЕЯ Ем 
роткошерстна, а полулюетро- ЕВ М 885 ВЕРЕ Я е эн НЕЕ: 

А Ф о о 
вая занимает между ними се- Ва Ва | 09853 | ЕВЕ ова 
редину. Горная и некоторые — - 
виды люстровой шерсти (фиг.13 | Горная. . . . |36—538,0 —28,01 28—40-го | 9—20 Ковровые изде- 
вкладн. листа) принадлежат к качества лия; грубая кам- 
категории грубой шерсти; ос- я рка 
новная масса люстровой и по- Люстровая . . |34—4619,6 —30,0) 32—40-го ‚ 4—9 | Люстровые пла- 
лулюстровой шерсти является качества тяные ткани; лет- 
полугрубой шерстью; даунс- ние костюмны 
кая шереть относится преиму- | полулюстро- 
щественно к категории тонкой вая..... 35—3718,25—16,5| 36 —46-го 5—8 Шерстяное пике; 
шерсти. Основные технологи- качества Отан 
ческие моменты, характеризу- ‹ лаунская . . 28—396,25—10,1| 46—56-го | около 6 | Наилучший мате- 
ющие перечисленные типы ан- качества риал для трико- 
глийской шерсти, представле- тажа, фланель; в 
ны схематически в табл. 9. венной пер 
К росебредная шерсть ! стью—для пике 


(от английского слова сгозз- | 


Т. Э. т. ТҮ. 
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технологическ. качествами, благодаря чему 
начинает приобретать широкую известность. 
Она широко применяется в тонких сортах 
на средние и тонкие камвольные ткани, до 
типа ботани включительно, а также на тон- 
кий трикотаж. Более грубые сорта употре- 
бляются на выделку более грубых камволь- 
ных, платяных тканей и костюмных това- 
ров, до люстровых тканей включительно. 
Южноамериканская кросебредная шерсть во 
многих партиях значительно уступает но- 
возеландской и австралийской по эластич- 
ности и мягкости. Вследствие этого южно- 
американская кросебредная шерсть находит 
преобладающее применение в смесках с 
другими кроссбредными и чисто англ. ви- 
дами шерсти для выработки более дешевых 
камвольных товаров. 

Полугрубая шереть в СССР. Кро- 
ме кроссбредной шерсти, ввозимой к нам 
из-за границы, наша промышленность пе- 
рерабатывает следующие главнейшие виды 
полугрубой шерети: цигейскую, метисную 
и хорасанскую. 

Цигейская (цигайская) шерсть 
получается с овец цигейской породы, разво- 
димых преимущественно в Бессарабии и, в 
меньшем количестве, на побережьи Черно- 
го моря. Цигейская шереть является одной 
из самых тонких и ценных разновидностей 
полугрубой шерети, приближающихся по 
общему характеру к тонкой кросебредной 
шерсти. Шерсть имеет белый цвет и сильную 
извитость, напоминающую мериносовую 
шерсть. По своему назначению цигейская 
шерсть является материалом главн. обр. для 
производства тонких сукон. Количество ци- 
гейск. шерсти, собираемой в пределах СССР, 
весьма незначительно, т. к. численность ци- 
гейских овец не превышает у нас двухсот 
тысяч голов. Разновидности цигейской шер- 
сти нечистопородного происхождения, от- 
личающиеся от обычной цигейской шерсти 
уклонениями в сторону других пород, назы- 
ваются переродами. По технологич. и 
торговым признакам, согласно проекту об- 
щесоюзного стандарта, существующая в тор- 
говле цигейская шерсть подразделяется на 
следующие сорта по тонине и прядильной 
‚способности: перерод в мериносовую; 1-й 
сорт; 2-й сорт; 3-Й сорт; перерод в грубую. 
Выход на мойку составляет 30—55 %. 
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Метисная шереть получается с овец, 
представляющих собою продукт скрещива- 
ния маток грубошерстных пород с барана- 
ми мериносовой породы. В настоящее время 
производетво метисной шерсти приобретает 
у нас очень широкие размеры вследствие 
проводимой в государственном масштабе ме- 
тизации овец. Наиболее распространенным 
видом этой метизации является скрещива- 
ние мериносовых баранов с матками волош- 
ской, курдючной и горных кавказских по- 
род. Нрактическая фабрично-торговая оцен- 
ка метисной шерсти является задачей бли- 
жайшего будущего, по мере поступления 
этой шерсти на рынок. Цигейской шерстью 
до 1914 г. у нае называли метисную шерсть 
от скрещивания грубошерстных пород овец 
с мериносами или цигейскими овцами. 

Хорасанская шерсть получается 
с неизвестной породы овец, разводимой в 
Персии, откуда эта шереть (гл. обр. белая) 
и поступает к нам. Хорасанская шерсть, по- 
ступающая на наш рынок, по б. ч. относится 
к типу полугрубой шерсти, но при этом она 
лишь в высших сортах является более или 
менее однородной. Хорасанская шерсть име- 
ет преимущественное применение в тонкосу- 
конном и полукамвольном производствах. 

Грубая шерсть в СССР. Сюда от- 
носится до 25 видов овечьей шерсти, из ко- 
торых главнейшими для текстильной про- 
мышленности являются следующие: 1) ордо- 
вая, 2) туркменская, 3) иомудекая, 4) курд- 
ская, 5) бухарская, 6) русская, 7) мали- 
чевая, 8) тушинская, 9) донма, 10) лезгин- 
ская, 11) карачаевская, 12) горская, 13) ка- 
рабахская, 14) хотанская, 15) кучарская, 
16) монгольская, 17) афганская. Первые 13 
перечисленных видов грубой шерсти явля- 
ются шерстью исключительно или преиму- 
щественно русского происхождения и по- 


лучаются с пород овец, разводимых в пре- 


делах СССР, а также отчасти в пограничных 


е СССР странах. Остальные виды поступают 


в СССР через восточные границы из других 
стран. Ордовая шерсть по количеству за- 
нимает первое место среди всех видов гру- 
бой шерсти; она поступает преимуществен- 
но из районов Узбекистана, Казакстана, 
Киргизии, Северного Кавказа и других и 
характеризуется данными, приведенными в 
табл. 10 (фиг. 14, 15 и 16 вкладного листа). 


Табл. 10.—Х арактеристика ордовой шерсти. 
(По материалам общесоюзного стандарта шерсти.) 


Процент волонон по нлассам Длина в мм Среднее 
Нины 
= 10 содержа- | Выход после 
8 пуха ости | ние ости 
Е Е 5% | и пуха | горячей мойки 
Е е м 
Стандартные Е при тонине волокна Е Е: 5 а ув по для шерсти, 
сорта Е а 25° | Е весу 
= || з В 21 |а| 8. мытой холод- 
Г з. 4 я | 
аа ен ТЕ ТЕЧЕ 
то Е Ба Ф| ® ФЕ о а а: а = | ным способом 
ЕЕ 
о 5а! ә а = 2 96| = = ван А а 5 
1 сорт ..... 31 63 37 18 54 26 2 31 255 88 51 68 32 Минимум —78 
2»... .. 37 55 45 11 42 39 8 35 252 89 49 15 57 43 Максимум— 82 
$ оне 46 48 52 З 25 51 21 36 256 90 48 49 51 Среднее —80 | 
4» ..... 59 | 41| 59 1| 15| 46| зв | 38 | 248 | 91 | 50 45 | 55 редне 
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13. Английское люстровая [линкольнская] шерсть, х 200. 14. Ордовая шерсть, пух, х200. 


15. Ордовая шерсть, 


ость и переходный волос, х200. 16. Ордовая шерсть, „мертвый волос“, х200. 17. Верблюжья шерсть, 


пух, х200. 18. Верблюжья шерсть, ость, х 200. 
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П. Верблюжья шерсть получает- 
ся с различных пород двугорбых верблю- 
‘дов. В СССР главным районом разведения 
верблюдов является Казакстан, где насчи- 
тывается 70% всего количества верблюдов 
в СССР. Количество верблюжьей шерсти, 
поступающей в распоряжение промышлен- 
ности, составляло до 1914 года 10% всего 
шерстяного сырья. Верблюжья шерсть в 
основных своих свойствах и строении очень 
близко стоит к овечьей шерсти (фиг. 17 и 18 
вкладного листа), но относится к разряду 
грубой шерсти, за исключением одного сор- 
та, называемого тайлаком, к-рый харак- 
теризуется высокой тониною и мягкостью и 
получается с молодых верблюдов, не быв- 
ших в работе. Грива представляет со- 
бою самый грубый сорт верблюжьей шерсти, 
образующей волосяной покров преимуще- 
ственно по нижней линии шеи, а также от- 
части на верхних частях передних ног. 
Грива характеризуется большой длиной ос- 
тевых волокон и их прочностью на раз- 
рыв (табл. 11). 


странам. Все рассматриваемые виды шерсти 
относятся к типу грубой шерсти и обладают 
многими характерными признаками, сбли- 
жающими их с верблюжьей шерстью. На- 
званные виды шерсти из группы Апеветша, 
не встречаются на нашем шеретяном рынке, 
а вообще имеют крайне ограниченное зна- 
чение в общемировом шеретяном хозяйстве. 

ГУ. Козья шерсть получается сраз- 
нообразных пород домашних коз; преиму- 
щественно шерстного направления. Наи- 
лучшими видами козьей шерсти являются 
шерсть ангорской козы, называемая также 
могером (см. Ангорская шерсть), и шерсть 
кашмирской козы. Кашмирская шерсть по- 
лучается с коз кашмирской породы, проис- 
ходящих из Тибета, но впоследствии рас- 
пространившихся и за его пределами. Каш- 


‘мирская шерсть относится к типичной гру- 


бой шерсти и состоит из пуха и ости. Нух 
калимирской шерсти принадлежит к разря- 
ду самых тонких шерстяных волокон, по- 
перечник которых 20—15 и и меньше, пре- 
восходя тонкие сорта, мериносовой шерсти. 


Табл. 41.—Харантеристика верблюжьей шерсти. 
{По материалам общесоюзного стандарта шерсти.) 


Процент волокон по классам Длина в мм | 
А тонины ] Среднее содер- 
а пуха ости | а ‚ | жание ости и 
5 
Стандартные Е 5 Ы пуха в % 
| при тонине волокна я 9 
со Р | — --- Ре А по весу 
рта 6 я 983 Е В 
ч а. Е а. Е = > |= я |= 
4 а а я Е Б | 
д о > > > о | Бо а я Г ая Еа 
н Ба ТТТ Та Е аврав з 
А Фе = Я Ф = | пуха | ости 
о | 29| 15| < [8 |86) 51 51| 81| = ЗИ 
1 сорт (тайлак) . . . 18 91 9 1100] —– | – | — — — — — 95 5 ° 
2». 28 84 16 17 55 24 - 4 36 154 70 38 15 72 28 
Зз ьа 26 67 33 16 40 38 6 50 118 77 39 69 31 
Грива ........ 54 53 37 З 87 48 12 29 376 | 111 57 22 78 | 


Тайлак находит применение как в тон- 
косуконном, так и камвольном производ- 
стве и пользуется большим спросом для 
трикотажа. Средние и грубые сорта вер- 
блюжьей шерсти поступают в грубосукон- 
ное производство, а также являются очень 
‚ценным материалом для изготовления сал- 
феток, употребляемых в производстве расти- 
тельных масел. Грива, высоко расценивается 
и идет главным образом для изготовления 
приводных ремней. 

. 1. Шерсть гуанако (Апервета Ваз- 
пасо), вигони или викуньи (Ацсһепіа У1- 
соспа), ламы (Ахосћһепіа 1ата) и альпа- 
ка (АосВеша расоѕ) доставляется четырь- 
мя видами одного и того же рода жи- 
вотных, принадлежащего к семейству вер- 
блюдов (СашеЙаае), но отличающегося от 
верблюдов меньшим ростом и некоторыми 
особенностями с троения тела. Первые два 
вида—гуанако и’вигонь—-являютея до на- 
стоящего времени дикими животными, оби- 
тающими в Кордильерах Южной Америки; 
альпака и лама существуют в Ю. Америке, 
гл. обр. в горах Перу, издавна в качестве 
домашних животных и в незначительном ко- 
личестве распространились оттуда по другим 


Козья шерсть обыкновенных пород коз 
является типичной грубой шерстью. ` Ость 
козьей шерсти называется волосом: Ко- 
зий пух представляет собою типичные пухо- 
вые волокна, очень тонкие, мягкие, сильно 
извитые и обладающие шелковистым блес- 
ком. Районами сбора козьей шерсти в СССР 
являются главн. обр. Казакстан, Киргизия 
и ю.-восточные районы европ. части Союза. 
Козий волос не находит себе применения 
в качестве прядильного материала даже в 
смесках с овечьей шерстью вследствие край- 
не низких его прядильных качеств. Козий 
пух является прекрасным материалом как 
в камвольном, так и в суконном произ- 
водстве и особенно широким спросом поль- 
зуется для трикотажных изделий. В зна- 
чительных количествах его используют в 
кустарном промысле. 

У. Коровья шерсть принадлежит к 
разряду «заводских» видов шерсти, т. е. по- 
лучаемых со шкур в процессе изготовления 
из последних кожи на соответствующих ко- 
жевенных з-дах. Коровья шерсть по своему 
происхождению и характеру обработки на 
кожевенных з-дах получается очень разно- 
образного достоинства. Главными районами 


*12 
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‚сбора коровьей шерсти являются центры 
кожевенной промышленности, сосредото- 
‚ченные в поволжских и северо-восточных 
‚губерниях и в Сибири. Лучшими сортами 
коровьей шерсти являются: вятская, си- 
бирская, уральская, петропавловская. Выс- 
шие сорта коровьей шерсти при достаточ- 
‚ной длине волокна используются для сме- 
сок в грубосуконном производстве. Коровью 
шерсть употребляют при изготовлении ва- 
ляных изделий (обуви и войлоков) в виде 


подмеси к другой шерсти. 

. Лит.: Труды и материалы Комиссии ВСНХ 
СССР по стандартизации шерсти, М., 1928; Соп- 
‘дог 1. @., Ряд статей в «Ви. оѓ ће Ма опа! Аѕѕо- 
сіађіоп ої Моо! Мапиѓасіпгегѕ», Воѕіоп, 1924; Вом- 
тап РЕ. Н., Тһе Ѕігисіџге ої {һе \Уоо1 Ерге, 
І,опоп, ' 1908; Маїї еъ зв М., Тһе ТехШе Ејрегѕ, 
М. Ү., 1994; Неупе Ј., ріе МоПКкипдіе, Г.р?., 1994; 
Беіѕег М№., Напарисһ й, Ҹерегеі, В. 1-—ріе Боһ- 
„ойе; 1.р2., 1907. А. Николаев. 


›. Шелк. Шелк представляет собою продукт 
выделения желез червя-шелкопряда при за- 
.вивке им кокона перед превращением в 


‚куколку. Представляя собою непрерывную. 


‚нить, шелк существенным обр. отличается 
как формой, так и свойствами от других пря- 
дильных волокон. Главным производителем 
шелка является тутовый інелкопряд(Вотђух 

тогі), принадлежащий к отряду чешуекры- 

‚лых (Гер14орцега), семейству ВотђЫусійае и 

| питающийся тутовым листом. Тутовый шел- 

\копряд является одомашненным животным, 

почему и шелк его называется культур- 

ным шелком, в. отличие от шелка, произво- 
|димого другими видами шелкопрядов, жи- 

'вущих в диком состояний (дикий шелк). 
Коконная нить представляет собою шелко- 

| вину (рауе), состоящую, в свою очередь, из 
двух одиночных нитей (ргіп), соответственно 


Н 


двум :отделительным железам червя, скле- . 
енных серицином в одну связную нить. Под. 


| микрдекопом эта двойная нить (фиг. 20) 


|| 


Фиг. 20. Шелк, х305. ' 


представляется в виде сплюснутого цилинд- 
ра; посредине шелковины видна бороздка— 
. линия раздела между одиночными нитями. 
По длине шелковины в различных местах 
встречаются утолщения и перехваты непра- 
вильной формы, представляющие собою ме- 
ста скопления серицина (фиг. 21). В шелко-. 


‚вине диких шелкопрядов эти перехваты 
встречаются чаще и выражены более резко, 
чем у тутового шелкопряда. Особенно они 
развиты в нити индийского туссора (Апёћһе- 
гаеа туз). В перехватах шелковины свето- 
преломляющая способность иная, чем в дру- 
гих местах. При размотке перехваты и утол- 
щения размягчаются и исчезают, но часть 


Фиг. 21. Шелк, х126. 


утолщений и налетов остается. Содержание 
серицина в коконной нити и внешний вид 
серицинового слоя отличаются большей не- 
устойчивостью, чем фиброинный слой. Встре- 
чаются места с недостаточным содержани- 
ем серицина и с полным отсутствием сери- 
цинового слоя. Наиболее резкие колебания 
и в данном случае дает нить дикого шел- 
копряда. Серициновый слой, будучи высу- 
шен, быстро становится твердым и ломким, 
на поверхности нити образуются трещины, 
складки и утолщения, вызывающие пороки 
в грежевой нити. Во время завивки кокона 
и укладывания червем коконной нити в виде 
восьмерок на поверхности ее появляются 
трещины и рассечины, к-рые сильнее в на- 
ружных слоях коконной нити, а также в 
нити диких шелкопрядов. В разрезе шелко- 
винная нить представляется в виде растя- 
нутого неправильного овала или в виде 
двух клиньев треугольного сечения с за- 
кругленными углами, повернутых заострен- 
ными концами в противоположные стороны. 
Структура коконной нити еще недоста- 
‚точно изучена, хотя первые указания по 
этому вопросу были даны еще голландским 
ученым А. А. Левенгуком (1702 г.). Гёнель 
(Новпе]) в 1887 г. окончательно установил, 
„что нить диких шелкопрядов состоит из от- 
дельных элементарных волоконец кругло- 
ватого сечения и очень небольшой тони- 
ны (0,3 —1,5 и). Фибриллярное строение 
шелковинной нити придает ей полосатый 
‚вид. Наряду с продольными, правильными, 
‚очень тонкими и нежными полосами в шел- 
ковине нек-рых диких шелкопрядов, как и 
в шелковине китайского туссора,. можно 
наблюдать резкие, темные, неправильно рас- . 
положенные места. Происхождение этих пя- 
тен объясняется пустотами внутри кокон- 
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ной нити, возникшими вследствие испаре- 
ния протеиновой массы, при чем пустоты 
заполняются воздухом. Пустоты могут быть 
отмечены карминовой к-той. При проходе 
нити через выводные протоки-волочильни 
червя пустоты принимают форму весьма то- 
неньких полосок, число которых в разрезе 
доходит до 500, а поперечник колеблется 
от 0,2 до 1 џи. При рассмотрении шелкови- 
ны в среде канадского бальзама воздушные 
каналы шелковины становятся блестящими 
благодаря заполнению пустот бальзамом. 
Фибриллярность нити долгое время призна- 
валась лишь за шелковиной диких шелко- 
прядов, при чем полосатость нити принима- 
лась за признак, отличающий нить дикого 
шелкопряда от нити культурного шелка; 
но работы последних лет, в том числе иссле- 
дования проф. епіісһіа, показали, что и у 
тутового шелкопряда шелковина состоит из 
отдельных элементарных волоконец. Проис- 
хождение этих волоконец объясняется тем, 
что фиброин поступает в шелкоотделитель- 
ную железу из ее клеточного слоя в ви- 
де мельчайших капель, которые, попадая в 
канал железы, не вполне растворяются в 
общей массе шелкового вещества и сохра- 
няют свою структуру. При проходе шелко- 
вой массы через волочильню червя фиброин- 
ные капли удлиняются и получают форму 
длинных тонких волокон, которые встреча- 
ются не только в фиброинной части шелко- 
винной нити, но и в серициновом слое ее. 
При употреблении веществ, растворяющих 
серицин, или при продолжительной выварке 
шелка серицин исчезает, и волоконца те- 
ряют связь с общей массой. При этом ни- 
ти становятся более доступными наблюде- 
нию и представляютея в виде отдельных 
волосков, наподобие щетины в щетке или 
в кисти, почему и носят по-итальянски на- 
звание Носпе\!- кисточки (фиг. 22 и 23). 


Фиг. 22. Шелк, х 400. 


Фибриллярной структурой коконной ни- 
ти тутового шелкопряда объясняется один 
из главн. недостатков шелковой нити—м о- 
ховатость, т. е. стремление нити рас- 
щепляться, отсутствие связности, что 0со- 
бенно сильно проявляется при крашении 


шелка и его выварке: волоконца теряют 
между собой связь, на поверхности нити 
появляются маленькие усики, отделяющие- 
ся от основной нити, нить получает полоса- 
тую поверхность и делается рыхлой. После’ 
крашения такой шелк часто приобретает не- 
равномерную окраску с крупинками более 


и 
№ | 
Фиг. 23. Шелк, х 1200. | 

| 

сильного тона. Это явление объясняется! 
тем, что в моховатой шелковинной нити! 
длина и тонина волоконец не одинаковы и 
более толстые волоконца производят впе-| 
чатление более густой окраски, подобно` то-| 
му как окрашенная жидкость, налитая в бу-) 
тылки разной ширины, кажется в широ- 
кои бутылке интенсивнее окрашенной, чем в 
плоской. Поэтому для размотки шелковин-. 
ная нить должна иметь возможно более’ 
однородную структуру, в особенности в 
смысле фиброинного слоя. Излишняя фиб- 
риллярность с заполнением промежутков се- 
рициновой массой ведет к тому, что при 


растворении серицина нить делается мохо- 


ватой. Практика показывает, что однород- 
ность нити тутового щелкопряда и отсут- 
ствие моховатости зависят: 1) от породы 
шелкопряда и 2) от ведения выкормки. Поро- 
ды более культурные, как, напр., итальян- 
ские, французские, имеют значительно более 
связную нить, к-рая оказывает большее со- 
противление расщеплению, чем нить пород 
менее культурных. Особенно слабыми в этом, 
отношении оказываются нити поливольтин- 
ных пород (кантонский шелк, нек-рые виды 


табл. 12. — Моховатость различных 
пород шелка- сырца. 


Породы шелка-сырца мест на 1 000 м 


| 
і 

| 

| 

Число нозат) 
Крашеный шелк из брусской і 
і 

| 


грежи еее. 202,5 
Японский 0...0... 171,5 
Брианца......@..@..@... 168 
Багдадский ........... 133 
Скрещенные китайские породы. 110,5 
Ломбардский .......... 90,5 ' 
Севенский ............ 87,5 
Брешия... 0...0... 73,5 
Фриули .@..@..@..@. а... 55,5 
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вины коқонов различных пород (по данным 
Миланской лаборатории): кутаисских ко- 
конов 2,82, туркестанских 2,68, персидских 


15. Зависимость титра и длины от вели- 


чины коконов. 


приведены результаты, к ко- 
торым пришла особая комис- 
сия при Миланском кондици- 
оне (1905 г.), подвергшая этот 
вопрос тщательному изучению. 

Табл. показывает, что гре- 
жи нагорных мест, например 
севенская и Фриули, отличаю- 
щиеся гладкостью нити, имеют 
наименьшую моховатость. Да- 
лее, работы упомянутой ко- 


Порода коконов 


Салонинение желтые крупные . 
Греческие белые 


Сирийские желтые 
» 


Длина 
Вес Длина шелкови: | Титр 
10 ко- вины НЫ, СМ0- | шелко- 
` | конов | 10 коко- Й танной о вины: 
4 ва - в денье 
Я ВВМ | новвм д 
7,130 8 530 119 648 2,76 
мелкие . . 4,455 5 825 130 752 2,69 
крупные . 8,400 9 835 117 083 2,83 
мелкие . . 4,670 6'700 143 468 2,22 
крупные .| 7,560 | 9 340 193 544 2,82 
» мелкие . . 4,100 6 430 156 829 2,16 


миссии показали, что мохова- 
тость шелковины в значительной мере зави- 
сит и от способа обработки. Так, число мо- 
ховатых мест у шелка, окрашенного в ла- 
боратории, составляло на 1 000 м—216, а 
на фабрике—985 (ср. табл. 13). 


Табл, 13.-Зависимость моховатости 
шелка от обработки. 

Число мохо- 

ватых мест 

на 1 000 и 

Обработка 5 0 

р 

о У я 

8: 6-6: 

Шелк, вываренный 1 раз........ 155 + 110 

» » 2 раза . . . .... 599 | 474 
» » 2 » вмыльн, бане 560 
Є) р 3 ›» » » 910 
» » 4 ь ь » » 5 540 


Длина шелковины. Средняя длина 
шелковины, смотанной с одного кокона, раз- 
лична: она зависит от породы и качества ко- 
конов; в среднем она составляет 600—700 м. 
Наибольшая длина шелковины, к-рую воз- 
можно смотать с одного кокона, доходит до 
1200—1 250 м. Общая же длина шелковины, 
выпускаемой червем, включая сюда теллет, 
фризон и др. отбросы, примерно на 200 м 
больше разматываемой длины шелковины. 
Данные о длине разматываемой нити у раз- 
ных пород, по измерениям Кавказской стан- 
ции шелководства, приведены в табл. 14. 


Табл. 14.—Длина шелковины разных 
пород. 
| 
Порода Дл ина 
Японская зеленая ........... 577,6 
‚ Китайская белая чекиан........ 527,6 
' Хорасанская » ............ 702,0 
Бухарская ....@..@..@..@..@. еее ен. 782,0 
Туркменская белая........... 613,0 
’ Багдадская ине. 865,7 
‚ Кутаисская оранжевая......... 676,0 
‚: Французская желтая. ......... | 747,0 
Итальянская еее 792,0 


$ 


Тонина шелковины измеряется т и- 
тром или номером. Общепринятым являет- 
ея легальный титр, представляющий собою 
вес мотка шелка, длиною в 450 м, выражен- 
ный в денье (1 депье = 0,05 г). Титр шелко- 


2,87 денье. Титр шелковины, как и длина 
ее, зависит и от величины коконов. Иссле- 
дования, произведенные в этом направлении 
Миланской лабораторией (табл. 15), пока- 
зывают, что 1) титр шелковины мелких ко- 
конов меньше, чем крупных, 2) мелкие ко- 
коны дают большую длину шелковины, смо- 
танной с весовой единицы (со 100 г коконов), 
чем крупные. Особенное значение для по- 
лучения шелка-сырца хорошей согласности 
имеют колебания титра шелковины в зави- 
симости от слоя кокона. Титр шелковины, за 
небольшими исключениями, следует опре- 
деленному закону; так, титр шелковины пер- 
вых слоев кокона (удаляемой при запарке) 
несколько выше среднего титра и колеблется 
для различных пород от 2,6 до 4,0, доходя 
в исключительных случаях до 5, 0. 'денье и 
даже несколько выше. Достигнув максиму- 
ма, титр шелковины начинает постепенно па- 
дать и в конце шелковины составляет от 
2,0 до 1,1 денье. Таким образом в конце раз- 
мотки шелковипа имеет от 0,3 до 0,5 началь- 
ного титра. Титр шелковины различных по- 
род, по данным Миланской лаборатории, 
представлен в табл. 16. 


Табл. 16.—Титр шелковины различ- 
ных пород. 
Титр 
шелковины 
Коконы 
наимень- | наиболь- 

ший ший 
Кутаисские ......... 2,04 4,16 
Туркестанские ....... 2,02 3,59 
Персидские . . ....... 2,12 3,54 
Вуци а... а.а... 1,41 2,81 
Шао-шинг. ......... 1,90 3,10 
Китайские скрещенные 1,69 3,24 
Греческие. ......... 1,95 3,37 
Адрианопольские. ..... 2,11 3,68 
Салоникские ........ 2,25 3,35 
Тосканские ......... 2,05 3,83 
Пьемонтские ........ 2,08 3,77 
Венгерские ......... 1,99 3,66 
Китайские золотистые .. . 1,53 3,43 | 
Диаметр шелковины. Под диаме- 


тром шелковины понимается наибольший по- 
перечник сечения. Диаметр шелкоћины, как 
длина и титр ее, зависит от породы и места, 
происхождения коконов, от способа ведения 
выкормки иот слоя кокона, Диаметр шелко- 
вины и ее геометрич, строение в свое время 
изучали Корналия, Робине, Дюсеньер идр., 


которые нашли, что диаметр шелковины не 
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является величиной постоянной. Корналия 
рассматривал шелковинную нить как очень 
‚длинный. конус с основанием в начале раз- 
матываемой нити и с вершиной в конце нити, 
но дальнейшие исследования показали не- 
правильность этого предположения. Диа- 
метр шелковинной нити непостоянен, но он 
не обнаруживает постепенного уменьшения 
к концу нити. Уерлд (\УМог!А) наблюдал наи- 
больший диаметр и посредине шелковины и 
у ее конца. Это не противоречит тому, что 
было сказано относительно изменения титра 
шелковины. Титр зависит от веса шелко- 
вины и не зависит от формы ее сечения. 
Форма же сечения шелковины изменяется: у 
конца она суживается и принимает ленто- 
образную форму, что позволяет ей, уменьша- 
ясь в титре по определенному закону, сохра- 
нять диаметр или изменять его вне зависи- 
мости от изменения титра. Постоянного со- 
отношения между диаметром шелковины и 
титром нет. Утверждения нек-рых исследо- 
вателей (Паризе, Дюсеньер, Рондо и др.), 
что уд. в. шелковины уменьшается к ее кон- 
цу, не подтвердились работами Миланской 
лаборатории. Работы последней показали, 
что колебания уд. в. шелковины, смотанной 
из разных слоев кокона, очень невелики. 
Диаметр вареной шелковины является более 
постоянным, чем диаметр сырцовой нити. 
Большие колебания диаметра сырцовой ни- 
ти следует объяснить: 1) непостоянным со- 
отношением количеств серицина и фиброина, 
2) не всегда параллельным положением оди- 
ночных нитей шелковины, 3) дефектами сыр- 
цовой нити в виде утолщений серицинового 
слоя, перехватов и пр. По данным Зильбер- 
мана, диаметр сырцовой шелковины туто- 
вого шелкопряда колеблется от 18 до 30 и. 
Результаты исследований Миланской лабо- 
ратории относительно диаметра сырцовой 
шелковины приведены в табл. 17. 


Табл. 17. Диаметры сырцовых щшел- 
ковин. 
. иам. 

Порода Ди Еч Порода Ду и 
Варская 29,9 | Багдадская. . .| 31,6 
Севенская :.| 23,1 | Шантунг желтая 25,2 
Бионе-Варская. | 31,9 Китайская сфе- 
Мессинская. . . | 30,1 рико-белая . . | 24,6 
Асколи... .. 26,7 | Японская белая | 27,3 


Диаметр вываренной шелковины значи- 
тельно меньше диаметра сырцовой нити и, по 
данным Миланской лаборатории, колеблется 
от 12 до 16,7 и (табл. 18). Диам. шелковины 


Табл. 18.-Диаметр вываренной шел- 


‚ ковины. 
%- 
Коконы Ди а Коконы, Ди рч у 
Кутаисекие. ..| 16,73 || Адрианопольск. 13,30 
Туркестанские . | 14,42 | Садоникские . . | 12,34 
Персидские. . . | 12,97 | Тосканские . ..| 13,49 
Китайские сфе- Пьемонтские ..| 13,23 
рико-белые . . | 12,47 || Венгерские. 13 ,36 
Китайек. скрещ. Китайские золо- 
желтые . . . . | 13,49 тистые 12,04 
Греческие ...| 12,50 


—— 


диких шелкопрядов значительно больше ту- 
тового и, по Зильберману, составляет в и: 


Туссор индийский ....... 40—65, в среднем 45 
» китайский ....... . 60—80 » 70 

» ямайский ....... 45—55 » 50 
Шелкопряд Эри ........ 35—40 » 38 
» айлантовый ... ..40—45 » 45 


Механич. свойства шелковины. · 
Из механич. свойств шелковины для произ- 
водетва имеют особенное значение крепость 
на разрыв и удлинение нити под влиянием 
последнего. В производственной практике 
для определения крепости р нити пользуются 
не разрывной длиной или разрывн. усилием 
на 1 мм? сечения нити, а разрывным уси- 


Р А 
лием на одно денье, по ф-ле р = =, где Р— 


разрывное усилие, 7—титр. Разрывное уси- 
лие для шелковины хорошего качества ко- 
леблется в среднем от 2,8 до 3,0 г на 1 денье. 
Разрывное усилие на 1 денье, определен- 
ное на разрыве грежевой нити, всегда боль- 
ше разрывного усилия, определенного. на 
разрыве одной шелковины. Это объясняется 
тем, что, благодаря перевивке и склеиванию 
грежевой нити серицином, она обладает 
большей связностью. 

‘Удлинение составляет приращение 
длины нити к моменту ее разрыва и выра- 
жается или в мм на 1 м первоначальной дли- 
ны нити или в % приращения к первопа- 
чальной длине. Предел эластичности для 
шелковины составляет приблизительно 25% 
разрывного усилия, при чем нить получает 
лишь около 10% того удлинения, которое 
соответствует разрыву. Механич. свойства 


Табл. 19—Крепость и удлинение 
шелковин. 


Разрывн. | Удли-  Разрывное 
усилие нение [усилие в г 
вг на в мм | на 1 денье 
Коконы 1 денье | на1 и спределен- 
ное на 
определенные на шелке- 
1 шелковине сырце с 
14 коконов 
Кутаисские белова- 
тые......... 2,21 142 — ! 
Туркестанские бело- | | 
ватые ....... 2,77 141 3,96 
Персидские белова- 
тые......... 2,59 166 4,09 
Вуци белые . 2,54 126 4,04 
Шао-шинг белые 2,86 ‚ 151 4,17 
Донг-динг » .. 2,70 | 141 4,30 
Китайские скрещен. 
желтые ...... 3,07 158 3,94 
Греческие . . . . .. 2,68 148 3,93 
Адрианопольск. жел- 
тые ........ 3,00 149 | 4.00 
Салоникские желтые 2,56 179 4,00 
Итальянские » — — 3,80 
Тосканские » 2,81 151 — 
Пьемонтские » 2,5? 174 — 
Венгерские » 2,67 151 — 
Сирийские » — — 4,04 
Кашмирские » — — 3,92 


шелковины, крепость на разрыв и удлине- 
ние, хотя и зависят от тех же причин, что 
и титр, диаметр и длина нити (от породы 
и происхождения коконов, от ведения вы- 
кормки и от слоя кокона), но не дают таких 
значительных колебаний, как рассмотрен- 
ные ранее свойства шелковины. Крепость 
на разрыв, отпесенная к одному денье, обыч- 
но возрастает от начала шелковины к ее 


367 


ВОЛОКНА ПРЯДИЛЬНЫЕ 


368 


концу; внутренние слои шелковины пока- 
зывают бӧльшую крепость на разрыв на 
1 денье. Удлинение показывает обратное. 
Наибольшее удлинение дают верхние слои 
кокона. Возможны, как и во всех физич. и 
химич. свойствах шелковины, отступления, 
Первые метры шелковины, выпускаемой чер- 
вем, совершенно не подчиняются высказан- 
ному положению. Разрывное усилие шелко- 
вины хорошего качества до известной степе- 
ни пропорционально титру; удлинение в 
меньшей степени зависит от тонины шел- 
ковины. Случается, что тонкая шелковина 
имеет большее удлинение, а толстая—мень- 
шее. Результаты испытаний крепости и Уд- 
линения, полученные Миланской лаборато- 
рией, приведены в табл. 19. 

Миланской лабораторией, кроме того, бы- 
ли произведены опыты для выяснения, на- 
сколько разрывное усилие шелковой нити 
на 1 денье колеблется в пределах одной пар- 
тии. Эти опыты (табл. 20) показали, что 


Табл. 20.—Колебания крепости в одной 


партии. 
Разрывное усилие в г на 1 денье, 
'полученное при испытании гре- 
жи, смотанной с 4 коконов 
Коконы | 
Испытания: 
Сред- 
Е тп)ту| м уг 2 
Туркестанские | 
беловатые . 13,99.3,8514,25|4,0413,89|4,13] 4,03 
Итальянские 
желтые. .... 3,8613,71 3,65 3,75 3.74) — 3,14 


колебания разрывного усилия значительно 
меньше, чем колебания титра и диаметра 
шелковины. Испытания же крепости и удли- 
нения на одно денье в зависимости от слоя 
кокона, произведенные Миланской лабора- 
торией, представлены в табл. 21. 


Табл. 91. Крепость и удлинение грежи, получен- 
ной из различных слоев коконов. 


Табл. 22.—Крепостьи удлинение ди- 
кого шелка. 


Крепость | 
По р`о ды на разрыв Удлинение 
вг 
^^ —_ 
Индийский шелкопряд (Вот- 
рух Ѓогіппафив) . . .`. .. . 4,1 7,2 
Китайский туссор, дубовый 
(Апїһегеа регпуі) ..... 17,9—15,3 | 16,3—5,6 
Японский туссор (А піһегеа 
уататау) . ........ 17,4—24,8 | 22,8—7,2 
Ассамский туссор (Апћегеа 
аззата) .......... 16,3—12,84| 23,9—6,4 
Индийский туссор (Апіћегеа . 
туа)... 0...0... 20,8—98,25 18,1—4,7 
Сиккимский ореховый шелко- 
пряд (Асїііаѕ зе]епе). . . . | 28,0— 7,53! 13,7—2,8 
Клещевинный шелкопряд 
(Рһі]оватіа гісіпі) 7,91 4,4 ! 
Шанхайский мандариновый р 
шелкопряд (Тһеорһіа тап- | 
дагта)........... 8,1 10,1 
| Китайский дикий тутовый 
‚ шелкопряд (Вопаойа шеп- 
сапа) ........... 3,5 16,6—19,0 
| 


результатам относительно уд. веса шелка- 
сырца: Робине—1,367, Персо—1,357, Мюль- 
бе— 1,359. Удельный вес шелковины диких 
шелкопрядов выше удельного веса, шелко- 
вины тутового шелкопряда (табл. 23). 


Табл. 23. Удельный вес дикого шелка- 
сырца (по. Зильберману). 


Породы Уд. в. 
Индийский туссор ......... 1, 65 
Китайский ана 1,58 
Японский ети 1,66 
Айлантовый шелкопряд ...... 1,57 
Клещевинный (Әри) ........ 1,55 
Китайский тутовый дикий. .... 1,52 
Шанхайский мандариновый 1,50 


Отношение шелка к теплу. 
Шелк—плохой проводник тепла. При на- 
гревании шелк теряет гигро- 
скопическую воду, но к дей- 


Разрывное усилиева 


Удлинение в мм, по- 


ствию тепла значительно ус- 
тойчивее других волокон: при 


на і денье, определ. луч. при испытании 
на грежевой нити в грежевой нити в | постепенном нагревании шелк 
Коконы  кокона 4 кокона не обнаруживает признаков 
Слои Коконы разложения до 160°ни в мор- 


наруж. | среди | внутр. нару. среди.) внутр. 


фологическом, ни в химиче- 
ском отношениях и восстана- 


Вуци белые . . ... 3,16 4,33 4,60 225 
Желтые золотистые .| 3,80 4,17 |. 4,57 231 
Брианца желтые 3,62 3,96 4,04 255 
Калабрия » 3,82 4,14 4,38 237 


вливает в значительной сте- 


206 175 
206 187 | пени эластичность и крепость 
221 116 на разрыв при последующем 


охлаждении. Поэтому конди- 


Данные Зильбермана о крепости и удли- 
нении шелковины пород диких шелкопря- 
дов показывают, что дикий шелк в этом 
отношении весьма неоднороден, что значи- 


тельно понижает его технологическую цен- 
ность по сравнению с шелковиной тутового 


шелкопряда (табл. 22). 

Физические свойства шелко- 
вины. Уд. в. шелковой нити определяли в 
свое время Робине, Персо, Мюльбе, Виньон 
и др. Трудность определения уд. в. заклю- 
чается в том, что шелк очень порист, легко 
поглощает воздух, газы и влагу. Первые трое 
из названных нами исследователей опреде- 
ляли объем, вытесняемый шелком при по- 
гружении в волу, и пришли к следующим 


пионирование шелка произво- 
дится при 130—140°. Утяжеленный шелк 
менее устойчив по отношению к нагреванию. 
При 120° он делается хрупким, и светлые 
тона получают коричневую окраску. При 
сжигании в тигле шелк обнаруживает то 
же, что и протеиновые вещества: разбу- 
хая и размягчаясь, он превращается, из- 
давая запах жженого рога, в уголь с боль- 
шим содержанием азота; образовавшийся 
уголь трудно сжигается. 

Отношение шелка к электри- 
честву. Шелк—плохой проводник элек- 
тричества и употребляется в качестве изо- 
ляционного материала. При трении шелк 
наэлектризовывается положительно или от- 
рицательно. При трении двух шелковых 
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лент одна о другую лента с продольным 
направлением волокон наэлектризовывается 
положительно, с поперечным—отрицатель- 
но. Влажный и в особенности намасленный 
шелк наэлектризовывается значительно сла- 
бее. Оёобенно легко наэлектризовывается 
сухой шелк после обработки его кислотой; 
при этом он становится шероховатым. В 
наэлектризованном состоянии шелк остает- 
ся долгое время даже при соприкосновении 
с хорошими проводниками электричества. 
Способность шелка наэлектризовываться и 
оставаться в таком состоянии обнаружи- 
вается в особенности при прядении шелка, 
при трении волокон о карду и гребни. Во- 
локна взаимно отталкиваются, топорщатся, 
вместо того чтобы ложиться параллельно 
друг другу, что затрудняет обработку. Для 
предупреждения наэлектризовывания воло- 
кно смачивают эмульсией с мыльным раство- 
ром. Шелк является плохим проводником 
электричества лишь в виде чистого ‘шел- 
кового волокна. Крашеный и в особенно- 
сти крашеный в черный цвет и утяжелен- 
ный шелк относится к электричеству иначе: 
электропроводность такого шелка значи- 
тельно выше. Электропроводноесть утяжелен- 
ного шелка в 10 раз выше электропровод- 
ности чистого шелкового волокна. Высокая 
электропроводность утяжеленного шелка 
объясняется присутствием в нем солей ме- 
таллов, и чем больше солей в шелке, тем 
выше его проводимость. По отклонению 
гальванометра можно судить о проценте ме- 
таллическ. примесей в утяжеленном шелке. 

Вращение плоскости поляри- 
зации в шелке исследовали в свое вре- 
мя Виньон и другие, при чем нашли, что 
оно соответствует приблизительно враще- 
нию в альбуминоидах. По Виньону, угол 
вращения составляет для серицина 38,8— 
39 ,5°, для фиброина 39,96—42,8°. Вра- 
щательная способность шелка зависит от 
породы тутового шелкопряда и колеблется: 
для серицина от 30 до 45°, для фиброина 
от 39,5 до 48,2°. Серицин имеет кислуто ре- 
акцию, и в растворе кислот его враща- 
тельная способность больше, чем в щелоч- 
ном растворе. Фиброин— вещество с щелоч- 
ной реакцией и обнаруживает обратные оп- 
тические свойства. 

С химич. стороны шелковина представляет 
собою органич. соединение (животного про- 
исхождения), по своему составу являюще- 
еся белком, по нек-рым данным—кристал- 
лического строения. Первые работы по хи- 
мии шелка относятся ко второй половине 
18 века (Риго де-Сен-Кентен, 
Моке и др.). В настоящее вре- 


Табл. 34.—Со 


вляет около 2,5% веса всей шелковой нити. 
Главная составная часть шелковины—фи- 
броин, сложное азотсодержащее органич. 
соединение, относящееся к протеинам. Вме- 
сте с некоторыми другими азотистыми ве- 
ществами, как, напр., кератином, входящим 
в состав волос, перьев и пуха, фиброин 
выделяется в особую группу белковых тел, 
т.н. альбуминоидов (см. Белковые вещества). 
Фиброин является одним из немногих бел- 
ковых тел, не содержащих серы; он стоек 
по отношению к ферментам: напр.неспособен 
перевариваться при действии пепсина. По- 
следние исследования физико-химич. при- 
роды фиброина показывают, что фиброин не 
является химически однородным веществом, 
а представляет собою смесь двух или да- 
же большего количества компонентов, и что 
в волокнах фиброина присутствуют крис-. 
таллические вещества в состоянии твердого 
раствора. При гидролизе фиброин, подобно 
другим белкам, распадается на составные 
части, главную массу которых составля- 
ют аминокислоты, в особенности гликоколь, 
аланин и тирозин. Наиболее полный анализ 
продуктов гидролиза фиброина был произ- 
веден Абдергальденом в 1922 году и дал 
следующие результаты (в 9%): 


Гликомоль .. ее еее 40,50 
9-аланин . . еее, 25,00 
1-тирозин .. ее не 11,00 
]-лейцин ‚еее. 2,50 
]-фенилаланин .@..@..@..@.@..@... 0..0... 1,50 
1-серин. . ааа. 1,80 
д-аргинин ... еее 1,50 
Лизин . еее 0,85 
Гистидин. еее еее 0,75 
1-пролин .. еее неее 1,00 

86,40 


Анализы фиброина различных сортов шелка 
показывают, что количественные отношения 
входящих в его состав аминокислот подвер- 
жены значительным колебаниям (табл. 24). 

Районы добычи шелка. Культура 
шелковичного червя неразрывно связана с 
культурой шелковицы, или тутового дере- 
ва. Культура шелковицы возможна лишь 
в широтах, где температура зимою не опу- 
скается ниже — 20°. В Союзе ССР эта грани- 
ца проходит примерно по линии Сталин- 
град —Воронеж-— Минск. Главными же про- 
изводящими шелк районами являются: в 
Союзе ССР — Закавказские республики и 
Средняя Азия, отчасти Северный Кавказ; 
в Европе Италия, Франция и Испания; 
на Ближнем Востоке Турция, Персия, Ле- 
вантийское побережье и на Дальпем Вос- 
токе Япония, Китай и Индия. Количество 


отношение аминокислот в фиброине 
шелка (в %). 


мя установлено, что шелковин- , . 
ная нить образована из во- Е ВЕ | ВЕ. | В 
б Я б Е Е] Е Е ре Е: у Е 5 Е 
локна белковой природы-—фиб- | сорт шелка | 8 Е. = | = | & 88 ЕЯ Е в © 
роина (70—80%), из покры- в || 9181 81531 На ва в | Е 
вающего его шелкового клея НЕ || [$48] Ав АА 
(20—30%), состоящего главн. | 
образом из. белка — серицина | Ломбардский — |40,5 | 25,0 2,5 1,6 | — | — |1,5 11,0 [1,8 
и из небольших количеств | Кантонский 20,8! 37,5 | 23,5! 1,5 |1,5 10,35 с — 1,6 15:8 1,0 
енгальский . . | 21,0 | 30,5 | 20,0 |-1,2 | 1,75 | 0,8 Следы 1,4 | 10,0 |1,85 
красящих минеральных „ ве-  тан-теао-тсам . |15,0 | 25,0 | 18.2 0912 |21 | 2,0 11,0| 7.8110 
ществ, жиров и восковидных |Чифу ..... 15,0 | 12,5 | 18,0 | 1,2 [1,0 |201 2,0 |1,0| 8,5 2,5 
образований неизвестной при‘ тусса шантунг. 20,0 114,5 | 29,0 | 1,0 |1,8 11,0 1,75 |1,0; 9,7 2,5 
Е _ усса индий- 
роды. Содержание второстепен ская... — 1 9,5 24,0| 1,5 20 25 | 1,0 11,6| 9,2 |1,0 


ных веществ в серицине соста- 


| 
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шелка-сырца (грежи), выработанного в от- 
дельных районах в 1924 г., составило (в т): 


1. 3. Европа: .....@..@..@....@...... 5 685 
Франция . @.@..@..@..@..@..@..@...... 365 
Италия. .@.@..@.@..@.@. еее... 5 225 
Испания... .. 95 

2. Ближний Востон: Греция, 

Турция, ЗСФСР, Ср. Азия ....... 900 

3. Дальний Восток: ......... 30 105 
`Китай, экспорт из Шанхая . 4 020 
» » Кантона... . 2905 
Япония » » Иокагамы. . . 23 100 

Индия. . еее еее. 35 _ 

Индокитай... .@..@..@... 0.0... 45 

В сего 36 690 


к этому количеству следует прибавить по- 
требление шелка-сырца кустарной промыш- 
ленностью Китая, Японии и др. стран Азии, 
которое составляет 10 000—192 000 т в год. 
Особенное развитие производство шелка- 
сырца за последние 60 лет получило в стра- 
нах Дальнего Востока (табл. 25). 


Табл. 25. Рост производства шелка- 
сырца (в т). 


Е) у | 
ЗЕЕ 
Годы Б, 55 Е 5 Е 
=) во зо > 
| ме На | 
Годичная средн. 

1871—1875 . 3 676 676 5 194 9 546 
Годичная средн. І 
_ 1876—1880 2 475 639 5 740 8 854 
Годичная средн. 

1881—1885 .. 3 630 700 5 108 9 438 
Годичная средн. 

1886—1390 .. 4 340 738 6522 | 11 600 
Годичная средн. 

1891—1895 .. 5 518 1107 8670 | 15 295 
Годичная средн. 

А 1896—1900 . 5 220 1552 | 10281 | 17 053 
Годичная средн. 

- 1901—1905 ... 5 312 2304 | 11 476 | 19 092 
Годичная средн. 

1906—1910 5 454 2836 | 14917 | 23 207 
1911. ее. . 4 330 2960 | 17280 | 24 570 
1912... 4 982 2233 | 19750 | 26 965 
1913... ..@..... 4 245 2 315 | 20760 | 27 320 
194... . 0...0... 4 840 1785 | 15 595 | 22 220 
1915... ..... 3 215 1 040 | 19410 | 23 665 
1916. ........ 4 072 1040 | 22013 | 27 125 
1917......... 3 245 1040 | 22 480 | 26 765 
1918......... 3 165 | 1040 | 20890 | 25 095 
1919......... 2 090 1040 | 24060 | 27 190 
1920......... 3 655 750 | 16 425 | 20 830 
1921... .. 3 460 550 | 25 285 | 29 295 
1924... 4 010 700 | 26 950 | 31 660 
1923......... 5225 760 | 25 480 | 31 465 
1924......... 5 685 900 | 30105 ' 36 690 
1925... 4 820 1065 | 33 185 | 39 070 


Шелковые отбросы. Кроме утили- 
зации в виде непрерывной шелковой нити, 
шелковое волокно находит значительн. при- 
менение в прядении в виде шелковых отбро- 
сов. Последние разделяются на 2 категории: 
1) отбросы, получаемые при шелководстве, 
и 2) отбросы, получаемые при размотке коко- 
нов. К первой группе принадлежат: а) охло- 
пья, сдор — нить, выпускаемая червем пе- 
ред завивкой кокона; вследствие своей не- 
ровности сдор принадлежит к наихудшим 
видам шелковых отбросов; содержание шел- 
ка в нем приблизительно 35%; б) порченые 
коконы, к-рые не.м. б. размотаны,—коконы 
слабые, ржавые, запачканные, уродливые, 
коконы после гренажа; смотря по сорту, со- 
держание шелка в этой группе колеблется 


от 50 до 75%. Ко второй группе принадле- 
жат: а) фризон—-верхи коконов, снимаемые 
при запарке коконов перед размоткой; сюда 
отходит в среднем ок. 25% шелковой массы 
коконов; фризон является очень ценным 
шелковым отбросом, с содержанием шелка 
в 65—78%; б) телетт—внутренняя оболочка 
размотанных коконов; содержание шелка 
здесь не более 40% , при чем волокно крайне 
тонко и слабо. Шелковые отбросы перера- 
батываются на прядильных ф-ках в пряжу, 
называемую шаппом, бурдесуа или пряде- 
ным шелком. Это производство держится в 
большом секрете и точных статистических 
данных нет. Ориентировочно можно счи- 
тать, что мировое количество всех шелко- 
вых отбросов, перерабатываемых в год, со- 


ставляет около 25 000 т. 

Лит.: Анучин А. В., Изменчивость и наслед- 
ственность коконов тутового шелкопряда, М., 1926; 
Иванов В. П., О селекции коконов, Тифлис, 1914; 
Тихомиров А. А., Основы практич. шелковод- 
ства, М., 1914; Чиликин Н. М., О свойствах 
коконов И шелковой грежи различного происхожде- 
ния, Москва, 1913; Шапошников В. Г., Общая 
технология волокнистых и красящих веществ, М.— 
Киев, 1926; «Труды Кавк. шелковод. станции», т. 2— 
Материалы по описи шелков Кавказа и сопредельных 
стран, Тифлис, 1 891; «Изв. Московского текст. ин-та», 

М., 1997, т. 1, вып. 1, 1928, вып. 2; «Технико-эко- 
номич. вестник», М., 1995, 5—6, 1926, 6—7; СВЕН 
$1сКк І., ЗИЕ Мапиѓасіогіпе апа 115 Ргођіетзв, М. Ү., 
1913; Со1ошЪьо @., Зипфо Пее 1е21001 91 тетсео- 
1обіа е їеспоіовіа еі 0220 е ЧеИа ѕеіа, МПапо,' 
1917; НегзовА., Піе тікгоѕкоріѕсһе Опіегѕисһипе 
а. Зее, В., 1924; Негт2оЕ А., Піе Ощегзеве1ачие 
а. пайсгіісһеп ц. Капѕіїсһеп Ѕеійеп, Югеѕӣеп, 1910; 
В оѕепомеіс А., Ѕегіта1ог, Тһе УашаНоп оѓ Вам 
ЗПЕ, М. У, 1917; ѕ$еет \. Р., Вах ЗПЕ Ргорег- 
ііеѕ, СІаѕѕірісаііоп ог Вам $11К а. ИЕ Тһгожіпа, М.У., 
1999; $ 11 регтаппо Н., Піе Ѕеійе, ірге Сеѕеһіећ- 
фе, Семіппипе цпа Уегагре ии, В. 1—9, Огезаеп, 
1897; Эсћорег І., Ѕеійе чипа Ѕеійепчғагеп, Г.р2., 


1927: «ВиПепт деѕ 50168 еї 4ез ѕоіегіеѕ», І.уоп; «Ме]- 
Напа’$ Техёірегісһќе», Маппвейт; «ріе Ѕеійе», Кге- 
?е1а; «ЗИК», М. У. В. Линде. 


ГУ. Испытание В. п. 


К репоеть В. п. определяется на ди- 
намометре, представляющем собою рычаг, к 
одному плечу к-рого подвешены тиски для 
зажима одного конца волокна; другой ко- 
нец волокна зажимает- 
ся во вторые тиски, 
расположенные под пер- 
выми, второе же плечо 
рычага служит для из- 
мерения разрывающего 
усилия. Нагрузка про- 
изводится разными спо- 
собами в зависимости 
от конструкции дина- 
мометра. На фиг. 24 и 
25 изображены две ти-' 
пичные конструкции: 
Шоппера и Дефордена. 
В первой из них на- 
грузка производится 
давлением воды на пор- ‹ 
шень, к которому при: 
креплен конец испы- 
тываемого волокна. В 
динамометре Дефорде- . 
на к плечу рычага, под- 
вешена чашка с, в ко- 
торую наливается вода; а—тиски, ф—из- 
меритель удлинения, 4—трубка для воды,. 
е—резервуар для воды, ѓ—рычажные весы 
для взвешивания чашки с. Удлинение 


Фиг. 24. 


Й 
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при разрыве, в % к первоначальной длине, | обратном движении оно чертит разгрузоч- 
определяется одновременно с разрывом; для | ную диаграмму. При помощи особого меха- 
этого измерения во всех динамометрах име- | низма колесу можно давать всегда опреде- 
ются специаль- | ленную величину оборота, при чем оно будет 
ные приспособ- | сматывать определенное количество цепи, а 
ления. Упру- | следовательно, производить определенную и 
гость волокна | постоянную по величине нагрузку на волок- 
при постоянном | но. При перегрузке коромысло действует 
на него воздей- | на выключатель к, и мотор останавливается. 
ствии механич, АРЕЕЕ стана : ЕЛЕ 
силы с течением 
времени ослабе- 
вает: появляет- 
ся усталость во- 
локна. Опреде- 
ление упругости 
= обычно произво- 
Фиг. 55. дится измерени- 
ем длины волок- 
на при последовательных нагрузке и раз- тоди 
грузке. В последнее время применяется | | | ШОЕ 
с этою целью специальный прибор Лейса и " 
(фиг. 26), измеряющий упругость и уста- 
лость волокна. Волокно укрепляется в тис- 
ках он и а». Тиски аз укреплены на каретке б, 
которая может перемещаться вверх и вниз 
электромотором с, Тиски а; подвешены на ко- 
ромысле 4. На противоположный конец ко- 
ромысла производится нагрузка цепочкой е, 
которая сматывается с колеса ў, вращаю- Фиг. 97 
щегося при помощи часового механизма д. Е 
Движения каретки 6 и колеса } регистри- Длина волокна обычно определяется 
руются на цилиндре ћ при помощи пера $. | на стекле с нанесенным на нем масштабом. 
Необходимо, чтобы волокно было в выпря- 
мленном положении, для чего его перед из- 
мерением протягивают через каплю масла, 
помещенную на стекле. Длина элементар- 
ных волокон определяется при помощи ми- 
кроскопа с микрометром. 
Перед измерением испы- 
туемое волокно промы- 
вается бензином или во- 
дой. Однородность В. п. 
по длине имеет большое 
значение для его обра- 
ботки. Измерениіо одно- 
родности длины предше- 
ствует сортировка воло- 
кон по классам длины, 
отличающимся один от 
другого на определенную 
величину. Каждый класс 
выражается в виде весо- 
вого процента по отно- 
шению ко всему взятому 
для измерения количест- 
ву материала. Сортиров- 
ка по длине производит- 
ся при помощи различ- 
ных приборов, из кото- 
рых наиболее известны 
аппарат Иогансена для 
шерсти и хлопка, сорти- 
рующий волокна гребня- 
Фиг. 96. ми (фиг. 27), и аппарат 
Болеа для хлопка, сорти- 
Цилиндр ћ соединяется с колесом Г шну- | рующий при помощи системы вытяжных ва- 
ром 7, а перо + соединяется шнуром с карет- | ликов (фиг. 28). Рассортированное волокно 
кой 5. После того как волокно зажато в | укладывается в ряд по убывающей длине 
тиски, одновременно приводят в движение | для образования так наз. живой штапельной 
каретку В и колесо ў, при чем перо чертит | диаграммы, которая показывает степень 
на вращающемся цилиндре диаграмму; при | однородности материала по длине (фиг. 8), 


| 


т 
| 
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Тонина В. п. измеряется в м под ми- 
кроскопом при помощи различных систем 
микрометров (фиг. 29). Тонина волокна м.б. 
выражена метриномером, т. е. числом 
м волокон, весящих ровно 1 г. 

Извитость волокна наиболее важное 
значение имеет для хлопка и шерсти, но 
характер извитости этих двух волокнистых 
материалов различен. Хлопок представляет 


Фиг. 28. 


собою извитую ленточку, тогда как шерсть 
имеет петлеобразно изогнутую форму. Чис- 
ло извитков подсчитывается под микроско- 
` пом и относится к мм длины (фиг. 30). По 
форме и величине петель определяется то- 
нина шерстяного волокпа, для чего приме- 
няются разных систем шерстомеры, из кото- 
рых наиболее известен шерстомер Гартмана. 
Форма поперечного сечения имеет 
существенное значение при изучении волок- 
на и нередко служит неоспоримым призна- 
ком при определении рода волокна. Для 
суждения о характере поперечного сечения 
иногда определяется полнота сечения, 


НЕ 


т. е. процент заполнения данным сечением 
площади круга, описанного вокруг сечения. 
Площадь сечения измеряют планиметром 
на изображении волокна при известном уве- 
личении. Для получения срезов параллель- 
но расположенные волокна собираются в 


тонкие пучки, заливаются в смесь парафина. 
и канифоли (способ Моск. текст. ин-та) и 
затем режутся на микротоме. Для более 
простого и скорого получения срезов пучки 
волокон, пропитанные коллодием и зажатые 
в пробке; режутся обыкновенной бритвой 
(способ Московского текст. ин-та). 
Окраска. В оценке качеств В. п. вид- 
ное место занимает его природный цвет. 
Иногда цвет служит только признаком сорта 


Фиг. 30. Хлопок, х 150. 


волокна; так, легкая кремовая окраска слу- 
жит признаком высокого сорта хлопка, хотя 
сама по себе не имеет никакой ценности в 
последующей обработке, так как уничто- 
жается отбелкой. Объективных методов опре- 
деления окраски волокон не существует. 

Блеск волокна измеряется разными 
фотометрами, из которых наиболее извест- 
ны: полутеневой фотометр Оствальда, из- 
меритель блеска Герца, ступенчатый фо- 
тометр Цейса. Самое измерение сводится 
к сравнению количества света, отражаемо- 
го данной поверхностью и поверхностями 
зеркальной и матовой. Нормальный блеск 
является чаще всего признаком доброкаче- 
ственности природного волокна; он ценит- 
ся также и потому, что оживляет вид вы- 
работанной из волокна ткани. 


Табл. 296. —Тонина и крепость различ- 
ных волокон. 


Раз- 
Род волокна |РЫвная Номер 
длина метрический 
в км 
| 
средн. 4 000 
Хлопок ..... 25 миним. 2000 
максим. 6 000 
Шерсть ..... 8—10 600 — 4000 
Шелк натур. (оди- 
ночная коконная 
нить) ...... 33,0 9 000 А Д ‘ 
элемент. волокно 70 
Лен ....... 24,0 анны » 900 | 
элемент. волокно 4300 
Пенька ..... 30,0 } элемен м 900 
элемент. волокно 8000 
Джут ...... 20,0 {енен » 300 
Искусственное во- 
локно, вискоза . | 10—12 | 1 400 


877 


‚ Удельный вес волокна определяется · 


при помощи пикнометра. Жидкость для на-, 


полнения пикнометра не должна действо- 
вать на волокно. Перед взвешиванием пикно- 
метр, наполненный жидкостью и содержа- 
щий волокно, долгое время выдерживают в 
вакууме для удаления воздуха из волокна. 
‚ Гигроскопичность В. п.— см. выше. 
‚ Для определения природы волокна 
применяют различные реактивы, из к-рых 
наиболее употребительны следующие: реак- 
тив Швейцера (аммиачный раствор гидрата 
окиси меди)—растворяет клетчатку, а по- 
тому применлется для распознавания хлоп- 
ка, растворяет также фиброин шелковой 
нити; миллонов реактив (водный раствор 


Табл. 27. Действие наиболее уп 
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кость пипеткой или стеклянной палочкой, 
наносят на предметное стекло так, чтобы 
жидкость кбснулась края покровного стек- 
ла: при этом она засасывается под покровн. 
стекло и смачивает волокно. Шерстяное во- 
локно перед рассматриванием в микроскон 
следует промыть эфиром для удаления жира 
и грязи. Рассматривать шерсть лучше всего 
в прованском масле. Сравнительные данные 
о крепости и тонине волокон, а равно дей- 
ствие реактивов приведены в табл. 26 и 27. 

Лит. Шапошников В. Г., Общая техно- 
логия волокнистых и красящих веществ, М.—Киев, 
1926; Архангельский А. Г., Волокна, пря- 
жа, тнани, М., 1914; Неегтапп Р., Месһапізеһ- 


опа рһуѕіка1іѕср-бќесрпізсһе Техііїопіегэпсропсеп, .В., 
1923; Гипве а. —ВегТЕ., Сһетіѕеһ-есһпіѕсһе 


отребительных реактивов на различные 
волокна. . 


“М 
—_ Род волокна 
у Хлопок Лен - Пенька Джут Шелк Шерсть 
Реактив рое 
Швейцеров реактив (амми- | Растворяется |  Раство- Медленно Набухает |`Растворяется | Без изме- 
ачный раствор гидрата ряется растворяется . фиброин нения 
окиси меди) 
Азотная к-та крепкая Без 9% Тоже Тоже Желтое Желтое 
изменения окрашивание | окраши- 
| вание 
Едкая щелочь (крепкий Набухает Набухает Набухает Набухает | Растворяется | Раство- 
раствор) (о ряется 
Едкая щелочь крепкая, со Набухает Набухает Набухает Набухает ыы АЫ 
СВИНЦОВОЙ солью | 
Флороглюцин с соляной Не Не изме- * * Малиновое Без Без изме- 
кислотой изменяется няетсн окраши- изменения нения 
вание 
Хлорцинкиод Окрашив. Тоже *.* +++ жен жеж 
| фиолет. или 
голубое 
Миллонов реантив Без Без изме- Без Без изме- Красное Тоже 
изменения нения изменения нения окрашивание 
* Волокно не изменяется. Посторонние ткани желтеют. ***+ Щелто-коричневое окрашивание. 
**+ Неравномерное розовое окрашивание. **++* Растворяется без окрашивания. 
*** Окраска неравномерная, от коричневого до зеленого, **+*** Растворяется с почернением. 


закисной азотнокислой ртути) окрашивает 
шелк и шерсть в красный цвет, при нагре- 
вании——очень быстро; флороглюцин с соля- 
ной к-той — окрашивает древесину и лиг- 
нин в малиновый цвет; сернистый анилин— 
окрашивает древесину в желтый цвет; пи- 
криновая к-та--окрашивает животные во- 
локна в желтый цвет. Для исследования эле- 
ментарных клеток лубяных волокон их по- 
лучают из технич. волокон (пучка клеток) 
путем мацерации пучка хромовой кислотой. 
При микроскопич. исследовании структуры 
волокна лучше рассматривать его не сухим, 
а, в воде или в глицерине. Для обработки во- 
локна какой-либо жидкостью волокно кла- 
дут на предметное стекло, накрывают по- 
кровным стеклом, помещают под микроскоп, 
а затем, набрав реактив или другую жид- 


Опѓегзисћопеѕтеіћойеп, В. 4, В., 1994; Вов С., 
Меле тесһап. Тесһпо1овіе а. Тех Ипдазме, Егайл- 
тапезрапа— Техіі1азегкипде, В., 1920; Новпе! Е., 
ріе МіКтоѕКкоріе дег іесһпіѕе) уегуепіееп Ғазегзіоїѓе, 
2 Аъ?і., Міеп, 1905; Тор 1ет б. 1. Е., Ап1ејіопе ог 
тікгоѕкор. Ощетзосвитя у. РПаптепѓаѕегп, В., 1912; 
Нег2об А., Мікгорһоовтарріѕсћег Аа а. +есһ- 
тпіѕсћ св сер ЕҒаѕегзіоїїе, Мев., 1908. В. Линде. 


ВОЛОНКННИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА- 
ТЕРИАЛОВ, применение в твердеющих 
строительных растворах волокнистых ве- 
ществ или иных волокноподобных материа- 
лов для достижения добавочной скрепляю- 
щей связи. В. е. м. допускает применение 
более тощих растворов, что выгодно в смы- 
сле увеличения нетеплопроводности волок- 
низуемого материала (в большинстве слу- 
чаев — бетона того или иного состава). Пра- 
вильно ‘применяемая волокнизация в бе- 
тонах дает возможность постепенно найти 


379 


ВОЛОКНИСТЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 


380 


такую степень их отощения, которая вполне 
обеспечивает и достаточную нетеплопровод- 
ность, и достаточную экономичность, и необ- 
ходимую прочность стены, при чем как сте- 
пень отощения, так и система волокниза- 
ции могут изменяться с изменением высо- 
ты возводимой стены. В. с. м. может быть с 
пользой применена в местностях, подвер- 
женных землетрясениям. См. Строителъ- 


ные материалы. 

Лит.: Некрасов В. П., Фибритные стены 
взамен кирпичных и деревянных, М., 1995; его же, 
Метод косвенного вооружения бетона. Новый железо- 
бетон, ч. І, М., 1925. С. Бекнев. 


ВОЛОННИСТЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МА- 
ТЕРИАЛЫ (электрические), класс наиболее 
важных в электрохозяйстве естественных и, 
в особенности, искусственных диэлектри- 
ков, имеющих основанием вещества волокни- 
стого строения и производимых из ваты 
(см.) путем организации распределения во- 
локон и увеличения связи между ними. Во 
многих случаях волокнистое основание при- 
меняется в качестве В. и. м. без каких-либо 
посторонних дополнений, и тогда своеобраз- 
ные свойства В. и. м. проявляются особенно 
отчетливо. Но гораздо многочисленнее слу- 
чаи применения волокнистых веществ в со- 
четании с иными веществами—-лаками, смо- 
лами, битуминозными составами и т. п. 


склеивающими, скрепляющими и сообщаю- 
щими им влаго- и газонепроницаемость, ино- 
гда жесткость, липкость и другие специаль- 
ные свойства. В некоторых случаях волок- 
нистое основание просто пропитывают изо- 
лирующей жидкостью. (напр. минеральными 
маслами) или склеивают лаками, смолами, 
битуминозными составами и т. п. со слюдой, 
также для сообщения непроницаемости. Во 
всех этих случаях смешанного состава свое- 
образная природа волокнистого основания 
сказывается тем менее, чем тщательнее про- 
питка или иная обработка его: это вполне 
понятно, т. к. цель этой обработки заклю- 
чается именно в исключении некоторых не- 
желательных явлений, свойственных волок- 
нистому веществу. В виду этого при рас- 
смотрении В. и. м. следует по преимуще- 
ству исходить от свойств волокнистых ве- 
ществ в чистом виде. ° 
Классификация В.и. м. ВсеВ. и. м. 
могут быть рассматриваемы как структур- 
ные производные ваты: все они представля- 
ют дисперсные системы из упругой, твер- 
дой, волокнистой фазы в газовой, жидкой, 
полутвердой или твердой среде, при чем ха- 
рактерные свойства волокнистой фазы про- 
являются тем менее, чем более вязкость сре- 
ды. Структурное различие многочисленных 


Табл. 1.-Структурная классификация волокнистых изоляционных мате- 
риалов. 
_ А ш ш. Ки _ . 
Структ. Структ. Распредел. Направление волокон Виды В. и. м. 
класс тип волокон 
щ Вата Объемное Беспорядочное,равно вероятное Вата—растительно волокнис- ; 
2 по всем направлениям тая, целлюлозная, асбестовая, 
о стеклянная и т. д. 
Е: Рыхлый— бумага растительно- 
я а волокнистая, целлюлозная и асбе- 
а Ф | стовая, разные виды легкого кар- 
> Е тона, шерстяной войлок, торфя- 
4 Ф Войлок Пластовое Беспорядочное, с наибольшей ная подстилка и т. д. 
> Е: вероятностью в плоскости про- Плотный— прессованный кар- 
а) я стирания пласта тон (прессшпан) , 
о ё Весьма плотный—анэлектрон, 
= 5 вулканизованная фибра, перга- 
Ч 9 ментированная бумага, пилит и 
© т. д. 
Е Е Нрядь | Цилиндри- Беспорядочное, с наибольшей Обвивка—из хлопка, шелка, 
Е | ческое вероятностью по оси цилиндра \ вискозы 
о Пряжа Цилиндри- Беспорядочное, с наибольшей Нить, шнур—растительно-во- 
Еу ческое вероятностью по семейству вин- | локнистые, шелковые, асбестовые, 
Ва товых линий определенного вин- | стеклянные, вискозные и т. д. 
Е тового хода 
Веревка | Несколькими Беспорядочное, с наибольшей | Изолирующие веревки— из раз- 
Е ` винтовыми вероятностью по семейству дважды | ных волокон, сложные шнуры 
9 цилиндрами, | винтовых линий, имеющих проти- | из различных волокнистых мате- 
Е не имеющими| воположный смысл крутки, при | риалов 
Е перегибов чем вероятнейшес направление 
а | есть периодич. функция точки . 
я 3 Плете- Беспорядочное, с наибольшей Иэоляционная тесемка — рас- ! 
> в ние Плоской вероятностью понаправлению зиг- | тительно-волокнистая, шелковая, 
> Е | полосой загообразных линий, имеющих | стеклянная и т. д. : - 
Еа о | Кипер волнистое искривление в плоско- Изоляционная тесьма из разных 
>» Ф стях, нормальных к плоскости | материалов 
а) 2 простирания, при чем наивероят- 
о 9 нейшее направление есть периоди- 
м р ческая функция точки 
Е о Лента Многими ци- Беспорядочное, с наибольшей Изоляционная лента,бинт, лип- 
Е ә линдрами, с | вероятностью по двум взаимно | кая лента. 
воб Ткань | 'Точками пере- перпендикулярным линиям, име- Изоляционные ткани—расти- 
ов гиба, при чем| ющим волнистое искривление в | тельно-волокнистые(миткаль,кем- 
я оси нилинлров| плоскости, перпендикулярной к | брик, муслин, Етріге Сю и 
о имеют два плоскости простирания, при чем | т. д.), шелковые, асбестовые, сте- 
я взаимно пер-| наивероятнейшее направление | клянные 
в пендикуляр- | есть периодическ. функция точки 
я ных напра- " 
вления 
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типов В. и. м. характеризуется видом мате- 
матической функции точки, при чем эта фун- 
кция выражает вероятность того или дру- 
гого направления волоконных осей в каж- 
дой точке. Это различие лежит, в качестве 
признака деления, в основании струк- 
турной классификации В. и. м. (табл. 1). 

Сырьевая классификация В. и. м. сооб- 
разуется с природой волокна и в этом отно- 
щении тождественна с классификацией ваты 
(см. Вата, табл. 1). Производствен- 
ная классификация В.и. м. имеет в виду 
род обработки, которой подвергается во- 
локнистое основание. Наконец, функци- 
ональная классификация (табл. 2) рас- 
сматривает В. и. м. как товар, в связи с его 
служебным назначением. 


Табл. 2.— Функциональная классифи- 


нация волокнистых изоляционных 


материалов (принятая Британской ассоциа-` 


цией Епё. 544$ Сот.). 


Класс диэлектри- Вид материала данного 


ков класса, 

0. Непропитанные 1. Непропитанные ткани из 
материалы из органич. волокон (хлоп- 
органических ка, шелна, льна и т. д.) 
волокон 2. Непропитанная бумага 

всех родов из органиче- 
ских волокон 
3. Непропитанные тесьма, 
лента и навивка из орга- 
нических волокон 
4. Прессшпан 
Ткани из органич. волок- 
пропитанные на, пропитанные маслом 
маслом, лаком, или лакированные, в ча- 
битуминозными стности Етріге С10їһ 


9. Бумага, лакированная 

или пропитанная маслом, 

битуминозными составами 

или воском 

Хлопковая или шелковая 

обмотка 

. Прессованный картон 

Вулканизованная фибра 

Тесьма, лента и навивка 

. Бумага всех родов, вклю- 
чая слоистые бакелиты 

. Асбестовые изделия при 
объемном содержании ас- 
беста менее 75% 


составами ит. д. 


со 210 г Ф 


А. Материалы, 1. 


В. Огнестойкие 1. 
материалы 


Нек-рые миканитовые из- 

делия—слюда-шелн, слю- 

да-кембрик, слюда-японс- 

кая бумага 

2. Асбестовые тесьма, ткани, 
бумага и шнуры, с объем- 
ным содержанием асбеста 
не менее 75% 

3. Невоспламеняющийся и 

самогаснущий картон 


Отношение к влажности. Приро- 
да волокна, составляющего основание данно- 
го В. и. м. (форма, размеры, химический 
состав и способ обработки), определяет мно- 
гие свойства В. и. м. и не бззразлична, для 
остальных его свойств. Однако строение 
В. и. м. настолько своеобразно, что, неза- 
висимо от природы волокна, В. и. м. имеют 
ряд общих свойств, присущих им как опре- 
деленным дисперсным структурам, Эти свой- 
ства указаны в статье вата (6м.): елож- 
ность распределения наиболее вероятных на- 
правлений волокон В. и. м. увеличивает и 


сложность общих свойств ваты благодаря 
явлениям анизотропии, неоднородности, пе- 
риодичности и др. Наиболее своеобразная 


ГА 


< 


1 
/оглощењтие Фры 


40мм 


особенность В. и. м.—их отношение к влаж- 
ности. Образуя сплетениями своих волокон 
бесчисленные запутанные капилляры с раз- 
ветвлениями и слепыми порами, все В. и. м. 

а в особенности содержащие лишь волокни- 
стое основание, обладают большим влаго- 


‘поглощением. Величина его зависит от рода 


волокна, степени его уплотнения и толщины 


‘слоя В. и: м. На фиг. 1 показана зависи- 


мость влагопоглощения от толщины слоя 


Фиг. 2. 


для бумаги тощего размола, по Ретцову [1]; 
кривая а характеризует привес бумаги через 
З часа, кривая б-—через 24 часа. На фиг. 2 

показана, по Флеммингу [2], зависимость 
той же величины от уд. веса В. и. м. в со- 
ответствии с родом волокна; кривая а от- 
носится к джуту и пеньке, б-к бумажному 
волокну и в—к хлопку. Указанные выше 


р" Я Я 
ае феерия 
РА и 


ў 


З 


У 
ИЕР 


5 2.2 2 3 36 405 
Сота ладения 8 см 


Фиг. 3. 


| 


У 


“е 


< 


капиллярные ходы, будучи сквозными, спо- 
собны не только поглощать, но и проводить 
влагу туда, где она всасывается, испаряется 
или стекает. Это фитильное или сифонное 
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(в зависимости от формы В. и. м.) действие 
имеет важное практическое значение; оно 
исследовано Люмьером [3], выяснившим, 
что, судлинением сифона из пропускной бу- 
маги, хлопковой ткани ит. д. быстрота ка- 
пиллярного передвижения возрастает, быст- 
ро приближаясь к характерной для данного 
В. и. м. постоянной (фиг. 3). Дополнит. све- 
дения о влагопоглощении В.и.м. см. Вата, 
Вулканизованная фибра и Бакелиты. 

В отношении поглощения паров особен- 
ное значение имеет уже не простое наличие 
капилляров, а их форма—сужение и рас- 
ширение их просве- 
та, особенно в сле- 
пых ходах. Как вы- 
яснено теоретически 
и экспериментально 
Косоноговым [4], при 
переходе от широко- 
го капилляра к уз- 
кому (фиг. 4) возни- 
кает прирост давле- 
ния газовой среды; 


ло, находящееся во 
влажной газовой среде, должно сгущать в 
себе влажность, и все узкие места его капил- 
ляров служат ловушками влаги из среды. 
Выведенные из опыта кривые содержания 
влажности в различных целлюлозных по- 
лупродуктах (полумассах), в зависимости от 
влажности воздуха, представлены, по Герц- 
бергу [5], на фиг. 5: кривая а относится к 
белым древесным опилкам, б—к бурым, в— 
к натронной целлюлозе, г—к льняному 
полупродукту, д—к хлопковому. 


$ 


К. 
(Олдрин бое 


© 


ре адне 
РА 


40 50 60 20 80 
Фиг. 5. 


92% 


Поглощение капельножидкой и парооб- 
разной влаги В. и. м. чрезвычайно велико 
и, главное, изменчиво. Поэтому значения 
различных характеристик В. и. м. нахо- 
дятся в тесной связи с состоянием влаж- 
ности В. и. м., и каждая характеристика 
меняется в весьма широких пределах. 

Механические свойства В. и. м. 
Всем волокнистым веществам свойственна, 
значительная упругость, дающая возмож- 
ность сгибать их, сжимать и растягивать; 
эта высокая упругость, с одной стороны, и 
податливость к механич. воздействиям, с 
другой, обусловлены строением В. и. м., 
как целого, и высокой упругостью волокон, 
взятых в отдельности. Вата и, производные 
от нее В. и. м. отличаются мягкостью, но 
состоят из волокон весьма твердых (таковы 
не только волокна асбестовые, стеклянные 
и т. п., но и волокна шелка, целлюлозы 
и др.). В частности, эта твердость имеет 


поэтому рыхлое те-. 


следствием весьма высокий электроположи- 
тельный ранг целлюлозы в трибоэлектриче- 
ском ряде. Механические свойства В. и. м. 


АМ 
б 


х м“ 
а 
е 


ш 


ШЫРА ИХ 03, 


Фиг. 6. - 


зависят от длины волокон, при чем разрыв- 
ная длина В. и. м. падает с увеличением 
длины волокна, тогда как удлинения при 
разрыве и способность выдерживать склад- 
ку достигают наибольшего значения при во- 
локнах от 1 до 1,5 мм. Кривые Гофмана 
и Якобсена [$] (фиг. 6) показывают эту за- 
висимость для отбеленной целлюлозы: а— 
разрывная длина, б— удлинение при раз- 
рыве, в--остаточное удлинение и г— число 
выдерживаемых двойных перегибов, при чем 
буквы без индексов относятся к целлюлозе 
тощего размола, а буквы с индексом—к жир- 
ному размолу. Содержание влаги в В. и. м. 
меняет их механические свойетва в разном 
смысле: так, слишком сухие целлюлозные 
В. и. м. становятся’ ломкими, а слишком 
влажные—мало прочными на разрыв. Как 
пример на фиг. 7 дается кривая для не- 
пропитанной манильской бумаги по Дель- 
Мару [7], показывающая, что при 10% по- 
глощенной влаги эта бумага обладает наи- 
большею прочностью на разрыв. Кривые 
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$ 
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4 


Фиг. 7. 


фиг. 8, по Герцбергу [8], показывают проч- 
ность на разрыв (а и а.) и соответствен- 
‘ное удлинение (би 61) хорошо проклеенной 
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бумаги в зависимости от влажности возду- 
ха; кривые аи б относятся к продольному 
направлению бумаги, а; и 6, —к поперечному. 
Прочность и удлинение, т. о., антидромны 
(взаимообратны по ходу—«ножницы»). Упру- 
гость и растяжимость различных волокон, а 
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также зависимость этих величин от влажно- 
сти и быстроты растяжения подробно иссле- 
дованы Каргером и Шмитом [] при помо- 
щи приборов Поланийи [18]; в частности, 
модуль упругости овечьей шерсти устано- 
влен в 47 000 кг/см?, а вываренного нату- 
рального шелка (тусса) — в 715 000 кг/см2. 

Действие нагрева. Вследствие силь- 
ного влияния влажности на свойства В.и. м. 
последние находятся в прямой зависимости 
от тепловых условий— длительности и РЁ на- 
грева; кроме того, свойства. В. и. м. зави- 
сят от тепловых условий косвенно, через со- 
стояние влажности. Троутон [11] теоретиче- 
ски вывел уравнение состояния влажности 
В. и. м. в зависимости от темп-ры и влаж- 
ности атмосферы, подтвержденное до извест- 
ной степени опытными данными Массона и 
Ричарда [1]. Это уравнение: 


(“= ЕН (1) 


(где 4—% поглощенного пара, Н—давление 
пара, А и п_постоянные данного вещества) 
не зависит от ѓ° опыта. Однако гораздо 
лучше согласуется с данными опыта эмпи- 
рическое соотношение японских исследова- 
телей Кудзираи, Кобаяси и Ториямы [13]: 


1 
0 = трум р’ (2) 
где 4 имеет то же значение, р относитель- 
ная влажность воздуха в %, Г, Ми № 
постоянные, значения к-рых даны в табл. 3. 
Табл. 3.—Численные значения коэффи- 
циентов в формуле (2). 
| 


Материал 1. М М 
Хлопковая ткань... .| 16,51 0,1133 | 0,00173 
Манильская бумага. . . | 1,835 | 0,175 0,00156 
Канатная бумага . . . . | 3,42 0,172 0,00158 
Лакированная канатная 

бумага. ...... ..| 11,34. | 0,146 0,00170 
Литероид (І.еаіһегоій) .! 3,26 | 0,160 0,00138 
Прессшпан ....... 3, 04 0,161 0,00135 
Фильтровальная бумага | 3,76 | 0,179 0,09153 
Шелк ......... .| 2,23 | 0,149 0,0137 
Асбестовая бумага ...| 9,00 | 0,910 | 0,00826 


Значительною гигроскопичностью В. и. м. 
объясняется и косвенная зависимость всех 
их свойств, связанных с влажностью, от Г. 
Кроме того, нагрев меняет свойства раз- 


Т. Э. т. ІУ. 


личных веществ, пропитывающих, склеива- 
ющих и заполняющих поры В.и. м., и этим 
опять изменяет их свойства. 

Старение. Влияние более высокой © 
или более длительного прогрева выражается 
также в постарении многих В. и. м., по- 
скольку стареет образующее их волокно. 
Даже огнеупорные В. и. м. на асбестовом 
основании при длительных высоких нагре- 
вах делаются хруп- «зз 
кими и разруша- 
ются; разрушается 
вследствие выкри- 
сталлизовывания и 
кварцевая нить. Но дз 
в особенности лег- 
ко стареют В.и.м. 
на основании изор- :«020 
ганического воло- 
кна (т. е. подавля- ини 
ющее большинст- 
во промышленных 
В. и. м.), подвер- ям 
гаясь окислению и 
уменьшению веса, 
тем более быстро- 
му, чем выше тем- 
пература. Исследо- вом 
ваниями Кудзираи 
и Акахиры (1995 г.) 
установлено [14], что 
для многих В.и. м. 


(хлопок, фильт- лор 
ровальная бумага, 
полотно, манильс- 


кая бумага, шелк 
и хлопковая ткань 
Етріге С1оїһ) #0, пою 
т. е. потеря веса 

В. и. м. в % на- 
чального значения &% юю 2 
веса, может быть 
связана с длитель- 
ностью прогрева в часах т и абсолютной 
температурой Т соотношением: 


тт — Ки), (3) 


где (0) —нек-рая эмпирически установлен- 
ная табличная функция от, а @—постоян- 
ная данного вещества. Соответственные кри- 
вые даны на фиг. 9. В отделе материалове- 
дения Государственного эксперимент. элек- 
тротехнического института (ГЭЭИ) удалось 


Табл. 4. — Численные значения козф- 
. фициентов в формулах (3) и (4). 


Материал © -107° | 4.107 & В.10-° 
Хлопок ..... 7,028 | 0,909 1,1508 12 
Фильтров. бумага | 6,774 | 0,322 7,278 12 
Полотно... .. 6,781 | 0,12642|13,74485 12 
Манильск. бумага | 6,932 | 1,058 1,4678 12 
Шелк ...... 7,149 — — — 
Хлопкованя ткань 

Етріге С1оїһ 5,572 — — — 


Для полотна ур-ие (4) удовлетворяется сравни- 
тельно точно, для хлопка, фильтровальной и ма- 
нильской бумаги—приблизительно, а для шелка 
и Етріге Сю кривая Р(%) не соответствует 
уравнению вида (4). 


13. 
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подобрать почти для всех случаев (кроме 
шелка и Етріге ·Сїоїћ) функцию Е(@о), а 
именно: 
л а. 

Рад) == Ае“ +В. (4) 
Коэфф-ты ур-ий (3) и (4) даны в табл. 4. 
‚ По формулам (3) и (4) и фиг. 9 можно, т. о., 
предусмотреть срок потери материалом опре- 
деленного % того или другого качества, 
если известна связь этого качества со сте- 
пенью постарения этого материала. Так, 
например, постарение на 10% (потеря 10% 
веса через окисление) при 105° требует сро- 
ка, указанного в табл. 5. 


Табл. 5. — Сроки старения разных во- 
локнистых материалов. 


| Срок старения при 105° | 
н о, 
Материал а 10% 
годы | месяцы | дни 
Хлопок....... 52 ? 11 
Фильтровальная 
бумага ...... 17 11 29 
Полотно ...... 31 2 25 
Манильская бумага 10 10 29 
Шелк... .@..... 9 11 5 
Хлопковая ткань у 
Етріге Со... 1 1 2 


Эти числа дают достаточное основание 
для технически и экономически рациональ- 
ного подхода при выборе В. и. м. В част- 
ности благодаря им отказались от приме- 
нения весьма распространенной в англо-са- 
ксонских странах ткани Етріге Сов, на- 
именее стойкой из всех волокнистых осно- 
ваний для В. и. м. При отсутетвии до- 
ступа атмосферы В. и. м. на органическом 
основании более стойки в отношении тем- 
пературы, чем при доступе атмосферы, — 
обстоятельство, особенно важное для служ- 
бы кабелей с бумажной изоляцией. Ропер [15] 
нашел, что повышение {° освинцованных 
кабелей до 200 и даже до 300° не привело 
их изоляцию в состояние негодности; он по- 
лагает, что долговременный нагрев изо- 
ляции примерно до 110° безвреден для нее, 
и считает верхним пределом безопасных 
длительных нагревов 180°, а кратковре- 
менных — ® выше этой. Зависимость меха- 
нич. свойств непосредетвенно от длительно- 
сти нагрева при разных температурах может 


ТГ | 
| №. 


быть пояснена примером кривых для ма- 
нильской бумаги. Фиг. 10 показывает изме- 
нения ев прочности на разрыв (в % от на- 
чальной) при 125, 150 и 175°—по Фишеру и 
Аткинсону [1], а фиг. 11— изменение проч- 


ности и удлинения при` разрыве для той 
же бумаги при 100°—по Дель-Мару [2]. 

Электропроводность. Применяе- 
мые в производстве В.и. м. волокна (асбест, 
стекло, целлюлоза, шерсть, шелк, вискоза) 
сами по себе обладают весьма высокой изо- 
ляционной способностью. Однако общая 
зависимость В. и. м. от содержания влаги 


фочность #9 ООЗОЫб “, 
пишмемие луи рада У 


Фиг. н. 


делает на практике электроизоляционную 
способность В. и, м. неопределенной вели- 
чиной, если не указывается при этом со- 
стояние влажности. Кросс и Биван даже 
нашли (в 1895 г.), что электропроводность 
влажной целлюлозы втрое превосходит элек- 
тропроводность воды. Зависимость удель- 
ного сопротивления о (в ®-см) различных 
В. и. м. от относительной влажности выра- 
жается, по Кудзираи и Акахире [18], эмпи- 


· рической функцией: 


= А— Вр 
160=4- т 000- Ср? (5) 


(значения коэффициентов А, В и С показа- 
ны в табл. 6). 

Свойства воды (вязкость, электропровод- 
ность) меняются с изменением ГР. Поэтому 
зависимость электропроводности В. и. м. 
от содержания вла- 
ги сама изменяется 
с г. Пример кривых 
этого ‘рода, по Те- 
дески [1%], показан на 
фиг. 12. Значительн. 
подъем температу- 
ры, оказывая осуша- 
ющее действие, уве- 
личивает сопротив- 
ление В. и. м., то- 
гда как дальнейший 


подъем может ока- 00 пр аё ав аг 102 
зать на него уже не- Уйеличение веса 
посредственное пони- Фиг. 12. 
жающее воздействие. 


Фиг. 13 дает пример этой двойственной за- 
висимости сопротивления хлопковой об- 
мотки от температуры: ветвь А обуелов- 
лена высушивающим действием тепла, а 
ветвь В— непосредственным. 

Эффект Эвершеда [?°, 21]. Характер- 
ное для В. и. м. умеренное присутствие вла- 
ги имеет следствием существенную зависи- 
мость электрическ. сопротивления этих ве- 
ществ от силы действующего на них элек- 
трического поля. Эта зависимость выра- 
жается эмпирической формулой: 


В = 


79° (6) 
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Табл. 6. Численные значения коэфф-тов в ф-ле (5). проводимость в 1068 — 109% раз 


больше наблюдаемой на самом 


Толщина деле. Следовательно, не вся 
Материал материала А В С поглощенная вода обслуживает 
в мм проведение тока, а лишь ви- 
чтожная доля ее, — очевидно, 
водяная пленка, стелющаяся 
Миткаль..... .. 0,22 11,685 809,7 о,057 | ПО Стенкам между волокнами 
Хлопковая ткань и капилляром. Толщина водя- 
Ешрге С1оїіћ .. 0,20 9,725 371,8 0,315 ного слоя при поверхностной 
Полотно ....... 0,35 1,255 783,3 0,114 проводимости установлена для 
Манильская бумага. 0,12 11,445 880,3 0,00 . 
Канатная бумага . . 0,19 11,415 718,3 0,202 разных тел из опытов прибли- 
Литероид ...... 0,17 - 11,690 745,3 0,062 зительно в 105 мм (3:106 мм 
Превашан о. 008 | 80 | аша | 0184 | на кварце и 10% на стекле). 
днае 52222111 Баа И | еа | 38 | эффект Эзершеда следует шед 
Муслин ....... 0,24 12,075 554,7 0,348 ставлять ее я одоржащими жа. 
Асбестовая бумага 0,12 10,915 679,0. 0,302 
меновские цепочки влаги и воз- 
душных пузырьков (или масля- 
где В- сопротивление, О—приложенное на- | ных и вообще практически не проводящих 
пряжение и А—постоянная. Т. о. при воз- | пузырьков), водные стенки которых име- 
растании напряжения в 10 раз сопротивле- | ют толщину в десятки и. Между тем, по- 
ма ние падает прибли- | верхностное натяжение жидкости, находя- 
м зительно до '/, на- | щейся в электрическ. поле, зависит, как из- 
Ў чального значения | вестно, от силы поля (эффект Липмана), и 
Зо (собственно до 107%). потому каждое из- 
б Кривые фиг. 14 и менение поля вле- 
$, 15 показывают этот чет за собой изме- 
Ў «эффект Эвершеда» нение формы мени- 
а ‚на примере хлоп- ска, с соответству- 
Ў ка (для напряжений Фиг. 16 ющим перераспре- 


0—60 У и 0—500 У). 
Подобные же кри- 
вые получаются для 
простой и для про- 
питанной бумаги, 
для миканитового полотна, пилита и т. д. 
и свойственны вообще всем В. и. м., если 
содержание влажности в них обычное, т. е. 
среднее. Напро- 
тив, при полной ‘о 
сухости В. и. м., 

равно как и при # 
отсырелом состоя- 
нии,их электро- 
сопротивление „о 
уже не зависит 


У] 
от силы поля, и 20 
кривая сопротив- МИ 


ления становится о ю 20 зю чо 50 60/ 
параллельной оси Фиг. 14. 
абсцисс. В тех 
случаях, когда эффект Эвершеда возникает, 
равновесие устанавливается не мгновенно: 
изменение напряжения несколько отстает 
от изменения поля. В силу этого влажного 
ма гистерезиса, кри- 
вая сопротивле- 
ния при убываю- 
щей силе поля ле- 
жит ниже, чемпри 
силе возрастаю- 
щей (пример:кри- 
вые для якорн.об- 
мотки на фиг. 15). 
Объяснение этих 
*о/ важных явлений 
дано былов 1913г. 
Эвершедом. Как 
показывает опыт с химически чистой филь- 
тровальной бумагой, количество поглощен- 
ной ею влаги способно было бы вызвать 


Гов 


о 
2 00 200 


300 400 
Фиг. 15. 


делением влаги и 
изменением толщины водн. стенок пузырь- 
ков. Построенная Эвершедом модель (фиг.16) 
с капиллярной трубкой просветом в 0,30— 
0,35 мм, содержащей жаменовскую цепочку 
из воды и воздуха, мп 
показывает эффект = 
Эвершеда качествен- 
но и количественно, 
особенно если па- 
раллельно соедине- 
но значительное чи- „„, 
сло таких трубок. 
Фиг. 17 дает харак- чо 
теристику одной из 
таких систем, содер- гог 
жащей 13 трубок, 
при чем наблюдает- дю эм м ви 
ся также и гистере- 
зис (пунктирн. кри- Фиг. 11. 
вые). С течением времени характеристика, 
снижается: кривая А получена через 20 ча- 
сов после наполнения трубок, В—через 44, 
(С— через 98 и Р (совпадающая с предыду- 
щей) —через 113 часов. Микроскопические 
наблюдения над моделью Эвершеда устано- 
вили (фиг. 18) следующее: когда сила поля 
’ увеличивается, то в А, 
со стороны положитель- 
ного электрода, начи- 
нается утолщение обо- 
лочки воздушного пу- 
зырька, распространя- 
ющееся затем в виде волны Ёк В, в сторо- 
ну отрицательного электрода; т. к. этот про- 
цесс совершается с некоторой скоростью, то 


7000 


Фиг. 18. 


на полную деформацию пузырька требуется 


известное время. В этом и лежит причина 
запаздывания эффекта Әвершеда. Пример 
характеристик этого запаздывания для мя- 
нильской бумаги показан на фиг. 19 [18]. 


*18 
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Значение эффекта Эвершеда в службе В. и. м. 
весьма велико. В частности, этим эффектом 
объясняется увеличение тока чистой прово- 
димости в бумажных конденсаторах и уве- 
личение угла диэлектрическ. потерь в В.и.м. 
с ростом напряжения; при этом повышение 


частоты переменного поля уменьшает за- 

висимость угла потерь от напряжения, так 

как изменение проводимости не поспевает за 
изменением поля, и кривая изменений про- 
водимости с увеличением чагтоты постепен- 
но выравнивается. Фиг. 20 показывает при- 
вр мер зависимости ко- 

эфф-та мощности р 

(р= #6 д, где 6—угол 

потерь) от напряже- 

ния при разных ча- 
стотах у лакирован- 
ной проволоки, об- 

витой хлопком и 

шелком; так как ди- 

электрические поте- 
ри № выражаются 
соотношением 

№ = «С 0156, (7) 

где «— частота, С— 
емкость и О—напря- 
жение, то в В. и. 
м. потери, вследет- 
вие роста 15 6 с уве- 
личением напряже- 
ния, растут быст- 
рее, чем квадрат на- 
пряжения. 

И Сетон и Торияма 
[22] выразили вели- 
чину коэфф-та мощ- 

ности Р (диэлектрические потери в № на 

смз), при частоте 50 пер/ск., темп-ре в 30° и 

градиенте потенциала 500 У/мм, в зависи- 

мости от относительной влажности атмосфе- 
ры в %, соотношением: 


Р= 0025810" [12 (100—р)]?, (8) 


Ш 
А. 


мъ 


А аи 


ШЕ 


ОКР 
ГП 
ЕАМ 


|5 
с 
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з 
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где с, ти п —постоянные, зависящие от ве- 
щества и условий опыта (темн-ры, частоты). 
В обычных условиях, при влажности 70— 
80%, Р е 1. При большой влажности поте- 
ри растут с увеличением частоты, сперва 
медленно, затем более быстро и потом снова 
медленно. При малой влажности потери за- 


виеят от частоты линейно. При большой 
влажности коэффициент мощности убывает с 
возрастанием частоты, тогда как при малой 


46 


Ф х 
Ф Ф 
ид 


$ 
„Дизлелктор, 


Фиг. 91. 


он почти постоянен. При постоянном токе 
потери сперва растут с временем, но, пройдя 
максимум, возвращаются к первоначально- 
му значению. Теоретически значения влаж- 
ности для диэлектрич. потерь в.В. и. м. 
рассмотрены Делафильдом дю-Буа [2°], ис- 
ходившим из предположения, что водяные 


ие ] 


Фиг. 29. 


шарики в волокнистых изоляционных ма- 
териалах действием поля вытягиваются и 
разрываются. 

Диэлектрический коэффици- 
ент. Состояние влажности определяется 
также диэлектрич. коэфф. В. и. м., при чем 
зависимость # от влажности меняется с Р, 
частотой и величиной. диэлектрич. потерь. 


Фиг. 21 дает [№] группу кривых для спе- 
циального картона в сухом и во влажном 
состоянии, в зависимости от чаетоты и Г; 


` фиг. 22 [25] и фиг. 23 [28] показывают зави- 


симость емкости конденсатора из парафи- 
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нированной бумаги от частоты и г, при чем 
фиг. 22 относится к случаю малых потерь, 
а фиг. 23—больших. Диэлектрич. коэфф-т 


ЕЕ 9 БЕБЕ 
в ИИ 


0. 7 150 225 
Фиг. 94. 


В. и. м. зависит также от плотности веще- 
ства и, следовательно, от давления, которо- 
му вещество подвергалось в процессе про- 
изводства. Весьма вероятно, что тут имеют 


Зоо ея 


Ими 
14000. 


Ф 
б 
—:00005 

00 7 


' 
> 
З 
Ы] 

АРД 0 


Пребий 


Фиг. 95. 


значение влагоемкость и гигроскопичность 
В. и. м., убывающие с ростом плотности. 
Фиг. 24 [27] показывает на примере твердой 


и лаелогть Ф боздуже 
ра ИОРАН 


250 


8 


8 
/Гоглощение блог’ 


а 


Фиг. 26.. 


бумаги антидромность хода диэлектричес- 
кого коэффициента и плотности как функ- 
ций давления при производстве. 
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Электрическая крепость. Эта харак- 
теристика, как известно, весьма изменчива у 
всех диэлектриков. Вполне понятно, что, при 
чрезвычайной зависимости свойств В. и. м. 
от производственного процесса и условий 
их службы, им свойственна сложная и при- 
хотливая характери-, 
стика электрической = 
крепости. Однако во 
всех случаях исход- ~ 
ная причина этой ха- 
рактеристики В.и.м. » 
коренится в войлоч- «ч 
но-пористой струк- » 
туре с обусловлен- | 
ными последнею вла- „“ 
гопоглощением и ги- 
гроскопичностью. 
Уменьшение этой по- 
ристости ведет к уве- 
личению электрич. 
крепости материалов, и наоборот. Фиг. 25 [2] 
показывает среднюю кривую зависимости 
электрич. крепости непропитанных материа- 
лов из растительного волокна от их плот- 
ности, при чем для бумаг даны Также от- 
дельные кривые, характеризующие джут, 
маниллу и хлопок. Сопоставляя фиг. 25 
и 24, можно установить также зависимость 
электрич. крепости от давления при произ- 
водстве В. и. м. Ход кривой электрич. кре- 
пости в зависимости от плотности антидро- 
мен соответствующей кривой влагопогло- 
щения. фиг. 26 дает [29] пример этой анти- 
дромности для непропитанного прессшпана: 


Пдесссипан 
5. 20 р ке е ри 07° 01 
осушиии 
каа р 
К МЈ | Паола е == 
ЕЕ 
ве | Е 


[8 | 

1 
кривая а относится к материалу из джута и 
пеньки, б—из хлопка, в—из древесной мас- 
сы. Әлектрич. крепость В. и. м. повышается 
с плотностью вещества не только у мате- 
риала из чистого волокнистого основания, 
но и у материала, пропитанного полужид- 
ким изоляционным составом, т. е. в наи- 
более ответственном и наиболее частом слу- 
чае (кабели). Согласно формуле Пуазейля 
(см. Вязкость), пористость В. и. м. (наприм. 
бумаги) м. б. оценена количеством @) просо- 
чившегося под разностью давлений (р, —р.) 
через В. и. м. воздуха в течение времени т 
(процесс предполагается медленным): 


— 1 Эт" (Ф:- -Р»), 
где 5 площадь испытуемого образцаВ.и.м., 

й—толщина слоя, т. е. величина, пропор- 
циональная средней (эффективной) длине 
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капиллярных каналов в образце, вязкость 
воздуха (при 15° у=0,0001808 С65). Коэфф. 


Табл. 7.— Некоторые характеристики 


британского ассортимента прессо- 
ванного картона. 
Поглощение 
Класе Уд. в. |масла при | воды при 
105° Н . 20° 
А 1,15—1,25 15 100 
В 0,9 —1,15 20 150 
С* 1,3 — 80 
Р 1,3 2,0 70—90 
Е 1,15—1,2 15 60 


* Указать значение электрическ. крепости для 
класса С не оказалось возможным. | 


1 
— зависит от числа, размеров и формы 


А 
| Е 
каналов и пропорционален $6, где 8;— 


площадь сечения отдельного ТТ эта, 
ЕА 


$ 


$ 


мађолжение 


Проивыое 


сумма может быть заменена произведением 
п8?, где з—площадь среднего (эффективно- 
го) сечения канала, а --плот- 
ность распределения каналов. 


меняется в зависимости от качества про- 
питывающего состава и его ‘температуры. 
Фиг. 27 показывает эту зависимость между 
Е и А для кабельной бумаги, при чем 
кривая а относится к Ё непропитанной 


бумаги, б—к пропитанной шпарочной мас- 
сой и вк пропитанной вязким минераль- 
ным маслом. 

Зависимость пробойного напряжения 7 от 
толщины № пробиваемого слоя может быть 
выражена для В. и. м., по Клерку и Монт- 
сингеру [1], функцией: 


т = Ей”, (10) 


где Е—пробойная крепость, а показатель 
т<1. Фиг. 28 показывает зависимость 7 от 
й для непропитанных прессшпанов разных 
классов; буквы при кривых означают наиме- 
нование соответственно классу прессшпана 
по британскому ассортименту (см. табл. 7). 
Подобные же кривые (показывающие непо- 
средетвенно пробойное напряжение как фун- 
кцию толщины) для бумаги под маслом, 
после 24 часов проварки при 80°, нредета- 
влены на фиг. 29; сплошные кривые относят- 
ся к испытанию при 20°, а пунктирные— 
при 90°; кривая а относится к бумаге из од- 
ного хлопка, б—из одной манильской пень- 
ки, в—из специальной сульфитной древес- 


Табл. 8.--Некоторые характеристики бумаги. 


Коэфф. А, как нашел Эмануели Образцы | Образцы пори 
в 1919г. [20], представляет воз- увлажнен - просушен - тост, оп- 
растающую функцию электри- ные | ные Толщина | ределен. 
ческой крепости Е той же бу- Сорт бумаги ь милях» Короетью 
маги, когда бумага пропитана, и затем испытанные просачив. 

: в сухом воздухе воздуха 
шпарочной массой (состав из 
минерального масла, канифоли 
и т. д.) или просто маслом. Жиронепроницаемая а, а 2,5 3 

» ‚ 
Электрич. крепость Е сперва Древесная масса. в' в 55 17 
быстро растет с газонепрони- Крафт-бумага . . .. 2’ г 3,0 70 
цаемостью А, затем замедляет Пергаментированная д’ д 3,0 2 
свой подъем и подходит к об- Сульфитная. . е е 2,0 26 
ласти постоянных значений. - 
*1 миль= 0,0254 мм 


Кроме того, Е весьма сильно · 
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ной массы (кабельная бумага), г—из гидро- 
целлюлозы (давшей при 90° весьма плохие 
‚ результаты), д—из одного джута. Все бума- 
ги были свободны от отяжеляющих веществ. 

Зависимость электрич. крепости В. и. м. 
от ,— так же, как и зависимость от нее дру- 
гих характеристик, —весьма велика, и при- 
том существенно меняется с влажностью ве- 
щества; в некоторых случаях ход кривой по- 
сле специальной просушки материала стано- 
вится антидромным ходу ее для материала 
сырого. Фиг. 30 показывает, по Фляйту [33], 
такого рода кривые для бумаги различных 
сортов, при общей толщине слоя бумаги 
в 1,6 мм; значение букв поясняет табл. 8. 

При прочих равных условиях электрич. 
крепость В. и. м. зависит также, соглаено 
исследованию Кларка [33], от числа повторно 
приложенных напряжений, т. е. от степени 
«утомленности» бумаги. Дальнейшие сведе- 
ния о В. и. м. ем. в статьях Вулканизован- 
ная фибра, Диэлектрики, Кабель, Картон, 


Кембрик, Изоляционная лента и Пилит.. 


В. и. м. термические — см. Асбестовые 
теплоизоляционные массы, Вата, 'Гермоизо- 


ляционные материалы. 
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їтіс. а. А Пеа Іпаџѕігіез В.езеагсһ Аѕѕосізііоп («ЕВА»), 
содержащие инструкции для испытания волокнистых 
эл.-изол. материалов: А/5, (волокнистые материа- 
лы), 4/8, (прессшпан), А/5, (вулкаяизованная фиб- 
ра), А/8, (изол. бумага не для кабелей), А/Ѕ, (лаки- 
рованная бумага и изделия из нее), А/5,, (невоспла- 
меняющийся и самогаснущий картон), АЗ: (непро- 
питанные изол. ткани). П. Флоренский. 


ВОЛОНКОВАЯ ДОРОГА, волок--сухой 
путь, соединяющий две речные системы, че- 
рез к-рый товары и суда волочат, т.е. 
перевозят или переносят. В. д. устраивались 
также в обход порогов на реке. В древней 
Руси товары с одной реки на другую пе- 
ревозились в особых повозках волочу- 
гах, а суда при помощи подкладных бре- 
вен перекатывали до места, откуда возоб- 
новлялся путь водой. 

ВОЛОНКУША. 1) Волокуша, или шлейф 
для обработки почвы, применяется 
для выравнивания поверхности почвы и для 
уничтожения глыб, еще не успевших за- 
твердеть, и рыхлых земляных куч, нары- 
тых кротами на лугах. Обработка воло- 
кушей производится обыкновенно весной; 
иногда применяют волокушу перед посева- 
ми рядовой сеялкой, а также перед посад- 
кой картофеля нод маркер или ямкокопа- 
тель. В. чрезвычай- 
но сильно разру- 
шает комковатую 
структуру почвы, 
почему нужно из- 
бегать применения 
ее на полях. Про- 
стейшая В. — кон- 
ная метла из иво- 
вых или березо- 
вых прутьев. Более 
сложные В. дела- 
ются: а) из желез- 
ных колец (фиг. 1), 
б) из деревянных или железных брусков 
и в) из полос углового железа, соединен- 
ных между собою цепочками (фиг. 2). Улуч- 
шенную конструкцию представляет В. типа 
Дене (Ет. Юеһпе), состоящая не только 
из ряда деревянных окованных брусков, 
но имеющая еще две железных полосы: од- 


‘ну, поставленную на ребро, а другую, снаб- 


женную зубьями. Обе полосы могут быть на- 
клонены рычагами для регулирования степе- 
ни воздействия на поверхность поля. Свое- 
образна конструк- 
ция волокуши типа 
Сакка; она пред- 
ставляет собою до- 
ску, поставленную 
па окованное же- 
лезом ребро; в за- 
висимости от плот- 
ности кочек и глыб 
доску можно уста- 
навливать под раз- 
личными углами. 
2) В. сенная применяется для уборки 
с поля сена, собранного в валы конными 
граблями. Эта одноконная В. (см. фиг. 3) 
имеет ряд железных зубьев, сидящих на по- 
перечном брусе; с боков бруса прикрепле- 
ны оглобли, а сзади—ручка для управле- 
ния. Лошадь с В. пускают вдоль вала сена. 
Когда зубья наберут достаточное для обра- 
зования копны количество сена, выключают 
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защелку, соединяющую поперечину с руч- 
кой, и зубья, упираясь в землю, приподни- 
мают волокушу, оставляя копну на земле. 
В. затем перекатывается через копну, зубья 
устанавливают в прежнее положение и при 
помощи защелки опять скрепляют с ручкой. 


Фиг. 3. 


В. парная — более сложной конструкции 
(фиг. 4) и снабжена колесным ходом. Такая 
волокуша служит для перевозки копен к сто- 
гу; ее делают не перевертывающейся и снаб- 
жают рычагом для наклона зубьев при за- 
хватывании сена и для подъема его на время 


перевозки. В. сенная очень производительна, 
лишь при. уборке больших ровных площа- 
дей, в малых же хозяйствах ее применение 
нерентабельно. Б. Криль. 

3) В -Утюгв дорожном деле, 
приспособление для выравнивания поверх- 
ности почвы, ее уплотнения и для раздро- 
бления комьев с целью приспособить по- 
верхность грунта для дороги. Такая В. на- 
зывается шлейфэром и выполняет функции 
катка для уплотнения поверхностного слоя 
земли на грунтовых дорогах. В. состоит из 
деревянной рамы с перекладинами, к-рые 
снабжаются переплетом из гибких прутьев; 
часто переплетается лишь одна задняя 
часть В. Иногда В. делается и из несколь- 
ких параллельно скрепленных цепями де- 
ревянных брусьев; последние располозкены 
поперек движения В. и оковываются спере- 
ди и снизу железом. Часто волокуша делает- 
ся из одного бруска (20х20 см) с прикреп- 
ленным к нему сиденьем. В волокушу впря- 
гается лошадь, а на брусе устраивается си- 
денье для погонщика, к-рый, прижимая ве- 
сом своего тела волокушу к земле, способст- 
вует раздавливанию небольших и не очень 
прочных комьев земли и укатыванию доро- 
ги. См. Дороги. 

4) В.-с креперы см. Скрепер. 

Лит.: Дубелир Г. Д., Дорожное дело, М., 1923; 
Энцикл. словарь Т-ва бр. Гранат, М, 1923; Врем. 
справочник на землян. работы, М., 1927; Крынин 
Д. П , Курс дорожного дела, М., 1926. И. Запорожец. 

ВОЛОМИТ, сплав карбидов вольфрама, ко- 
бальта, никеля и хрома с незначительным 
количеством железа, отличающийся весьма 
большой твердостью (около 9,8—9,9), значи- 
тельной прочностью (близкой к прочно- 
сти стали), высокой Р размягчения (около 
2 700°), с уд. в. 15,5—16,0. Сплавы подоб- 
ного состава были изобретены до 1914 года, 
но еще Муассан, сконструировавший печь 
для ЕР выше З 000° и получивший в ней в 


чистом виде и в виде карбидов наиболее ту- 
гоплавкие металлы (вольфрам, молибден, ва- 
надий и др.), наметил пути к получению 
тугоплавких и твердых (по природе своей, 
а не в силу закалки) сплавов. Однако прак- 
тически задача получения твердых сплавов 
в больших количествах была разрешена аме- 


-риканцем Гайне в 1907 г. (см. Стеллиты) и 


еще более полно Ломаном в Германии не- 
посредственно перед войной 1914—18 гг. По- 
следнему удалось в сконструированной им 
электрич. печи достичь темп-р, превышаю- 
щих Р вольтовой дуги. Для этой цели Ломан 
воспользовался теплотой алюмотермич. ре- 
акций, к-рые он заставил протекать в поле 
электрич. печи. Ломану удалось устранить 
главное затруднение процесса——-бурное про- 
текание алюмотермич. реакций: рядом удач- 
ных комбинаций он получил в своей печи 
б. или м. постоянную Ё с возможностью ее 
регулирования. В сконструированных таким 
способом печах были изготовлены в боль- 
ших количествах тугоплавкие металлы в 
чистом виде, а также и их карбиды, напр. 
вольфрама — СҰ, с твердостью около 9,8. 
Позже, уже во время войны 1914—18 гг., 
Ломан получил, взяв карбид вольфрама за, 
основу, сплав, названный им В., механи- 
чески настолько вязкий и твердый, что его 
можно было применить в целом ряде произ- 
водетв, где до тех пор применялся исклю- 
чительно алмаз (например в волочильном 
процессе—в качестве матриц для волочиль- 
ных досок, в алмазном бурении—в качестве 
сверл для коронок и пр.). Перед алмазом 
В. имеет два существенных преимущества: 
он дешевле алмаза (примерно раз в 200) и 
может принимать (отливка или прессование 
с последующим сплавлением) любую фор- 
му, наиболее соответствующую последую- 
щему применению его в технике, в то вре- 
мя как форма инструмента из алмаза опре- 
деляется природными свойствами послед- 
него (незначительность размеров и опре- 
деленная естественная огранка). Вполне по- 
нятно, что указан- 
ные выше свойства 
В. и возможность 
щирокого примене- 
ния его в техни- 
ке обусловливают 
большую сдержан- 
ность изготовляю- 
щих его фирм в 
отношении опубли- 
кования как точ- 
ного состава выпу- 
скаемых сплавов, 
так и, в еще боль- 
шей степени, опи- 
сания способов его 
изготовления. Ана- 
лизы В., произве- 
денные различны- 
ми исследователь- 
скими лаборатори- 
ями, указывают на присутствие в нем №, М1, 
Со, Сг, Ееи С с примесями У, 1 и Мр и сле- 
дами 5 и Р, при чем наибольшей составляю- 
щей является №, содержание которого коле- 
блется от 70 до 95%. Помещаемая микро- 
структура В. (фиг. 1), исполненная в метал- 


Фиг. 1. 
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лографической лаборатории Клаустальской 
горной академии, показывает чрезвычайно 
тонкую структуру В., состоящего из мель- 
чайших частиц карбидов.Что касается твер- 
дости В., то в виду неполноты шкалы Мо- 
са для веществ, твердость коих колеблет- 
ся между 9 и 10, был применен метод опре- 
деления твердости по Мартенсу. Риска ши- 
риной в 0,01 мм получалась при нагрузке 
алмазн. резца в 126—130 г, в то время как 
для рубина, твердость которого по шкале 
Моса равна 9, нагрузка определяется в 50— 
51 г, а для стали твердостью по Мосу в 7 
нагрузка определяется в 21—26 г. Проч- 
ность В. также высока, и нек-рые исследо- 
ватели утверждают, что сопротивление В. 
на сжатие больше сопротивления алмаза. 

В технике горного дела В. применяется: 
1) для коронок при колонковом бурении, 
при чем употребляются коронки обычн. ти- 
па со вставленными кусками В. или зубча- 
тые коронки, зубья к-рых делаются из В., 
и 2) для буровых долот типа «рыбий хвост», 
применяемых при вращательном бурении 
преимущественно нефтяных скважин. Для 
бурения В. изготовляется в двух формах — 
яйцевидной 4х5 мм и в форме восьмигран- 
ных призм в 16—92 мм длиной и 5—6 мм в 
сечении (фиг. 2). На фиг. Зи 4 представлена 


Фиг. 2.. 


коронка бура с воломитовыми стержнями. 
Результаты воломитового бурения скважин 
в большей части пород за границей и в пре- 
делах СССР представляют весьма убедитель- 
ные данные для замены алмазов воломитом. 
Ниже приведена таблица сравнительных 
данных (по Гиммельфарбу) воломитового и 
алмазного бурений, произведенных при ис- 
следовании Курской магнитной аномалии, 
где было пробурено воломитом 388,9 м. 


Сравнительные данные воломитового и алмазного 
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При определении стоимости бурения цена 
одного карата В. была принята в 37,5 к. 
(1 швейц. фр.), а средняя цена карата алма- 
зов-карбонатов—в 69 р. 48 к. 

Попытки применить В. при проходке бо- 
лее твердых пород, как железорудные квар- 
циты, оказались неудачными, Так как В. 
быстро зашлифовывался и проходки не да- 
вал. Что же касается указанных в таблице 
пород, то в отношении их можно констати- 
ровать, что: 1) скорость бурения воломитом 
в породах средней твердости либо равна 
скорости бурения алмазной коронкой либо 
немного меньше ее и 2) стоимость расходуе- 
мого В. на 1 м проходки в 4—6 раз меньше 
стоимости соответственно расходуемых алма- 
зов-карбонатов. По данным Рихтера, воло- 
митовое бурение вдвое дешевле алмазного. 
В настоящее время можно сказать, что в 
10 случаях из 100 В. уже вытеснил алмаз 
при проходке глубоких скважин в породах 
соответствующего характера. Так же успеш- 
но В. конкурирует с алмазом в производ- 
стве проволок мелких калибров. Для этой 
цели В. отливают в 
‚виде цилиндрическ. 
столбиков с углубле- 
ниями в основаниях, 
где потом просвер- 
ливают отверстие. 
Приготовлен. таким 
образом воломито- 
вые фильеры заделы- 
ваются в волочиль- 
ные доски. Просвер- 
ливание отверстий 
является длительной 
и сложной операци- 
ей. Производство ме- 
ханизировано путем 
применения точных 
сверлильных стан- 
ков с большим чи- 
слом оборотов. Не- 
мецкий з-д Нагбтеа! изготовляет фильеры 
с отверстиями разных размеров обычно от 
0,15 до 5 мм диам., а по особому заказу и 
больше. В отношении стойкости воломитовые 
фильеры превосходят стальные на 60—70%, 
но уступают алмазным. Карат воломито- 
вых фильеров в 19%7 г. 
стоил 1,5 марки, алмаз- 


Фиг. 4. 


Фиг. 3. 


бурений. ных— ок. 100 мар. В.на- 

| ходит широкое примене- 

т Плотные ние в металлообрабаты- 

метамор. | Кристал- | метамор- | Мергели | вающей промышленнос- 

Название данных физ слю- | лический | 698: СЮ” иплотные| ти. Уступая стали в отно- 

ДИСТЫЄ | известняк | РИСТовые | глины шении механич. прочно- 

сланцы сланцы сти (вязкости), воломит в 

2 значит. степени превосхо- 

дит ее в твердости. Воло- 

Пройдено воломитовой корон- мит тверд по самой сво- 

кой м Е 8,75 52,44 15,74 271,75 ей природе и это свойст- 

То же алмазной коронкой . 271,46 132,91 244,14 — о 

Скорость бурения воломито- во сохраняет почти до ѓ 

вой коронкой м/ч... ... 0,20 0,185 0,27 0,441 размягчения; в то время 

то же алмазной коронкой м/ч 0,21 0,270 0,27 — как твердость быстроре- 

асход воломита в каратах | 2 

наім м... 3,022 14,049 1,812 0,517 жущей стали уменьшает 

То же для алмада... 0,114 0,089 0,060 — ся при ѓ° 400—600°, В. 

| Стоимость воломита, израсхо- при ѓ° 800° и выше вы- 
дованного на 1 п. м ....| 1р. 134. | 1р. 58 к. 68 к. 19 к. 

То же для алмаза....... 7 р. 92 к. | 6р. 27 к. | 4р. 13к. _ являет свои наилучшие 

| | свойства — твердость и 

вязкость увеличиваются. 
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Это существеннейшее преимущество воломи- 
та.перед сталью позволяет применять при 
работе воломитовыми резцами большие ско- 
рости резания и подвергать обработке ме- 
таллы такого состава, к-рые до сего време- 
ни считались не поддающимися обработке, 
например сталь Гадфильда. Воломит при- 
меняется с успехом для обточки гранитных 
валков, для проточки широких отверстий в 
толстых стеклянных пластинках и т. п., 
т. е. там, где стальные резцы определенно 
не применяются. Обычно из воломита дела- 
ют только режущие части резцов, которые 
навариваются к держалкам. Применяется 
В. также и как кислотоупорный сплав для 
изготовления ответственных частей насосов, 


вентилей, кранов, так как он обладает вы-. 


соким сопротивлением коррозии при дейст- 
вии химическ. реагентов. Наконец, большое 
значение В. может иметь в качестве предо- 
хранительных накладок на машинные части, 
подверженные сильному изнашиванию. В. 
изготовляет в настоящее время германское 
акц. об-во «Твердый металл» (Нагітеѓа, 
ВегПп); одновременно в Германии появился 
ряд сплавов: торан (Ф, ТВ, Ст, Ее, С), тв. 
по Мартенсу до 160, каедит (45% Со, 33% Ст, 
15%, 2% Ее, 3% С), акрид (38% Со, 30% Сї, 
169%, 10% М, 4% Мо, 2% С), твердость 
по Мартенсу до 170, цельзит, перцит, твер- 
дый металл Вальтера и др. На Парижской 
выставке 1927 г. демонстрировалея франц. 
акц. об-вом Когоез еф асіёгіеѕ ае 1а багге 
сплав мирамант, позволяющий обтачивать 
12—14 %-ную марганцевую сталь Гадфиль- 
да. Состав мираманта-—гл. образом карбиды 
вольфрама и молибдена. В последнее время 
промышленность СССР занялась вопросом 
получения сплавов высокой твердости и вяз- 
кости. Так, трест «Редкие элементы» уже 
получил лабораторным путем образцы спла- 
ва «редэлемент», характеризующегося высо- 
кими механическими свойствами, а Институ- 
том прикладной минералогии и металлургии 
приступлено к систематическ. сравнитель- 
ному изучению свойств твердых сплавов за- 
граничного и союзного происхождения. · 

„Лит.: Мерц А. и Шульц В., Применимость 
воломита и других стеллитов в горных работах, пер. 
с нем., «ГЖ», М., 1927, 6; см. также Мега А. 1. 
$ сті 2 Ҹ., «С1йскам», Еѕѕеп, 1926, 51; Гиммель- 
фарб А. Я., Возможность и необходимость замены 
алмазов при буровых разведках на каменный уголь их 
суррогатами типа «воломит», «Уголь и железо», Харь- 
ков, 1997, 17; его же, Воломитовое бурение, «ГЖ», 
Москва, 1996, 7; Ломан, О высоких температу- 
рах, перевод с англ., «Г», М., 1923, 8—9; В1еВ- 
ег Н., Воһгипвеп ті үо1оті, «Реїгоіешт», Вег- 
Пп, 1996, 10, р. 383; «Вестник металлопром.», М., 1927, 
1—2, стр. 197, 10, стр. 151. Е. Прокопьев. 

ВОЛОС представляет собою образование 
эпидермы кожи млекопитающих животных. 
Стержень В. состоит из ороговевших клеток, 
которые подразделяются на З слоя: сердце- 
винное вещество (сердцевина), корковое ве- 
щество и верхняя кожица (кутикула). Во- 
лосная сумка, в к-рой сидит В. (в соедини- 
тельнотканном слов кожи), внутри выстла- 
на эпителием. Утолщение у основания В., 
называемое луковицей, снабжено сосочком 
с хорошо развитой кровеносной системой. 
Корковое вещество состоит из плоских ве- 
ретеновидных клеток, расположенных по 
продольной оси волоса и плотно соеди- 
пенных между собой. Сердцевинное вещество 


состоит из плоских клеток, между к-рыми 
находится воздух. Кутикула представляет 
собото верхний покров В., состоящий из тон- 


‚ ких прозрачных черепицеобразных чешу- 


ек, налегающих одна на другую. Роговое 
вещество содержит керати н— вещество, 
родственное веществу ногтей, копыт и рога, 
из числа простых белковых тел. Кератин 
нерастворим в воде, разбавленных к-тах и 
щелочах. В. быстро набухает в концентрир. 
уксусной кислоте и концентрир. едком кали 
и постепенно растворяется, особенно при 
нагревании, с разложением. Едва подвер- 
гается разъедающему воздействию пищева- 
рительных энзимов. Дает очень сильную 
реакцию с сернистым свинцом (Ѕеһуеѓе101еі- 
геакііопеп). Испытание с реактивом Милло- 
на и при помощи ксантопротеиновой реак- 
ции дает положительный эффект. Типич- 
но—большое содержание серы (приблизи- 
тельно до 5%). 

В. применяется в прядильном, ткацком, 
валяльно-войлочном, набивочном и веревоч- 
ном производствах; может также перераба- 
тываться в изоляционный материал—пилит 
(см.). См. Волокна прядильные (животного 
происхождения) и Шерсть. 


Лит.: Вериго Б. Ф., Общий курс физиологии 
животных и человека, % изд., М. Л., 1994; Львов В., 
Сравнительное исследование и описание волоса, ще- 
тины, иглы у млекопитающих и пера у птиц, «Учен. 
записки Имп. московского ун-та», отд. естественно- 
историч., М., 4884, вып. 4; Маф ВБемз Ј. М., Тһе 
Тех е Е1Ъегз, іћеіг Рһузіса!, Місгозсоріса] а. Сһе- 
тпіса1 РгорегН ев, М. Ү., 1924; В оѕзепіћһа1етг Т..., 
Рег Масиуев огеапіѕсһег ҸМегріпаџпёеп, 2 АпПаве, 
р. 910—911, За Исвать, 4923; Ве] тег Е., Іпйиѕігіе 
йез роі1ѕ еї Хопгагез, сһеуецх еї ріштез, 2 ва1Щоп, 
Рагіз, 1923. . Н. Ракициий. 


ВОЛОС РАСТИТЕЛЬНЫЙ, раститель- 
ный конский волос, длинные, жест- 
кие и грубые, упругие, прямые и гладкие 
волокна, обычно черного или темнобурого 
цвета, доставляемые различными тропич. и 
субтропич. растениями; по внешнему виду 
В. р. похож на конский волос и в некото- 
рых случаях идет для замены его или при- 
месью к нему. Одни виды В. р. применяются 
для набивки матрацев, экипажных поду- 
шек ит. д., а другие—для щеток, цыновок, 
половиков, веревок, снастей и т. д. Простей- 
шие испытания, позволяющие отличать В.р. 
от волоса животного, сопоставлены в табл. 


Испытания растительного волоса. 


Волос живот- 
ный 


Волос расти- 


Род испытавия тельный 


Держание над пла-| Воспламеняет- | Плавится, веки- 


менем сн и легко сго-| пает стреском, 
рает свертывается в 
кожеобразный 
натек, расти- 
раемый между 
пальцами 
Сжигание Запах жженой | Запах горелого 
бумаги рога 


Длительное выма- Разрушается в | Остается безпо- 
чивание в разба-| пыль вреждения 
вленной к-те (на- 
прим. серной, уд. 
веса 1,03) и тща- 
тельная просуш- 
ка при 100° 

Кипячение в 10%- Не изменяется | Разрушается 
ном растворе ед- 
кой щелочи 
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Растительный волос дают след. растения. 
1) Сахарная пальма, Агепоа ѕассһа- 
гЦега, рода СагуоМпае, подсемейства Сего- 
хуІоіаеае, известная в Нидерл. Индии под 
названием гомути; растет в Ост-Индии 
и на Малайском архипелаге; культивирует- 
ся ради самых различных продуктов, до- 
бываемых из нее,— вина, уксуса, сахара, 
древесины и т. д. Добываемое из влагалищ 
листьев волокно, известн. под названием го- 
мути или идйу, раньше служило на Малай- 
ских островах наиболее употребительным 
материалом для канатов, но теперь его вы- 
теснили коир, манильская пенька и сизаль. 
Одна пальма дает ежегодно, в два сбора, 
около 9 кг гомути. 2) Настоящая веер- 
ная пальма, Сһатаегорѕз Вип!Шз, рода 
Сватаегорз, подсемейства Согурпһоійеае, од- 
но из наиболее обычных декоративных ра- 
стений средней Европы. В южной Евро- 
пе (Ривьера) веерная пальма одичала, а в 
Алжире считается французами-колониста- 
ми наиболее трудно искоренимым сорняком. 
Ее тонко разрезанные листья дают В. р., 
Сгіп үёєёќа1, служащий материалом для на- 
бивки подушек и матрацев; тонкие бурые 
волокна с основания листа тоже дают В. р., 
перерабатываемый совместно с верблюжьим 
волосом в ковры для палаток, веревки, ка- 
наты и половые щетки. 3) Пеньковая 
пальм а — четыре сходных между собою 
субтропич. вида Тгасһусагриѕ, подсемейства 
Согурһоійеае, растущих в Японии, Китае и 
на Гималаях. Высокоствольная пеньковая 
пальма, Тгасһусагриз ехсеІѕа, культивирует- 
ся в большом количестве в вост. Азии ради’ 
доставляемого ею В. р., идущего на произ- 
водство дождевых плащей; шляп, веников, 
веревок и т. д.; она выдерживает климат Ан- 
глии и хорошо растет на Ривьере. 4) З он- 
тичная пальм а— шесть весьма близких 
между собою тропич. видов, рода СогурВа, 
подсемейства Согурћһоійеае, растущих в Ин- 
дии и на Зондских о-вах; очень высокие голо- 
ствольные пальмы, мощные веерные листья 
к-рых служат для плетения половиков, кро- 
вельного материала и снастей. 5) Настоящая 
финиковая пальма, Рһоепіх Часфу Ше- 
га, рода Рһоепіх, подсемейства Согурһоійеае, 
растет в с. Африке и ю.-з. Азии, одно из 
важнейших полезных растений; имеет ствол 
10—20 м высотою и серо-зеленую крону из 
перистых листьев, дающих В. р. для кро- 
вель, цыновок, корзин, кулей, веревок ит.д. 
6) Седая борода, ТіПапаѕіа циѕпеоійеѕ 
и другие виды рода ТіПапаѕіа, семейства 
ВгошеПасеае, ананасовых, растут б. ч. в 
диком виде в Америке (от Аргентины до 
штата Каролины). Это—бескоренный эпи- 
фит, растущий на высоких деревьях и ска- 


лах с длинными; спускающимися вниз круп- · 


ными пучками воздушных корней, доста- 
вляющих наиболее тонкий сорт В. р., идет 
на набивку подушек и носит название луи- 
зианского мха. 7) ЅсіПа ротегійіапа, из 
рода 5сіПа—-пролеска,—-подсемейства 111- 
оіавае. Грубые волокна листьев обрабаты- 
вают содой, сортируют, окрашивают уксус- 
ножелезною солью и отделывают для блеска 
лаком и маслом; они применяются как за- 
мена щетины и конского волоса, для на- 
бивки матрацев ит. д. 8) Альфа (см.). 9) Пе- 


сочная осока, Сагех Ъг17014ез У/пит. и Са- 
гех атепагіа 1., рода Сагех, подсемейства Са- 
гісоійеае; произрастают: первая в лесах, а 
вторая — на побережьях средней Европы. 
Высушенные стебли их поступают на ры- 
нок под названием лесного волоса или 
лесной шерсти и идут на набивку матра- 
цев, мебели и т. д. 

Лит.: Уагьагв О., ріе РПаплепмей, В. 3, 
Грт., 1922; У1евпег Ј., Юіе Воһѕќоїе дев РПап- 
2епге1спезв, 3 А\{]., Г.е1р216, 1991; см. также Волокна 
прядильные. П. Флоренсиий. 

ВОЛОСНЕЦ ПЕСЧАНЫЙ, песчаный 
тростник (Е1утиз агепагилз 1..), рас- 
тение из семейства злаковых (бтатіпеае) 
с мощным корневищем, распространяющим- 
ся на 3,5—5 м кругом куста. В. п, очень не- 
прихотлив и хорошо растет на песках, бла- 
годаря чему разводится для укрепления ле- 
тучих песков; для посева В. п. на раз- 
веваемых ветром песках семена его сме- 
шивают с глиной, которую намазывают на 
пучки соломы, укрепляемые кольями в пе- 
ске. Стебель В. п. — высокий, очень грубый; 
скот ест лишь молодые его побеги. Семена 
его охотно поедаются лошадьми. Волоснец 
песчаный в большом количестве растет на 
песчаных дюнах и прибрежных песках, рас- 
пространяясь самосевом. 

ВОЛОСНОСТЬ, капиллярность, свой- 
ство жидкостей в прикосновении с твер- 
дыми телами, особенно в узких трубках, 
устанавливаться на уровне, не соответству- 
ющем их гидростатическ. давлению. См. По- 
верхностное натяжение. 

ВОЛОСЯНЫЕ ТНАНИ, ткани, изготовлен- 
ные из белого конского волоса, к-рый м. б. 
окрашен в различные цвета. Из натураль- 
ного прямого конского волоса, гл. обр. хво- 
ста, изготовляют сита, ткут волосяное по- 
лотно, делают мешки для прессования мас- 
ляничных семян, для фильтрования и пр. 
Конский волос входит также в нек-рые спе- 


циальные ткани для придания им жесткости. 
Лит.: ем. Волос. 


ВОЛОЧЕНИЕ, род холодной обработки 
проволоки, при которой форма ее меняется 
путем протяжки через конич. глазок воло- 


‘Ччильной доски. Волочильные доски изгото- 


вляются из специальной стали, а для самых 
тонких размеров проволоки употребляются 
также алмазн. плашки. Процесс волочения 
схематически представлен на фиг. 1. Цель 
В. заключается в последова- 
тельном уменьшении сечения 
проволоки и придании ей за- 
данной формы. Процесс В. 
совершается за счет вытяги- 
вающего усилия. При волоче- 
нии часть проволоки, находя- 
щаяся между клещами и во- 
лочильной доской, подвергается растягива- 
ющему усилию, часть же, проходящая че- 
рез глазок волочильной доски, сжимается, 
при чем в последнем случае материал на 
поверхности приводится в пластическое со- 
стояние и испытывает напряжение, соответ- 
ствующее давлению истечения металла. 

В. применяется в технике: а) для изго- 
товления проволоки как готового изделия 
(наприм. телеграфная, упаковочная, печная, 
бутылочная и пр. виды проволоки); б) для 
получения проволоки как полуфабриката 


Фиг. 1. 
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при изготовлении строительных и сапож- 
ных гвоздей, сеток, плетенок, шурупов по 


дереву, винтов по металлу, закрепок, цепей, 


булавок, канатов, колючей проволоки и по- 
добных изделий; в) для изготовления точно 
калибрированной круглой или фасонного 
профиля проволоки (квадратной, полукруг- 
лой и прочих профилей). Для специальных 
нужд протянутую проволоку подвергают 
отделочным операциям: цинкованию, луже- 
нию, бронзированию, олифовке и т. д. 
Полный технологич. процесс получения 
проволоки посредством В. состоит из сле- 
дующих производственных операций (в за- 
висимости от назначения проволоки неко- 
торые операции м. б. выпущены): 1) очище- 
ние поверхности проволоки от окалины пу- 
тем травления в растворе к-ты; 2) промывка 
после травления; 3) желтение, т. е. получе- 
ние тонкого налета окисла железа, способ- 
ствующего дальнейшему В.; 4) нейтрализа- 
ция в известковой ванне оставшейся к-ты 
на поверхности проволоки; 5) «отдых» про- 
волоки и сушка, необходимые для удаления 
водорода, проникающего при травлении из 
к-ты в железо и придающего ему хрупкость; 
сушка имеет значение, кроме того, при 
через мыло; 6) заострение конца проволоки, 
необходимое для затягивания ее через во- 
лочильную доску; 7) собственно процесс В. 
через коническ. глазок волочильной доски, 
происходящий последовательно, в зависи- 
мости от допустимых коэффициентов обжа- 
тия до требуемого диаметра; 8) отжиг про- 
волоки, восстанавливающий утрачиваемую 
в результате многократного волочения пер- 
воначальную вязкость и мягкость металла; 
после отжига, перед последующей протяж- 
кой, необходимо протравить проволоку для 
удаления слоя окалины, получающейся при 
отжиге; 9) отделочные операции: а) пере- 
мотка проволоки в круги определенного 
диаметра и веса и вязка их, б) лакировка и 
олифовка проволоки, в) цинкование или 
лужение, г) разрезывание проволоки на за- 
готовки определенной длины и рихтовка их. 


Волочение железной проволоки. 


Сырьем при В. железной проволоки слу- 
жит прокатанная заготовка диаметром от 5 
до 15 мм, с временным сопротивлением на 
разрыв ~38 кг/мм? и минимальным удлине- 
нием в 16% [1]. Заготовка с диаметром мень- 
ше 5 мм обычно не прокатывается [2] в ви- 
ду получающейся в катанке неравномерно- 
сти материала по сечению. 

1. Травление. Получаемая с прокатного 
стана проволока покрыта тонким слоем ока- 
лины, которая вредит В. Наиболее распро- 
страненным способом очищения от окалины 
является травление в растворе серной к-ты. 
Травление в соляной кислоте и бисульфа- 
те, а также механический способ очищения 
окалины не получили распространения как 
нерентабельные [3]. Окалина, состоящая из 
магнитной окиси железа Ее,О,, мало рас- 
творима в растворе серной к-ты. Процесс 
химич. травления заключается в том, что 
к-та воздействует на железо под окалиной. 
При этом из к-ты освобождается водород, 
к-рый скапливается под давлением между 
металлом и слоем окалины и механически 


отделяет ее [4]. Травление производится в 
деревянных баках, выложенных 4—5-мм 
свинцом. Обычно баки имеют размеры: 
2 500х2 000 мм в свету и 2 000 мм в глубину. 
В последнее время получают распростране- 
ние ванны из железобетона со свинцовой вы- 
кладкой, а за границей применяются также 
ванны, изготовленные из цельного кислото- 
упорного камня. 

Проволока в мотках нанизывается на, цен- 
тральный брус рамы и подается посред- 
ством крана в травильнуо ванну. Большин- 
ство з-дов работает на травильном растворе 
с содержанием от 1,5 до 3% (по весу) сер- 
ной кислоты 60° Вё. При подогреве раствора 
паром до 60—70° продолжительность трав- 
ления доходит до 2 ч., при расходе кислоты 
в 4—41/,% и угаре в 11, —2% от веса про- 
волоки [5]. В настоящее время начинает 
распространяться новый способ ускорен- 
ного травления [4], давший вполне удо- 
влетворительные результаты. По этому спо- 
собу вновь заправленная ванна содержит 
9% серной кислоты по весу и подогревается 
паром до 45°. Ванна работает, пока содержа- 
ние свободной серной кислоты не дойдет до 
3%; при этом Е постепенно повышают до 
70°. Использованный раствор перекачивает- 
ся в купоросную ванну для отделения ку- 
пороса; остающийся маточный раствор идет 
на новую заправку в травильную ванну. 
Продолжительность процесса при этом спо- 
собе понижается до 10—15 минут, а расход 
кислоты до 2,5 % [6]. В результате процесса 
травления в ванне образуется раствор же- 
лезного купороса, избыток к-рого отклады- 
вается в виде кристаллов на проволоке и 
впоследствии препятствует В. Поэтому на 
растворе с содержанием больше 100—110 г 
Ее на 1л не рекомендуется дальше травить. 
Для правильного ведения травильного про- 
цесса необходимо установить систематич. 
контроль за содержимым травильных ванн. 
Для этой цели в Германии выпущены 
специальные приборы — кислотомеры [°]: 
а) «Веілргӣіїег»—фирмы ш&. Свет. РВ. Еуег 
(На1регѕќаді) и б) «Веіградапаіуѕаћог»— 
фирмы ЅігӧһІеіп & С° (Оиззе!9ог®). 

Из отработанной травильной жидкости по- 
лучается железный купорос, путем концен- 
трации выпариванием и последующей кри- 
сталлизации. На 1 000 кг израсходованной 
серной к-ты получается 1 500—9 000 кг же- 
лезного купороса [5]. На выпаривание 1 000кг 
купороса требуется 2 300—2 800 кг пара [8]. 

2. Промывка. После травления раму с мот- 
ками проволоки опускают для промывки 
в ванну с нагретой водой. Воду полезно ме- 
ханически перемешивать, так как тогда она 
лучше смывает с проволоки остатки окали- 
ны и лучше растворяет кристаллы желез- 
ного купороса. 

3. Желтение. При вынимании ` рамы из 
промывальной ванны проволоку обрызги- 
вают дождем холодной воды и выдерживают 
до покрытия тончайшим слоем окисла же- 
леза— происходит процесс «желтения»; по- 
лучаемый при этом покров способствует 
процессу В. проволоки. 

4. Нейтрализация. После желтения необхо- 
димо нейтрализовать последние следы к-ты, 
что достигается погружением проволоки в 
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кипящую известковую ванну. При этом про- 
волока покрывается тонкой пленкой, также 
способствующей В. Если проволока должна 
волочиться всухую (напр. через мыльный 
порошок), то она должна после известкова- 
ния пройти через сушильные камеры. 

5. «Отдых» проволоки и сушна ее. Сушка 
производится при 75—100° [5] в продолже- 
ние 30—60 мин. []. Отопление камер про- 
изводится б. ч. отходящими газами [18 |. Для 
правильной работы камеры необходима до- 
статочная вентиляция. Мотки проволоки 
поступают в сушильные камеры на вагонет- 
ках. Операция сушки способствует удале- 
нию из проволоки приобретенного ею при 
травлении водорода, придающего ей хруп- 
кость. С этой же целью оставляют прово- 
локу «отдыхать» в течение 24 час. перед В. 
С 1918 года в Германии начали применять 
патентованный препарат д-ра Фогеля. Дей- 
ствие пренарата состоит в том, что он пре- 
пятствует непосредственному воздействию 
к-ты на железо. При этом исключается воз- 
можность перетравить железо, т. е. полу- 
чить проволоку с наружным слоем из со- 
держащего водород железа. 

6. Заострение конца проволоки. Чтобы за- 
вести конец мотка в волочильную доску, не- 
обходимо его заострить. Для проволоки бо- 
лее толстых размеров заострение произво- 
дится на вальцах, где конец, расплющи- 
ваясь, оттягивается. На фиг.'2 представлен 


Фиг. 9. Станок для заострения конца проволоки 
перед волочением. 


такой станок. Для средне- и мелкосортного 
волочения конец оттягивается вручную уда- 
рами молотка и зачищается напильником. 

7. Процесс В. Протравленная и нейтрали- 
зованная в известковой ванне проволока по- 
дается в цех для В. Назначение волочиль- 
ной доски заключается в калибровке прово- 
локи по форме. Колебание диаметра про- 
волоки по длине мотка допускается в зави- 
симости от назначения проволоки от 0,01 
до 0,10 мм. Для того чтобы противостоять 
истиранию во время волочения, доска д. б. 
достаточно твердой; но не всегда твердая 
волочильная доска является лучшей [1], 
так как доска должна допускать заправ- 
ку глазка в холодном состоянии. Воло- 
чильные доски бывают: английские, немец- 
кие и венские. 

Английские доски (фиг. 3) имеют 
обычно небольшое число дыр, не более 18. 


Данные фирмы Кте!е14ег Ѕіаһ1мегк А.С. при- 
ведены в табл. 1. Хим. состав [2] этих досок 


Табл. 
лочильных 


1.-Данные для английских во- 
досок фирмы Кгеѓе1йег 
Зта 1 мегКк А. б. 


Диам. протя- 
ла | Размеры волоя, | тив. прово” Приблив, вес 
доки в мм 

2 210х105 х 38 1—1,5 7—8 

4 230х 115 х 40 2—3 9—10 

7 250х120х 42 3,5—5 12 

9 270 х 130х 42 6—7 13 

характеризуется содержанием С от 0,7 до 


2,5 % и Сгот 2,0 до 4,0%. Для досок, пред- 
назначаемых для 
В.твердой проволо- 
ки, содержание Сг 
возрастает до 12 — 
13%. Эдем [12] в ка- 
честве типичного 
приводит следующий анализ: #,65 % С, 
0,042 9% 51, 0,30% Мп, следы 5, 0,022 9% Р, 
14,27 9% Сг, 3,8 % Ж. 

Немецкие доски изготовляются б.ч. 
сварными; состав их в рабочей части от 0,6 
до 0,8 9С [?,5], нерабочая часть доски—из 
мягкой стали с содержанием до 0,209 С. 
Солиман [2] приводит следующий характер- 
‘ный анализ: 0,70% С, 0,3—0,5 % Мп, 0,04— 
0,07 % 51, 0,02—0,06 % Р, 0,02 —0,06 % В. 
В табл. 2 приведены размеры этих воло- 
чильных досок по данным фирмы Сбергӣдег 
Сеск, А Шепа (\е$4.). 


Табл. 2. — Данные для немецких воло- 
чильных досок фирмы Севбг. Сеск, 
А1ѓепа (Жезвії.). 


Фиг. 3. 


| Размеры Колич. 
Род волочения волочильной . рядов 
доски в мм дыр 
Крупносортное ..... 450х 130Х 25 4—6 
Среднесортное...... 400 х 100 х20 4 
Мелнкосортное ...... 300х 20х10 2 | 


Заправка волочильной доски заключается 
в том, что после протяжки мотка глазок су- 
живают ударами молотка вхолодную, а за- 
тем, при помощи набора конич. пробойни- 
ков, дыру расправляют до требуемого диз- 
метра. После четырех-пяти протяжек металл 
вокруг глазка становится жестким и хруп- 
ким и при В. задирает поверхность прово- 
локи. Поэтому является необходимость про- 
вести заново операцию сужения глазка в 
горячем состоянии. Горячее заклепывание 
глазка волочильной доски производят на 
небольшом быстроходном пружинном моло- 
те (300—350 ударов в м.). По мере износа 
приходится глазок переводить на больший 
диаметр. Английская волочильная доска по- 
зволяет протянуть через каждый глазок в 
среднем 160 кг проволоки от одного горя- 
чего заклепывания до другого. Волочиль- 
ная доска выдерживает от 150 до 200 закле- 
пываний в горячем состоянии. 

Достоинетва английск. досок следующие: 
а) требуется менее высоко квалифицирован- 
ная рабочая сила; б) доска благодаря своей 
толщине дает одинаковую по диаметру про- 
волоку и благодаря химическому составу 
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отличается высокой прочностью, что особен- 
но важно при крупносортном В. через ма- 


сло. Недостатки англ. досок: а) вследствие. 


высокого содержания Сг доска трудно под- 
дается обработке; 6) доска имеет по своей 
площади мало глазков и потому обходитея 
дороже других. 

Немецк. доска, требуя более высоко ква- 
лифицированной рабочей силы, менее проч- 
на, чем английская. Веледствие недоста- 
точной толщины доски глазок изнашивается 
быстрее, и перезаправлять его на более тол- 
стый диаметр приходится раньше. Достоин- 
ства немецкой доски в том, что в холодном 
состоянии она легче поддается обработке, 
число дыр по сравнении с площадью в ней 
больше, чем в английской, и доски эти стоят 
дешевле других. В последнее время на- 
чали выпускать волочильные доски с содер- 
жанием 1,9—2,0%С (в СССР—на заводе 
«Электросталь»). При достаточной толщине 
(40—45 мм для толетых размеров) доски 
эти хороши в работе. Эдем [1] в качестве 
типичного приводит следующий анализ: 
1,92—1,97 % С, 0,12% 51, 0,36—0,40% Мп, 
0,009 % 8, 0,014—0,019 % Р. 

Для мелкосортного В. часто применяются 
т. н. венские доски. Они очень тверды, 
трудно поддаются обработке, но дают точ- 
ную по диаметру проволоку. Әти достоин- 
ства очень важны при производстве тонкой 
проволоки, которая имеет значительную 
длину в одном мотке и повышен. твердость 
вследствие предыдущих многократных про- 
тяжек. Хим. состав этих досок: 3,0—3,5 С, 
1% Мп, 0,5 % 51. Самые тонкие размеры 
проволоки, особенно при работе на маши- 
нах многократной протяжки, волочатся че- 
рез алмазы (фиг. 4). Цена алмазной пла- 

шки возрастает с укрупне- 
нием алмаза [18] непропор- 
ционально увеличению диа- 
метра протягиваемой прово- 
локи; поэтому выше опреде- 
ленного диаметра (обычно 
0,80 мм) волочение через 
алмазы становится экономически невыгод- 
ным [14]. Достоинства волочения через ал- 
мазы: а) алмазы очень долговечны и по 
мере износа располировываются на боль- 
ший диаметр; б) проволока получается весь- 
ма гладкой, без царапин и точно выдер- 
жанной по диаметру; в) уменьшается про- 
стой машин из-за заправки волочильных 
досок и других подсобных операций. Из- 
вестную трудность в производстве предста- 
вляют рассверловка и заполировка глазка 
алмазной плалаки [15], которые производятся 
на специальных быстроходных сверлильных 
станках (2 000—3 000 об/м.) посредством 
алмазной пыли. Различные фирмы за гра- 
ницей вели опыты изготовления искусствен- 
ных камней для волочения проволоки. В 
результате опытов был найден материал в 
виде карбида вольфрама, который обладает 
чрезвычайно высокой твердостью, достигаю- 
щей по шкале Моса 9,8. Состав искусствен- 
ных камней: 60% М, 36% Ее, 4% С. Иногда 
вместо части Ее вводят 6 % Ті. Помимо хи- 
мическ. состава качество волочильной доски 
зависит от формы глазка. Основное требо- 
вание, предъявляемое глазку, сводится к 


Фиг. 4. 


‚вильную форму, 


тому, чтобы он имел геометрически пра- 
так как отклонение от 
этого условия ведет к неравномерным на- 
пряжениям в поверхностном слое проволо- 
ки и дает плохие результаты. Обычно фор- 
му глазка получают просверливанием дос- 
ки уступами и за- 
тем развертыва- (и 
нием конически- й 
ми развертками. 
Окончательную 
отделку произво- 
дят коническими 
пробойниками с 
убывающей кону- 
сностью. Послед- 
няя операция уплотняет стенки глазка и 
придает ему форму конуса в пересечении с 
цилиндрич.частью, к-рая расправляется по- 
следним цилиндрич. пробойником-калибром 
по размеру протягиваемой проволоки. Папье 
рекомендует брать конусность от Ш до 1, 
а для мягкой проволоки до 1/5; Солиман 
рекомендует !/;; по Эдему, конусность ко- 
леблется от 1/; до 1/1); по наблюдениям Бю- 
ро научной организации труда Приокского 
горного округа [1] конусность колеблется 
от Ин: до !/;, при чем конусность умень- 
шается для протяжки более тонкой прово- 
локи. Важное значение для правильной за- 
правки глазка имеет точное изготовление 
пробойников, которые изготовляются на, 
специальных шлифовальных станках под 
любым углом конусности. 

Работа на волочильном барабане состоит 
в следующем. Моток проволоки наклады- 
вают на свободно вращающуюся фигурку и 
конец проволоки заводят через глазок во- 
лочильной доски. Барабаны, предназначен- 
ные для В. проволоки толстых размеров, 
имеют прикреплённые к низу клещи, ко- 
торыми захватывают конец проволоки, про- 
детой через глазок (фиг. 5). Барабан сидит 
на вертикальной оси и посредством ножной 
педали может сцепляться с ней. Вертикаль- 
ная ось барабана приводится в движение 
конич. шестернями от центрального гори- 
зонтального вала, проходящего под столом 
волочильного стана. Барабан вращается 
и протягивает при этом проволоку через 
волочильную доску, а проволока наматы- 
вается на барабан. В табл. 3 приведены 
данные фирмы Ма]те- 
аіе & С° (РӣѕѕеІаотї) 
относительно главных 
размеров волочиль- 
ных барабанов в зави- 
симости от диаметра 
протягиваемой прово- 
локи. Для плавного 
включения их бараба- 
ны снабжаются специ- 
альным приспособле- 
нием для фрикционно- 
го сцепления, благода- 
ря которому затяжка 
производится без уда- 


Фиг. 5. 


Фиг. 6. 


‚ров, при постепенном повышении числа обо- 


ротов барабана до нормального (фиг. 6). 

В последнее время в Америке строятся 
волочильные барабаны для крупносортного 
В., снабженные отдельным электромотором. 
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Табл. 3. — Данные фирмы Ма1щедуе & 0° (р аззе1аог!) 
относительно волочильных барабанов. 


показывает возможность 


увеличить производи- 


0 
Диам. 4 про- | Диам. Г во- | Число об/м. | Средняя про- Потребляемая! Тельность труда на 60% 
тягив. прово- лоч. барабана! волоч. бара- | извод. за мощность за счет уменьшения не- 
локи в мм в мм бана 8 час. виа в Р продуктивных операций 
после каждого прохода, 
Волочение круцносортное как то: накладка на фи- 
12—6 650 30 2000 20 гурку, заострение конца 
8—4 600 45 1 600 8 и снимание мотка. Ма- 
6—3 560 55 1200 6 шины многократного В. 
Волочение среднесортное производят сразу от 4 
до 12 протяжек. Нафиг. 7 
3—1,8 | 450 75 500 2,5 представлена - 
2,5—1,4 420 85 400 2 редставлена многократ 

ная машина америк. фир- 
Волочение тонкой проволоки мы \У/эмегрогу Мас те 
С°, на фиг. 8— немецк. 

' 2—1,2 350 90 240 1,2 И тр: 
1,8—0,8 | 300 100 | 160 0,8 фирмы \У. Сегһагаі. Так 
как разрыв проволоки на 
Волочение тончайшей проволоки многократных машинах 
| 0,8—0,2 | 200 195 10 0,25 сильно понижает выпуск 
` всей машины, то обра- 


В случае В, толстой проволоки (от 8 мм и 
выше) целесообразно устраивать горизон- 
тально расположенный волочильный бара- 


Фиг. 7. 


бан, что облегчает снятие мотка с барабана. 
Сам барабан выполняется коническим, с 
уклоном в /,—1/: (по Папье), для облегче- 
ния снимания с него мот- 
ков проволоки. Обычное 
число барабанов, обелу- 
живаемых одним рабочим: 
на крупносортном В. 1, на 
среднесортном 2, на воло- 
чении тонкой проволоки 
6 — 8, на волочении тон- 
чайшей проволоки 10—15. 

При процессе В., в отно- 
шении выбора коэфф-та 
обжатия, существуют до- 
вольно узкие пределы, т.к. 
вытягивающее усилие все- 


щается особое внимание 
на качество волочильных досок. для них. 

В результате последовательного В. прово- 
лока становится жесткой, и допустимые 
коэфф-ты обжатия уменьшаются. Чрезмер- 
но малые коэфф-ты обжатия также недопу- 
стимы на практике, так как в этом случае 
проволока не получает остаточной деформа- 
ции и будет стремиться вернуться к первона- 
чальному диаметру. В этом случае сила, тре- 
ния в цилиндрич. части будет значительная, 
и поэтому будет иметь место повышенный из- 
нос волочильной доски. На фиг. 9 показана, 
зависимость коэфф-та обжатия по диаметру 
от степени волочения проволоки, а также 
указаны пределы максимума и минимума 
для этого коэффициента. 

Назначение смазки заключается в умень- 
шении трения во время В. и в устранении 
возможности задирания поверхности прово- 
локи. Смазка д. б. настолько густой, чтобы 
ее не выдавило во время В. Распространен- 
ным составом является смесь сурепного мас- 
ла и гашеной извести в пропорции 1:5 [18]. 
По мере высыхания смазки при волочении 
добавляется масло. На 1 т проволоки в две 


гда д. б. меньше разры- 


вающей силы. Коэфф. об- 


жатия по диаметру колеб- 
лется от 0,10 до 1,30. По- 
этому при В. тонких раз- 
меров проволоки является необходимость 
в последовательной протяжке через глазки 
с промежуточными диаметрами. Для сред- 
них и тонких размеров строят машины мно- 
гократного волочения. Американская прак- 
тика работы на многократных машинах 


Фиг. 8. 


протяжки требуется 900 г масла и 1 ке из- 
вести; иногда к этому составу прибавляется 
животное сало. За границей и в СССР по- 
лучил :распространение в: качестве смазки 
мыльный порошок, к-рого требуется ~ 1 кг 
на 1 т протянутой в З глазка проволоки [1°]. 
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В. через мыло и масло позволяет давать 
большие коэффициенты обжатия и большие 
скорости. Недостаток масляной смазки за- 
ключается в том, что при В. диам. проволо- 
ки постепенно возрастает к ‘заднему концу 
мотка. Недостаток мыльной смазки—в том, 


йэр, обата 
26 диаметру 


2% 20 15 
Диаметр пробололи 6 ми 


Фиг. 9. 


45 65 50 20 15 10 


что проволока получает желтовато-шоко- 
ладный цвет вместо светлого. Проволока, 
протянутая через масло, трудно поддается 
ржавлению. До сих пор еще распростране- 
ны кислотные смазки; они состоят из ра с- 
творимого жира и кислотной добавки. 
Растворимый жир получается [5] растопле- 
нием сала с добавкой серной к-ты и затем 
эмульгированием в воде. Кислотная смазка, 
имеет следующий состав: растворимого жи- 
ра 10 л, медного купороса 2 л, серной к-ты 
54° Вё 1,5 л и воды 200 л. В этот раствор 
мотки погружаются на короткое время, от 
3 до 10 м. Расход медного купороса коле- 
блется в пределах от 500 до 750 г на 1 т про- 
тянутой в три прохода проволоки. Достоин- 
ство этого способа заключается в том, что 
тонкий покров меди закрывает все царапины 
на поверхности, и проволока получается 
гладкой и блестящей. Недостатки—в том, 
что допустимый коэфф. обжатия уменьшает- 
ся, проволока становится жесткой и легче 
ржавеет. Для В. проволоки. тонких разме- 
ров (ниже 2 мм) употребляют в качестве 
смазки т. н. «суп», имеющий в своем составе 
мыло, ржаную муку, медный купорос и сер- 
ную кислоту. По мере последовательной про- 
тяжки содержание к-ты уменьшается. После 
каждой протяжки проволока подвергается 
измерению, которое производится калибром 
(фиг. 19) или, для более точных работ, 
микрометром. 

Скорость В. зависит гл. обр. от качества 
материала проволоки, от волочильной доски 
и рода смазок. Из всех произведенных по 
этому вопросу исследований можно вывести 
заключение, основанное на изучении изме- 
нения структуры, которому подвергается 
проволока в процессе В. При первых про- 
тяжках частицы ме- 
талла стремятсявы- 
тянуться по напра- 
влению В., при чем 
это происходит не- 
равномерно по сечению, снаружи больше, 
чем к середине. Для начала этой струк- 
турной перегруппировки требуется замед- 
ленная скорость волочения. При следую- 
щих 1—2 протяжках достигается макси- 
мум скорости, а далее идет понижение ско- 
рости В., вследствие того, что проволока 


зала 4 


Фиг. 10. 


под влиянием последовательных протяжек 
становится жесткой. На фиг. 11 представ- 
лены скорости В. в зависимости от диаметра 
проволоки и смазки. 

Вопрое о расходе энергии на процесс В. 
еще окончательно не разрешен. Проф. А.П. 


Гавриленко дает формулу: М» = о гдет— 


скорость волочения в м/ск и Р—вытягива- 
ющее усилие в жг. Р определяется из ф-лы: 


Р= =(0—0)-(1+7:сёє ӘР, 


где ди 4; —начальный и конечный диаметры 
проволоки, {—коэфф. трения между прово- 
локой и волочиль- 
ной доской, «угол 
конусности, О)—да- д 


00 


вление истечения у 
металла; величи- &Я 
на Р зависит от К 
свойств металла и мы 
является его мате- $л 
риальной констан- 3 
той. Эксперимен- г” 
тальное определе- | РА 
ние этой величины 

4 


весьма затрудни- 
тельно [7], и пото- 
му применение фор- 
мулы А. П. Гав- 
риленко дает при- 
ближенные резуль- 
таты. Для определения потребной мощно- 
сти в № служит также след. формула [18]: 


. № == 0,018К,(0— 90Р, Я 


где К, ‚временное сопротивление на разрыв 
до протяжки в кг/мм?, (@—9)—разность се- 
чений до и после волочения в мм?, г—<ско- 
рость В. в м/сек, переменный фактор, за- 
висящий от величины обжатия и изменяю- 
щийся от 1,25 до 3,0. Учитывая работу тре- 
ния между проволокой и барабаном, сле- 
дует ввести еще коэффициент 1,5. Можно 
считать, что расход энергии на волочение 
1 т проволоки через 1 дыру составляет, В 
среднем, от 7 до 12 КҰҺ р]. 


Я 0 90 ш М 4 
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Процесс В. производит перегруппировку 
в строении металла [29]. В. вызывает нерав- 
номерную вытяжку частиц по периферии и 
в центре. Это обстоятельство обусловливает 
неравномерность свойств проволоки от кра- 
ев к середине. Наряду с происходящей вы- 
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тяжкой, при волочении происходит, по мне- 
нию Альтпетера, понижение плотности ма- 
териала, что ведет к повышению раствори- 
мости проволоки в разбавленной серной ки- 
слоте. Твердость проволоки возрастает в за- 
висимости от числа протяжек; твердость не- 
однородна в сечении проволоки, и повы- 
шение ее идет от периферии к центру [21]. 
Общее разрывающее усилие для проволоки 
следует рассматривать как интеграл сопро- 
тивлений на разрыв отдельных элементар- 
ных площадок по сечению проволоки. В ре- 
зультате многократного волочения разры- 
вающее усилие последовательно увеличи- 
вается. Испытанием установлено, что число 
возможных загибов под влиянием В. умень- 
шается при прочих равных условиях. Умень- 
шение диаметра проволоки и увеличение 
· радиуга кривизны изгиба увеличивают чис- 
ло загибов до разрушения. На диаграмме 
(фиг. 12) представлено влияние последова- 
тельного волочения на твердость и предел 
упругости. На диаграмме (фаг. 13) [22] пока- 
зано влияние В. на разрывающее усилие и 
удлинение для проволоки с различным со- 
держанием С. В табл. 4 приведены результа- 
ты испытаний на загиб,. по Альтпетеру [18]. 
Табл. 4. Данные испытаний на загиб 
(по Альтпетеру). - 


—+ 


пам. | Времен. со- 

„Дим противлен. Число загибов 

. на разрыв 
ки в мм| в камм" т=12,5| 7—10 | т=7,5 | "=5 
Отожженная проволока 
5,73 33,15 20,5 15,5 12 9,5 
4,20 33,80 33,0 20 16 9 
3,40 33,65 35,6 28 19 13 
2,79 33,90 51,5 35 22 17 
2,40 33,10 69 48 29 21,5 
1,98 33,63 98 60 37 25 
1,69 33,82 141 103 47,5 28 
1,59 34,45 — 117 57 34 
1,47 34,20 200 123 63 38 
Неотожженная Проволока 

4,20 59,25 18 12 11 7,5 
3,40 64,9 18,5 13,5 11 — 
2,81 71,0 29 18 14 8 
2,39 75,8 30 25 16 9,5 
1,98 84,5 51,5 26 17 11 
1,69 88,5 49 36,5 25 13,5 
1,59 87,4 56 38 25,6 | 13,5 
1,48 87,9 63 40 26 16 


т—радиус кривизны губок (в мм). 


8. Отжиг. Отжиг проволоки имеет задачей 
устранение вредных напряжений, возника- 
ющих впроволоке под влиянием В. После от- 
жига твердость и временное сопротивление 
на разрыв уменьшаются, число загибов, уд- 
линение и скручивание увеличиваются. Для 
отжига проволоку помещают в стальные или 
чугунные горшки, которые закрывают одной 
или двумя крышками для уменьшения воз- 
можности окисления проволоки. Размеры 
горшка след.: диаметр ~ 900 мм, высота— 
1600—1 800 мм. Стальные горшки выдер- 
живают 300—400 нагревов [5]. Горшки вста- 
вляют в печь сверху (см. Отжигательные 
печи). Продолжительность процесса-—4 часа, 
и более, в зависимости от рода горючего. 
После отжига горшок выдерживают нек-рое 


Т. Э. т. ТУ. 


время в печи и затем перемещают краном в 
канаву, где происходит остывание и выгруз- 
ка проволоки. Отжигательные печи в по- 
следнее время строят по типу муфельных; 
проволока непрерывно протягивается через 
нагреваемый муфель. Температура отжига 
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зависит от состава, проволоки [23]: для очень 
мягкого железа (времен. сопротивление на, 
разрыв 35—40 кг/мм?) Р ~ 925°, для мягкого 
железа (времен. сопротивление на разрыв 
45—55 кг/мм?) ~ 900° и для полукрепкого 
(55—65 кг/мм?) ~ 850°. 

9. Отделочные операции. Цинкование. 
Из отделочных операций наибольшее рас- 
пространение имеет цинкование проволоки. 
ЗКелезная и стальная проволока получают 
после волочения красивый блестящий вид, 
но от пребывания на воздухе проволока, 


.тускнеет. Для сохранения блестящего вида 


и для предохранения от ржавления прово- 
локу покрывают тонким слоем цинка или 
олова. Существуют два способа цинкования: 
горячий и гальванический. Первый способ 
состоит в том, что железо, с химич. чистой 
поверхностью, погружают в расплавленный 
цинк. Второй способ основан на электроли- 
зе и выполняется при обычной температуре. 
Цинк, служащий анодом, переходит в рас- 
твор и осаждается на проволоке, к-рая слу- 
жит катодом и которую медленно протяги- 
вают через ванну. Для травления проволо- 
ки, предназначенной к цинкованию, употре- 
бляют холодный 5%-ный (по объему) рас- 
твор соляной кислоты; последняя подготов- 
ляет проволоку к цинкованию. Светлая про- 
волока пребывает в кислотн. ванне несколь- 
ко минут для растворения оставшихся на ее 
поверхности смазочных веществ; отожжен- 
ная проволока—до исчезновения окислен- 
ного покрова. При прибавлении А] консис- 
тенция ванны получается более жидкой, и 
уменьшается расход цинка. А] прибавляют 
в виде сплава с низкой температурой плав- 
ления следующ. состава: 2 ч. пи 8 ч. А]; 
присаживают 0,6—0,7% этого сплава [24]. 
После ванны с расплавленным пинком про- 
волока проходит через охладитель, при- 
обретая блестящую поверхность. Процессы 
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цинкования и лужения происходят непре- 
рывно путем протягивания проволоки через 
кислотную ванну и ванну с расплавленным 
металлом. Скорость прохождения проволо- 
ки 50—70 м в минуту, при чем одновре- 
менно протягивается от 12 до 48 проволок. 
Цинкование ухудшает механическ. свойства, 
проволоки: сопротивление на разрыв умень- 
шается ~ на 10% , предел упругости и удли- 
нение уменьшаются ~ на 15% [2]. Цинкова- 
ние производится еще нагревом в цинковой 
пыли (способ Шерарда) или обрызгиванием 
(способ Шоопа) [2]. 

Лужение. Протравленную в соляной 
кислоте проволоку вводят сначала в раствор 
хлористого цинка, а затем в ванну с рас- 
плавленным оловом. Для удаления излиш- 
ков олова проволока, перед тем как поки- 
нуть ванну, пропускается через асбестовые 
пластинки, а для получения хорошего бле- 
ска, после лужения, подвергается быстрому 
охлаждению; ? ванны 245—250°. Процесс 
ведут непрерывно. Проволока сматывается 
с фигурки и, пройдя через кислотную ван- 
ну и ванну с расплавленным оловом, нама- 
тывается на барабаны. Нормальные скоро- 
сти прохождения проволоки при ее луже- 
нии зависят от ее диаметра: 


для проволоки 2 1,5 мм ...... 0-=19 м/мин ` 


» » 10,5 ....... 0=24 ь 
» » Я 0,8» ......,. Ф=33 » 
» » 790,6» ....... 0=46 » 


Лакирование. Мотки проволоки 
предварительно слегка подогревают, а затем 
при помощи крана погружают в бак с зкид- 
ким быстро высыхающим асфальтов. лаком. 
Время пребывания в баке 5—10 минут. За- 
тем мотки подвешивают приблизительно на 
3 часа для сушки, при чем излишек лака сте- 
кает по жолобу обратно в бак. Расход лака 
на 1 т проволоки 2! в 5 мм составляет 5 кг. 

Олифовка производится в горячей 
олифе, при чем олифовке подвергается обыч- 
но отожженная проволока. К олифе в каче- 
стве сикатива прибавляют свинцовый глет. 


В олочение стальной проволоки. 


Исходным сырьем для изготовления сталь- 
ной проволоки служит сталь с различным 
содержанием С. Табл. 5 показывает зави- 
симость между содержанием С и врем. со- 
противлением на разрыв (по Альтпетеру). 
Табл. 5.—Зависимость между содер жа- 


нмем углерода и временным сопроти- 
влением на разрыв. 


Содержание С Врем. сопротива. Удлинение 
| в хг/мм 
0,10 45 — 47,5 26—30 
0,15 47,5— 50 24—97 
0,20 50 — 55 21—25 
0,25 55 — 60 18—22 
0,35 60 — 70 16—20 
0,45 70 — 80 14—18 
0,55 80 — 90 9—15 
0,65 90 —100 5—10 
| 0,75 100 —105 4—8 
0,80 105 —110 3—5 


Стальная проволока по своему назначе- 
нию бывает: 1) не требующая обработки, 
мягкая стальная проволока, 2) твер- 
дая, обработанная стальная проволока. 


Мягкая стальная проволока находит при- 
менение при изготовлении разных сортов 
игол, булавок, рыболовных крючков и про- 
чих мелких проволочных изделий, выпуска- 
емых в закаленном виде, Твердая стальная 
проволока применяется главным образом 
для изготовления канатов и пружин. Мяг- 
кая стальная проволока изготовляется из 
сырья с содержанием от 0,85 до 1,30% С 
с времен. сопротивлением на.разрыв от 50 
до 90 кг/мм?. Твердая стальная проволока, 
изготовляется из сырья с содержанием от 
0,40 до 0,85 % С; времен. сопротивление на 
разрыв в протянутом виде колеблется ме- 
жду 120 и 180 кг/мм? и в исключительных 
случаях (например в рояльной и пружин- 
ной проволоках) достигает 360 кг/мм?. Мяг- 
кая стальная проволока должна легко под- 
даваться обработке с больш. числом после- 
довательных механических операций (при 
изготовлении, напр., машинных игол). В то 
же время изделия из мягкой проволоки по- 
сле закалки д. б. тверды и выдерживать, не 
ломаясь, загибы до 90° (напр. иглы для чу- 
лочновязальных машин и вязальные спицы). 
Мягкая стальная проволока изготовляется 
обычным путем, подвергаясь при этом мно- 
гократным отжигам. Твердая стальная про- 
волока, помимо очень высокой прочности на 
разрыв, должна обладать достаточной вяз- 
костью, чтобы сохранить остающиеся дефор- 
мации, получающиеся при свивке стальных 
канатов. Кроме того проволока должна вы- 
держивать десятки тысяч изгибов (в канатах 
во время их работы) и обладать способно- 
стью наматываться вокруг самой себя как 
стержня (в рояльных струнах). 

Твердая стальная проволока проходит до- 
полнительную операцию—патентирова- 
ние, т.е. комбинированный способ закал- 
ки с одновременным отпуском в свинцовой 
ванне. Наиболее совершенный способ па- 
тентирования стальной проволоки состоит в 
протягивании ее через трубки муфельной 
печи и затем непосредственно через свинцо- 
ву1о ванну, раесположеннуто за печью. Про- 
цесс патентирования идет непрерывно. Для 
удешевления этого процесса одновременно 
протягивают 20 и более проволок. Нормаль- 
ные скорости [8] протягивания проволоки 
через печь для патентирования: 


для проволоки Я5 мм ®= 1,5— 2,6 м/мин 


» » 94,5 ь 0= 3 — 4 » 
» » 94 » ©®= 4,5— Б » 
» » Б 3,5 » 0== Б,5— 6,5 » 
» » яз » о= 7 — 8 » 
» » 5 2,5 » 0= 8.5— 9 » 
» 2 2,0 » 0==10 —11 М 
» 2 1,5 » 0=12 —13 » 
» » 21,9 » 0=15 —16 » 
» » 27 1,0 » 0=18 —20 » 


Темп-ра нагрева при патентировании прово- 
локи с содержанием 0,9—1 ,0% С~800°, а с 
содержанием 0,4% С~900°. Темп-ра свинцо- 
вой ванны колеблется между 480 и 520°. Для 
получения стальной проволоки с повышен- 
ным врем. сопротивлением на разрыв ее сле- 
дует пропускать через свинцовую ванну с 
более низкой Г, и наоборот. На фиг. 14 по- 
казано, как влияют патентирование и после- 
дующие протяжки на сопротивление на раз- 
рыв [27]: кривая 1 соответствует четырем 
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протяжкам, 2—трем протяжкам, 3-—двум 
протяжкам, 4— одной протяжке, 5—-после 
патентирования и 6—дает разрывающ. уси- 
2 лие для катанки. 
Сорбитовая струк- 
тура стали придает 
проволоке следуто- 
шее ценное свой- 
ство: способность 
значительного уве- 
личения числа воз- 
можных загибов и 
скручиваний. 
Характеристику 
изменения струк- 
туры в зависимости 
от термич. опера- 
ций и последующе- 
го волочепия дают 
приводимые микро- 


0 


а км? 
$ 


зры. усилие 


фотографии шли- 

р фов [28] (фиг. 1,2 и 
0 З вкладн. листа). В 
Собери рода 2 % зависимости от то- 
Фиг. 14. го, на каком диа- 


метре проволока 
подвергается патентированию или сколько 
протяжек следует за патентированием, изме- 
няются механич. свойства готовой сталь- 
ной проволоки [2°]. В табл. 6 приведено со- 
держание С в стали для получения канат- 
ной проволоки ходовых размеров [2%]. 


Табл. 6. Содержание углерода в ста- 
ли для канатной проволоки" (в %). 


Диаметр готовой 
Временное проволоки 


сопротивление 


| 
0,5—1,0|1,0—1,5/1,5—2,0/2, 
мм 


на разрыв в кг/мм? 
разр 2! мм мм 


мо... 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,55 
160... ..... 0,82 | 0,77%, 0,70 | 0,60 
180—200....... 0,85 | 0,76 


0,65 | 


Общая распланировка цехов для произ- 
водства стальной проволоки показана на 
фиг. 15 [81]. 


Волочение нежелезной проволоки. 


Исходным материалом для изготовления 
медной проволоки служат медные вайер- 
барсы (\УтеБаг5— болванки для проволоки). 


Фолоение: крупмосорттое 


дрейне.гортное | тонкой проволок) 


бранденойта и погружают в горячую мыль- 
ную воду для нейтрализации остатков*к-ты. 

Процесс В. медной проволоки мало отли- 
чается от В. железной проволоки. При В. 
медной проволоки применяется преимуще-. 
ственно способ многократного В. При помо- 
щи многократного В. тянется вся проволока, 


Фиг. 16. 


тоньше 3,5 мм. Благодаря высокой тягу- 
чести имеется возможность протягивать мед- 
ную проволоку сразу через большое число 
волочильных глазков. На фиг. 16 предета- 
влен современный станок многократного В. 
сразу на 22 протяжки. Скорости В. меди 
значительно превышают допустимые скоро- 
сти для В. железа. Скорости В. возрастают 
по мере уменьшения диаметра проволоки, 
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от 1 до 5 м/ск, а в новейших машинах фир- 
мы Кгаїоѕ-Ұегке скорости доходят до 12— 
22 м/ск. Смазкой при В. служит вода с рас- 
творимым жиром (до 5%) и мылом (до 1%). 
В. медной проволоки производится через 
стальные волочильн. доски с высоким содер- 
жанием хрома или через алмазные плашки. 
Средний коэфф. обжатия (по диаметру) для 
медной проволоки при 


стальной волочильной 
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как при больших обжа- 
тиях алмазы лопаются. 
Холодное волочение 


взят не более 1,10, так 
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Фиг. 15. 


Вайербарсы весом ок. 80 кг прокатывают на 
прокатном стане на проволоку, диаметром 
6—7 мм. Катануо проволоку травят в по- 
догретом слабом растворе серной кислоты 
(крепостью ок. 4° Вё), промывают водой из 


медной проволоки вы- 
зывает повышение твер- 
дости и уменьшение 
вязкости. Постепенное изменение механич. 
свойств медной проволоки под влиянием 
холодного В. показано на фиг. 17. Из диа- 
граммы видно, что при холодном В. проволо- 
ки с диам. 6,5 мм на диам. 1,5 мм временное 
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сопротивление вначале возрастает быстро а 
к конпу—медленно. Вместе с тем удлинение 
после 1—2 протяжек сильно уменьшается и 
дальше уже почти не изменяется. Восстано- 
вление свойств тягучести достигается отжи- 
гом при 400—650° в зависимости от тол- 
щины проволоки и, следовательно, скорости 
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Фиг. 18. 


ее прогревания. На фиг. 18 показано влия- 
ние Ї° отжига на механич. свойства металла. 
Описанное изменение механич. свойств про- 
волоки связано с изменением ее структуры. 
На фиг. 4 вкладного листа показана микро- 
структура протянутой медной проволоки. 
Волокна металла явно вытянуты по напра- 
влению В., и поэтому проволока имеет не- 
однородные свойства по сечению. На фиг. 5 
вкладного листа показана структура медной 
проволоки, к-рая подверглась отжигу при 
600°. В случае отжига проволоки при 850° 
(фиг. 6 вкладного листа) кристаллы сильно 
вырастают и окисляются по краям. На фо- 
тографии это можно заметить по черным 
границам между кристаллами. Проволока 
эта пережжена и для дальнейшей обработ- 
ки непригодна. 

На современных з-дах отжиг медной про- 
волоки производится в т. н. ретортных пе- 
чах с гидравлическим затвором. Схемати- 
чески такая печь представлена на фиг. 19. 
Бесконечная цепь, приводимая особым меха- 
низмом в постоянное движение (ок. 7,5 м/ч), 
протаскивает через водяной затвор и нагре- 
тую чугунную реторту уложенную на цепь 


Фиг. 19. 


проволоку, к-рая при этом нагревается до 
:° отжига. Водяные ванны-затворы прегра- 
ждают воздуху доступ в реторту. Этим пре- 
дотвращается окисление отжигаемой прово- 
локи, и она выходит из печи с совершенно 
чистой глянцевой поверхностью. Попадая 
из реторты в холодную воду, медь не ме- 
няет своих механических свойств. Прохо- 
ждение проволоки через печь продолжается 
около 1,5 часов, из которых лишь полови- 
на приходится на пребывание в реторте. 

Применение медной проволоки растет с 
общим развитием электротехники. Медная 
проволока идет главн. обр. на изготовление 
электрич. проводов, кабелей, машин и аппа- 
ратов. Предназначенная для этих целей про- 
волока должна иметь максимальную про- 


водимость электрич. тока и высокие меха- 
нич. свойства [32]. Примеси других метал- 
лов сильно ухудшают электропроводимость 
и механическ. свойства проволоки. Присут- 
ствие 0,3% свинца и 0,5% сурьмы прибли- 
жает металл к красноломкости. Небольшие 
примеси висмута уже вызывают хладно- и 
красноломкость. Прибавление фосфора со- 
действует лучшей тягучести металла [2%]. 
Медная проволока, предназначаемая для 
покрытия резиновой изоляцией, обязатель- 
но предварительно лудится, так как в не- 
вулканизированной резине находится. сера 
в свободном состоянии, к-рая разъедает по- 
верхность проволоки, образуя черно-бурый 
налет сернистой меди (Си5). Для лужения 
проволоку пропускают через ванны: 1) с 
раствором хлористого цинка, '‘2) с распла- 
вленным чистым оловом (примесь свинца 
недопустима) и 3) с водой, для охлаждения 
вылуженной проволоки. Скорость протяж- 
ки через эту установку колеблется от 1 до 
4 м/ск в зависимости от толщины проволоки. 
На практике имеет большое значение так- 
же проволока из сплавов меди с п, 


Фиг. 20. 


Зп, РЫ, Р (латунь, томпак, фосфористая 
бронза) [8]. Латунная проволока обладает 
хорошей тягучестью как в горячем, так и в 
холодном состояниях и поэтому поддается 
вытягиванию до самых тонких размеров. 
Однако прокатка этого сплава на ручьевых 
станках в катанку затруднительна, так как 
латунь при такой прокатке дает поверх- 
ностные трещины и при обжатии быстро те- 
ряет вязкость, становясь очень хрупкой. По- 
этому исходная заготовка производится ли- 
бо выдавливанием на гидравлич. прессах из 
цилиндрич. слитков, предварительно нагре- 
тых до ѓ° размягчения, либо разрезыванием 
по спирали плоских латунных кругов, пред- 
варительно раскатанных в горячем состоя- 
нии на прокатном стане. В последнем случае 
получившаяся лента прямоугольного сече- 
ния перед поступлением на барабан пропус- 
кается один раз в холодном состоянии через 
специальные ручьевые вальцы, слегка округ- 
ляющие края ленты и этим придающие ей 
форму, удобную для дальнейшего В. Ста- 
нок для такой разрезки и способ ее выпол- 
нения видны на фиг. 20 [3%]. Латунная про- 
волока при В. нуждается в довольно частых 
отжигах и за один проход допускает обжа- 
тие не более 10—15% (по диаметру). Так же, 
как и проволоки других металлов, латун- 
ная проволока при В. теряет свою вязкость 
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за счет увеличения твердости. Уменьшение 
в сплаве %-ного содержания меди ведет к 
уменьшению удлинения. Получение латуп- 
ной проволоки выдавливанием прессом Ди- 
ка повышает временное сопротивление на 
разрыв (табл. 7). 


Табл. 7. — Временное сопротивление 
на разрыв латунной проволоки [*]. 


| Врем. сопротивление на раз- 
рыв в #г/мм? 


Содерж. Удлин. 
о, о, 
Сав % в % получ. про- | получ. прес- 
каткой сованием 
60 49 34,4 37,2 
58 41 40,5 42,5 
56 32 47,9 52,3 


Сплавы никеля с медью и цинком или 
только с медью также употребляютея для 
вытяжки проволоки. Проволоки из этих 
сплавов трудно окисляются, имеют краси- 
вую серебристую поверхность и повышен- 
ное электрич. сопротивление. Процентное 
содержание составляющих металлов коле- 
блется в зависимости от назначения про- 
волоки. Сплавы, называемые никелинами 
(15—30% М1, 65—55% Си, 20—15% Ап), го- 
рячей обработке не поддаются из-за при- 
сутствия цинка. Изготовление проволоки 
ведется разрезыванием предварительно рас- 
катанных кругов на ленты, обрабатываемые 
далее подобно лентам из латуни. 
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ВОЛОЧИЛЬНЫЕ ДОСКИ, см. Волочение. 

ВОЛХОВСКАЯ ГИДРОЗЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ (Волховстрой), силовая ус- 
тановка, выстроенная за период времени с 
1918 по 1927 год на реке Волхове с целью 
снабжения Ленинграда электрической энер- 
гией и улучшения судоходных условий по- 
рожистого участка реки. На станции уста- 
новлено 8 турбин, каждая мощностью в 
11500 № при расходе воды в 100 м?/ск и 
напоре нетто в 10,5 м, что дает общую мощ- 
ность на валу всех 8 турбин 92 000 Р. По- 
лучаемая на станции электрическая энергия 
передается в Ленинград по линии высоко- 
го напряжения 120 000—150 000 У, длиною 
в 130 км. Несмотря на то, что бассейн озе- 
ра Ильмень, откуда вытекает Волхов, в 
5 раз больше бассейна Волхова (55 600 и 
11600 км?), естественного регулирования 
стока Волхова не происходит в виду малых 
глубин Ильменя и низких его берегов, что 
вызывает быстрый слив воды из притоков. 
Этим объясняется большая амплитуда ко- 
лебаний расходов реки Волхова—от 44 м?/ск 
(в 1921 г.) до 2 438 м3/ск (в 1920 г.). Средний 
минимальный расход реки равен 267 м?/ск, 
а средний максимальный-—1 320 м?/ск. Из 
всего протяжения Волхова мог быть исполь- 
зован лишь участок от г. Волхова до д. Дубо- 
вики, длиной 10 км, захватывающий т. н. 
Петропавловские пороги, имеющие падение 
до 9 м. Расположение сооружений установки 
предуказано сверху (по течению) границей 
порогов, а снизу наличием моста Северных 
ж. д. через реку. В соответствии с этим 
сооружения расположены у села Октябрь- 
ского, в 1/, км выше моста. В виду слабого 
уклона реки Волхова в верхних его участ- 


ках создание значительного подпора в уста- 


новке вызвало бы затопление низких бере- 
гов Ильменя. Пришлось ограничить подпор 
11 м. При этом в низкую воду подпор рас- 
пространится почти до Новгорода. Для про- 
ектирования плотины принят максималь- 
ный расчетный расход в 2 500 мз/ск; прохож- 
дение такого расхода вызывает повышение 
подпорного горизонта воды лишь на 2,13 м. 

Техническая часть установки (фиг. 1— пер- 
воначальный проект и фиг. 2*— окончатель- 
ный вид) заключается в следующем. Водо- 
сливная глухая плотина создает в реке под- 
пор величиной 11 м. Вблизи правого берега, 
под тупым углом к плотине, располагается 
здание силовой станции с турбинами, гене- 
раторами и трансформаторами. Такое распо- 
ложение здания станции вызвано стремле- 
нием не уменьшать ширины водослива, об- 
легчающей условия прохода воды и льда. 
Специальная ледозащитная стенка, напра- 
вление которой, благодаря излучине реки, 
почти совпадает с общим направлением тече- 
ния, ограждает станцию от ледохода. У пра- 
вого берега, прорезая выпуклость его, рас- 
положен судоходный шлюз (фиг. 3) *, имею- 
щий своим назначением пропускать суда; 
подход к шлюзу как с нижнего, так и с верх- 
него бьефа устроен в виде канала. Пропуск 
высоких вод осуществляется через глухую 
водосливную плотину, а также через водо- 
спуск, расположенный между нижн. головой 


* Вкладка на отлельном листе. 
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шлюза и северным концом станции. Когда 
водослива плотины и работающих турбин 
станции недостаточно для пропуска высоких 
вод, вступает в работу водоспуск. При дли- 
не б гребня водослива 210 м и толщине й пе- 
реливающегося слоя воды 2,13 м, получаем 
расход через плотину 2! = 9.910 9,13 = 
= ~ 1300 м/сек; 8 турбин, поглощающих 
каждая 100 м?/ек, пропускают 800 м3/ск, 
и при паводке в 2500 м?/ек на долю водо- 
спуска приходится 400 м°/ск; в тех случа- 
ях, когда работает только часть турбин, 
расход воды, подлежащей пропуску через 
водоспуск, увеличивается. Между южным 
концом силовой станции и плотиной поме- 
щается рыбоход—для удовлетворения по- 
требности рыбы в переходах из Ладожско- 
го озера в верховья Волхова. 


зываемых колебаниями #{° наружного ”воз- 
духа и постепенным охлаждением раствора, 
выделяющего много тепла при схватывании 
и твердении, с повышением при этом Г’ на 
22°. Левобережный участок, построенный 
за перемычками, имеет швы соединения че- 
рез 15 м; остальной участок, выстроенный 
кессонным способом, имеет швы соединения 
через 7 и 7,5 м, соответственно с размера- 
ми кессонных и междукессонных участков. 
Швы соединения снабжены противофильтра- 
ционным устройством в виде гибкой ме- 
таллической диафрагмы и эластичной гу- 
дронной пробки. 


Бетон тела плотины имеет состав 1:5 
(1 ч. цемента на 5 ч. смеси песка со щебнем); 
однако для увеличения водонепроницаемо- 
сти плотины с верховой грани и прочности 


Фиг. 1. Волховская гидроэлектрическая станция. (Первоначальный проект.) 


Плотина Волховской установки (фиг. 4, 
размеры в м) имеет высоту над грунтом 
17,65 м в месте расположения зуба. Тело 
плотины-——сплошной бетонный массив, 06- 
лицованный гранитом в хвостовой части; 
эта часть имеет очертание, способствующее 
устранению обратного удара плавающих 
тел о сооружение, обеспечивая отгон пере- 
ливающейся струи за пределы водоворота. 
Дно реки ниже плотины, в целях предо- 
хранения его от размыва, покрыто бетоном 
толщиной 0,9 м на протяжении 17 м, при 
чем первые 7 м покрыты гранитной обли- 
цовкой, т. к. скорость воды в этом месте до- 
стигает 15 м/сек. С верховой стороны пло- 
тина имеет внизу зуб (шпору), играющий 
роль противофильтрационного устройства, 
а вверху гребень срезан под наклонную 
плоскость в целях облегчения прохода 
льда. В теле плотины устроена смотровая 
галлерея размером 2 х5 м, дающая возмож- 
ность вести наблюдения за фильтрацией че- 
рез сооружение, а также позволяющая 
иметь сообщение между берегами. По дли- 
не своей тело плотины разделено на от- 
дельные массивы различной длины, раз- 
граниченные швами соединения. Благодаря 
этому устраняется появление трещин, вы- 


бетона на водосливной грани эти грани на 
толщину 1м покрыты слоем бетона состава 
1:4. В целях дальнейшего повышения водо- 
непроницаемости плотины, с напорной сто- 
роны применена штукатурка в виде слоя 
торкрета (см.) толщиной 5 ем. Считаясь с 
тем, что абсолютной водонепроницаемости 
добиться невозможно, устроен дренаж в ви- 
де ряда вертикальпых трубок верхней гра- 
ни смотровой галлереи, внизу соединенных 
трубой диаметром 10 см. Собираемая трубой 
просочившаяся вода отводится в нижний 
бъеф по коллектору. 

Плотина врезается в левый берег корот- 
кой шпорой; с др. конца плотина ограничи- 
вается островком силовой станции, где рас- 
положен рыбоход, стенка которого являет- 
ся щековой стенкой плотины. По концам 
плотины, с верховой и низовой сторон, устро- 
ены стенки—направляющие для высокой 
воды и льда, идущих через гребень плоти- 
ны. Эти стенки на 0,5 м выше, чем самый 


‚ высокий возможный горизонт воды. В ниж- 


нем бьефе стенки спускаются уступами. 
Общая кубатура кладки плотины 51 700 м3. 

Ледозащи?ная стенка представляет со- 
бой мост многоарочной конструкции, дли- 
ной 257 м. Расстояние между осями бычков 
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14 м, толщина бычка 3 м. Вода поступает 
из реки к зданию станции через арочные 
пролеты ледозащитной стенки. Чтобы через 
пролеты не проходили плавающие тела, ше- 
лыга арки опущена на 1 м ниже самого 
низкого горизонта воды верхнего бьефа. Вы- 
сота ледозащитной стенки около 17 м, при 
объеме кладки сооружения в 11300 мз. 


г 
МҸ 


Водоспуск разделен на два пролета, по 
9 м шириной каждый, при толщине разде- 
ляющего бычка в 4 м. Флютбет водоспуска 
длиной в 62,55 м имеет толщину 2 м; впереди 
затвора имеется зуб, глубиной 3,6 м, утол- 
щающий т. о. флютбет в этом месте до 5,6 м. 
Порог флютбета перед щитами приподнят, 
а за щитами опущен, что сделано для улуч- 
шения условий прохода через водоспуск 
воды, движущейся со скоростью, доходя- 
щей до 16 м/ск. Несмотря на то, что осно- 
ванием всех сооружений Волховской уста- 
новки служит плитняковая скале 'известня- 
ковой породы, весной 1926 года, при прохо- 
де через водоспуск 1000 м3/ск воды, обна- 
ружился сильный размыв ложа реки ниже 
флютбета глубиной ок. 2 м, после чего по- 
врежденная часть ложа реки была обделана 
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бетонной ступенчатой подушкой. В преде- 
лах водобоя флютбет облицован гранитом. 

Оба пролета водоспуска закрываются ме- 
таллич. щитовыми затворами, расположен- 
ными в два яруса; нижний. щит высотой 


10,53 м, верхний — 3,84 м. Верхний щит 
каждого пролета может быть опущен от- 
дельно от нижнего, что позволяет сбрасы- 
вать накопившийся лед с малыми потерями 
воды. Оба щита подвешены на цепях Галля 
и приводятся в движение от электромотора 
мощностью в 50 со скоростью подъзма 
0,5 м/мин. Нижн. щит весит 65 т и снабжен 


8 катками, которыми он опирается на на- 
правляющие; верхний весит 11 т и имеет 
4 катка. На случай ремонта щитов преду- 
смотрено шандорное заграждение, со- 
стоящее из одного комплекта в 12 металлич. 
клепаных балок. Маневрирование шандо- 
рами производится при помощи передвиж- 
ных гидравлич. подъемников, устанавлива- 
емых по обе стороны заграждаемого про- 
лета. Шандоры перемещаются в плане при 
помощи мостового электрич. крана грузо- 
подъемностью в 10 т. Максимальная про- 
пускная способность водоспуска 1500 м3/ск. 

Здание силовой станции (фиг. 5—попе- 
речный разрез, размеры в м) расположе- 
но непосредственно у плотины. Подводная 
часть станции представляет собою бетон- 
ный массив длиной 142 м, прорезанный спи- 
ральными камерами, служащими для под- 
вода воды, и всасывающими трубами тур- 
бин. Вход в спиральные камеры снабжен 
забралом, углубленным ниже самого низ- 
кого горизонта подпорных вод, в целях не- 
допущения к турбинам льда и других пла- 
вающих тел. Непосредственно за забралом 
расположены щиты, закрывающие вход в 
спиральные камеры, и сороудержательные 
решетки, преграждающие доступ к турби- 
нам отдельным плавающим телам, прошед- 
шим под забралом. Вход в камеру разделен 
двумя бычками на три пролета, по 3,83 м 
в свету, толщина такого бычка—1 м. Тол- 
щина бычков, отделяющих вход в одну 
турбину от входа в другую, равна 2 м. Ка- 
ждой турбине, имеющей свою специальную 
камеру, отвечает свой комплект щитовых 
затворов в количестве трех штук. На случай 
ремонта щитов предусмотрены шандорные 
пазы, закрываемые шандорами. 

В надводной части здания размещены: ма- 
шинный зал, распределительное устройство 
и прочее электротехническое оборудование. 
Размер машинного зала 140,5 х 17 х 17 м. 

Установленная мощность В. г. с. рассчи- 
тана на утилизируемый расход воды в 
800 м3/ск при напоре 10,5 м, количестве обо- 
ротов п='5 об/м., коэфф-те быстроходности 
п, =425 и при кпд ти. = 0,86; это соответ- 


“ствует 92 000 Е на валу всех 8 турбин, или 
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11500 Е на каждую из 8 турбин. Однако 
такой расход в реке наблюдается лишь в 
течение небольшой части года. Турбины 
(фиг. 6, размеры в м)—-одноколесные вер- 
тикальные, в спиральной железобетонной 
камере. Диаметр рабочего колеса (фиг. 7) 
5 030 мм, вес 39 т. Лопатки колеса, имею- 
щие весьма слабый изгиб, сделаны из ли- 
стовой стали и залиты в чугунную втул- 
ку и в обод. Зазор между рабочим колесом 


| | 71500 — + 7000 


Фиг. 6. 


и направляющим ‘аппаратом’ сделан очень 
большим, что находится в соответствии с но- 
вейшими конструкциями быстроходных тур- 
бин. Турбина снабжена автоматическ. регу- 
лятором, приводимым в движение ремен- 
ной передачей непосредственно от турбин- 
ного вала. Помимо автоматического регу- 
лирования имеется и ручное приспособле- 
ние, дающее возможность остановить или 
пустить в ход турбину. Кроме 8 главн. тур- 
бин в том же здании установлены 2 вепо- 
могательные турбины мощностью каждая 
по 1400 Њ, также с вертикальным валом, 
но с числом оборотов 150. Одна из этих по- 
следних турбин обслуживает местные ну- 
жды: освещение, моторы (в частности воз- 
будители больших генераторов). Все турби- 
ны изготовлены в Швеции: большие-—-3з-дом 
Уегкзааеп, малые—з-дами М№іадуіѕі & Нота 
в Трольгетене. 

Восемь больших генераторов, мощностью 
7 000 К\ каждый, изготовлены частью (4) 
шведскими (АЅЕА), частью (4) нашими ле- 
нинградскими заводами. Малые генерато- 
ры имеют мощность по 1000 КУ; при этом 
напряжение главных генераторов взято в 
11000 У, а малых? 200 У. Размеры гене- 
раторов даны в следующей таблице: 


Волховской 


Размеры генераторов 
станции (в мм. 


гидроэлектрической 


Большие | 
Детали генератора рус- | швед- | Малые 
ские | ские 
Внешний диам. фундам. 
кольца ........ ..| 9900 9 450 4200 
Диам. ротора по ободу ..| 7500 6 480 $ 080 
Высота генератора над по- 
ПОМ. еее еее 4 350 4 300 2 965 
Длина вала......... 6 430 6 280: 3805 


Ток трехфазный, 50 пер/ск. Во время ра- 
боты большие генераторы развивают весь- 


ма значительное количество тепла. С`целью 
охлаждения их предусмотрено специальное 
вентиляционное устройство. Холодный воз- 
дух засасывается электрич. вентиляторами, 
производительностью до 20 м?/ек. Каждые 
4 генератора имеют 5 вентиляторов, из ко- 
торых один запасный. Каждый большой ге- 
нератор имеет специальный мотор-генера- 
тор, состоящий из мотора трехфазного тока, 


‘в 150 напряжением 2200 Ұ и соединен- 


ной с ним на одном валу динамо постоян- 
ного тока мощностью 100 К№ и напряже- 
нием 240 У. Ток от динамо питает обмотку 
возбуждения большого генератора. В слу- 
чае порчи обеих малых турбин мотор-гене- 
раторы могут быть пущены в ход от ле- 
нинградских станций по линии электропе- 
редачи, через соответствующие трансформа- 
торы. В крайнем случае можно рассчиты- 
вать на возбуждение от аккумуляторной ба- 
тареи, помещающейся при силовой станции. 
Для преобразования энергии генераторов 
напряжением в 11 000 У в энергию напряже- 
нием в 120 000 У служат главные трансфор- 
маторы однофазного типа, расположенные 
в двух группах, по три трансформатора в 
каждой. Общий вес одного трансформатора 
42 т. Линия передачи длиной 130 км несет 
ток напряжением в 120 000 У, падающим 
к Ленинграду до 105 000 У. 

По данным Волховстроя, станция может 
дать в средний гидрологический год до 
225 000 000 КҰЬ, что позволяет Ленинграду 
сэкономить до 270 000 т угля в средний год. 

Судоходное устройство состоит из одно- 
камерного шлюза со стенкой падения (фиг.6), 
расположенного в верхнем бьефе. Полезная 
длина камеры шлюза равна 149 м, а ши- 
рина 17,04 м, что совершенно достаточно, 
чтобы пропустить типовую волжскую бар- 
жу с буксиром. Местных судов (мариинок) 
может по длине шлюза стать два, одно за 
другим. Минимальная глубина на короле 


шлюза равна 2,38 м, что обеспечивает запас 
в 0,60 м под днищем:судна. Т. о. волховский 
шлюз вдвое короче новых шекснинских шлю- 
зов, законченных в 1923 г., но он имеет ма- 
ксимальный напор из всех осуществленных 
судоходных шлюзов СССР. Судоходное зна- 


Вид на водосливную плотнну но здаине еван. 


Перспектива судоходного шлюза. , 


438 


чение шлюзования реки в данное время не- 
значительно. Однако в будущем экономиче- 
ские последствия шлюзования реки окажут- 
ся весьма благоприятными для всего края. 

Затраты по устройству В. г. с. исчисляют- 
ся в 97 500 000 руб., не считая % на капи- 
тал за время постройки; при этом не учтены 
оставшееся от работы имущество, равно как 
и размеры затрат, ложащихся исключитель- 
но па улучшение судоходных условий реки. 

°Лчт.: «Как строится Волховская гидроэлектрич. 
станция», Бюллетень 1—3, Л., 1921—25 (в дальнейш., 
с4 1925 — до 11 1927, под назв. «Бюллетень Волхов- 
ской гидроэлектрич. силовой установки»). Анисимов. 

ВОЛЧОН, в широком смысле слова—твер- 
дое тело произвольной формы, которое мо- 
жет вращаться около точки опоры с любой 
скоростью (точка опоры м. б. в состоянии 
покоя или прямолинейного и равномерного 
движения). Волчком, в узком смысле слова, 
или жироскопом, называется твердое 
тело, вращающееся с большой угловой ско- 
ростью вокруг некоторой оси, изменяющей 
в общем свое положение как в пространст- 
ве, так и в самом теле. Обычно жироскоп 
представляет собою однородное тело враще- 
ния, ц. т. которого находится на, геометрич. 
оси; чаще всего он имеет вид плоского диска 
с утолщенными краями, ось вращения к-рого 
нормальна к его плоскости. Из всех внеш- 
них сил, действующих на волчок, самой су- 
щественной является сила тяжести. Если на 
В. кроме силы тяжести никакие другие си- 
лы не действуют, то он называется св о- 
бодным или тяжелым, в зависимости 
от того, совпадает ли точка опоры с ц. т. 
или нет. Если же на В. действуют еще и дру- 
гие внешние силы, то могут представиться 
двоякого рода проблемы: или при данных 
действующих силах требуется определить 
характер движения В. или при данном вы- 
нужденном движении В. определить дей- 
ствие его на связи. Поэтому главным вопро- 
сом в теории В. является установление со- 
отношений между внешними силами, дей- 
ствующими на В., изменением положения 
его оси в пространстве и в теле и развиваю- 
щимися при этом силами инерции. 

В основе теории волчка лежат следующие 
теоремы динамики. Пусть г; —радиус-век- 
тор точки приложения силы Е; имеющий 
начало вц. т. тела, и; скорость движения 

- ї= 
точки, М = У) [; ЕД — равнодействующий 
і=1 
момент всех сил относительно ц. т. и 6 —мо- 
мент количества движения тела относитель- 
но той же точки (см. Момент количества, 
двиэсения). Тогда имеем: 


зу = М, (1) 


т. е. производная по времени от вектора 
равнодействующего момента количества дви- 
жения тела равняется по величине и напра- 
влению вектору равнодействующего момен- 
та всех сил, действующих на тело. 

Пусть далее Т—кинетич. энергия движе- 
ния тела, о_—вектор мгновенной угловой 
скорости вращения тела. Тогда: 


Т= 2(8 5), (2) 
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т. е. кинетич. энергия движения тела рав- 
няется в каждый момент половине скаляр- 
ного произведения (см. Векторное исчисле- 
ние) вектора момента количества движения 
тела на вектор мгновенной угловой скоро- 
сти. В частности, если М —0 (что имеет место, | 
напр., у свободного волчка), то из (1) видно, 


что 6 = Сопвё, т.е, что в этом случае момент 
количества движения тела не меняет ни сво- 
ей величины ни своего направления в про- 
странстве. Если кинетическая энергия Т 
остается постоянной, например у свободного 


В., то проекция ® на направление @ по- 
стоянна. При помощи т. н. эллипсоида Пуан- 
со (Роіпѕоё) представляется возможным по 


данному вектору @ определить вектор о и 
наоборот. При движении В. следует раз- 
личать: мгновенную ось вращения, ось, по 
к-рой направлен в данный момент вектор 6, 
и ось симметрии В. (если В. симметричный). 
В частности, движение свободн. симметрич- 
ного В. состоит из равномерного вращатель- 
ного движения тела вокруг оси симметрии, 


описывающей с некоторою постоянною ско- 
ростью круглую конич. поверхность вокруг 
оси постоянного направления, совпадающей 


с направлением вектора 6, при чем оба вра- 
щательные движения совершаются в одну 
и ту же сторону. Движение оси симметрии 
В. называется прецессией. Можно это 
сложное движение тела предетавить как 
качение без трения одного подвижного круг- 
лого конуса по другому круглому же, но не- 
подвижному конусу, при чем общая обра- 
зующая дает направление мгновенной оси 
вращения тела в данный момент, ось непо- 
движного конуса совпадает с направлением 


8, а ось подвижного конуса—с осью сим- 
метрии волчка (фиг. 1). 

Прецессион. движение объясняется следу- 
ющим обр.: если В. вращается с большой 
угловой скоростью вокруг оси симметрии, 
то вектор момента количества движения @ 
совпадает с направлением этой оси. Пусть 
О— неподвижная точка опоры; б— центр тя- 
жести В.; = 06—радиус-вектор точки С, 
Е вес В. (фиг. 2); при отсутствии враща- 
тельного движения волчок под действием 
опрокидывающего момента силы тяжести, 
равного [т Е]= М и перпендикулярного к 
плоскости ОСА, опрокинулся бы. Но при 
быстром вращательном движении вектор 0, 
совпадая с осью В., перпендикулярен к М, 
так что (6М)=0, следовательно, имеем, при- 
нимая во внимание закон (1): 

— 969 _ 


216 м) 29) = 209—0; 6 = Сопв. 
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Пусть далее ОС =%, 6, — соответствующий 
единичный вектор и +,—скорость точки С. 
Тогда имеем: 
_ 98 _ 48-8) _ д а, = 949 _ д а, 
тети ит би ба, 
т. е. направление е, совпадает с направле- 


нием вектора а, который перпендикулярен 
вектору 8. Отсюда следует, что вектор е, 
постоянен по абсолютной величине и пер- 
пендикулярен к плоскости ОДС, т. е. точка 
С равномерно вращается вокруг точки А, 
а ось ОС вокруг оси ОА. Угловая скорость 


этого вращательного движения 5 называет- 
ся скоростью прецессии. Она опре- 
деляется следующим образом: 


так как о, =[00] = [9 6] = Е. = М = [Е], 


тЕ 
г. 

Т. о. получается поразительное на первый 
взгляд явление, что В. под влиянием силы 
тяжести не падает, а совершает вращат. дви- 
жение. В действительности вначале В. начи- 
нает падать, но вступает в силу закон (1), 


заставляющий конец вектора 6, а вместе с 
ним и ось В. перемещаться по направлению, 
параллельному моменту силы тяжести М, 
т. е. в горизонтальном направлении. Если 
прецессионный угол в = / АОС сохраняет 
одну и ту же величину, то прецессия назы- 
вается точной. Точная прецессия бывает 
лишь при определенных начальных условиях 
движения. Обычно же описанное выше дви- 
жение оси сопровождается небольшими пе- 
риодич. изменениями прецессион. угла; по- 
следнее движение называется нутацией. 
Если какие-либо внешние силы стремятся по- 
вернуть ось В., то появляются т. н. жиро- 
скопические силы, являющиеся ре- 
зультатом сопротивления этим изменениям 
со стороны развивающихся сил инерции В. 

В технике В. встречается довольно часто. 
Во всех тех случаях, когда имеются быстро 
вращающиеся части, мы имеем дело в сущно- 
сти с В.; таковы, например, электромоторы, 
водяные и паровые турбины и т. п. Волчок 
применяют для приведения неустойчивых 
систем в состояние устойчивого равновесия 
или для улучшения уже существующего 
равновесия, т. е. для стабилизации 
системы. Если В. составляет при этом суще- 
ственную часть массы всей системы, то он 
называется непосредственным ста- 
билизатором; если же волчок служит 
лишь для указания степени отклонения си- 
стемы от определенного направления, то 
он называется посредственным ста- 
билизатором. Самый простой способ 
непосредственной стабилизации тела заклю- 
чается в быстром вращательном движении 
самого тела; часто, однако, представляется 
возможным стабилизировать тело посред- 
ством связанного с ним В. Стабилизаторы 
применяют также для уменьшения нежела- 
тельных колебаний тела. При посредствен- 
ной стабилизации В. действует на стрелку 
указателя или на электрич. ток либо изме- 
няет определенное давление. Волчки можно 


то 426 =тР, откуда © = 


подразделить на три вида: 1) астатиче- 
ские В., у которых точка опоры совпа- 
дает сц. т. и ось занимает неизменное поло- 
жение в звездном пространстве вследствие 
того, что В. непосредственному действию си- 
лы тяжести не подвергается; 2) ко мпас- 
ные В., у которых ось приведена в со- 
ответствие с горизонтальной плоскостью, и 
3) маятниковые В., у которых ось 
в покое направлена по вертикали. 

В 1852 г. Л. Фуко (1,. ЕочсалИ) и почти 
одновременно с ним Персон (Регзоп) пыта- 
лись, пользуясь свойствами астатич. В., до- 
казать вращение земли. 
Если предположить осу- 
ществимым симметрич- 
ный волчок, расположен- 
ный в невесомом подвесе, 
движущийся без трения 
и опирающийся точно в 
ц. т., то такой В. будет 
описывать точную пре- 
цессию; если же к этому 
ось симметрии волчка со- 
впадает с направлением 
момента_количества дви- 
жения 9, то эта ось ос- 
тается неизменно напра- 
вленной в пространетве. 
Суточное движение зем- 
ли должно было бы при 
этом проявиться в виде 
некоторого враще- 
ния вышеупомяну- < 
той оси по отноше- 
нию к наблюдате- 
лю. Трудности осу- 
ществления жиро- 2. 
скопа Фуко заклю- 
чаются, с одной 
стороны, в необхо- 


- димости точного совпадения ц. т. с точкой 


опоры, так как малейшее несовпадение этих 
двух точек вызывает нутационное движе- 
ние, искажающее результаты опыта, с дру- 
гой стороны — в устранении сил трения. 

Опыт Фуко вполне удался лишь впо- 
следствии Ф. Жильберу (Рһ. бірегі) и А. 
Фёпплю (А. Ебрр!) при помощи изобре- 
тенных ими приборов. 

В жироскопе применяется так наз. кар- 
данов подвес (фиг. 3), в котором ось 
В. укреплена внутри кольца в направлении 
диаметра последнего; кольцо укреплено 
внутри другого кольца так, что оно может 
вращаться вокруг диаметра, перпендику- 
лярного к первому диаметру; в свою оче- 
редь, последнее колесо укреплено в шта- 
тиве так, что оно может вращаться вокруг 
оси, перпендикулярной к двум предшеству- 
ющим осям вращения. 

Идеи жироскопа Фуко были положены Об- 
ри в основу прибора для регулирования дви- 
жения мин (в 1898 г.). В задней части мины 
имеется жироскоп (фиг. 4), укрепленный по- 
средством карданова подвеса и приводимый 
в момент выстрела в быстрое вращательное 
движение (до 10 000 об/м.). Ось жироскопа 
горизонтальна и, оставаясь постоянной, 
сохраняет направление выстрела. Внешнее 
кольцо подвеса К; снабжено штифтом 4, на- 
ходящимся внутри вилочки ѓ. Как [, так и 
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ось внешнего` кольца вертикальны. Жиро- 
скоп и вилочка подвижно укреплены к ло- 
маному рычагу $, соединенному с миной так, 
что всякое отклонение мины от направ- 
ления оси волчка влечет 
за собою смещение рычага, 
по отношению к оси внеш- 
него кольца и смещение 
вилочки относительно ры- 
чага. Вилочка приводит 
при этом в движение 0со- 
бое рулевое приспособле- 
ние, исправляющее откло- 
нение движения в гори- 
зонтальном направлении. 

Если у астатич. В. с кардановым подвесом 
неподвижно укрепить внешнее кольцо со 
штативом, то полученный прибор, имеющий 
уже две степени свободы вместо прежних 
трех, м. б. употреблен, как это было указано 
Фуко, для определения меридиана и геогра- 
фической широты данного места. В этом слу- 
чае ось В. не будет сохранять постоянного 
направления, но будет находиться все время 
в некоторой плоскости 5, постоянного на- 
правления по отношению к земле в данной 
точке и вместе с нею принимающей участие 
в суточном движении. Во время движения В. 
ось его совершает в этой плоскести колеба- 
тельные движения около некоторого поло- 
жения равновесия, при чем полный период 


Фиг. 4. 


д» Где 1 — экваториаль- 


ный момент инерции волчка, а А—величина, 
определенным образом связанная с угловой 
скоростью вращения земли и с углами, опре- 
деляющими направление земной оси как по 
отношению к плоскости 6, так и' по отноше- 
нию к положению равновесия оси волчка. 
Определяя период колебания и отмечая по- 
ложение равновесия оси, можно определить 
географич. положение места, не прибегая 
ни кікаким астрономическим наблюдениям. 
Обычно плоскость колебания бывает вер- 
тикальной или горизонтальной. В первом 
случае получается возможность при неко- 
торых дополнительных предпосылках не- 
посредственно отсчитывать географическую 
широту места. Сюда относится барижиро- 
скоп Жильбера, имеющий на оси волчка 
подвесок для компенсации вредного влияния 
неполной астати- 
зации. Если же 
плоскость 8 гори- 
зонтальна, то по- 
лучается возмож- 
ность опрепеле- 
ния плоскости ме- 
ридиана и угло- 
вой скорости вра- 
щения земли о. 
А. Фёппль при по- 
мощи усовершен- 
ствованного им 
прибора опреде- 
лил ® с точностью 
до 2% , совпадаю- 
щей с астрономическими наблюдениями. 
Прибор Фёппля (фиг. 5) состоит из двух 
тяжелых колец по 30 кг каждое, имеющих 
одну общую горизонтальную ось и приводи- 
мых в быстрое вращательное движение по+ 


колебания {= 2л у 2 
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средством электрическ. тока. Для избежа- 
ния вредного влияния трения прибор под- 
ветен посредством трех длинных нитей, ко- 
торые в то же время являются и проводни- 
ками тока, и помещен в особую коробку. 

Астатич. В. с двумя степенями свободы 
приобретает за последнее время известное 
значение в авиации. Деляпорт (Ое]ароге) 
безуспешно пытался осуществить как про- 
дольную, так и поперечную автоматическую 
устойчивость аэроплана при помощи двух 
В., приводивших в движение соответствую- 
щие рули (1911 г.). Ф. Дрекслер (Е. Ртгех- 
]ег) сконструировал прибор, дающий воз- 
можность определять ‘степень отклонения 
аэроплана от положения равновесия, что 
особенно важно при ночных полетах или в 
тумане. Если, далее, осуществить В. с од- 
ною степенью свободы, закрепляя неподви- 
жно второе кольцо, то ось В., несмотря на 
свою неподвижность, будет все же обладать 
стабилизацион. свойствами, так как при вся- 
ком изменении по- 
ложения оси в под- 
шипниках В. будут 
появляться жиро- 
скоп. силы, стремя- 
щиеся противодей- 
ствовать происход. 
изменению. Все эти 
противодавления 
можно измерить ги- 
дравл. либо электр. 
способом и опреде- 
лить степень откло- 
нения от первона- 
чальн. положения. 

Еще Фуко указал на возможность исполь- 
зования В. в качестве компаса. Способность 
В. принимать положение, при котором ось 
его имеет направление на север, объясняется 
действием на В. силы тяжести и вращения 
земли. Из фиг. 6 видно, что при перемеще- 
нии В. из положения І во 11 ось его под 
влиянием силы тяжести должна будет остать- 
ся горизонтальной, т. е. принять положение 
4’е’, не параллельное первоначальному по- 
ложению йе. Это изменение положения оси 
вызывает вращение волчка вокруг его вер- 
тикальной оси, которое будет совершаться 
до тех пор, пока горизонтальная ось В. не 
расположится в плоскости меридиана. Одно- 
волчковый компас (фиг. 7) Аншютц-Кемпфе 
(Апѕеһћӣі2- Катрѓе) у 
состоит из В., при- 
водимого в движе- 
пие электрическим 
током (20000 об/м.) 
и помещенного в 
коробке А. Послед- 
няя укреплена к по- 
плавку 8, снабжен- 
ному ветровой ро- 
зеткой и погружен- 
ному в ртуть, кото- 
рая наполняет по- 
лость б. Прибор покоится в кардановом под- 
весе. Ток подводится через штифт 1, кото- 
рый служит также для центрирования си- 
стемы. В установившемся положении ось 
волчка лежит в плоскости меридиана и от- 
клонена от горизонта на некоторый угол, 


Фиг. 6. 
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Волчок 
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зависящий от географич. широты места. Так 
как время колебания до достижения положе- 
ния равновесия очень значительно, доходя 
до 2 ч., то компас снабжен еще приспособ- 
лением для амортизации этих колебаний. 
Если В. находится на движущейся системе 
(на корабле), то при изменении скорости 


Фиг. 8 и 9. 


последней ось волчка выйдет из положения 


равновесия, придя в колебательное двизже- . 


ние. Однако, если свободные колебания оси 
синхронны с математич. маятником длиною, 
равною длине земного радиуса, то ось будет 
принимать новое положение равновесия без 
колебаний. Период колебания такого маят- 
ника, равный 84 мин., применяется в послед- 
них конструкциях. | 
Вращение судна вокруг вертикальной оси 
изменяет меридианное положение оси вол- 
чка. Для предупреждения этого отклонения 
увеличивают момент инерции В. до требуе- 
мых размеров посредством введения в систе- 
му добавоч. В. Схема конструкции трехволч- 
кового компаса системы Аншютца предста- 
влена на фиг. 8 и 9. Три В.: А, В, С распо- 
ложены в вершинах равностороннего тр-ка 
(фиг. 9). Главный волчок А имеет направле- 
ние оси по меридиану и расположен на вет- 
ровой розетке с юга. Положение оси главного 
волчка по отношению к розетке фиксирует- 
ся двумя спиральными пружинами. Оси до- 
полнительных В. Ви С расположены в на- 
правлении на С.-З. и С.-В. и составляют 
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угол в 30° с осью главного В. Тяги аби сӣ 
соединяют оси дополнительных В. с угло- 
вым рычагом Р, к-рый двумя спиральными 
пружинами удерживается в среднем поло- 
жении. Розетка с расположенными В. соеди- 


нена с поплавком Е. Волчки помещены в 
кожухах (С, нижняя часть которых напол- 
няется маслом для смазки В. 

На фиг. 10 изображен компас Сперри 
(Зреггу, С. Ш. А.): В кожухе { помещен вол- 
чок, вращающийся со скоростью 8 600 об/м. 
Кожух шипами А шарнирно соединен с вер- 
тикальным кольцом 7”, подвешенным на ме- 
таллич. нити. Второе кольцо $, названное 
изобретателем «фантом», охватывает кольцо 
т и оканчивается наверху трубкой 65; трубка 
$ имеет опору на лапах с, составляющих одно 
целое с горизонтальным кольцом ј. Кольца 
3, 1, Р осуществляют карданное соединение. 
Вся система подвешена на пружинах й к 
раме д. Кольцо $ имеет. розетку 4, которая. 


Т.о. не соединена непосредственно с кожу- 


хом Її. При повороте кожуха Ги кольца г 
вокруг вертикальной оси включается мотор 
Г, который вращает розетку @ и фантбм з 
до совпадения плоскости фантома с плоско- 
стью кольца 7. В то же время розетка 4 вра- 
щает специальный генератор, током к-рого 
приводятся в движение розетки вспомога- 
тельных компасов, расположенных в местах 
управления судном. 

К маятниковым В. следует отнести те В., 
у к-рых центр тяжести не совпадает с точкой 
опоры и лежит на 
оси волчка. Они 
применяются для 
определения гори- 
зонтальной плос- 
кости или верти- , 
кального направ- 
ления на подвиж- 
ных системах (су- 
дах и т. п.). Еще 
в середине 18 ве- 
ка делались попытки применения волчка 
для этой цели на судах; но все они ока- 
зались безуспешными главн. образом вслед- 
ствие отсутствия постоянной силы, приво- 
дящей волчок в движение. 

Вполне пригодным, однако, для этой це- 
ли является прибор Флерие (С. Е1еиг1а15) 
для определения искусственного го- 
ризонта. Прибор в основном состоит 
(фиг. 11) из В. А весом 175 г, опирающегося 
посредством штифта на шпенек о, при чем 
ц. т. отстоит от точки опоры на 1 мм. В. 
приводится в движение, как турбина, сжа- 
тым воздухом, поступающим из сопел 8 на 
лопатки, укрепленные на теле В. Период. 
прецессионного движения В. равняётся при 
этом 2 минутам. На корпусе В. укреплены 
два плосковыпуклых стекла п, фокусные 
расстояния к-рых равняются их взаимному 
расстоянию. На плоских сторонах линз на- 
несены две черты, пересекающие оси линз 
и перпендикулярные к оси В. Наблюдая за 
положением их во время движения В. через 
трубу 5 секстанта, определяют положение 
горизонта. Дальнейшие усовершенствова- 
ния в этом приборе введены Аншютцем, 
Ф. Дрекслером и Е. Сперри, сконструиро- 
вавшими особые волчковые приборы для 
определения горизонта, при полетах. Этот же 
тип волчка пытались применить для дости- 
жения автоматической стабилизации аэро- 
планов при полете, но эти попытки не да- 
ли в полной мере желаемых результатов. 
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Самым простым способом непосред- 
ственной стабилизации служит 
приведение в быстрое вращательное движе- 
ние самого стабилизируемого тела. При- 
мером такого непосредственного В. служит 
орудийный снаряд, обладающий при выходе 
из дула наряду с поступательным также и 
быстрым вращательным движением. К не- 
посредственным стабилизаторам относятся 
стабилизаторы для однорельсовой ж. д., у 
к-рой ц. т. вагона находится выше, чем точ- 
ка опоры колеса на рельсе. В 1909 г. были 
почти одновременно сконструированы Бре- 
наном (Г.. Вгеппап), Шерлем (А. Ѕсһег1) и 
Ф. Шиловским три системы такой ж. д. Ес- 
ли стабилизация при помощи В. при пря- 
молинейном и равномерном движении ва- 
гона и достигалась, то при криволинейном 
и неравномерном движении потребовались 
дополнительные приспособления для амор- 
тизации тех затухающих колебаний вагона, 
которые возникают при изменении харак- 
тера его движения. 

В предыдущих случаях свойствами волчка 
пользовались для стабилизации неустойчи- 
вых самих по себе систем, но можно исполь- 
зовать эти же свойства для улучшения уже 
существующей устойчивости. Этот принцип 
и лежит в основе 
корабельн. волчка 
Шлика (О. Бев Иск) 
(фиг. 12), который 
применяется для 
уменьшения боко- 
вой, наиболее су- 
щественной, качки 
судна. В. с верти- 
кальн. осью, веся- 
щий 500 кг и диа- 
метром в 1м, при- 
водится в движе- 
ние, как паровая 
турбина. Волчок помещен внутри рамы $, 
вращающейся вокруг оси, направленной по- 
перек судна. Рама снабжена тяжелым под- 
весом р. Появляющиеся при бортовой кач- 
ке колебательные движения волчка амор- 
тизируются либо при помощи тормоза $ 
либо гидравлическим. способом. При прак- 
тическом осуществлении этого В. оказалось 
не так важным сообщать В. большой момент 
количества движения, как сильное тормо- 
жение, при чем наилучшей устойчивости со- 
ответствуют некоторые определенные значе- 
ния как силы торможения, так и момента 
количества, движения, выше или ниже к-рых 
устойчивость ухудшается. Наибольшее свое 
влияние на судно В. оказывает при опасных 
без него явлениях резонанса (см.) между 
собственными колебаниями судна и коле- 
баниями волн, в то время как он оказы- 
вается почти бесполезным при наличии очень 
больших или очень малых периодов волн. 
Шлику после продолжительных опытов уда- 
лось достичь хороших результатов—умень- 
шения амплитуды колебания судна с 18 
до 1°. Но, несмотря на эти результаты, от 
применения такого стабилизатора на ко- 
раблях пришлось отказаться вследствие це- 
лого ряда неблагоприятных моментов, в 
том числе из-за вредного влияния жиро- 
скопических сил на скрепы корабля. 


Фиг. 1%. 


Жироскопич. силы играют известную роль 


` во многих областях техники, где встречают- 


ся быстро вращающиеся диски, колеса, про- 
пеллеры и т. п. В ж.-д. движении жиро- 
скопич. силы появляются на закруглениях 
пути, увеличивая давление колес на внеш- 
ний рельс и уменьшая давление на внут- 
ренний, т.е. действуя на рельсы в том же на- 
правлении, что и силы инерции. Особенное 
значение жироскопические силы приобре- 
тают в начале и в конце закругления. При 
неравной высоте рельсов получается вра- 
щающий момент вокруг оси, параллельной 
рельсам; это влечет за собою появление сил, 
стремящихся повернуть ось колес вокруг 
вертикальной оси, что, в свою очередь, вы- 
зывает т. н. виляющее движение вагона. Та- 
кие же в общем явления имеют место и при 
изменении курса судна, увеличивая крен, 
вызванный центробежной силой. Если на 
судне имеются паровые турбины, то качка, 
или изменение курса влекут за собою зна- 
чительные изменения давлений в подшипни- 
ках. Особенную роль жироскопические си- 
лы играют при полетах, благодаря большой 
угловой скорости вращения пропеллеров. 
При изменении курса аэроплан под дей- 
ствием жироскопич. сил наклоняется в на- 
правлении движения, при изменении же вы- 
соты аэроплан поворачивается вокруг верти- 
кальной оси. При движении велосипе- 
да жироскопич. силы также имеют извест- 
ное значение, играя, в противоположность 
только что рассмотренным случаям, полез- 


ную роль. В современном велосипеде центр 


переднего колеса и точка его опоры лежат 
по обе стороны от направления рулевого 
стержня, при чем точка пересечения этого 
направления с направлением пути нахо- 
дится впереди точки опоры. Когда велосипед 
начинает наклоняться, то приложенная к 


‚ центру переднего колеса сила тяжести на- 


чинает поворачивать колесо вокруг руле- 
вого стержня, велосипед начинает описы- 
вать кривую, при чем возникает центробеж- 
ная сила, стремящаяся воспрепятствовать 
его падению. Кроме того в то же время воз- 
никают и жироскопические силы как в пе- 
реднем, так и в заднем колесах, действую- 
щие в том же направлении, что и силы инер- 
ции. Жироскопич. силы появляются также 
в некоторых случаях при наличии круглых 
дисков, насаженных на вал и вращающихся 
вместе с ним вокруг оси последнего, как это 
имеет место, например, в паровых турбинах. 
Если ц. т. диска, насаженного перпендику- 
лярно к оси вала, не лежит точно на этой 
оси, то возникающая при вращении центро- 
бежная сила (помимо тяжести самого диска) 
прогибает вал на нек-рую величину 2, за- 
висящую от угловой скорости вращения о. 
При увеличении о до нек-рой величины ®,, 
называемой критической угловой скоростью, 
прогиб г стремится увеличиться до беско- 
нечности; практически имеется возможность. 
превзойти ®. При данной величине о ка- 
ждой точке оси вала соответствует опреде- 
ленная величина прогиба г. Если точка 
максимального прогиба лежит в плоскости 
диска, то ‘при вращении диск остается в од- 
ной и той же плоскости, а ось его остает- 
ся параллельной сама себе; если же это 
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обстоятельство не имеет места, то ось диска 


совершает вынужденное прецессионное дви-' 


жение, вследствие чего появляются жиро- 
скопич. силы, влияние к-рых тем значитель- 
нее, чем больше о. Действие жироскопиче- 
ских сил проявляется в том, что при наличии 
их все явления, связанные с прогибом вала, 
имеют место при большей угловой скорости, 
чем в их отсутствии, т. е. что жироскопич. 
силы как бы делают вал более жестким, 
вследствие чего они действуют положитель- 
ным образом, если угловая скорость вра- 
щения остается ниже критической. ЖЖиро- 
скопич. силы могут возникнуть также велед- 
ствие неполного совпадения ц. т. с геомет- 
рическим центром. 

Лит.: 1) Классические труды по теории В.: Ро] п- 
зо 1,., Тһбогіе поцуеПе де 1а гоѓаііоп 4ез согрз, Р., 
1859; К 1е1п Е. ципа Ѕоттегїѓе1а А., Пе 
діе Тһеогіе 4ез Кгеіѕеіз, Н. ГУТ 1,рх., 1897—1910 
(4 выпуска, из к-рых 4-й посвящен техническим при- 
ложениям В.); Вобзег Е. \., І’еѓеі бугоѕіа- 


Наце её ѕез арр1ісаїіопз, Р., 1919; Стађріїгее Н.., 
Ап Е1етепіагу Тгеаїпепё ої іһе Тһеогу ої Ѕріппіпе 


Торз апа бугоѕсоріс Моїіоп, І,., 1909; Реггу Ј., . 


Ргеһкгеіѕе1; йБбегѕеї26 у, епб]., І.еірхіє, 1904; бга т- 
ше] Б., рег Кгеіѕе1, ѕеіпе Тһеогіе ц. ѕеіпе Апугеп- 
ипаеп, Вгаипвсһуеіє, 1920; ае 1 Гегф Ј., рег Кгеі- 
зе] упа зејпе Апуепіацпееп, Вет)іп, 19927; В оцїһ 
Е. Ј., Тгеаіѕе оп рупатісз ої а Ѕуѕіет ої Ва Во- 
діеѕ, Гопаоп, 1905; —ечі-Сіуіја Т. еі А та 1- 
аі 0., Іетіопі 4 тессапіса галіопа]е, у. 2, раме ІІ, 
Воіоспа, 1927; І, огеп х Н., Тесһпіѕсһе Апжепіоп- 
сеп а. Кгезеемевипа, «2. а. УБТ», 1919, В. 63; 
р. 1224. 2) Труды, трантующие отдельные вопросы 
теории и технич. применений В.: а) Об опытах Фуко: 
Кесие! деѕ 1гауаих ѕсіепѓібіадцеѕ де ТГёоп Еоисаџці, 
Р., 1878; Регѕзоп, «СВ», 1852, 1. 35; Тгоцуё Ә., 
«СЦ», 1890, +. 101; б) Об опытах Фёппля: о рр1А., 
«Рћуѕікаі. 2іѕсһг.», Гр2., 1914, В. 5; в) Об астатич. 
электрич. В.: Огех1ег Е., «Моїогуасеп», Вегііа, 
1913, В. 16; Мецрогеег А., «Мофог», В., 1919; 
г) О номпасных В.: А пвсійѓ 2 Н., Каш рГе ц. 
5 съ 1егм., «Јаһгр. а. сы ШРащесип. Сеѕ.», Вегііп, 
1909, В. 10; Ма1вогт С., «СС», 1928, 2; д) О при- 
боре Флерие: Еау ё 1І., «Веуце тагіїіте еї соїо- 
піа1е», Рагіѕ, 1910, у. 84; е) Об однорельсовых ж. д.: 
ВвВагкћаоѕеп С., Еіѕепзсћіепепраһп опа Кге1зе1- 
раһр, «2. а. УріІ», 1910, В. 54, а также статьи в «Епрі- 
пеегіпе», Т,., 1907, 1910; ж) О В. Шлика: $ сћ 1іск 
О., Ѕ5сһіїѕКгеѓѕе1, «ЈаһгЬ. а. ѕсһійраџѓесрп. Сбеѕ.», Вег- 
11р, 1909, В. 10; Еӧдрр1А., «7. а. УРІ», 1904, В. 28, 
р. 478, 1906, В. 50, р. 1032; з) О действии жироскопич. 
сил в турбинах: $5 +ойоіа А., РатрЁ па ааѕ- 
їйгріпеп, 5 АйЙ., Вегііп, 1924; М1зез В., Ѕіаріі- 
131 гойег. \УеПеп, «Мопа&Вейе Г. Маіћет. ц. рһузѕ.», 
\У1еп, 4344, В. 2°; І, огеп2 Н., «4.41. УрІ», 1919, 
В. 63; $їойо1а А., «Хеіїѕесһгібі Г. а. вез. Тогрі- 
пепуеѕеп», Міпсћһеп, 1918, В. 15. 3) Библиография: 
сгат ше1ї В., рег Кге1зе], ѕзеіпе Тһеогіе ипа зе пе 
Апмепацпееп, Вгазпѕсһҹеів, 1920; ЗЕ аске! Р., 
ЕЈетепі. Пупатік а. Ропкізуѕёете, «Епгук1. а. та- 
Һет. \/155епбсва еп», В. 4, Т. І, АГ. 6, Грё., 1901 
(библ. до 1905г.); Вобаегв Е. \.,Ігеїеі сугоѕіа- 
+$190е (библ. до 1942 г.), Р., 1912. М. Серебренников. 

ВОЛЬВИЛЯ ПРОЦЕСС, одно из видоизме- 
нений метода электролитич. разделения зо- 
лота и серебра в сплаве Доре, содержащем 
от 85 до 95% золота. Применяемые для этого 
электролизеры готовят обычно из высших 
сортов фарфора, чаще всего следующих раз- 
меров: длина 406 мм, ширина 292 мм и глу- 
бина 304 мм. В нек-рых случаях пользуются 
электролизерами и больших размеров—дли- 
ной 1 117 мм, шириной 609 мм и глубиной 
457 мм. Электроды подвешивают на планках 
из фарфора, твердого каучука или стали; 
в случае применения больших электролизе- 
ров применяют клеповые планки, покры- 
тые кислотоупорным лаком. Поверх планок 
лля подводки к электродам тока распола- 
гают полосы из золота. Аноды подвешивают 


при помощи крючков или С-образных дер- 


жалок. Размеры анодов: длина 220 мм, ши- | 


рина 82 мм, толщина в верхн. части 12,5 мм, 
в нижней—9,5 мм. Большая толщина ано- 
дов наверху соответствует более сильному 
растворению анодов в этой части. Анод по- 
гружают в электролит на глубину ~ 175 мм. 
Неиспользуемая часть анода, достигающая 
в лучшем случае 10% от его веса, возвра- 
щается в переплавку. Катодами служат про- 
катанные ленты из чистого золота, толщи- 
ной в 0,25 мм; они предварительно должны 
быть отожжены, так как в противном слу- 
чае коробятся при электролизе. Электроли- 
том служит раствор хлорного золота, содер- 
жащий в 1 л 50—60 г Аи, в смеси с 5—7 % 
свободной соляной к-ты. Электролизеры со- 
единяются в группы по 12—15 штук, вклю- 
ченных последовательно. Для электролиза 
применяется пульсирующий или несимме- 
трический переменный ток, получаемый от 
последовательно включенного генератора 
постоянного тока с источником переменного 
тока. Такой ток позволяет подвергать элек- 
тролизу сплавы с более высоким содержани- 
ем серебра и применять ббльшую плот- 
ность тока при меньшем содержании в элек- 
тролите свободной кислоты. 

В каждом электролизере помещаются три 
ряда анодов и четыре ряда катодов. Плот- 
ность тока на катоде варьирует от 550 до 750 
А/м?. Под действием тока аноды, содержащие 
8—10 9% Аз, растворяются равномерно; золо- 
то и металлы платиновой группы переходят 
в раствор, а серебро, образуя нераствори- 
мое АЗС], осаждается на дне электролизера. 
Кристаллы осмия не подвергаются действию 
тока и падают на дно электролизера. При- 
сутствие в аноде значительных количеств се- 
ребра вызывает нарушение правильного хо- 
да электролиза, так как анод покрывается 
сплошным слоем АЗС, к-рое препятствует 
дальнейшему растворению анода, в резуль- 
тате чего начинает выделяться хлор. 

Катоды, когда вес их достигнет 4,6— 
6,2 кг, вынимают, промывают на фарфоровых 
фильтрах, высушивают и переплавляют без 
всяких флюсов. Получаемые слитки золота 
показывают пробу 999,5—999,8, т. е. содер- 
жат 0,05—0,02 % примесей. Во время элек- 
тролиза происходит некоторое обеднение 
ванны хлорным золотом; чтобы поддержать 
надлежащую концентрацию его, приходится 
от времени до времени прибавлять крепкого 
раствора АџС1,. Определение содержания з0- 
лота в электролите в различные стадии элек- 
тролиза производят в отдельных пробах, 
к-рые берутся в количестве 1 см?; в них зо- 
лото осаждают избытком соли Мора; часть 
ве, не вступившая в реакцию, оттитровы- 
вается раствором КМпоО,. Титрованный рас- 
твор соли Мора готовят растворением 154 г 
ее в 500 смз дистиллированной воды, затем 
прибавляют 5 см? крепкой Н,50, и раствор 
доводят до 1л; 1см? такого раствора оса- 
ждает 25 мг золота. 

Анодный шлам, содержащий хлористое се- 
ребро, осмий и отвалившиеся частички ано- 
да, обрабатывают металлическим цинком в 
присутствии достаточного количества кис- 
лоты. После восстановления серебра шлам 
тщательно промывают на фильтре или в цен- 
трифуге и после прибавления нужного 
количества золота или серебра переплав- 
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ляют в слитки, из которых далее электроли- 
зом выделяют содержащееся в них серебро. 

Из отработанного электролита, а также 
из промывных вод золото осаждают желез- 
ным купоросом или медным скрапом. Т. к. 
выделенное этим путем золото получается 
в настолько мелко раздробленном виде, что 
дальнейшая промывка и переплавка его со- 
пряжены с потерями, то обычно предпочи- 
тают производить выделение золота из ука- 
занных растворов электролизом. В большой 
электролизер помещают электролизер мень- 
ших размеров; последний заполняют креп- 
ким раствором НСІ, а в большой налива- 
ют эти растворы. Сообщение между содер- 
жимым внутреннего и наружного электро- 
лизеров устанавливается при помощи серии 
коротких стеклянных сифонов, подвешенных 
на етенках внутреннего электролизера. Анод 
из чистого золота подвешивают во внутрен- 
нем сосуде, а во внешнем подвешивают зо- 
лотые полосы, на к-рых при замыкании цепи 
из указанных растворов осаждается золото. 
При надлежащем регулировании вольтажа 
выделение золота из растворов происходит 
нацело. В это же время во внутреннем сосу- 
де получают крепкий раствор АиС]., к-рый 
затем применяют для поддержания нужной 
концентрации золота в растворе во время 
электролиза сплава. Все отработанные рас- 
творы после выделения золота, и серебра, со- 
бирают в деревянных чанах и из них выделя- 
ют помощью железа медь, а также последние 
остатки благородных металлов. 

В случае присутствия в отработанном 
электролите платиновых металлов, послед- 
ние, кроме палладия, осаждают в виде ма- 
лорастворимых комплексных солей насы- 
щенным раствором хлористого аммония. По- 
сле просветления раствора последний сли- 
вают с осадка и для выделения Ра подвер- 
гают электролизу; в качестве анода приме- 
няют уголь, а катодом служит золотая пла- 
стина. При электролизе такого раствора вы- 
деляющийся на аноде хлор переводит Рабі, 
в РАС, который и осаждается в виде ком- 
плексной соли красного цвета. Полученные 
осадки платиновых металлов и палладия 
промывают раствором МН,С!, высушивают 
и слабым прокаливанием переводят в метал- 
лическое состояние. 

Лит.: М оһіті11 Е., «Съем. а. Ме. Еп&.»,у. 8, 
М. У., 1910; 1 1аае1 р. М., Назароок ої Моп-Кег- 
тоиѕ МеќаПигеу, у. 2, р. 991, М. Ү., 1996; Б оѕетТ., 
МеѓаПигду ої Со1а, р. 484, №. У., 1909. Г. Уразов. 

ВОЛЬТ, международная единица электр. 
напряжения, равная напряжению на концах 
проводника с сопротивлением в 1%, через 
который проходит неизменяющийся ток си- 
лою в 1 А. Обозначение: У или русское в. 
Первоначально В. был введен для обозна- 
чения 108 единиц напряжения в электрома- 
гнитной системе 065 (абсолютный В.). 
В настоящее время более точные измере- 
ния показали, что один международный В. 
равен 1,00045 абсолютного В. Для удобства 
практических измерений международному В. 
было дано определение при помощи нормаль- 
ного элемента Вестона: при 20° эде нор- 
мального элемента равна 1,018300 У. Одна- 
ко определенный таким образом вольт не- 
сколько меньше международного и равен 
1,00042 абсолютного вольха. 


ВОЛЬТАНС (Уо[Цах), новый электроизо- 
ляционный материал, обладающий очень 
высокими изолирующими свойствами. В со- 
став его входит тяжелый углеводород с вы- 
сокой #°%һл.. В. применяется как пропитка 
хл.-бум. тгсьмы, идущей для изоляции про- 
водов. Производится в С. Ш. А. См. Изо- 
ляционные электротехнические материалы. 

Лит.: «Веуце вёпёгаіе аез таїѓіёгеѕ р]аѕіідиез», 
Рагіѕ, 1925, у. 1, р. 257. 

ВОЛЬТАМЕТР, прибор для измерения си- 
лы тока по его химическим действиям. По 
законам Фарадея для электролиза, сила, то- 
ка Г, проходящего через раствор соли какого- 


нибудь металла ‚равна 96,540. К . Ч = А. где 
96 ,540—коэфф-т, одинаковый для всех ве- 
ществ, значение к-рого вытекает из опре- 
деления единицы силы тока, п-—валентность 
вещества в данном его соединении, А—ат. в., 
М — масса (в мг) вещества, выделившегося 
на электродах. Количество вещества в мг, 
выделяющееся в течение 1 ск. при силе тока 


+ 


в1 А, т. е. при прохождении электрич. за- 


ряда в 1С, называют электрохимич. экви- 


валентом этого вещества (в ф-ле обозначен 
буквой т). Наиболее тщательно и много- 
кратно определялся электрохимич. эквива- 
лент серебра. На основании этих опреде- 
лений Международный электротехнический 
конгресс в Лондоне в 1908 г. принял т Ае = 


° —1,11800 маг, и это значение было положено 


в основу определения международн. ампера. 

Применяются В.: медный—для измерения 
сильных токов, серебряный—для слабых 
токов при точных измерениях и газовый 
(иначе водяной)—в лабораторной практике. 
Следует упомянуть также о вольтаметре 
свинцовом, бромовом, иодовом и ртутном. 
Последний употребляется иногда в качестве 
счетчика ампер-часов. 

В следующей таблице приведены значе- 
ния т для различных веществ. 


Величины электрохимических экви- 
валентов. 


“Наименование |Химич.! АТОМ- |Валент-| Электро- 
вещества, знаки | НЫЙ | ность химич. 
вес эквивал. 
Серебро . . . . АБ 108 1 1,118 
Медь... ... Си 63,6 1 0,658 
Медь...... Са 63 ,6 2 0,329 
Водород Нн 1,008 1 0,0104 
Кислород .- О 16 2 0,0828 
Ртуть ..... Нео 200 1 2,07 
` Ртуть ..... Не 200 2 1,04 
Иод ...... Ј 126,9 1 1,314 
Бром... ... Вг 79,9 1 0,828 
Свинец. . ... РЬ | 207,1 2 1,072 
Свинец. . ... РЬ 207,1 4 0,537 


В серебряном В. системы Кольрауша 
анодом служит серебряный массив А (фиг.1), 
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который висит на серебряном же стержень- 
ке, защищенном стеклянной трубочкой. Ка- 
тодом служит платиновый тигель В, на- 
полненный 15—30%-ным водным раствором 
нейтрального азотнокислого серебра А&МО,, 
получаемого перекристаллизацией продаж- 
ного химически чистого АЗМО,. Серебро осе- 
дает на стенках платинового тигля в виде 
мелкокристаллическ. осадка. Тигель перед 
опытом и после него взвешивают. Для того 
чтобы частички серебра, могущие во время 
электролиза отделиться от анода механиче- 
ски, не попали на дно тигля и не увеличи- 
вали т. о. вес осадка, на краях платинового 
тигля подвешен при помощи трех стеклян- 
ных крючков стеклянный защитный стакан- 
чик, не допускающий также до катода часть 
электролита, близкую к аноду, в к-рой об- 
разуются кислородные соединения серебра, 
влияющие на процесс. Для достаточной плот- 
ности осадка необходимо, чтобы плотность 
тока на катоде не превосходила 0,08 А на 
1 см?, а на аноде—0,2 А на 1 см?. Для того 
чтобы перед новым взвешиванием было лег- 
че удалить осадок, не осаждают более 100 мг 
на 1 см? катода. В серебряном В. сист. Ки- 
стяковского, особенно применимом для бы- 
строго измерения слабых токов (до 0,2 А), 
отделившееся от анода количество серебра, 
определяется титрованием. 

Медный В. состоит из двух тонких 
пластинок 4А и В (фиг. 2), сделанных из чис- 
той меди, а иногда одпа (катод)—из платины. 
В качестве электролита употребляется не 
вполне насыщенный раствор чистого медно- 
го купороса СибО,, иногда подкисляемый 
небольшим количеством Н,50,. Чтобы полу- 
чить плотный осадок меди на катоде, берут 
плотность тока на нем не более 0,04 А на 
1 см?. Результаты, даваемые медным В., не 
могут иметь большой точности по причине 
сравнительно малого электрохимического 
эквивалента меди и из-за сложных химиче- 
ских процессов, сопровождающих электро- 
лиз СибО, и могущих изменить количество 
осажденной током меди. Для более удобно- 
го пользования медным В. катод подвеши- 
вают непосредственно к одному плечу весов. 

В газовом В. электролизу подверга- 
ют 10—20%-ный водный раствор Н,ЗО, и 
измеряют объем выделившегося водорода. 
В. состоит из 0-образной стеклянной труб- 
ки с запаянным концом 4 (фиг. 3). В трубку 
запаяны два платиновых электрода а и р. 
Конец трубки 4 градуирован на вм. При 0° 
и 760 мм давления 1 см водорода весит 
0,0893 мг. Следовательно, объем водорода, 
выделяемый при этих условиях 1 С электри- 
чества, равен: 

0,01086 
Р = "0,0893 = 0,116 смз. 
Сила тока, выделившая в $ ск. при темп-ре 
+ и давлении р объем водорода о смз, опре- 
делится из следующего выражения: 


о р 1 
= 1 + 0,003671 ° 760 ° 0,1161 А, 

где р—-давление сухого водорода (без па- 
ров воды). Если ру—показание барометра в 
мм ртутного столба, а ћ—разность уровней 
электролита в В., то, принимая плотность 
ртути почти в 1% раз больше плотности 


раствора Н.ЗО,, имеем: р= – В дейет- 


вительности в водороде присутствуют во- 
дяные пары. Поэтому надо внести поправку 
Г, к-рая обычно берется из таблиц. Так как 
водяные пары находятся над раствором по- 
глощающей их серной кислоты, то поправку 
следует уменьшить. Обыкновенно вместо Г 
берут 0,88 {. Вводя эти поправки, получают: 


ћ 
р = р 1 — 0,88 [. 


Лит.: Х вольсон О. Д., Курс физики, т. 4, 
5, Берлин, 1923; Эйхенвальд А. А., Электри- 
чество, 4 изд., М.—Л., 1927. Е. Нитусов. 

ВОЛЬТ-АМПЕР, единица электрич. мощ- 
ности, равная одному ватту. Обозначение: 
УА или В.-а. Применяется гл. обр. как еди- 
ница измерения кажущейся мощности (а так- 
же и реактивной мощности). Ничто не пре- 
пятствует измерению этих мощностей в ват- 
тах, однако измерение в В.-а. было введено 
гл. обр. для того, чтобы в самом названии 
единицы измерения показать, что дело идет 
не о реально потребляемой мощности, а о 
расчетной величине, равной произведению 
из напряжения на силу тока, и чтобы из- 
бежать при обозначении реактивной мощно- 
сти такого, например, выражения: «безват- 
тная мощность в 150 \». В настоящее вре- 
мя слово «безваттный» заменяется словом 
«реактивный», но измерение в В.-а. повсе- 
местно распространено. Обоснованность при- 
менения этой единицы измерения в настоя- 
щее время надо признать спорной. 

Лит. Ермаков В. Д., Основы электроме- 
трии, ч.І, М.—Л., 1927; ЧЦЙти вр К., Е1екігоѓесһпі- 
все Меѕѕіпзітитепѓе, Вегііп, 1993. 

ВОЛЬТМЕТР, прибор для измерения элек- 
трического напряжения между двумя точка- 
ми электрической цепи, представляющий со- 
бою по большей ча- 
сти миллиамперметр 
(см. Амперметр), по- 
следовательно сое- 
диненный с добавоч- 
ным сопротивлени- 
ем. Пока сопроти- 
вление такой цепи 
не меняется, напря- 
жение на концах ее, 
по закону Ома, бу- 
дет пропорциональ- 
но току, проходяще- 
му через миллиам- 
перметр, к-рый по- 
этому может быть 
градуирован прямо 
в вольтах. Для того 
чтобы общее сопро- 
тивление цепи вольтметра не изменялось от 
нагревания его обмотки или от изменения 
Г? среды, добавочное сопротивление рассчи- 
тывают так, что в нем поглощается ббль- 
шая часть всего измеряемого напряжения, 
и выполняют это сопротивление из мате- 
риала с ничтожным ѓ°-ным коэффициентом. 

Различают: 1) В. с подвижной ка- 
тушкой и постоянным магнитом 
(фиг. 1); эти В. пригодны только для по- 
стоянного тока и имеют равномерную шка- 
лу, так как вращающий момент 


М = В,-а = Б, Н.і = К. Н.Е = 4-Е, 


449 


где «— угловое отклонение стрелки В., Н— 
напряженность поля постоян. магнита, #— 
ток в цепи В., Е измеряемое электрич. на- 
пряжение. Благо- 
даря большой точ- 
ности (до 0,2 %) та- 
кие В. выполняют 
как в виде щито- 
вых, так и в виде 


М 
пона 


Фиг. 3. 


Фиг. 2. 


прецизионных лабораторных приборов. Не- 
достатки этих В.: высокая цена и возмож- 
ность ослабления постоянного магнита. 2) В. 
с мягким железом (электромагнит- 
ный) с плоской катушкой (фиг. ©) и с круглой 
катушкой (фиг. 3)—пригодны для постоян- 
ного и переменного тока. Вследствие ин- 
дуктивности обмотки сопротивление цепи 
В. будет неодинаково для постоянного и пе- 
ременного токов, а поэтому и показания В. 
при одном и том же напряжении в обоих 
случаях будут относиться, как 


„пост. _ тост. _ У (ЕТ: 


(перем. перем. 


где «—показания В., сопротивление об- 
мотки, [/--—-самоиндукция обмотки, г—-доба- 
вочное сопротивление, о—частота тока. Для 
того, чтобы В. давал правильные показа- 
ния при постоянном и переменном токе, 
необходимо рассчитать добавочное сопро- 
тивление так, чтобы разница показаний не 
превышала точности отсчета по В. Из тео- 
рии электромагнитного В. с плоской ка- 
тушкой следует, что вращающий момент: 


М = Е, :12.5іп 2(0-4-о) = К, - Е?.5іп 2(0--а), 
где Ё—напряжение на В., 9—угол между 
направлением силовых линий и малой осью 


© 


Фиг. 4. 


лепестка в начальном положении, и—угло- 
вое отклонение лепестка. На фиг. 4 А—ле- 


песток (эллиптическая пластинка из мягкого . 


Т. Э. т. 1У. 


ВОЛЬТМЕТР 


450 


железа), В--обмотка, О— ось лепестка и ука- 
зателя, С—поток магнитных силовых ли- 
ний. Это ур-ие показывает, что: 1) шкала 
электромагнитного В. неравномерна, ®) чув- 
ствительность его меняется вместе с откло- 
нением и зависит от начального располо- 
жения лепестка по отношению к обмотке. 
Последнее свойство 
электромагн итного 
В. является весьма , 
ценным, так как по- ‘ 
зволяет строить В. 
с наибольшей чувст- 
вительностью — дру- 
гими словами, с наи- 
более крупными де- 
лениями: в начале, 
середине или конце 
шкалы, смотря по 
назначению прибо- 
ра. Электромагнит- 
ный вольтметр обла- 
дает очень прочной 
и простой конструкцией, не боится ударов 
и перегрузок, является наиболее дешевым 
типом прибора и имеет самое широкое рас- 
пространение; выполняется он главным об- 
разом в виде щитового прибора. Недостат- 
ки его: вольтметр весьма чувствителен к 
внешнему полю и имеет ошибку гистерезиса, 
в цепи постоянного тока. 3) В. элек- 
тродинамическ ие—пригодны для по- 
стоянного и пере- 
менного тока; шка- 
ла неравпомерная, 
М = К,:Е?, большая 
чувствительность к 
внешнему полю; вы- 
полняются 6. ч. в 
виде прецизионных 
приборов перемен- 
ного тока. 4) В.т е- 
пловые (фиг. 5)— 
пригодны для постоянного и переменного 
тока, применяются главным образом для 
токов большой частоты, так как показания 
их не зависят от частоты; очень деликатны 
по своему устройству, боятся ударов и пере- 
грузок, требуют сложных приспособлений 
для компенсации влияния КГ. 5) В. ин- 
дукционные с электромагнитным экра- 
ном (фиг. 6) и с вращающимся полем—год- 
ны только для пере- 
менного тока опреде- 
ленной частоты, так 
как показания силь- 
но зависят от часто- 
ты; эти В. выполня- 
ются в виде щито- 
вых приборов, име- 
ют. сильную и проч- 
ную конструкцию. 

Кроме перечислен- 
ных приборов, явля- 
ющихся в сущности 
переградуированны- 
ми  амперметрами, . 
применяются также 6) В. электро- 
статические, основанные на притяже- 
нии между подвижной и неподвижной об- 
кладками конденсатора, между которыми 
устанавливают измеряемое напряжение или 


15 


Фиг. 5. 


Фиг. 6. 
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Фиг. 7. 
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часть его. На фиг. 7 схематически изобра- 
жено внутреннее устройство В. электроста- 
тического: а и е—неподвижные обкладки, 
р — подвижная алюминиевая пластинка. Пе- 
редача движения от пластинки 6 к стрел- 
ке-указателю 42 осуществляется при по- 
мощи специального 
устройства. Эти В. 
не потребляют ак- 
тивной мощности. 
Они выполняются 
в виде приборов 
щитовых или пере- 
носного типа, при- 
годны для поетоян- 
ного и переменно- 
го тока и являют- 
ся единствен. типом 
прибора, применя- 
ющимся при непо- 
средствен. измере- 


х нии высок. напря- 
жений (до 300 КУ). 
Фиг. 8. При очень боль- 


ших напряжениях · 


включают последовательно с электростати- 
ческим В. емкость, так что измеряемое на- 
пряжение распределяется между В. и пред- 
включенной емкостью. 7) В. термоэлек- 
трические применяют для измерения 
очень малых напряжений переменного тока. 
На фиг. 8 изображена схема такого В.: А— 
прибор с подвижной обмоткой, Т-—термо- 
пара, А-— сопротивление, нагреваемое про- 
ходящим током. По конструктивным сооб- 
ражениям, все В. 
других типов для 
измерения малых 
напряжений при- 
ходится делать с 
очень малым со- 
противлением, а 
так как обычно 
в цепях с малым 
напряжением дей- 
ствуют и малые 
токи, то включе- 
ние такого при- 
бора может нару- 
шить весь иселе- 
дуемый процесе. 
8) В. ламповые 
применяют для 
определения амп- 
литудного напря- 
жения переменно- 
го тока. В качест- 
ве основной де- 
тали прибора ис- 
пользована элек- · 

тронная лампа по следующей схеме (фиг. 9). 
В цепь анода А включается анодная ба- 
тарея Б, и миллиамперметр тА. Между 
нитью накала и сеткой включены вторич- 
ная обмотка трансформатора Т и потенцио- 
метр Р (делитель напряжения). Включив в 
цепь нити К батарею накала, получим 
электронный ток от нити накала к .ано- 
ду А, который и будет отмечен миллиам- 
перметром. Если теперь будем увеличи- 
вать посредством потенциометра отрицатель- 
ный потенциал на сетке С, то, при не- 


к= 


Фиг. 9. 


котором соответствующем напряжении Ё., 
электронный ток прекратится. Включив по- 
сле этого первичную обмотку трансформато- 
ра, наложим на постоянный потенциал сетки 
новый переменный потенциал +Ё,, вслед- 
ствие чего в цепи миллиамперметра опять. 
появится ток. Для прекращения его нужно 
изменить постоянный потенциал на сетке. 
Если новое значение напряжения между ни- 
тью и сеткой будет Ес, то амплитудное на- 


пряжение переменпого тока выразится так: 
__ т 
Е, — Е, —Ез. 
Практич. схемы описанной выше принци- 


‚пиальной схемы, впервые данной Гундом,— 


см. Измерения в радиотехнике. 

Вольтметры строят обычно на небольшие 
пределы напряжений. (от 30 до 120 У), за ис-` 
ключением электростатическ.; для повыше- 
ния же предела измерений применяют сле- 
дующие вспомогательные принадлежности: 
а) добавочные сопротивления, к-рые соеди- 
няются последовательно с В. и принимают 
на себя все падение напряжения, излишнее 
для В.; 6) измерительные трансформаторы 
напряжения, включаемые первичной обмот- 
кой в цепь вместо В., при чем вторичная об- 
мотка замыкается на вольтметре. Коэффи- 
циент трансформации трансформатора под- 
бирают примерно так, чтобы он соответ- 
ствовал отношению номинального напряже- 
ния цепи к наибольшему значению шка- 
лы вольтметра. | 

Лит.: Ермаков В. Д., Основы электроме- 
трии, ч. ТЭлектроизмерительные приборы, М., 1927; 
Кеіпаїлћ С., ріе Тесһпік`ејекігіѕсһег Меѕѕсета+е, 
В. 1, Мапсћеп ива В., 1998; ртузаа1е, Е1есїгісаі 


Меаѕигіпе Іпѕіготепіѕ, 1,., 4924; Н ър а А., НосЫте- 
аиепушеѕзіесћпік, В., 1992. * Н. Александров. 


ВОЛЬТОВА ДУГА, дуговой разряд, 
явление прохождения тока между двумя 
электродами, помещенными в атмосфере га- 
за или пара, сопровождающееся сильным 
разогреванием электродов и светом. От дру- 
гих форм газового разряда В. д. отличается 
сильным нагреванием катода и большою си- 
лою тока при малом напряжении на элек- 
тродах. Дуговые разряды можно разделить 
на: а) разряд в вакууме (ртутные дуги); в 
этом случае разряд проходит через па- 
ры, образуемые катодом, и заполняет все 
пространство сосуда; б) разряд в атмосфере 
газа: ток переносится парами катода, со- 
средоточенными только в непосредственной 
близости электродов; в) дуговой разряд в 
самом газе, наблюдаемый при неиспаряю- 
щихся электродах. Типичная В. д. изобра- 
жена на фиг. 1. Анод (верхний уголь) имеет 
углубление (т. н. кратер), сильно нака- 
лен (в обычных условиях до 3 500—4 000°) и 
быстро испаряется, тогда как катод (внизу) 
имеет более низкую {° (3 100°) и испаряет- 
ся вдвое медленнее, поэтому и может быть 
сделан меньшей толщины; иногда замеча- 
ются наросты от оседающего на нем веще- 
ства анода. Средняя часть промежутка ме- 
жду электродами, состоящая главн. обр. из 
вещества электродов, служит областью про- 
хождения тока; наружная часть---ореол— 
место химич. реакций, происходящих между 
парами вещества электродов и атмосферой, 
в которой помещена вольтова дуга. Типич- 
ная ртутная дуга изображена на фиг. 2. 
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Слева—катод, около которого конусообраз- 
ное сияние, темный промежуток, собственно 
дуга, второй темный промежуток, поверх- 
ностное сияние, анод. 

Явления, происходящие в В. д., вообще 
весьма сложны и хорошо разобраны только 
для ртутной дуги. Для возникновения ду- 
ги необходимо дове- 
сти катод до высо- 
кой #°, благодаря че- 
му из него начинает, 
как из всякого нака- 
ленного катода, вы- 
брасываться мощн. 
поток электронов, 
ионизующий проме- 
жуток между элек- 
тродами и этим об- 
условливающий его 
проводимость. Заме- 
чено, что высокая Г 
катода является не- 
пременным условием 
образования и под- 
держания В. д. Эта 
высокая #° создается 
током, проходящим 
через электроды при 
их соприкосновении, 
и затем поддержи- 
вается ударами об- 
разован. электрон- 
ным потоком ионов. 
Поблизости электро- 
дов скопляются по 
этим причинам сво- 
бодные объемные заряды, которые обус- 
ловливают большое падение потенциала у 
электродов, а следовательно, обратную эле- 
ктродвижущую силу. 

Характеристика В. д., т. е. за- 
висимость напряжения между электродами 
от силы тока, проходящего через дугу, дана 
на фиг. 3; она относится к ртутной дуге, 
лучше изученной, но в общем верна и для 
всякой В. д. Отсюда видим, что для зажи- 
гания дуги нужно нек-рое минимальное на- 
пряжение, называемое напряжением зажи- 
гания. Далее, характеристика показывает, 
что явление распадается на две различные 
части: при небольших токах оно характери- 
вуется падением напряжения с увеличением 
тока, при дальнейшем возрастании силы то- 
ка переходит в так 


1—положи- 


Фиг. 1. 
тельный уголь, 2—бе- 
лый покров, 3—бахро- 
ма, 4— кратер, 5—фио- 
летовое пламя, 6 —белое 
горячее пятно, 7-—зеле- 
новатый ореол, 8—блс- 


стящие крапины, 9— 


уголь. 


называем. шипя- 
щую дугу, при е 
которой напряже- о 


ние на электродах с 
не зависит от силы 

тока. Первоначаль- н 
ная часть явления | 
удовлетворительно | " 
описывается ур-ием и 1 


Айртон: У = т - 6, Фиг. 2. 


где напряжение, [—сила тока, а и 6— 
постоян. величины, линейно зависящие от 
расстояния между электродами. Отсюда ви- 
дим, что при возникновении дуги, с возраста- 
нием в ней силы тока, напряжение на элек- 
тродах падает, чем вызывается дальнейшее 

увеличение тока; явление продолжается, по- 


ка не будет положен предел падением напря- 
жения на зажимах источника эдс или при- 
соединенного к нему добавочн. сопротивле- 
ния; тогда дуга начипает гореть устойчиво. 
Для этого необходимо, как показал Кауф- 


ау 
ман, чтобы 5 < В (К—сопротивление всех 


частей цепи за исключением самой дуги). 
Поэтому для устойчивого горения всякой 
В. д. необходимо ГА 
балластное сопро- 
тивление. При фи- #20 
тильных угольных 2 


электродах наблю- д 55 
даются уклонения куу , 
р 9 с4 `\ 
от ф-лы Айртон. 24  — 


При повышении да- 4 ` \ _ 
вления атмосферы, к 
в которой горит 
В. д., чрезвычайно 
возрастает темпе- 
ратура кратера; Люммеру удавалось этим 
способом доводить его Р до 6 000°, при чем 
уголь плавился. Однако для получения 
весьма сильных источников света исследо- 
вания Люммера применения не получили. 
При увеличении силы тока, питающего дугу, 
сила света ее увеличивается, но яркость ка- 
ждой единицы поверхности испускающего 
свет угля остается неизменной; с повыше- 
нием силы тока увеличивается только светя- 
щаяся поверхность. Бек и Гельгоф достигли, 
однако, увеличения отдачи света с единицы 
поверхности до 7 раз, препятствуя разными 
мерами распространению светящейся по- 
верхности с увеличением силы тока, при 
чем {° кратера превышала 5 000°. 

В. д. при переменном токе представляет 


у 


45802 6 20 м 28 Ј2А 
Фиг. 3. 


весьма сложное явление; характеристика 
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В. д. в этом случае имеет вид, показан- 
ный на фиг. 4. Дуга зажигается в начале 
казкдого полупериода и к концу его гаснет; 


*15 


455 


’ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫЕ МАШИНЫ 


456 


——=——_— АН, 


характеристика при возрастании тока лежит 
выше, чем при его убывании, т. е. напря- 
жение зажигания выше напряжения уга- 
савия; ток илет через дугу и рамее, чем до- 
стигнуто напряжение зажигания, т. к. элек- 
троды не успевают остыть за время, про- 
текающее от погасания за предыдущий полу- 
период до нового нарастания напряжения в 
последующем. Как всякий проводник, имею- 
щий падающую характеристику, В. д. мо- 
жет служить для генерации электрических 
колебаний. См. Луговой генератор. 

Лит.: Хвольсон О. Д., Курс физики, т. 5, 
Берлин, 1923; беһ1һоїї б., Т.ебгЬиев: а. есп. 
Рһуѕік, В. 2, 1,р2., 1996; Напарось а. РҺузік, һгѕе. 
у. беісег Н. џи. Ѕсһееї К., В. 125, В., 1927. Н. Андреев. 

ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫЕ МАШИНЫ, маши- 
ны для регулирования напряжения на за- 
жимах потребителя или источника электрич. 
энергии, приключенного к сети с постоян- 
ным напряжением. Принципиальная схема 
включения В. м. 
показана на:фиг. 1. 
[Г сеть с постоян- 
ным напряжением 
У,. На зажимах по- 
требителя д. б. на- 
пряжение У., при 
чем У, 2 Т,. Для 
присоединения по- 
требителя к сети, 
последовательно с 
ним включается В. 
м. 2, приводимая в 
движение от зело - 
могательного дви- 
гателя М. Возбу- 
ждение В. м. регулируется таким образом, 
что. напряжение на ее зажимах У,= Г-У. 

В технике постоянного тока вольтодо- 
бавочные машины применяются: 

1) Для зарядки аккумуляторов 
от сети с постоянным напряжением. При за- 
рядке. аккумулято- 
ров требуется напря- 
жение, примерно на 
40 9% ‘большее, чем 
напряжение при раз- 
рядке. Для повыше- 
ния напряжения ак- 
кумуляторную бата- 
рею приключают к 
сети последователь- 
но с вольтодобавоч- 
ной машиной, напряжение которой соста- 
вляет ~ 40% от напряжения сети. Схема 
соединений показана на фиг. 2. 

2) Для поддержания постоян- 
ного. напряжения на конце длинных 
фидеров (см.), питаемых от сети с постоян- 
ным напряжением. Фидер приключается к 
сети последовательно с В. м., имеющей по- 
следовательное возбуждение (фиг. 3). В. м. 
2 вращается с постоянной скоростью от 
вспомогательного двигателя М и развивает 
напряжение И., которое при ненасышенной 
магнитной системе пропорционально току Г, 
проходящему через обмотку возбуждения. 
Это напряжение Г, складывается с напря- 
жением сети Ү,. Т. к. падение напряжения 
в фидере также пропорционально току Г, 
то В. м. можно выбрать так, чтобы она при 


+ 


Фиг. 1. 


. Если максимальное 


всяком значении Г (в известных пределах) 
восполняла падение напряжения; тогда на- 
пряжение ТУ, на конце линии будет равно 


Фиг. 3. 


напряжению сети Ү,. Машины такого рода 
применяются иногда в сетях электрических 
железных дорог. 

3) Для регулирования скоро- 
сти и для пуска в ход двигателей боль- 
шой мощности; в этом случае В. м. вклю- 
чается по схеме, приведенной на фиг. 4. 
При соответственной 
полярности В. м. 4 
на зажимах главно- 
го двигателя М дей- 
ствует сумма напря- 
жений сети и В. м. 
7+ 7. = Р. При из- 
менении направле- 
ния тока в обмотке 
Е, изменится поляр- 
ность В. м., и нап- 
ряжение на клеммах 
двигателя М будет 
равно И, — 7. == Г.. 


Фиг. 4. 


напряжение В. м. Г, 

равно напряжению сети Ү,, то напряже- 
ние на клеммах двигателя М можно из- 
менять в пределах от #7, до 0. При этих 
условиях мощность В. м. составит лишь по- 
ловину мощности двигателя М. 

4) В качестве буферных машин 
(вместе с аккумуляторной батареей), для 
сглаживания толчков нагрузки. На нек-рых 
центральных станциях, обслуживающих се- 
ти с сильно колеблющейся нагрузкой (на- 
пример трамвайные сети), часто устанавли- 
вается аккумуляторная батарея, к-рая рабо- 
тает параллельно с генераторами станции 


Шегрузка 


Фиг. 5. 


и, принимая на себя толчки тока сети, спо- 
собствует тому, что генераторы работают 
при более постоянной нагрузке. Для луч- 
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шего сглаживания толчков аккумуляторная 
батарея должна иметь большую емкость. 

Применение В. м. дает возможность со- 
хранить постоянную нагрузку генераторов 
и при наличии батареи малой емкости. Одна 
из применяемых в этом случае схем (Пи- 
рани) приведена на фиг. 5. Параллельно с 
генератором С включена аккумуляторная 
батарея А, последовательно соединенная с 
В. м. 2 (последняя вращается с постоян- 
ной скоростью двигателем М). В. м. имеет 
две обмотки возбуждения, действующие на- 
встречу одна другой. Одна (2!) приключена 
к батарее параллельно, вторая (1,)—после- 
довательно с внешней цепью. При малой 
нагрузке действует гл. обр. обмотка Р, и 
происходит зарядка батареи. При возраста- 
нии внешней нагрузки обмотка Я, ослабляет 
поле добавочной машины или даже изменяет 
его на обратное, и батарея разряжается на 
внешнюю цепь. Мощность В. м. составляет 
обычно от 5 до 10% от мощности главной 
машины (, а напряжение ее ~ 7—10% от 
напряжения сети. А 

Проф. Сагулка видоизменил схему Пи- 
рани, заменив мотор, вращающий В. м., 
маховиком. Буферная схема Сагулки пред- 
ставлена на фиг. 6, где С;--главная динамо- 
машина, үъ—напряжение на концах акку- 
муляторной батареи, 2—-В. м., №—обмотка 
возбуждения В. м., приключенная через ре- 
гулирующий реостат к зажимам главной 
динамомашины, 8 -— сериесная (последова- 
тельная) обмотка возбуждения, шунтиро- 
ванная сопротивлением В и обтекаемая то- 
ком, пропорциональным току внешней цепи, 
`М-— маховик, сидящий на одном валу с 4. 
Обмотки возбуждения № и 8, сидящие на 


Фиг. 6. 


общих магнитных сердечниках В. м., дей- 
ствуют в одну и ту же сторону. Машина 2 
может работать как мотор или как генера- 
тор. При малой нагрузке сети В. м. 2 рабо- 
тает как мотор, вращая свой маховик. При 
возрастании нагрузки сети увеличивается 
магнитный поток машины 4 за счет увели- 
чения тока, текущего в сериесной обмотке 5. 
Противодействующая эдс машины 4 воз- 
растает и делается больше напряжения, 
приложенного к якорю и равного разности 
напряжения сети и напряжения батареи 
(ТИ. В. м. работает при этом как гене- 
ратор, отдавая электрич. энергию в сеть 
и расходуя энергию, запасенную маховиком. 
При уменьшении внешней нагрузки умень- 
шается магнитный поток машины 42. Послед- 
няя работает в этом случае как мотор и, уве- 
личивая свою скорость, увеличивает запас 
энергии маховика М. 

Применение В. м. в технике переменно- 
го тока ограничено. Ими иногда пользуются 
для регулирования напряжения одноякор- 
ных преобразователей переменного тока в 
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постоянный. В последних между напряже- 
ниями на стороне переменного и постоян- 
ного токов существует определенное соот- 
ношение, и для изменения напряжения на 
стороне постоянного тока необходимо изме- 
нять напряжение на стороне переменного 
тока. Это иногда осуществляется при помо- 
щи вспомогательной синхронной машины, 


Фиг. 7. 


жестко связанной с ддноякорным преобра- 
зователем и имеющей то же число полюсов, 
что и последний. Схема соединений пока- 
зана на фиг. 7, где У—-одноякорный пре- 
образователь и 5—-синхронная В. м. Обмот- 
ка синхронной В. м. включается между об- 
моткой преобразователя и сетью. Изменяя 
возбуждение В. м. реостатом А, можно уста- 
новить то или иное напряжение на стороне 
постоянного тока, ибо напряжение Г,, па- 
дающее на обмотку преобразователя, равно 
тъз, где У, постоянное напряжение се- 
ти и ТУ, напряжение В. м. Синхронные 
В. м. применяются для регулирования на- 
пряжения в пределах примерно - 15% от 
нормального, и мощность их составляет при 
этом примерно такой же % от мощности од- 
нбякорного преобразователя. 

Лит: Шенфер К. И., Динамомашины по- 
стоянного тока, ч. П, М.—Л., 1927; Угримов 
Б. И. и Генсель Г. Г., Основы техники сильных 
токов, т. 1 и 2, М.—Л., 4997; Агпо}а-—Та Соот, 
іе бЈеісһзігот таѕсһіпе, В. 2, В., 1997; Агпо1а Е. 


опа Ша С.оъг Ј. 1., ріе Ҹесһѕе1зіготќѓесрпік, В. 2, 
Вегііп, 1933. И. Брук. 


ВОЛЬТОЛЕВЫЕ МАСЛА, вольтоли (уоії- 
оїеит, Уо1бо16]е, уоКо1е, БаЦез ё1есігіоп)— 
смазочные масла, получаемые обработкой 
масел тихим электрическим разрядом; они 
обладают свойством мало понижать при 
нагревании (сравнительно с обыкновенны- 
ми маслами) свою вязкость. Первоначаль- 
ные опыты по воздействию тихого разряда 
(«вольтолизация») были поставлены М. Бер- 
тело; разработка вольтолевого процесса 
принадлежит (с 1904 года) А. де-Гемптину 
из Гента, а техническое усовершенство- 
вание его разработано фирмою ОеімегКке 
Бѓегп-боппепрогп А.-С. в Гамбурге. Произ- 
водство В. м. ведется кроме этой фирмы 
также фирмами Пешзеве УоЦо]мегке в 
Фрейтале близ Дрездена с 1917 г. и Сименс 
и Гальске в Сименсштадте. Обработке под- 
вергаются минеральные и растительные мас- 
ла. Процесс ведется в закрытых цилиндрич. 
лежачих котлах емкостью ок. 30 м?. Метал- 
лич. (алюминиевые) диски, имеющие полную 
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рабочую поверхность около 600 м?, наса- 
женные на валы, коаксиальные котлам и 
медленно вращающиеся, служат поперемен- 
но анодами и катодами. Тихие разряды ме- 
жду ними вызываются напряжением в 5 КУ 


Т Па 
Пан 


+25 


#5 


ва т ро и; ШД ЕЕ 
0 ә и 50 0 И 00 Ји 100 01 120 130 №0 10° 
Пипература 
Фиг. 1. 


при` 1000 пер/ск. Сила тока держится от 1 
до 23 А. Масло стекает по электродам сни- 
зу, вновь поднимается при помощи желоб- 
чатого черпака, соединенного с валом, и 
выливается на электроды. Вольтолизация 
ускоряется подогревом котла до 60—88°. 
Возможность окисления масла исключена 
благодаря тому, что процесс проводится в 
атмосфере водорода или азота при давлении 
в 60—70 мм Но. От описываемой обработки 
масло полимеризуется, сначала очень мед- 
ленно, затем все быстрее, при чем процессу 
можно придать достаточную быстроту с са- 
мого начала, если к свежему маслу приба- 
вить В. м. Путем вольтолизации вязкость 
масла м. б. повышена в любой степени, на- 
прим. до 40° Е, оо, при чем повышается также 
ќ° вспышки. Средний мол. вес масла повы- 
шается (в олеиновой к-те, напр., появляет- 
ся фракция с мол. в. 6 000), а иодное число— 
понижается. При этом не изменяется замет- 
но ни цвет масла, ни ’заст., а в масле не 
образуется продуктов окисления. Поступа- 
ющее на рынок Ұо1ќо1о1еіїб1 З характери- 
зуется следующими свойствами: удельн. вес 
при 15°—0,905; К вспышки, по Маркуссону, 
175°; вязкость 6,5° Е»; Р замерзания —6°; 
число омыления 15; кислотное число на 
50, 0,02%; оксикислот 0%; золы 0%. 
Наиболее замечательное свойство В. м. со- 
стоит в характере зависимости их вязкости 
от Р, а именно: вязкость В.м. при низких Р 
меньше, чем у соответственно подобранных 
минеральных смазочных масел, а при высо- 
ких больше, так что кривая вязкости ока- 
зывается сравнительно плоскою; поэтому 
В. м. при низких Г° дают сравнительно ма- 
лый коэфф. трения в подшипниках, а при 
более высоких—предотвращают полужид- 
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кое или сухое трение. Сравнительные дан- 


` ные о минеральных В. м. представлены на 


фиг. 1 кривыми Г. Фогеля. На оси абсцисс 
нанесена соответствующая разным ї° абсо- 
лютная вязкость в центипуазах (ух 10-2) хо- 
рошего американского минерального масла с 
9,5° Е». Ординатами служат вязкости В. м. 
при разных ѓ°, выраженные в % к вязкости 
вышеуказанного минерального масла при 
соответственной Г. Четыре кривые, 11, 111, 
ГГ и У, относятся к четырем В. м. с чис- 
лами омыления от 7 до 24, имеющим при 
50° одну и ту же вязкость 9,5° Е; линия 1 
представляет вязкость чистого минераль- 
ного масла.Смеси минерального маслаи В.м. 
могут иметь весьма плоские кривые вязко- 
сти (фиг.®), как, напр., УоЦо11е 61 с чис- 
лом омыления 22, как и у рапсового масла 
и даже--еще более плоские. 

Практическ. испытания В. м. при различ- 
ных скоростях и Г’ дали весьма хорошую 
оценку этих продуктов и, в частности, пока- 
зали их преимущества перед минеральными 
смазочными и компаундированными про- 
дуктами. Наименьшее трение при. употре- 
блении В. м. значительно отступает в об- 
ласть малых чисел оборотов и притом уғлу- 
бляется; при 200 об/м. трение В. м. на 20% 


меньше, чем трение минерального масла 
той же вязкости. Кроме того В. м. не склон- 
ны к образованию водных эмульсий. Эти 
качества выдвинули В. м. и, в частности, 
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позволили Германии заменить ими высоко- 
` вязкие иностранные масла, особенно в смаз- 
ке авиационных двигателей, а также сопри- 
касающихся с водою частей судов и под- 
водных лодок, тяжело нагруженных под- 
шипников машин, работающих на перегре- 
том паре, и компрессоров высокого давле- 
ния. Физико-химическ. явления вольтолиза- 
ции до известной степени выяснены и изу- 
чены В. Нернетом, Эйхвальдом, Г. Фогелем 
и Л. Гокком. Соглаено толкованию этих ав- 
торов, ионный удар, возникающий при ти- 
хом разряде, выбивает из молекулы мас- 
ла атом водорода, который, получив живую 
силу, становится весьма активным и при- 
соединяется к ненасыщенной группе дру- 
гой молекулы, служащей акцептором; ос- 
таток же от ионизированной молекулы, уве- 
личив свою ненасыщенность, соединяется 
< другими подобными же остатками в вы- 
сокомолекулярные продукты конденсации. 
Эти последние являются носителями свое- 
образной вязкости и маслянистости В. м. 
В частности, напр., благодаря ионным уда- 
рам азота в олеиновой к-те образуется до 
11% стеариновой, вследствие присоединения 
водорода, а также глицерид с мол. весом 
до 6000, к-рый находится в остальной сре- 
де в состоянии золя, при чем иодное число 
уменьшается после 24 ч. вольтолизации с 
90 до 51. Подобные же процессы происходят 
в триглицеридах, углеводородах из камен- 
ноугольного и буроугольного дегтя и т. д. 
По Баккеру, схема образования В. м. из 
минеральных масел м. б. выражена ур-ием: 
Сл Нарфг + Ст Натье > Спа На (ит) + 2 + На. 

Выход водорода составляет 7—10 л на КУ, 
продукты же полимеризации образуют кол- 
лоидный раствор, как доказано Гокком. 


Лит.: Но14е р., Коћепуаѕѕегѕіоѓб1іе п. Кеше, 
р. 271—274, 6 АцИ., В., 1924; Егіеагісл, «2. 4. 
Ур», 1991, В. 35, р. 1171; Еісһма1а Е., «2. апе. 
Сһ.», 1929, В. 35, р. 505; Еісһжа1а Е., ірі., 
1993, В. 36, р. 610; Уове1 Н., 14., 1990, В. 33, 
р. 232; Носв Г., «4зевг. Г. ЕІекігосһет. опа ап- 
сем. рпузк. Спетіе», Г.р?., 1923, В. 29, р. 111; В1е1 
С., іе Кеіропе іп б1ейаѕвегп, «2. а. УрІ», 1920, 
В. 62, р. 449; Вескег 9. , «\155е0$сва 1. Уегӧйепі. 
813 дет 51ещеп$-Коптегп», Вегііп, 1926, В. 6, 
р. 160; Г. П. 167107, 234543, 236249, 251591, 499551; 
Ам. П. 1578694. П. Флоренский. 

ВОЛЬФРАМ, У, атомный номер 74, ат. вес 
184,0—твердый мёталл серебристо-белого 
цвета, {° дл, ок. 3 400°; твердость —7,5. Уд. в. 
В., сплавленного в электрическ. печи, 18,7; 
при механич. обработке уд. в. может быть 
доведен до 20; теплоемкость 0,036; коэфф. 
расширения 336-10-8; электрич. сопротивле- 
ние (куб с ребром в 1 см) холоднотянутого 
металла 6,2 и®; металла, полученного про- 
каливанием, 5 и® при 25°. Температурный 
коэфф. электрич. сопротивления в пределах 
от 0 до 170° возрастает на 0,0051 (при по- 
вышении #° на 1°). Сопротивление разрыву 
вольфрамовой проволоки м. б. доведено до 
460 кг/мм?. При обыкновенной ѓ° вода и воз- 
дух на В. не действуют; при ѓ° же красного 
каления В. медленно окисляется, образуя 
ангидрид вольфрамовой к-ты. Расплавлен- 
ные фосфор и сера заметного влияния на В. 
не оказывают; в парообразном состоянии они 
быстро превращают его в фосфиды и суль- 
фиды. С азотом металл непосредственно ни-. 
трида не дает. Крепкие серная и соляная 


кислоты разъедают вольфрам; при действии 
азотной и плавиковой кислот он не изме- 
няется; царская водка и смесь плавиковой 
и азотной кислот растворяют металлический 
вольфрам. См. Справочник физ., тим. и 
технолог. величин. 

Главнейшие природные соединения В.: 
1) вольфрамит (так называем. волчец) 
(Ее, Мп) УО,:; 2) шеелит СаО; 3) воль- 
фрамовая охра М№О,; 4) гюбнерит 
МпҰО,; 5) ферберит Ее\О, и др. 

Вольфрамовые руды, обычно содержащие 
от 0,5 до 8% МО,, сначала подвергают обога- 
щению, что достигается сравнительно легко 
в виду высокого уд. в. соединений В. Для 
этой цели минералы размалывают и подвер- 
гают промывке; при этом примеси малого 
уд. в., как кварц, полевой шпат и др., увле- 
каются током воды; соединения олова и мо- 
либдена удаляются в магнитных се- 
параторах. Получаемый т. о. концен- 
трат содержит от 50 до 75% МО,. 

Для получения из обогащенной руды чи- 
стого ангидрида вольфрамовой к-ты УМО, 
руду смешивают с избытком кальциниро- 
ванной соды и вносят в пламенную печь; 
получаемую тестообразную массу выдер- 
живают два часа в печи при 800°, затем #° 
быстро повышают и полученную жидкую 
массу выливают в железные тележки. После 
охлаждения сплав размалывают и экстраги- 
руют кипящей водой; при этом примеси со- 
единений меди и висмута остаются в осад- 
ке, а горячий раствор вольфрамовокислого 
натрия выливают в горячий же раствор соля- 
ной к-ты, взятой в избытке. В этих усло- 
виях вольфрамовая к-та выделяется в виде 
тяжелого легко отфильтровываемого осадка, 
который тщательно промывают подкислен- 
ной водой, отжимают на фильтрпрессах или 
на нутче и сушат при 300°. Для получения 
чистого У\О. сырой продукт растирают в 
водном аммиаке и вновь осаждают кислотой. 

Для получения металлическ. В. МО, сме- 
шивают с углем и связующим материалом 
(напр. берут 100ч. МО,, 14,1 ч. древесного 
угля и ® ч. канифоли), смесь загружают в 
тигли из тугоплавкой глины, крышку зама- 
зывают также глиной и тигли помещают в 
печь, ѓ° к-рой постепенно доводят до 1300— 
1400°; образующуюся в результате восста- 
новления черную порошкообразную массу 
размачивают и отмучивают от непрореаги- 
ровавшего угля. Полученный этим путем 
металлич. В. можно непосредственно приме- 
нять для изготовления сплавов. В., идущий 
для изготовления калильных нитей электрич. 
лампочек (см. Вольфрамовая проволока), го- 
товится восстановлением чистого ангидрида 
вольфрамовой к-ты цинком или прокалива- 
нием его в атмосфере водорода при 800— 


1100°. Металлич. вольфрам широко приме- 


няется в технике для приготовления разных 
сортов вольфрамовой стали, обла- 
дающих ценными механич. свойствами. 
Соединения В. Вольфрам принадле- 
жит к УІ группе периодич. системы и, явля- 
ясь ближайшим аналогом хрома, дает выс- 
ший солеобразующий окисел МО; в своих 


‘важнейших солеобразн. соединениях воль- 


фрам входит как составная часть аниона. 
Кроме МО, известны и другие кислородные 
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соединения вольфрама: \О,, \,0,, \.О,, 
\М,О,, №,0,,, \.О,; из них больше всего 
изучена ҰО,—двуокись, получаемая при ча- 
стичном восстановлении ҰО; водородом, 
коричневый порошок, дающий в струе хло- 
ра хлорокись МО,СІ,. 

Наиболее важным соединением В. являет- 
ся ангидрид вольфрамовой к-ты МО, (0 по- 
лучении его см. выше) желтый тугоплав- 
кий порошок уд. в. 6,3, нерастворимый в во- 
де и растворяющийся в плавиковой к-те; 
при восстановлении водородом при 250° пе- 
реходит в синюю трехокись \.О.. Послед- 
няя образует два гидрата: вольфрамовую. 
кислоту Н,МО, и метавольфрамовую к-ту 
Н, М.О: з. С щелочами обе кислоты образуют 
соли, водные растворы к-рых растворяют 
\У’О., образуя целый ряд поливольфрамо- 
вых к-т. С различными минеральными кис- 
лотами вольфрамовая кислота образует ряд 
комплексных к-т, из к-рых кремневольфра- 
мовая 10 МО, :510,.4Н,О и фосфорновольф- 
рамовая 12 МО, · Н,РО,.хН,О применяются 
как реактив на алкалоиды. 

Из солей вольфрамовой кислоты (в о л ь- 
фраматов) в технике применяют: 1) воль- 
фрамовокислый натрий Ма, \О..2Н.О—про- 
зрачные блестящие листочки триклинич. 
системы, легко растворимые в воде; приме- 
няется для изготовления огнеупорных тка- 
ней; 2) вольфрамовокислый барий Ва\МО., 
получаемый из натриевой соли посредством 
осаждения хлористым барием; вследствие 
высокой кроющей способности применяется 
как белая краска; 3) вольфрамовокислый 
кальций Са\МО., получаемый из растворов 
Ма, МО, и СасСі,; применяется для изгото- 
вления экранов при рентгеноскопии. 

При восстановлении водородом или оло- 
вом солей поливольфрамовой к-ты получа- 
ются т. н. вольфрамовые бронзы 
(см. Вольфрамовые краски). При сплавлении 
поливольфрамата состава Ма,\МО,- МО. с 
оловом и при последующем кипячении спла- 
ва сначала с водой, затем с соляной к-той и, 
наконец, с едким кали получается соедине- 
ние Ма,\.О,—блестящие кристаллы с зо- 
лотым отливом. 

Из других соединений В. в последнее 
время большое значение приобрел карбид 
В., применяющийся для изготовления огне- 
упорных тиглей, труб и т. п. Он получается 
сплавлением в электрической печи карбида 
кальция с вольфрамом. 

Лит.: Годовой обзор минеральных ресурсов СССР 
за 1925/26 г., Л., 1997; Г еівег Н., отат, НаЦе, 
1910; Меппіскен., ріе МааПогее й. УГоНгатлз, 
Вегііп, 1911; б те1ііп ора Кгаџќ, Напариесћ дег 
апогвапіѕсһеп Сһегтіе, Неійе1реге, 1909. А. Моносзон. 

ВОЛЬФРАМОВАЯ БРОНЗА, см. Сиравоч- 
ник физ., тим. и технолог. величин. 

ВОЛЬФРАМОВАЯ ЛАМПА, см. Лампы 
электрические. 

ВОЛЬФРАМОВАЯ ПРОВОЛОКА, проволо- 
ка, получаемая из металлического вольфра- 
ма, к-рый обладает следующими физическими 
и механическими свойствами (см. табл. 1и®). 

'Термоэлектрическ. сила № | Р% (если один 
спай будет при 0°, а другой при 100°) дости- 
гает 0,9 шуУ (направление тока в холод- 
ном спае \’>Р®. 

'Гемпературный коэфф. электрич. сопроти- 
вления между 0 и 100°равен (4,8 +0,05) х 10-3. 


Удельное электрич. сопротивл. в ®-мм?/ 


о | 


| 
1 000° | 2 000° | 3000° |. 
| 


Е 7р7 | Е 
0,049 | 0,251 | 0,591 | 0,962 


При Г ок. 2 000° сопротивление разрыву 
остается менее 0,001 той же величины при · 
комнатной #?°; приблизительная ѓ° рекристал- 
лизачии (см.) вольфрама — 1 200°. Металли- 
ческий вольфрам для В. п. получается вос- 
становлением из вольфрамовой к-ты струсӣ 
водорода при #° ~800—1 100°. В зависимо- 
сти от Г газа и скорости его струи получается 
порошок металлич. вольфрама в виде зерен 
различной величины от 0,5 до 15 и. Этот по- 
рошок превращается в проволоку следую- 
щими операциями. , 

Прессование порошка в палоч- 
к и. Растертый и просеянный порошок под 
гидравлич. прессом обращают в палочки (и н- 
готы) (фиг. 1). Операцией этой приводят 


е-е 


й м2с06) 
дууноге байотдше 


| 


Фиг. 1. 


металлич. порошок в такое состояние, при 
к-ром сцепление частиц настолько велико, 
что возможны, с известной осторожностью, 
всякие манипуляции с такими палочками. 
Условия, при которых происходит наилуч- 
шее сцепление, формулируются так: 1) Каж- 
дой крупности зерна соответствует опреде- 
ленное давление, называемое критическим, 
при котором получается достаточное сцеп- 
ление кристаллов. 2) Давление на порошок. 
плотность насыпания которого выражается 
числами 20—40, выражается в 450 кг/см?; 
при более высоком давлении качество, бру- 
ска не улучшается, тогда как износ форм 
ускоряется. 3) Материалом для формы, в ко- 
торой производят прессование (фиг. 1), слу- 
жит сталь, к-рая предварительно цементиру- 
ется и тщательно отполировывается (в наст. 
время очень рекомендуется нитрированная 


Табл. 1—Физические свойства. 


Удельн. вес металла ........ 19,32 + 0,2 ! 

» » спекщейся массы 17—18,5 | 

д ааа. з 400° + 50° | 

Удельн. теплоемкость, са1,г град. . 0,0337 р 

Теплопроводность при 1 000° в сред- 

нем са]/см ск. Град ........ 0,22 

Тепл. козфф. расширения при 0°.. 4.5-10—% 
» » » » 000° . 5,2-10-8 


сталь). 4) При выполнении операции прес- 
сования надлежит наблюдать за чистотой 
формы, ничем ее не смазывать и перед прес- 


Е 


приобретают такую прочность, 
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Й 


Табл. 2.— Механические свойства. 


работку слесарны- 


ми инструментами. 


Предел упругости 70 


Однокристаллич. Протянутая 
| Свойства проволока проволока После операции па- 
— _ лочки могут ле- 
Модуль упругости Е* в кгјмм?. . . . 40 000 35 000—38 000 жать неограничен- 
» кручения @ » » 17 100 15 000—17 000 ное время без вре- 


да для хода даль- 


Удлинение в % 20 


Однокристаллич. Необраб Но все же кристал- 
Свойства проволока Многонри- куски `| лы штабика после 
Т | после этой операции еще 
без внутр. вытянут. рац щ 
напряж. | УСИленная `` | ёПекания | це настолько свя- 
- заны между собой, 
Сопротивление разрыву в кг/мм?.. 108 до 180 ДО 415 13 чтобы их можно 


1 


было обработать на 
проволоку; ноэто- 


Твердость по Бринелю малопрокованного Ҹу 


му их подвергают 
следующей опера- 


* Влияние ї° незначительно изменяет Е. 


совкой тщательно очищать; время от време- 
ни полироваль. 5) Не следует прикасаться 
руками к порошку и форме изнутри, т. к. 
пот рук чрезвычайно вредно отзывается на 
последующих результатах. 6) Штемпель прес- 
са должен плотно входить в форму и выни- 
маться из нее со звуком, т. е. должен быть 
тщательно притерт и передавать давление 
равномерно по всей поверхности во избежа- 
ние получения слоистости в прессуемом бру- 
ске, которая делает невозможным пригото- 
вление из такого бруска проволоки. 7) Не 
следует спрессованные штабики держать в 
запасе; обычно в тот же день отпрессован- 
ные палочки должны подвергаться даль- 
нейшей операции—спеканию. 

Спекание имеет целью придать от- 
прессованной палочке большую прочность, 
что достигается обработкой палочки в вос-. 
становительной атмосфере водорода. в труб- 
чатой печи из кварца, нагреваемой электро- 
токами до соответственной Г. Операция про- 
исходит в течение 2 часов, остывание тре- 
бует примерно того же времени. Темпера- 
туру поднимают постепенно, доводя до мак- 
симума после одного часа. В печь палоч- 
ки загружают по 
несколько штук и 
укладывают на ша- 
мотовые пластин- 
ки, покрытые воль- 
фрамом. Выполняя 
процесс спекания, 
надо наблюдать, 
чтобы #° не перехо- 
дила за пределы, 
при которых начи- 
нается энергичный 
роет кристаллов, 
т. е. для вольфрама, 
1300°; во все вре- 
мя операции‘ дол- 
жен протекать газ 
совершенно сухой, 
т. к. присутствие 
паров воды вызы- 
вает интенсивный рост кристаллов. После 
спекания палочки ло внешнему виду отча- 
сти напоминают уже плотный металл и 
что пере- 
носят давление зажимов и допускают об- 


ции — формирова- 

| нию, или сварке. 

Формирова- 

ние (сварка) имеет целью придать 
строению штабиков такую плотность и ха- 
рактер структуры, чтобы можно было их об- 
рабатывать ковкой и протяжкой. В виду ма- 
лых размеров палочки, практически `удоб- 
нее нагревать ее электротоком, включая ее 
как сопротивление 
в цепь. Для уст- 
ранения окисления 
вся операция свар- 
ки ведется в атмо- 
сфере водорода. Во- 
дород должен быть 
достаточно сухим, 
чтобы невызвать из- 
лишн. роста кри- 
сталлов, который и 
без того при этом 
процессе неизбе- 
жен. Явления, про- 
исходящ. здесь, не 
тождественны с теми, которые происходят 
при накаливании электротоком плотного 
металла, вследствие того, что здесь метал- 
лические стержни состоят из прессованного 
порошка; т. к. химич. и физические свойства 
этого порошка в разных партиях всегда раз- 
личны, получение идентичных конечных ре- 
зультатов при сваркевесьма затруднительно. 
На основании исследований над изменения- 
ми етруктуры в таких брусках операцию 
формирования для получения ковкого ме- 
талла нужно вести при температурном ре- 
жиме, наивыгоднейшем для порошкообраз- 
ной смеси определенного объема встряхи- 
вания. Әтот режим устанавливается эмпи- 
рически и соответствует 95—98 % той на- 
грузки в амперах, при которой наблюдает- 
ся плавление стержней; все спрессованные 
стержни подвергаются формированию под 


Фиг. 3 


такой нагрузкой. Самый процесс сварки ве-. 


дут, руководствуясь практически выработан- 
ной схемой времени подъема силы тока в 
цепи, ее стационарного действия и сниже- 
ния. Процесс сварки выполняется на аппа- 
рате, изображенном на фиг. 2 и 3. Колпак 
А сдвойными стенками, между к-рыми течет 
холодная вода по стрелке, устанавливает- 
ся на поддоне В, в котором проложено ре- 
зиновое кольцо, благодаря чему получается 
несколько большая герметичность, чем если 


нейшей обработки... 
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бы колпак А ставился непосредственно на 
чугун. К поддону В укреплено приспособле- 
ние С, состоящее из медных трубок и пусто- 
телой коробки М, в которой при посредстве 
клинообразного нажима зажимается воль- 
фрамовая палочка И’. Через приспособление 
С также протекает холодная вода. Кроме то- 
го к поддону прикреплен железный стакан 
2,`также двустенный, и через него проте- 
кает холодная вода; внутрь стакана нали- 
вается ртуть. Заправка аппарата произ- 
водится так. Вольфрамовый стержень за- 
жимается в.верхнем зажиме Ми на дру- 
гом его конце за- 
щемляетея в щип- 
цы. Нижние кон- 
цы щипцов погру- 
у жаются в стакан со 
М ртутью. Опускает- 
ся колпак А, и че- 
рез трубу О пуска- 
ется водород, кото- 
рый, наполнив колпак, будет выходить че- 
рез трубку наружу. После заполнения водо- 
родом колпака пускается ток от трансформа- 
тора, и вольфрамовый стержень начинает по- 
степенно нагреваться вследствие постепенно- 
го увеличения силы тока, регулируемой рео- 
статом в первичной цепи, питающей транс- 
форматор. Выполнив нагрев вольфрамового 
стержня, выключают ток и, когда стержень 
остынет, прэкращают приток водорода и 
воды. Подняв колпак, вынимают обработан- 
ный стержень. При переходе восстановлен- 
ного вольфрама из одной стадии производ- 
ства в другую его наружный вид постепенно 
меняется, а именно: спрессованный стержень 
имеет темносерый землистый цвет; после 
спекания стержень отчасти напоминает ме- 
талл, а после сварки имеет совершенно ме- 
таллический вид и звонкость, обладая при 
этом в разломе металлической структурой. 
Перечисленными операциями заканчивается 
металлургическая подготовка вольфрама. 
Дальнейшими операциями являются про- 
цессы механич. обработки вольфрамовой па- 
лочки с целью получения проволоки разных 
диаметров. Отдельные стадии процесса ме- 
ханической обработки вольфрама таковы. 
К ов ка— преследует две цели: 1) удли- 
нить сваренную палочку, превратив ее пря- 
моугольное сечение в круглое, т. е. приго- 
товить ее к волочению, и 2) придать такое 
строение, при котором механическая обра- 
ботка м. б. успешно выполнена. Для ковки 
употребляют особой конструкции ковочные 
машины, схема к-рых изображена, на фиг. 4. 
В кольцзобразную станину А вставляется 
фасонная ось е со сквозным осевым каналом 
и с фасонной передней частью В, в которую 
вставляются плашки К, упирающиеся в сво- 
бодно движущиеся пластинки. Внешняя по- 
верхность части В, будучи вставлена в 
станину, опирается на ряд роликов О (чи- 
слом 10), установленных с промежутками 
друг около друга. Средний цилиндрический 
канал в каждой последующей паре имеет 
соответственно меньший диаметр, чем в пре- 
дыдущей. В часть В вставляются плаш- 
ки, запирается крышка Р, удерживающая 
их от выпадения при вращении; пускается 
в ход электромотор, соединенный с ковоч- 


Фиг. 4. 


ной машиной ремнем. При этом плашки со-` 
вместно с частью В будут вращаться со ско- 
ростью 600 об/мин. Под действием центро- 
бежной силы плашки расходятся, попадая 
в промежуток между роликами 0, и послед- 
ними сближаются друг с другом. Так. сбр., 
если между плашками продвигать отковыва- 
емый брусок, размеры которого несколько 
больше канала в плашке, то брусок будет 
подвергаться ударам плашек, и так как 
одновременно он продвигается вперед либо 
от руки, либо механически, то можно произ- 
вести изменения размеров бруска и его 
структуры. Чиело ударов плашек по бруску 
будет равно 600х 10=6 000 в 1 м. Брусок из 
вольфрама обрабатывают в нагретом состоя- 
нии; соблюдая необходимуто Г нагрева, при 
этом можно изменить и структуру металла. 
Это последнее обстоятельство вытекает из 
нижеследующего соображения: равноосная 
кристаллич. структура в бруске получается 
после сварки бруска; если же брусок под- 
вергнуть ковке, то его структура изменится 
в волокнистую. Если структуру не подверг- 
нуть изменению, к-рое возвратит ее к равно- 
осной, то брусок не будет дальше коваться, 
а станет расслаиваться. Средством изменить 
структуру служит нагрев бруска до ГР ре- 
кристаллизации. Ковочная машина строится 
разных величин, например для з-да ГЭТ в 
Москве были построены машины трех раз- 
меров: № 1—диам. поперечника 8—2,5 мм; 
№ 2—92,5—1,75 мм; № 3—1,75—0,95 мм. 
Пропускаемый через эти три машины воль- 
фрамовый штабик из короткого (120 мм дли- 
ной), с поперечным сечением 7х7 мм, обра- 
щается в длинный (4 600 `мм), с сечением 
по кругу диам. 0,95 мм. Пруток проходит 
через 26 плашек; Р нагрева на, первой маши- 
не доводится до 1 300°, на второй—до 1 250° 
и на третьей—до 1150°. При машинах— 
трубчатые печи с электрич. нагревом, при 
чем в печь у первой машины непрерывно 
течет водород, у следующих же машин на- 
грев происходит уже без водорода. ‘ 

Протяжка. Поеле отковки до диам. 
0,95 мм брусок подвергается протяжке на 
цепном станке, принцип устройства к-рого 
виден на фиг. 5. На скамье А из двух балок 
по ее концам уста- 
новлены два бара- 
бана для цепи Гал- 
ля. Левый барабан 
получает движение 
от электромотора 
М. Впереди право- 
го конца скамьи установлено приспособле- 
ние для нагрева волочильного глазка и печь. 
По полкам балок катается тележка П, на 
которой укреплены клещи с крючками, за- 
цепляющимися за цепь Галля. Если крю- 
чок задел за звено цепи, то тележка будет 
двигаться, увлекаемая цепью. Пруток, ко- 
торый надо протянуть через глазок, заост- 
ряют и, пропустив через печь Д и глазок Б, 
захватывают клещами тележки, благодаря 
чему нагретый до определенной температуры 
пруток будет проходить через глазок (про- 
цесс волочения). 

Средняя и тонкая протяжка. 
Принцип этой операции—тождественный с 
обычным, применяемым при протяжке в ал- 


469 


ВОЛЬФРАМОВАЯ СТАЛЬ 


470 


мазных волочильных глазках, но с предва- 
рительным нагревом проволоки. Схема про- 
тяжки от 0,60 до 0,15 мм (фиг. 6) заключает- 
ся в следующем: проволока, намотанная на 
катушку А, свободно насаживаетея на ось. 
Конец проволоки, взятой из этой катушки, 
перекинут через блочек М, вращающийся на 
оси О в коробке Р, где налита графитовая 
смазка. Далее смазанная проволока идет че- 
рез чугунную коробку В, сверху открытую, 
с отверстием в дне; в противоположном от 
входа проволоки конце имеется отгорожен- 
ное стенками отделение, в к-рое вставляется 


волочильный глазок Д. На дне коробки В 
кладется закрытая с концов газовая трубка; 
посредине имеется отросток Г, выходящий 
через отверстие в дне коробки В наружу; 
при посредстве этого отростка вводится в 
трубку светильный газ, к-рый им. б. зажжен 
внутри коробки. Над этой горелкой вешает- 
ся железный жолоб Б, который, нагреваясь, 
образует муфель для нагрева проволоки К, 
проходящей через нее и далее через глазок 
Д и закрепляемой на катушке А. Если за- 
ставить катушку А вертеться по стрелке, то 
проволока с катушки А будет перематывать- 
ся на катушку 4, и, проходя через глазок, 
получит соответственный отверстию размер 
диаметра. Отношение диаметров входящей 
в глазок и выходящей из него проволоки 
для разных металлов разное; для вольфра- 
ма оно находится в пределах‘ 0,923—0,958. 

Волочильные глазки. Волочиль-' 
ные глазки с диаметрсм 1—-0,060 мм, через 
к-рые протягивается вольф?рамовая проволо- 
ка на цепном стане, обычно приготовляют 
из карбида вольфрама; их твердость (9,8—по 
шкале Моса) немного ниже твердости ал- 
маза, но тверже всякой стали. Для даль- 
нейших протяжек вольфрамовых проволок 
применяется наилучший сорт алмазных кам- 
ней, так наз. Јобегѕ (для диам. до 0,011 мм). 
Для предохранения металла от окисления 
вольфрамовая проволока подвергается осо- 
бой смазке коллоидальным графитом. Пере- 
численными операциями заканчивается са- 
мое производство проволоки из вольфрама. 

Из приведенного краткого обзора видно, 
что производство проволок из волі фрама от- 
личается. от производства проволок из чер- 
ных и красных металлов, особенно в метал- 
лургическ. части; болванки из плавленного 
металла, полученные лабораторным путем, 
совершенно негодны для механич. обработ- 
ки: оќи имели чрезвычайно крупную кри- 
сталлическ. структуру и были хрупки, как 
стекло. Проволоки из вольфрама гл. обр. 
применяются в электроламповой промыш- 
ленности, а также и в радиопромышленно- 
сти. Электроламповая промышленность тре- 
бует от проволок из вольфрама специфич. 
‘технических условий, к-рые в общих чертах 
сводятся к следующему. Диаметр проволоки 


по всей ее длине д. б. одинаковым. Длина 
в одном конце—не менее 500 м, самых тон- 
ких размеров—диаметра 0,017 мм. Такое 
требование вытекает из необходимости иметь 
электрич. сопротивление по всей длине оди- 
наковым, а это вызывает строгие требования 
в колебании диам. проволоки по всей длине. 
Электроламповая промышленность стремит- 
ся получить такую проволоку из вольфрама, 
к-рая во время накала в лампе не распыли- 
валась бы, не меняла своей структуры и была 
бы механически прочной при ударах. С этой 
целью прибавляют к металлическ. вольфраму 
трудно летучие окиси (окись тория), также 
кремнезем, или ведут рекристаллизацию. В 
СССР производство проволок из вольфрама 
организовано ГЭТ при электрозаводе в Мо- 
скве. В настоящее время потребление В. п. 
выражается в 28000000 м в год. 
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ВОЛЬФРАМОВАЯ СТАЛЬ, железо-воль- 
фрамовый сплав, содержащий некоторое ко- 
личество С, 5і и Мп; иногда в состав В. с. 
входит и Сг. Признаком, по которому В. с. 
отличается от ферро-вольфрама, является 
способность ее обрабатываться в горячем 
состоянии. Максимальное содержание У в 
принятых на практике сортах В. с.—20%. 
Диаграмма равновесия системы железо- 
вольфрам была изучена японцами Хонда и 
Мураками и позднее американцем Сайксом 
(У. Р. букеѕ). Согласно этим исследовани- 
ям, диаграмма равновесия Ее-\У\ имеет вид, 
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показанный на фиг. 1. Как видно из этой 
диаграммы, пл. сплавов железо-вольфрам 
(линия АВС) в интервале химического сос- 
тава от 0% № до 49% № остается почти 
постоянной и мало чем отличается от Рил. 
(линия АСА) чистого железа. При дальней- 
шем увеличении содержания УМ в стали пл. 
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сплава резко возрастает. Сплавы железо- 
вольфрам, содержащие 33% №, при закал- 
ке обнаруживают под микроскопом толь- 
‘ко крупные полиэдры твердого раствора 
вольфрама в железе (фиг. 1 вкладного 
листа). При медленном же охлаждении спла- 
вов, содержащих < 33% У, наблюдается 
вторая фаза (фиг. 2 вкладного листа). Эта 
вторая фаза отвечает составу Ее, \МУ,; содер- 
жание № в ней равно 68,7%. Кривая рав- 
новесия Ее-\, приведенная на фиг. 1, по- 
казывает, что если сплав с содержанием 
20% № закалить при Г в 1400°, т. е. выше 
линии В(9—кривой, определяющей предел 
насыщения &-Ее вольфрамом (твердый рас- 
твор Ұ в кубической решетке «-Ее), то ми- 
кроструктура такого сплава будет (анало- 
гично фиг. 1 вкладн. листа) состоять лишь из 
одних полиэдрич. зерен твердого раствора; 
если же такой сплав (20% №; 80% Ее) выдер- 
жать достаточно долго при 1 300—1 350° и за- 
тем закалить при этой Г, т. е. ниже линии 
ВС, то на фоне крупных полиэдров твердого 
раствора должны быть видны частички выде- 
лившегося из раствора химич. соединения 
Ее,\\,. Сплав с 10% №, в случае закалки 
при #° выше 950°, имеет полиэдрич. структу- 
ру твердого раствора вольфрама в железе; 
при закалке того же сплава при Р 900° и 
ниже на фоне полиэдров твердого раствора 
д. б. видны частички выделившегося из рас- 
твора Ее. \,. Если сплав, содержащий 15% 
У, закалить при 1 300° или сплав с содер- 
жанием 20% № закалить при темп-ре свы- 
ше 1400°, то структура таких сплавов бу- 
дет состоять из одних крупных полиэдров; 
если же нагреть эти закаленные сплавы до 
і° 700—800°, т. е. ниже линии ВС, и при 
этих температурах выдержать закаленные 
сплавы достаточно долгое время, то из пе- 
ресыщенного твердого раствора выделятся 
частицы Ее, \, в виде неболыпих включений 
на фоне полиэдров; твердость сплавов при 
этом заметно возрастет. На помещаемых ни- 
же кривых изменения твердости видно, как 
значительно увеличивается твердость воль- 
фрамовых сплавов при послелующем нагре- 
ве их после закалки при 1 500°. 

Явление старения (асіпо) вольфрамо- 
вых сплавов аналогично старению дуралю- 
миния с той только разницей, что в дуралю- 
минии повышение твердости наблюдается 
при вылеживании закаленного образца при 


Табл. 1.— Числа твердости по Бринелю железо- 
вольфрамовых сплавов. 


700° и 800°, отчетливо подтверждает это 
явление. Изменение твердости сплавов на- 
ходится в полном соответствии с микро- 
структурой. Микроструктура сплава (20% 
УУ и 80% Ее) после закалки в воде при 
1500° представляет однородн. твердый рас- 
твор—единую фазу без каких-либо следов 
второй фазы-—химическ. соединения Ее, У, . 

Микроструктура такого сплава, состоит из 
светлых полиэдров твердого раствора У в же- 
лезе. При выдержке такого сплава в тече- 
ние двух часов при 700° (фиг. 3 вкладн. ли- 
ста), из сплава начинают выделяться частич- 
ки Ее, М, в чрезвычайно дисперсном состоя- 
нии; дисперсность столь велика, что даже 
при увеличении в 1000 раз эти частички по- 
чти незаметны для глаза. Как и для дуралю- 
миния, такой структуре отвечает максималь- 
ная твердость. 

При дальнейшей выдержке при той же 
б до 20 час. (фиг. 4 вкладного листа) раз- 
мер выделившихся частичек Ее, У, возраста- 
ет, в соответствии с чем твердость сплава 
несколько падает (с 330 до 312). При более 
высокой темп-ре процесс выделения части- 
чек Ее,Ұ, из раствора идет с большей быст- 
ротой; выделившиеся частицы Ее, Ў, имеют 
больший размер, в соответствии с чем твер- 
дость сплава понижается. Так, на микро- 
структуре сплава с 20% №, закаленного при 
1 500°, после выдержки при 800° в течение 
20 час. (фиг. 5 вкладн. листа), ясно видны 
отдельные частицы Ее,\,. В соответствии с 
этим сплав имеет твердобть всего лишь 260. 

При длительной выдержке после закалки 
при более высокой і° (фиг. 1) твердость 
сплава д. б. ниже по двум причинам: 1) раз- 
мер выделившихся частичек Ее,\/, возра- 
стает, 2) абсолютное количество выделяю- 
щихся из раствора частиц Ее,\М/, при более 
высоких Ё? будет меньше, так как при более 
‘высоких #? в твердом растворе удержится 
большее количество вольфрама (см. линию 
ВС, фиг. 1). Фиг. 6 вкладн. листа предста- 
вляет микроструктуру того же сплава, вы- 
держанного после закалки в течение 1 ч. 
при 1000°, и ясно иллюстрирует вышепри- 
веденные соображения. 

Естественно, что такой сплав, где и коли- 
чество выделившихся частиц Ее, У, заметно 
меньше и размер отдельных частиц доста- 
точно велик, должен обладать незначитель- 
ной твердостыо. Найденное при испыта- 
нии этого сплава число 
твердости 180 хорошо со- 
гласуется с приведенной 


Выдержанный при 700° 


Выдержанный при 800° 


здесь микроструктурой. 


} 
- А асов: 
‚ Сплав „занае в течение часов: в течение часов: ` На фиг. 2 представлено 
1. |0, [1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 2/, +, | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | Изменение твердости при 
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» --20% » 160 213| 228| 315) 330) — | 330) 312! 290| 293) 2941 — | 294! 292 260 веденадиаграмма измене- 
» +25% » | 184 | — | 320| 346] 391| 391| 385| 360) 356] 30 372 356 332) — 318) ния твердости вольфра- 
| . 


р? от 15 до 100°, повышение же твердости 
вольфрамовых сплавов требует выдержки 
их при более высокой Ё. 

Табл. 1, показывающая изменения твер- 
‚дости железо-вольфрамовых сплавов. зака- 
ленных в воде при 1500° и выдержанных 
затем в течение длительного времени при 


мовых сплавов при отпус- 
ке при 700° в течение разного времени. Эти 
диаграммы, резко иллюстрирующие явление 
вторичной твердости, находятся в полном со- 
ответетвии с основной диаграммой равнове- 
сия системы железо-вольфрам, разъяеняю- 
щей природу этого явления. В присутетвии 
углерода № вступает с ним в соединение МС. 
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При нормальных условиях карбид вольфра- 
_ ма с цементитом образует двойной карбид, 
диссоциирующий при температуре выше Ас, 


(индексы: А,, А, № А», А,., А,, — см. Железо) 
на простые карбиды, которые вновь соеди- 


няются в двойные карбиды при нагреве, 
40 


$ 


а 
з 


ра М 
НА 
У 


РМ МЕРЕ 
ЕЕ 


т 0 70 80 90 00 08 1200 200 НЮ ЛОО" 
Фиг. 2. 


= 
ЕЧ 


. Гердость то бринелю 


не слишком высоком. При высоких Г кар- 
бид вольфрама, реагируя с железом, может 
дать Ее, и цементит. Это образование и 
растворение Ее, в аустените вызывает при 
охлаждении понижение критических точек 
В. с., на которое впервые обратил внимание 
Свинден (Тһ. Бутаеп). Он наблюдал, что 
для В. с. с разным содержанием углерола, 
существует такая определенная темп-ра Т}, 
что предварительный нагрев до температур 
ниже Т, не отражается на положении кри- 
тич. точки А, тогда как нагрев В. с. выше 


этой Р вызывает заметное понижение точ- 
ки А,,, при чем оно будет тем значительнее, 


чем болыце содержание \ в стали. Эта 


са 
= 


Е 


20 { 


7аводость до боимелю 
< 
З 


ОПР н Б в ис 


Преболнительность пагреба при ?0° 


Фиг. 3. 


определенная темп-ра 7; называется пони- 
жаю щей темп-рой. На приводимой диа- 
грамме (фиг. 4) представлена кривая пони- 
жающей темп-ры (271), полученная Свин- 
деном для стали, содержащей 39% ` М. Марс 
{Матѕ) дает следующее объяснение явлению, 
изученному Свинденом. Он предполагает, 
что понижающая температура есть ? кри- 
сталлизации аустенита, при к-рой исчезают 
последние зародыши отдельных фаз, рас- 
творяющихся в аустените. Перекристалли- 
зация аустенита, содержащего посторонние 
примеси, происходит значительно медлен- 


` первой группе будет 


нее, и потому при охлаждении В. ©., нагре- 
той выше понижающей температуры, критич. 
точка Ар, понижается. Чем больше будет со- 
держание \Ү в стали, тем выше надо бу- 
дет нагреть сталь, чтобы перевести весь У 


80 


д 02 04 06 26 19 2 44% 
Содернание углерода 


Фиг. 4. 


в растворенное состояние, т. е. тем выше 
будет понижающая температура и тем значи- 
тельнее понизится критическая точка Аз. 


Микроструктуру вольфрам. стали изучали 
японцы Хонда и Мураками, а также Гилле 
(диШей. Согласно этим исследованиям, В. с. 
можно разбить по структур? на две группы 
(фиг. 5): сталь перлитную и сталь с двой- 
ными карбидами. К 


относиться сталь с 
невысоким содержа- 
нием \ и С; при 
повышении содержа- 
ния того или дру- о 


2 04 19 ш? 1% 
гого В. с. принима- 4 м ний 
ет структуру второ- Фиг. 5. 


го типа. Излом В. с. 

заметно мельче, чем излом углеродистой ста- 

ли. Структура 'В. с. становится тем мельче, 

чем больше содержание УГ и С в стали. 
Значительный уд. вес № (19,3) должен от- 

разиться на удельном весе вольфрамовой 

стали, как это видно из табл. №. 


табл. .—Удельный вес вольфрамовой 
стали (по Тадфилрду). 


Процентное содержание р 


| 
т 777 4: Уд. вес В. с. 
с | үу. } 

| 0,21 | 1,49 7,68 | 
0,28 3,40 7,79 

| 0,46 | 8,33 - 8,11 

| 0,78 й 16,18 | 8,60 

1 


Теплопроводность В. с. крайне незначи- 
тельна; поэтому нагревать ее перед ковкой 
следует осторожно: быстрый нагрев В. с. 
может вызвать образование трещин. Теоре- 
тически #° ковки В.с. не должна отличаться 
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от температуры ковки углеродистой стали, 
однако, благодаря значительной твердости 
В. с. в горячем состоянии, практически ков- 
ку В. с. производят при Ё, которая значи- 
тельно выше ѓ° ковки углеродистой стали. 

Производство „В. с. В. с. произво- 
дится главным обр. в электрич. печах или 
в тиглях—в аппаратах, обеспечивающих, с 
одной стороны, придание стали лучших фи- 
зических свойств, а с другой —меныший про- 
цент угара вольфрама при плавке. На не- 
которых заводах плавят В. с. и в кислых 
мартеновских печах небольшого тоннажа. 
Ферро-вольфрам представляет собою сплав, 
сравнительно мало угорающий; небольшой 
процент угара при плавке В. с. обусловли- 
вается: а) незначительной склонностью воль- 
фрама к окислению; 6)’ большим уд. весом 
Ее-\!, благодаря чему вольфрам не задер- 
живается в шлаке. Техника приготовления 
В. с. не представляет тех затруднений, с 
какими связано приготовление хромистых 
сталей. Ке-\ вводят в печь небольшими 
порциями каждый раз после расплавления 
предыдущей порции: при поспешной даче 
Ее-\ легко наварить на поду печи «козел» 
вольфрама, расплавление к-рого значитель- 
но затягивает продолжительность плавки. 
Чтобы по возможности излишне не удли- 
пять плавку при приготовлении стали с вы- 
соким содержанием вольфрама, начинают 
присадку Ее-№ (с 80% №) в не вполне рас- 
кисленную ванну, ведя параллельно с при- 
садкой его и раскисление стали; незначи- 
тельное увеличение угара вольфрама при 
таком методе плавки компенсируется эко- 
номией, связанной с сокращением продол- 
жительности плавки. Если количество вводи- 
мого в печь Ее-Ҹ невелико, то в целях по- 
пижения процента угара вольфрама же- 
лательно вводить Ке-\ после раскисления 
стали. С целью еще большего сокращения 
продолжительности плавки некоторые заво- 
ды пытались вводить Ее-\/ с самого нача- 
ла плавки непосредственно в шихту. Такой 
метод работы применим лишь в случае 
загрузки в печь очень чистых шихтовых 
материалов с незначительным содержанием 
фосфора. Как правило, вводить Ее-\/ в печь 
вместе с шихтой не следует: уменьшение 
стоимости выплавки не компенсирует пони- 
жения качества ответственных В. с. Воль- 
фрам удобнее вводить в стали в виде фер- 
ро-вольфрама (в кусках): пл. его низке °пл. 
металлического вольфрама, имеющего вид 
порошка; в случае употребления последне- 
го № вводится следующим способом (при- 
менявшимся автором на заводе «Электро- 
сталь»): металлич. порошок вольфрама, отве- 
шивают в бракованные железные котелки 
и в упакованном виде бросают в печь; бла- 
годаря большому удельному весу вольфрама, 
котелок успевает потонуть в стали раньше, 
чем железо котелка расплавится, 
фрамовый порошок благодаря этому не те- 
ряется в шлаке. 

Применение В. с. І. Сталь с со- 
держанием УГ от 1 до 2,5% применяется: 
а) в качестве специальной инструменталь- 
ной стали для резцов и других инструмен- 
тов, в которых важно сохранить режущую 
способность острия, б) для клапанов газо- 

[2 


И ВОоЛЬ- · 


моторов, в) для волочильных досок. Сталь 
этого типа, содержащую около 19% Сиот 
1,25 до 2% №, рекомендуется подвергать 
следующей термическ. обработке: 1) медлен- 
ный нагрев до 800°, 2) закалка в воде, 3) от- 
пуск при 200—260°. 11. Сталь с содержа- 
нием 1,1—1,3% Си 3—6% У применяется 
в качестве инструмента для окончательной 
отделки твердых изделий, напр. для нарезки 
резьбы в ружейных стволах. Для сообщения 
этой стали лучших режущих свойств иногда 
к ней прибавляют небольшое количество 


| хрома. Булленс (р. ВоъПепѕ) рекомендует 


для отделки твердых изделий сталь следую- . 
щего состава (табл. 3): 


Табл. 3.—Состав вольфрамовой стали 
для отделки твердых изделий. 


Сталь | С Мп | № Сг 
Очень твердая !1,0 —1,3 | 0,2—0,35 8,0--5,010.18-1,0 
Типичная. . . |1,1 —1,45| 0,2—0,353,0—4,0 015—040 
Специальная . |1,15—1,35| 0,2—0,35 6,0—7,010,15—0,40 


Эти стали перед закалкой д. б. нагреты до 
930°; нагрев д. б. постепенный, а затем при 
указанной #° сталь должна быть выдержана, 
чтобы мог закончиться процесс растворения 
карбидов вольфрама; {°, рекомендуемая для 
закалки специальной стали, колеблется в 
пределах 840—-900°. Если обработку вести 
в две стадии (растворение карбидов и за- 
калка в собственном смысле слова), то для 
первой стадии нагрев может быть доведен до 
930°, а для второй—до 840—875°. ПТ. Воль- 
фрам увеличивает не только временное со- 
противление, но и сопротивление выгоранию 
стали от действия пороховых газов; поэто- 
му вольфрамовые стали находят применение 
как для ружейных стволов (0,5—0,55% С; 
1,6 — 1,9% №), так и для труб гаубич- 
ных пушек (0,6—0,7% С; 13% №). І. Гад- 
фильд отмечает, что сталь с низким содержа- 
нием вольфрама (0,75%) применяется для 
пружин (хотя для этого целесообразнее 
применять кремнистую сталь). М. Большое 
распространение получила В. с. для из- 
готовления постоянных магнитов. Нормаль- 
ный состав магнитной стали: 0,6—0,75 % С; 
5—6 9% Ұ. Марс, изучавший влияние \ на 
магнитные свойства стали, получил сле- 
дующий результат (табл. 4): 


Табл. 4.—Влияние вольфрама на маг- 
нитные свой ства вольфрамовой 


стали., 
Показания магнето- | 
Анализ метра | 
иа Три | Зака- | 
7—4 ва- |лочная | а 
в. | ам ш : 
калки | жид- | дбн 2Бш иЕЕ | 
с үү 4° кость! 58 8 вва 262 о. 
Ноя зн еногт! 
оос е® “|боза 
ЕЯ! НН® Ном 
—— О Я -| 
| 
1,15 | 0,08 780 „ | 69.5 | 68,5 2,9 ' 
1,16 | 1,20 | 750 х 76,5 | 76,0 1,3 
0,61 1,12 820 Но 76,5 73,5 3,9! 
0,62 1,96 800 з 85,5 84,0 1,8 
1,20 | 3,22 740 Е | 66,5 65,0 4,5 
0,57 5,47 | 930 а 90,5 90,5 0,0 ! 
1,25 8,65 930 61,0 58,5 4,1 | 
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Булленс рекомендует В. с. с 0,7% С и 5— 
6% № закаливать без отпуска в воде при 
845—860°. Иногда к магнитной В. с. приба- 
вляют некоторое количество хрома; такую 
сталь приходится закаливать не в воде, а 
в масле. В настоящее время наряду с ма- 
гнитной В. с. применяют хромовую сталь 
для постоянных магнитов; лучшей же ма- 
гнитной сталью является кобальтовая сталь. 
УТ. Высокоуглеродистая В. с. применяется 
для изготовления волочильных досок. Для 
волочения мягкой проволоки применяют до- 
ски с содержанием б 1,9—2,2% и № в преде- 
лах 1,5—3 %. Термич. обработка досок сво- 
дится к закалке очков (дыр) в воде при 760— 
790°; отжигается эта сталь путем медлеино- 
го охлаждения, начиная с 760—790°. Доски 
средней твердости для протяжки прутков 
диаметром более 3 мм обычно готовятся из 
хромо-вольфрамовой стали следующего со- 
става: 1,9% С; 4% М; 2% Сг; 0,4% Мп. 
Для протяжки же проволоки очень тонкого 
сечения применяется хромо-вольфрамовая 
сталь с высоким содержанием М; обычный 
состав ее: 1,9% С; 11,5—12% М; 1,9% Ст; 
1,99%—2,0 % Мп. Такая сталь закаливается 
при 820° в масле с последующим отпуском 
при 160——220°. Обрабатывается она крайне 
трудно; для отжига ее охлаждают крайне 
медленно после выдержки при 580—600°. 
УП. Значительное распространение получи- 
ла В. с. для изготовления быстрорежущей 
стали (см.). МПТ. Сталь для матриц-—следую- 
щего состава: 0,6—0,65% С; 8,0—9,0% №. 

Лит.: Бабошин А. Л., Металлография и тер- 
мическая обработка железа, стали и чугуна, ч. ПТ, 
стр. 455—473, П., 1918; М агз б., Оле 5ре?1а 1 аще, 
р. 379—411, ЗИ вагь, 1929; Наагѓгіеіа К., Ѕре- 
с1а1 Ѕбее18, Г,., 1923; 5 у Кеѕ М. Р., Тһе Ігоп-Типе- 
ѕѓеп Ѕуѕіет, М. Ү., 1926; Ви 11епз Т., ${ее] а. [5 
11 еа Ттеаїтепі, М. Ү., 1916; Зм1одет ТЬ,., 
Тһе Сагроп-Топеѕіеп $%ее1$, 1.., 1907; 5 мл паеп 


ТЬ., Тһе Сопѕбіёшіоп ої Сагроп-Типеѕіеп З4ее5, 
Гопаоп, 1909. К. Григорович. 


ВОЛЬФРАМОВОЕ ФОТОРЕЛЕ, вольфра- 
мовая дуговая лампа, состоящая из сте- 
клянного баллона, наполненного разрежен- 
ным инертным газом (обычно аргоном). В 
баллоне В. ф. (фиг. 1) на специальном дер- 
жателе а помещены два электрода в, в —ша- 
рики из вольфрама, имеющие диаметр око- 
ло 2 мм, с расстоянием между ними от 0,5 
до 1 мм. Питающее напряжение 110—220 У, 


подводимое к электродам лампы, вызыва- 
ет появление дуги только в случае. предва- 
рительной ионизации газа специальпым 
подогревателем б, представляющим нить 
накала, расположенную на том же держа- 
теле а, но иЗолированную от него с одной 
стороны стеклянной насадкой. Проводник г 
соединяет изолированный конец нити на- 


кала с добавочной клеммой с. на цоколе 
лампы. Всего на цоколе лампы имеются три 
клеммы, из которых две, 6, и е,, служат 
для подведения напряжения к шарикам, а 
третья с‚,—для предварительного подогрева. 
При включении лампы накаливается нить 
подогревателя, а затем 
возникает дуга между 
вольфрамовыми шари- 
ками. При появлении 
дуги нить накала от- 
ключают при помощи 
рубильника Р, и дуга 
в лампе поддерживает- 
ся за счет раскаленных 
вольфрамовых электро- 
дов. На фиг. 2 изоб- 
ражен общий вид лам- 
пы. Работа вольфрамо- 
вой лампы может про- 
исходить при питании 
как переменным, так и 
постоянным током. Си- 
ла света, излучаемая 
вольфрамовой лампой, 
достигает 100—500 све- 
чей. Спектральный ана- 
лиз дуги вольфрамовой лампы обнаружи- 
вает наличие линий аргона, что указывает 
на то, что дуговой разряд происходит за 
счет ионизированного газа и не связан с 
распылением электродов, как в обычной 
дуговой лампе. При работе вольфрамовой 
лампы от постоянного тока подведение к ее 
электродам нек-рого переменного напряже- 
ния вызывает изменение силы света дуги, 
точно следующее за колебаниями перемен- 
ного тока. Последнее свойство лампы дает 
возможность использовать ее в качестве 
источника света, изменяющегося с большой 
частотой, для целей воспроизведения изобра- 
жений, передаваемых на расстояние. Приме- 
няемая в указанных приборах вольфрамовая 
лампа, включаемая по схеме фиг. 1, носит 
название В. ф. и помещается на приемной 
станции. Как видно из фиг. 1, злектрические 
сигналы, соответствующие отдельным точ- 
кам передаваемого изображения, посылае- 
мые передатчиком, воспринимаются прием- 
ником П, усиливаются мощным усилителем 
низкой частоты У, затем через трансформа- 
тор Т и конденсатор К воздействуют на пи- 
тающую цепь В. ф. Изменяющийся по силе 
свет от дуги лампы проходит через экран Э, 
имеющий прорез шириной 0,25—0,5 мм, и 
концентрируется при помощи линз Л в ви- 
де точки на поверхности барабана Б, на 
котором расположена светочувствительная 
пленка. При вращении барабана отдельные 
точки пленки освещаются с большей или 
меньшей силой соответственно приемным 
сигналам, что при надлежащей синхрони- 
зации между передающим и приемным ап- 
паратами дает возможность осуществить вос- 
произведение передаваемого изображения 
на приемной станции. 


Лит: Етіеае1 Ұ., Е1екігоіесһп. Еегпѕеһеп, 
В., 1925; Міһа1у р., раѕ еІекігіѕспе Еегпѕеһеп 
п. а. ТеІеһог, 2 Аџї., В., 1926. С. Нанурин. 


ВОЛЬФРАМОВЫЕ КРАСКИ, цветные со- 
единения У, применяющиеся в качестве 
красок. Из них главные: вольфрамовые 
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бел ые—вольфрамовокислый цинк и воль- 
фрамовокислый барий (Ва\О,)— обладают 
большой кроющей способностью, но велед- 
ствие своей дороговизны применяются ма- 
ло; вольфрамовые бронзы—соеди- 
нения трехокиси вольфрама с окислами на- 
трия, калия, лития и других металлов в 
разных соотношениях, отличающиеся ме- 
таллическим блеском; среди них есть го- 
лубые, темноголубые и пурпурно-красные 
бронзы—краски весьма красивых оттенков; 
несмотря на это, вольфрамовые бронзы до 
сих пор не нашли широкого применения; 
вольфрамовая желтая (вольфрамо- 
вая бронза) —золотисто-желтый порошок с 
металлическим оттенком состава №а,(О,),; 
для получения ее тонко измельченный ме- 
таллич. вольфрам вносят в расплавленный 
углекислый натрий; плав выщелачивают во- 
дой и прибавляют хлористый кальций; при 
действии азотной кислоты на образовавший- 
ся таким обр. вольфрамовокислый кальций 
выпадает краска; вольфрамовая кис- 
лота Н,МО, также находит применение 
как желтая краска; цвет лимонно-желтый; 
вольфрамовая голубая (\,0О,)— 
окись вольфрама (минеральная голубая, го- 
лубой кармин); для ее получения осадок,.об- 
разующийся при приливании раствора хло- 
ристого аммония к горячему раствору воль- 
фрамовокислого калия, отделяют и слабо 
прокаливают в струе водорода или обра- 
батывают цинком и соляной кислотой; кра- 
ска чисто синего цвета, применяется в жи- 
вописи; при смешении этой краски с воль- 
фрамовой кислотой получается хорошая 
зеленая краска. 

Лит.: Михайлов С. Н., Производство мине- 
ральных и земляных красок, П., 1915; ОИтапп”5 
Епғук1орадје дег іесһпіѕсһеп Сһетіе, В. 8, Вег- 
Пп—Ҹіеп, 1920. А. Васильев. 

ВОЛЬФРАМОВЫЕ РУДЫ, минералы, со- 
держащие Ұ в виде МО; в различных со- 
ёдинениях с ЕеО, МпоО, 


РЬО, СаО. Главн. значе- 


Главным потребителем В. р. является ме- 
таллургия, поглощающая до 85% всей ми- 
ровой добычи. Металлич. вольфрам употре- 
бляется для производства нитей в экономич. 
электрич. лампочках, быстрорежущих сор- 
тов стали, твердых сплавов (воломиты, стел- 
литы), заменяющих при бурении алмазы. 
Промышленная руда содержит обычно всего 
от 0,5 до 10% вольфрамита, а потому на 
рынок идет обогащенная руда. Процессы 
обогащения имеют задачей отделить не толь- 
ко пустую породу, но и вредные примеси. 
Различают методы обогащения, представ- 
ленные следующей схемой: в зависимости от 
формы вкрапленности руд-—два способа: 
1) крупно вкрапленные руды—обогащение 
отсадкой и концентрацией, 2) мелко вкрап- 


‘ленные руды-— обогащение только концен- 


трацией на столах Вильфлея и фру-ванне- 
рах; в зависимости от чистоты В.р.: а)руды, 
содержащие примеси бп, РЬ, Си, Ві, 5, Аз, 
Р, подвергают предварительному обжигу и 
магнитной концентрации, б) руды, не содер- 
жащие этих примесей, обжигу и магнитной 
концентрации не подвергаются. | 
Мировая добыча в 1925 году достигла 
11000 т концентрата (руда с 60% УО,. 
Из этой суммы более 60% поставляет Китай. 
По отдельным странам добыча руды раепре- 
деляется, как показано в табл. 1. · 
Цены на В. р. сильно колеблются, но с 
общей тенденцией к повышению (табл. 2).. 
В СССР вольфрамовая промышленность 
только что начинает развиваться; сосредо- 
точена она в тресте «Редкие элементы».Глав- 
нейшие месторождения СССР сосредоточе- 
ны в Забайкальи, между реками Шилкой, 
Ингодой и китайской границей. Вольфра- 
мит и, реже, шеелит залегают в кварцевых 
жилах, связанных с гранитными породами. 
Крупнейшие рудники—Белухинский, Бу- 
кукинский и Шерловогорский. Содержание 


Табл. 1. Распределение добычи вольфрамовой руды 
по отдельным странам в т. А 


ние из них имеет в о:л ь- 


рами т,составляющий Страны ‚ 1913 г. | 1922г. | 1923 г. | 1924г. | 1925г. | 1926г 
до 95% всей мировой до- |-__-- - - — 7. . 
бычи В. р. Хим. состав | ссср...... һаа — — — — 1,51 62,81 
его: (Ее, МО О Великобритания ...... 197 3 9 2 — 10, 
76,37%; МпО—4,67% и | Франция... ........ 160 — — — 150 — 
ц 0/ + _ Германия .......... 96 125 100 83 — — 
Ее о 18,96 №; цвет бу Австрия........... 52 — — — — 
ровато-черный, блеск ме- | Испания .......... 169 25 28 200 40 — 
талловидный, со смоля- | Португалия. ........ 1 126 562 530 400! 510 — 
ным оттенком: тв..5—5 5 С. ЩА... 13941 — 219 522 | 1080 1115 
ы о, Мексика .......... — 25 30 25 25 — 
удельн. вес 7,2—7,5;син- | Боливия .......... 297 8 38 18| 76 — 
гония моноклиническая. Перу аСТ: 324 50) 19 42| 15 — 
э га ргентина ......... — 
Перед паяльной трубкой Ю.-Африк. союз. . ..... 5 46 — 22 29 — 
на угле при сильном | Брит. Индия и Бирма 1572 958 886 751 784 635 
дутье сплавляется в маг- Федер. Малайские штаты. . 248 110 44 105 171 — 
2 А Нефедер. Малайские штаты 114 246 81 325 65 — 
нитный королек; с бурой Нидерл. Индия . ...... 6 — 20 329 — — 
реакция на Ее и Мп; е | сиам ........:... 280 15 25 10| 10 — 
фосфорной солью в вос- Индо-Китай ИНИМИН 127 148 161 194 632 = 
Китай (о... — 6500 | 4500 | 3500 | 7 000 8 00 
становительном пламени | япония 0...0... 257 | 250 | 250 2| 15 — 
дает реакцию на УМ. | Австралия ......... 767 25 9 4 3 — 
Шеелит: Са\УО,; УМО, — | Тасмания .......... 81 21 107 60 | 177 84 
0/ • 2 0/ Н. Зеландия. ........ 262 15 З — — 
80,6 %; СаО 19,4 №; Прочие страны .......- 14 — — — — | — 
вольфрам иногда частич- — 
но замещается Мо. Син- Всего 8123 | 9202 | 7167 | 6987 | 11496,5 9 906,81 
гония тетрагональная; | 


твердость 4,5—5, уд. вес 
2,9—6; цвет белый, серый, желтый и бурый. 
Блеск смоляной, переходящий в алмазный. 


фольфрамита в руде—от 1 до 11/,9%. Россып- 
ное месторождение вольфрамита открыто в 
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Табл. 2.—Цены на концентрат воль ф- 
рама в Нью Иорке и Лондоне в 1913— 
1926 гг. 

Концентрат вольфрама 
Нью Иорк Лондон 
Годы Долларов за еди- Шиллинговзаедн- 
ницу содгрн‹ания ницу содержания 
МО: в кор. тонне МО, в дл. тонне 
(907 жг) (1 016 кг} 
1913... ,.. 1,24 32—33,5. 
1922...... 3,50—7,50 10—13 
1923...... 10,00 12—16 
1924...... 8,47 9,5—12 
1925...... 9,00—13,50 9—24 
1986...... 10,50—12,50 13—24,5 


1926 г. пор. Б. Соктую. Возможпо нахожде- 
ние богатых россыппых месторождений и в 
районе Букуки. На Урале в 1925 г. открыто 
месторождение шеелита в Гумбийском золо- 
топриисковом округе, в 37 км к востоку от 
горы Магнитной; в 1925/26 г. добыто около 
26 т концентрата. Месторождение разраба- 
тывается трестом «Уралзолото». 

Лит.: Мейстер А. НК., Металлические полезные 
ископаемые СССР, М.—Л., 1926; Пнандов К.. 
Руды вольфрама и способы их обогащения, «Горный 
журн.», М., 1933, 8—9, стр. 432; Деньгин ю. П., 
Вольфрам, а минер. ресурсов СССР», вып. 12, Л., 
1927; Тетяев М. М., Типы русских вольфрамо- 
вых руд и их в: заимобтношение, «Материалы по обш. и 
прикл. геологии», вып. 34, Л., 1996; Годличный обзор 
моаперачьтых ресурсов СССР за 1995/26 г., Л., 1927; 
А |1 ег ваш Н., Могат, Вгауцпѕеруеіс, 1995; 
$5ш1Ене11$ С. Ј., Типеѕѓеп, Из МезПагеу, Рго- 
ретыез апа Арриса отв, Топбоп, 1996; Тһе Міпегаі 
Тадиз гу боге 1995, М. Ү., 1996. Н. Федаровский. 


ВОЛЮМИНОМЕТР, прибор для определе- 
ния объема, тел, когда последний не м. б. из- 
мерен непосредственно (порошки, волокни- 
стые и т. п. тела) и когда вещество тел, во 
избежание измепепия свойств его, не допу- 
скает соприкосновения тела с жидкостью. В 
этих приборах находит применение закон 
Бойля- -Мариотта о постоянстве произведения 
из давления посто- 
янного газа на, его 
удельн. объем при 
неизменной темпе- 
ратуре. Определен- 
ное количество воз- 
духа находитея в 
измерительном со- 
суде прибора Аи 
трубке а до метки 
т (см.фиг.) над рту- 
тью под давлением 
Н мм ртутн. столба 
(вбольшинетвеслу- 
чаев под давлением 
атмосферы); объем 
воздуха в этом со- 
стоянии обозначим 
через У. Устройство прибора дает возмож- 
ность для определения У изменять эту ве- 
личину на нек-рую измеряемую величину 0 
(объем части трубки с шариком В между 
метками ти д) и наблюдать происходящие 
от этого изменения давления в манометри- 
ческой части с@ прибора на № или №’ мм 
ртутного столба относительно уровней ме- 
ток 4 или т. Если первоначальный уровень 
ртути при давлении атмосферы Н был до- 
веден до метки т (кран 5 открыт; кран В 


Т. 9. т. ТУ. 


сообщает трубки а и с, отъединяет трубку Б), 
то с понижением его (кран $ закрыт; кран В 
сообщает трубки а, 6, с; ртуть вытекает по 
трубке б) до. метки 4 (кран 8 закрыт; кран 
В ссобщает трубки а и е, отъединяет труб- 
ку 6) первоначальный объем У увеличится 
до Г +0, а первоначальное давление Н 
уменьшится на #й мм ртутного столба, и по 
закону Бойля-Мариотта 


ГН = (У + еН ~ ), 


Если первоначальный уровень ртути при 
давлении атмосферы Н (положение кранов 
би А, как в начале предыдущей манипуля- 
ции} был доведен до уровня метки а, то с 
повышением его до метки т путем доли- 
вания ртути в трубку е, при соответствую- 
щем положении кранов би В, первоначаль- 
ный объем У: уменьшится до У, а перво- 
начальпое давление Н увеличится на й’ мм 
ртутного столба, и, следовательно, 


(И + 0) = ИН+ А), 


откуда 


откуда А 
. И 0 И 

Среднее арифметическое из вычисленных 
для обеих манипуляций значений объема 
воздуха дает окопчательное значение У. 
По получении данных для вычисления у, в 
измерительный сосуд прибора помещают те- 
ло, объем которого необходимо определить, 
и повторяют опыт, наблюдение и вычисле- 
ние. Разность между вычисленными окон- 
чатёльными значениями для У дает значе- 
ние определяемого объема тела. 

Значение объема #2 определяют путем де- 
ления веса количества ртути, заключенного 
меду метками т и а, па ее уд. в., при чем 
указанное количество ртути собирают по 
трубке 6 в отдельный сосуд при давлении 
атмосферы (кран 65 открыт; кран № сообщает 
трубки аи б, отъгдиняет трубку с). 

Чтобы получить пригодный по точности 
результат определения объема тела, необ- 
ходимо, чтобы зпачения величин о и № не 
были слишком незначительными, а также, 
чтобы измепепия ѓ° заключенного в приборе 
воздуха (напр. от излучаемой телом экспе- 
римептатора теплоты и других причин) не 
имели места. Применение в таких приборах 
сильно разреженпого воздуха, доставляя не- 
которые преимущества, сопряжено, однако, 
с необходимостью производить более точные 


измерения давлений. 

Лит.: Х вольсон О. Д., Курс физики, т. 1, 
Берлин, 1993; КоБ1таизсв Е., Теһтрасћ дег 
ргаБИзевеп РНузК, 15 АиЛаее, 1р2. и. В., 1927; О 8 ї- 
\а14 ж.о. обет В., Напа- пп. Ніїѕроср я, 
Алуѕѓіргипе ріуѕ.-сһет. Меззиозеп, & д01., 2р7., 1995. 


ВОЛЮМОМЕТР, см. Газометр. 

ВОРВАНЬ (Тгапе, Тгап). Под этим назва- 
нием на рынках обращаются жировые ве- 
щества, добываемые из морских животных 
и рыб. Общим свойством этих веществ яв- 
ляется своеобразный «морской» запах; что 
же касается химического состава и других 
свойств, то они у различн. животных весь- 
ма разнообразны, и потому объединять жи- 
ровые вещества из морских животных од- 
ним названием «ворвань» является большой 
ошибкой. Левкович предложил эти жиры 
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разделять на три группы: 1) собственно 
ворвань, 2) жиры из печени пекоторых рыб, 
3) жиры из всего тела рыб. В настоящее 
время подобное деление принято и другими 
исследователями. Собственно В., насто- 
ящая В., характеризуется значительным 
содержанием глицеридов летучих кислот, а 
также присутствием воскообразных соеди- 
нений. К настоящей ворвани относится жир 
тюленей, китов,. дельфинов, морских сви- 
нок, крокодилов и черепах. Промышленное 
значение имеют три первых представителя. 
Тюлений жир добывается из мышеч- 
ной ткани различных представителей семей- 
ства тюленьих, главн. образом из настоящих 
тюлепей, или морских собак, и из моржей; 
однако на рынках тюленья В. различается 
не по роду животных, а по месту их улова: 
гренландская, ньюфаундлендская, архан- 
гельская, каспийская и южноокеанская В. 
Улов тюленей бывает, главн. обр., в марте— 
апреле. Мясо убитого животного разре- 
зывают на куски и кладут в котлы; выта- 
пливание жира производят, нагревая котлы 
на голом огне или же при помощи пара 
или горячей воды. От способа салотопления 
в значительной степени зависят и свойства 
получаемой В. Лучшая ‚ светлого цвета В., по- 
лучается вытапливанием мяса с горячей во- 
дой, например в котле Генельбаха (см. Сало- 
топенное производство). При вытапливании 
же мяса на голом огне, в особенности если 
оно уже начало разлагаться, получается В. 
темнобурого цвета с отвратительным запа- 
хом. Пикар и Бонжур рекомендуют произ- 
водить очистку ворвапи 3—4 %-ным раство- 
ром КОН; согласно английскому патенту 
Л. Рисмюллера (15603), тюленья В. очень 
‚ хорошо осветляется действием бихромата и 
перманганата; уд. вес ее колеблется от 
0,9245 до 0,9336 (при 15°), иодное число 
119,4-—193,3, число омыления 178—196,2. 
В. застывает при температурах ниже 0°. По 
Лтобарскому, в состав глицеридов тюленьей 
В. входит 17% твердых к-т (гл. обр. пальми- 
тиновой) и 83% жидких (олеиновой и физе- 
толевой). Курбатов нашел и льняную кисло- 
ту, а Фарион 0,75% оксикислот и 0,5—1,0% 
неомыляемых веществ. Количество свобод- 
пых жирных к-т находится в зависимости от 
степени свежести В. и колеблется от 1 до 20%. 
Тюленья В. в северных странах исполь- 
зуется как осветительный материал. Наи- 
большее значение В. имеет в кожевенном 
производстве. Светлые В. с малым содержа- 
нием свободных жирных к-т в виду малой 
вязкости и легкой впитываемости их при- 
меняются для смазки тяжелого товара; для 
замшевого дубления они непригодны, т. к. 
это дубление требует наличия свободных 
жирных к-т (по Фариону). Темные ворвани, 
содержащие иногда до 50 % свободных жир- 
ных к-т, применимы как для замшевого дуб- 
ления, так и для смазки мягкого краснодуб- 
ного товара, к-рый они повидимому доду- 
бливают. При замшевом дублении в виде 
побочного продукта получается натураль- 
ная дегра (см.). Применяется В. также и в 
мыловарении, особенно южноокеанская В., 
как содержащая большое количество твер- 
дых к-т. Ворвань сильно фальсифицируется 
минеральными и смоляными маслами; глав- 


нейшими ее рынками . являются: Гамбург, 
Лондон, Копенгаген, Архангельск и Астра- 
хань. Мировую продукцию тюлепьей ворва- 
ни учесть в настоящее время трудно; повиди- 
мому, она падает вследствие хищнического 
истребления животных; так, на Ньюфаунд- 
ленде в 1900 г. было убито 350 000 тюленей, 
а в 1907 г.—177 000. В России в 1912 г. тю- 
леньей ворвани и рыбьего жира было добы- 
то свыше 1 400 т на сумму около 420 000р. 
и ввезено всякой ворвани ок. 950 т. 
Китовая В. добывается из подкожной 
клетчатки и мяса различных видов китовых. 
Наиболее важным в промышленном отно- 
шении является гренландский, или север- 
ный, кит, а также и более мелкий южно-. 
океанский кит. Кашалот более интересен 
содержащимся в нем спермацетом (см. Воски). 
В настоящее время китобойный промысел 
сосредоточился г. о. у берегов южной Афри- 
ки. Жир у кита залегает в подкожной клет- 
чатке слоем от 3 до 55 см толщиной, в зависи- 
мости от вида животного, его возраста и упи- 
танности. Большие экземпляры гренландско- 
го кита дают до 35 000 кг В. Добыча жира 
производится след. образом: убитого кита об- 
вязывают веревками и подводят к борту ки- 
тобойного судна, сдирают кожу и вырезыва- 
ют куски сала в 11/, м ширины, которые вта- 
скивают на палубу и там режут на более мел- 
кие куски сначала ножами, а затем измель- 
чают, пропуская между вальцами, снабжен- 
ными зубьями. Вытапливание В. произво- 
дится на борту судна или на берегу на осо- 
бых салотопенных з-дах (Лофотен, Финмар- 
кен) в простых котлах на голом огне, или же 
в специальных салотопенных аппаратах го- 
рячей водою или паром (например в непре- 
рывно действующем аппарате Зоммермейе- 
ра). В., вытопленная на голом огне, бывает 
от желтого до темнобурого цвета и отли- 
чается неприятным запахом. На заводах 
Финмаркена вытапливание сначала ведут 
при слабом нагревании паром; продукт по- 
лучается бледножелтого цвета и носит назва- 
ние китовой В. №1. Когда В. № 1 переста- 
ет стекать, начинают нагревать паром под 
давлением и получают ворвань № 2, более 
темного цвета. Затем остатки мясной ткани 
перемалывают и снова обрабатывают паром 
под большим давлением; получается В. №3, 
еще более темного цвета, с очень неприят- 
ным запахом. Остатки мяса идут на удобре- 
ние. Практикуется еше следующий способ 
переработки: сырую вытопленную В. филь- 
труют через мешечные фильтры; вытекаю- 
щее масло, застывающее при +-2°,--4°, идет 
на рынки под названием «зимнего масла». 
Остающаяся на фильтре более густая часть 
слегка отпрессовывается и идет в продажу 
под названием рыбьего сала, которое охотно 
покупается мыловаренными и стеариновыми 
заводами, т. к. оно содержит значительное 
количество твердых жирных кислот. Уд. вес 
китовой В. (при 15°) 0,917—-0,931, неомыляе- 
мых веществ 1—3,5 %, иодное число 96,0— 
146,6, число омыления 182,1—224,4, коэфф. . 
преломления 1,4762; выделенные жирные 
к-ты плавятся при 14—27°. Из твердых жир- 
ных к-т содержится только пальмитиновая; 
жидкие к-ты: эруковая, гадолеиновая, олеи- 
новая, к-та ф-лы С, Н,,О,; летучих к-т нет, 
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оксикислот (по Фариону) 0,39—1,44% . При- 
менение китовой В. обширное: в кожевенном 
производстве, для освещения, как смазоч- 
ный материал, для мыловарения; в послед- 
нее время китовая В. подвергается процессу 
гидрогенизации (см. Гидрогенизация 
жиров), при чем она утрачивает присущий 
ей неприятный запах. Мировая продукция 
китовой В.в 1914 г. определилась в 735 000 
бочек по 170 кг каждая, т. е. в 125 000 т. 
Гефтер определяет мировую продукцию в 
3 млн. галлонов (галлон=4,54 л), при чем 
на долю С.Ш. А. приходится 750000 гал- 
лонов, Норвегии— 900 000 и на остальные 
страны, включая Россию, —1 350000 галлон. 
В. дельфина. Промышленное значение 
имеет жир черного дельфина, в большом 
количестве вылавливаемото у берегов Ислан- 
дии и о-вов Тихого океана. Одно животное 
доставляет от 24 до 5504 ворвани. Цвет жира, 
смотря по способу вытапливания, от светло- 
желтого до темнобурого; реакция свежего 
жира нейтральная, уд. в. (при 15°) 0,9266; 
при охлаждении В. до +5° или —3° выде- 
ляется спермацет; среди жидких к-т имеется 
до 14,3% к-ты, обладающей иодным числом 
285,5 и нейтрализационным коэфф-том 313,2; 
41% этой к-ты приходится на долю вале- 
риановой к-ты и 9,6% на долю сильно не- 
насыщенной кислоты неизвестной ф-лы; не- 
омыляемых веществ, по Буллю, 2,01%. Иод- 
ное число В. 99,5—126,9 и число омыления 
197,3—203,4. Ворвань из подчелюстных ча- 
стей отличается большим количеством лету- 
чихк-т. В. дельфинов применяется для тех же 
целей, что и тюленья и китовая В., ценится 
как смазочный материал для тонких ме- 
ханизмов. Вследствие содержания спермаце- 
та, ворвань дельфинов можно рассматривать 
как переход к воскам. Данных относитель- 
но мирового производства В. в литературе 
не имеется. В последнее время предложено 
применять В. дельфинов, содержащую зна- 
чительн. количество витаминов (см.), наравне 
с рыбьим жиром для медицинских целей. 
Жир морских свиней добывается 
вытапливанием ботатой жиром мясистой ча- 
сти животных. Особенно изобилует морски- 
ми свиньями Атлантический океан. Как и 
у дельфина, состав жира из подчелюстной 
части животного отличается от состава жира, 
других частей тела большим содержанием 
летучих кислот, и его часто перерабатывают 
отдельно. Челюстный жир можно отделить из 
‘смеси жиров 70%-ным спиртом, в котором 
он легко растворяется. Уд. вес подчелюст- 
ного жира (при 15°) 0,9258, иодное число 
21,5—49,4 (а жира из туловища 119,4), ко- 
эффициент омыления 195—218, ит. +16°. 
Помимо летучих кислот жир содержит гли- 
цериды пальмитиновой, стеариновой и фи- 
зетолевой кислот. Применение жира то же, 
что и для других видов В. 

Черепаховая В. добывается по пре- 
имуществу на о-ве Ямайке из мясистых ча- 
стей зеленой или гигантской черепахи (Сћһе- 
1опіа Мудаѕ) обычным путем салотопления; 
очень ценится на месте, где является сурро- 
гатом лечебного рыбьего жира. Удельн. вес 
(при 15°) 0,9198, заст. + 10°, ил. +-23—27°. 
В. или жир из печени рыб отли- 
чается присутствием значительных коли- 


честв холестерина, т. е. содержит большие 
количества неомыляемых веществ. Характер- 
ной реакцией свежей печеночной В. являет- 
ся окрашивание в голубой цвет раствора ее 
в СЗ, после прибавления крепкой Н,50,; 
прогорьклая В. при этих условиях дает пур- 
пуровую окраску. Наиболее важным пред- 
ставителем этой группы В. является тре- 
сковый, или рыбий, жир, получаемый 
из печени рыб семейства тресковых, куда 
относятся треска, пикша, сайда, навага и 
налим. Этот жир играет огромную роль в пи- 
тании обитателей северных широт: лапланд- 
цев, лопарей, эскимосов, северных норвеж- 
цев и др. Улов трески у берегов Норвегии 
составляет 60%, общего улова рыбы в этой 
стране; лов, по преимуществу сетями, про- 
изводится в январе—марте, до и после мета- 
ния икры, когда треска подходит к устьям 
рек в колоссальном количестве. После уло- 
ва рыбу потрошат, вынимают печень и скла- 
дывают ее в бочки. В дальнейшем печень 
перетапливают в котлах, обогреваемых на 
толом огне паром, или в специально скон- 
струированных для этой цели аппаратах. 
Смотря по способу вытапливания, рыбий 
жир получается очень различн. качеств: вы- 
топленный на голом огне жир из печени, 
хранившейся в бочках до наступления окон- 
чания лова и сильно разложившейся, дает 
продукт темнобурого цвета с отвратитель- 
ным запахом; жир, вытопленный из свежей 
печени горячей водою или в вакууме, или в 
атмосфере инертного газа, почти бесцветен 
и обладает приятным своеобразным запа- 
хом. Из одной печени получается ок. 0,25 кг 
жира. Светлые сорта жира идут для лечеб- 
ных целей, плохие же употребляются, как 
и вообще В., в кожевенном производстве, в 
качестве осветительного и смазочного мате- 
риала, для мыловарения и т. д. Причины 
целительного действия трескового жира с 
достоверностью еще не выяснены; прежде 
такое действие приписывали содержащемуся 
в жире иоду, затем своеобразной группиров- 
ке жирных кислот и оснований; так, были 
найдены бутиламин, изоамиламин, гексил- 
амин, эфиры жирных к-т, напр. метиловый 
эфир пальмитиновой к-ты, эфиры стеарино- 
вой и миристиновой к-т и др. Вообще же со- 
став рыбьего жира с точностью до сих пор 
не установлен; несомненно, что он содержит 
много ненасыщенных кислот; в нем были 
найдены: физетолевая кислота и кислоты 
формул СНО, Св Но Оз, Си Нао О». Уд. вес 
(при 15°) медицинского жира 0,922—0,987, 
технич. жира 0,9243—0,9273, иодное число 
колеблется между 134,8 и 174,7, число омы- 
ления 171—193,4. В настоящее время це- 
лебное действие рыбьего жира склонны при- 
писывать содержащимся в нем витаминам. 
Что касается размеров мировой добычи тре- 
скового жира, то, по разным источникам, 
она исчисляется приблизительно в 60 000 гл; 
в 1909 году в Россию было ввезено свыше 
360 т трескового жира. 

В. акулы добывается из печени аку- 
лы в значительных количествах в Исландии, 
Японии и Калифорнии. Ворвань обладает 
своеобразным, несколько жгучим вкусом и 
запахом, светложелтого цвета, удельн. веса 
(при 15°) 0,910—0,916, при — 6° затвердевает. 
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Употребляется для выделки непромокае- 
мых тканей и в кожевенном производстве. 

Жиры из рыб. Отличие жиров из рыб 
от настоящей В. и перегоночных жиров за- 
ключается главным образом в том, что пер- 
вые содержат значительные количества, гли- 
перидов твердых жирных кислот; затем жир 
в рыбах этой группы пропизывает все тело 
животных, а не сосредоточивается в каком- 
либо определенном месте, как, напр., в пе- 
чени тресковых (мышечная же ткань трески 
почти лишена жира). Жиры из рыб играют 
огромную роль в Японии, Китае, на Саха- 
лине и отчасти в Америке как пищевой про- 
дукт и как технический материал. Добыва- 
ются они по преимуществу из мелких рыб: 
сельдей, сарделей, менад, шпрот, сардинок. 
После извлечения жира вытапливанием, 
прессованием или после обработки. раство- 
рителями мясо и кости идут как удобри- 
тельный материал. Учесть выработку этих 
жиров затруднительно, но она, повидимому, 
очень велика; например, в Японии ежегодно 
вылавливается свыше 350 000 т сардин, 
150 000 т сельдей и т. д. 

Лит.: Справочник физ., хим. и технолог. величин; 
Не?ѓег С., Тесһпо10овіе дег Еее опа бе, В. 2, 
р. 713—763, В., 1908; б1іікір №., Сһетіје й. ЕеЦе, 
Ііроійе опа Ҹасӱіѕагёеп, В. 2, р. 326—362, Ієірхі=, 
1913; Орреіоћае 1,., Напаросћ д. Свепие опа 
Тесһпоіоєіе 4. біе упа Беіќе, В. 2, р. 646—631, 
І,еіртіє, 1920; ем Кож іі5ѕ съ Ј., тесрпоіовіе е 
апа1узе спітісуез Че$ ВаЦез, 5та133е3 её сігеѕ, +. 2, 
р. 9381—1003, Р., 1909. Л. Лялин. 

ВОРОНЕНИЕ, один из способов окраски 
металлов в черный цвет. Термин воронение 
применяется преимущественно к железу и 
стали и распространяется иногда на окраску 
в коричневый цвет и цвета побежалости. Спо- 
собов и рецептов существует очень много. 

Воронение железа. Простейший 
способ придания” железу цветов побежало- 
сти состоит в полировке, очистке от жира и 
нагреве в интервале темп-ры от 220 до 325°. 
Для равномерной окраски требуется равно- 
мерное нагревание, к-рое проще веего осу- 
ществляется след. обр.: железный ящик на- 
полняют мусором древесного угля и подо- 
гревают любым источником тепла настоль- 
ко, чтобы мусор при перемешивании искрил- 
ся, потом в него зарывают предназначенные 
для В. предметы после предварительной их 
полировки и очистки от жира. Чем лучше 
полировка, тем красивее получается цвет. 
Окраска начинает появляться в обычном по- 
рядке побежалых цветов: светложелтый, со- 
ломенно - желтый, золотисто - желтый, жел- 
то-коричневый, пурпурно-красный, глубоко- 
пурпурный, темносиний, голу- 
бой. Наблюдение ведется пу- 


солей меди и сурьмы. В лаборатории Го- 
сударственного ин-та поощрения промы- 
слов в Вене были предприняты опыты по 
исследованию действия этих выработанных 
практикой составов, при чем оказалось, что 
необходимой ‘составн. частью являются хло- 
риды закисного и окиспого железа, почему 
рекомендуется составлять протраву следую- 
щим образом: 70 г хлористого железа в кри- 
сталлах, 10г хлорного железа и 22 хлор- 
ной ртути растворяют в 1 л воды и приба- 
вляют несколько капель соляной к-ты. Не 
следует употреблять слишком выветрившее- 
ся хлористое железо. Раствор становится 
коричневато-мутным от присутствия гидрата 
окиси железа, всегда сопутствующего хло- 
ристой соли железа. Отстоявшаяся жид- 
кость должна быть достаточно яркого жел- 
то-зеленого цвета. 

Железные или стальные изделия необхо- 
димо хорошо полировать; жир удаляется с 
них венской известью при помощи щетки 
или кипячением в щелочах. При обработке 
предметов пескоструйным аппаратом обез- 
жиривания не требуется. Подготовленные 
т. о. предметы хорошо промывают и высу- 
шивают, после чего их покрывают тонким 
и равномерным слоем протравы с помощью 
тряпочки, а еще лучште—губки. Затем их 
ставят в теплое место, папример в сушиль- 
ный шкап, нагретый до 100°, оставляя здесь 
на время от получаса до нескольких часов 
для надлежащего действия протравы. При 
этом предметы покрываются темнозеленым 
налетом, который потом переходит в корич- 
нево- красный. На новерхности не должно 
быть никаких бугров, корок и пятен. Далее 
предметы помещают минут на 20—30 в пар 
над кипящей водой и потом кипятят в воле 
в течение 20 минут, при чсм слой окислов 
переходит в закись-окись железа густого 
черного цвета. После этого предмет слегка, 
очищается на кранцевальном станке мокрой 
мягкой железной щеткой из тонкой прово- 
локи. Эта процедура (покрывание составом, 
пагревание, пропаривание и легкое кранцо- 
вание) повторяется песколько раз, до полу- 
чепия нужного оттенка; только после этого 
идет окончательное кранцевание сухой щет- 
кой при 1000 об/м., при чем вся поверх- 
ность предмета должна получить глубокий 
черный цвет с блестящим глянцем, без вся- 
ких пятен. Для полного удалепия всех сле- 
дов влаги из пор металла и предупрежде- 
ния ржавчины предметы промазываются го- 
рячим льняным маслом; приставшее мэсло 


Составы для прочной окраски в черный цвет. 


тем вынимания предметов из 5 ‚Е 
мусора. По достижении нуж- А 2.12% 
ного цвета предмет протирает- к БЕ 58 
ся паклей с конопляным мас- | & [А8 | <6& 
лом, после чего слегка прогре- 

вается и протирается насухо. | 1000 | 100 | — 
Прочная окраска в черный 1000 100 | — 
цвет, применяемая для сталь- 1000 1 0 
ных часов, ружейных стволов | 1000 | 90 | — 
и т. д., получается с помощью 1000 30 — 
одного из составов, приведен- | зоо 50 _ 
ных в следующей таблице. 


= с 5 Е Е Е Е Я | о [љо 
в |9 веја Е 209 28| 82| 52128 
| = Ве Р. ра во | 93 | Во | бе | Ео 
Ва | баон | ЗЕ |] = 95| одох | БН | НН 
зн ев БЕ | Не | ЧЕН Е БЕ шь 
оком м2 мА [ма м5 ма ЖЕ ЯЕ 
120 | — — 20 140 20 — — — — 
100 | — — 20 50 25 — — — — 
1 р во | [во 1 | Ш 
— |15 — — 4 — 30 — 50 20 
= (5 {865 | 
— | ож | т7жж| | |ә 
— | 15 — — — — — 30 | 12 
в Бо ||| |з 


Все составы содержат хлор- 
ные соли, отчасти с примесью 


* 26° Вё. ** Раствор в 30° Вє. 
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удаляется промыванием мыльпой волой, по- 
сле чего требуется основательпое высуши- 
вание в мелких древесных опилках. Кро- 
ме того практикуется В. путем опускания 
предметов в расплавленпые соли, например в 
смесь из 4 ч. едкого натра и 1 ч. селитры, 
или из хромовокислой соли щелочного ме- 
талла с хромовой кислотой, или из шелоч- 
ных солей полихромовых кислот. 

Для получения коричневого цвета примс- 
няются следующие способы. Полирсванные 
предметы натирают животным жиром или 
растительным маслом (льняное, конопля- 
ное, касторовое, ореховое, маковое и др.) 
и нагревают в течение !/;—1 ч. при 200— 
400°, смотря по зкелаемому оттенку. Более 
темный оттенок получается от прибавления 
1 ч. серного цвета к 20 ч. говяжьего сала. 
Можно также покрыть предмет смесью из 
1 ч. треххлористой сурьмы и З ч. оливкового 
масла и оставить в таком виде па сутки. Об- 
разовавигуюся ржавчину счищают щеткой 
(щетинной или проволочной) и повторяют 
операцию до получения зкелательпого от- 
тенка (иногда до десятка, раз). Окрашенный 
предмет полируют куском дерева. По окон- 
чании окраски предмет протирают льняным 
маслом или щеткой с воском. Применяют 
еще и следующий состав: 15 г хлорного же- 
леза, 30 г железного купороса и 12 г азот- 
нокислой меди растворяют в 1 л воды, к ко- 
торой прибавляют немпого спирта для луч- 
шего смачивания поверхности предмета; рас- 
твор наносят тонким слоем на подготовлег- 
ную обычным способом поверхность; появив- 
шуюся ржавчину счищают щеткой. Эту опе- 
рацию повторяют несколько раз, затем пред- 
мет промывают, высушивают и покрывают 
маслом или воском. 

Воронение цинка. Для В. цинка 
применяют растворы солей меди, никеля, 
сурьмы, железа и марганца. 1) Раствор 100 г 
треххлористой сурьмы в 1,12 лепирта и 67 г 
соляной к-ты наносят киетью на цинк, к-рый 
тотчас чернеет; полученпую неравномерную 
окраску вытирают тряпкой и спова наносят 
раствор. Высушив затем окрашенный пред- 
мет возможно быстрее в теплом месте, сильно 
протирают его сухой тряпкой и потом, еще 
в теплом состоянии, несколько раз натирают 
высыхающим маслом. 2) Ципковые предме- 
ты погружают в ванну из 40 частей двой- 
ной соли сернокислого никеля и аммония, 
40 ч. воды и 1 ч. серпой кислоты, тщатель- 
но обмывают и сушат. 3) После тщательной 
очистки цинковый предмет погрузкалюот в 
раствор из 2 ч. азотнокислой окиси меди и 
З ч. хлорной меди в 64 ч. дистиллированной 
воды и 8 ч. соляной к-ты уд. в. 1,1. Выпу- 
тый из раствора предмет тщательно промы- 
вают водой и высушивают. | 

Воронение меди. Темнокоричневая 
окраска получается следующими способами. 
1) К 202г нашатырного спирта приливают 
такое количество уксусной к-ты, чтобы по- 
груженная сипяя лакмусовая бумажка на- 
чала краснеть; тогда, прибавив 10 г хлори- 
стого аммония, доливают воды, чтобы всего 
получить 1 л жидкости. Этим раствором сма- 
чивают несколько раз медные поверхности, 
каждый раз вытирая, пока не получится 
желаемый тон окраски. 2) Предмет смачи- 


вается раствором из 242г нашатыря и бг 
щазелевокислого калия в 1 л уксуса. Рас- 
твор наносят тряпкой или мягкой щеткой и 
натирают ими предмет досуха. При повто- 
рении этой операции получаются более тем- 
ные оттонки. 3) По т. п. китайскому способу 
измельчают в порошок © ч. кристалличе- 
ской нрь-медяпки, 2 ч, киновари, 5 ч. наша- 
тыря, 5 частей квасцов, хорошо смешивают 
все вместе и приготовляют из этого жидкую 
массу с водой или с винным уксусом. Эту 
массу наносят къстью па хорошо стполи- 
роваиные предметы, затем нагревают их 
равномерно пад углями и, по охлаждении, 
хорошо промывают водой. Операцию по- 
вторяют несколько раз, до получения нуж- 
пого оттспка. Прибавка медпого купороса 
дает темпокаштаковый оттенок; бура при- 
дает желтизну. 

Для черной окраски меди применяют сер- 
нЕстую сурьму, растворепную в едкой ще- 
лочи. По Бетгеру, поступают так: к 1 весо- 
Бой части хлорнетой сурьмы уд. в. 1,35 в 
фарфоровой чашке прибавляют 4,5 вес. ч. 
водного раствора серноватистокислого на- 
трия (1,5 ч. соли на 3 ч. воды) и медленно 
нагревают при постоянном помешивании, 
пока совершенно не прекратится выпадение 
осадка из жидкости. Осадок, называемый 
сурьмяной киноварью (50,Оз:250,5,), кра- 
сивого красного цвета, д. б. профильтро- 
ван и очень тщательно промыт от маточного 
раствора, потому что самая незначительная 
примесь последнего вредно отзывается на 
свойствах осадка. Для лучшей промывки ее 
сперва ведут очень слабым раствором уксус- 
ной к-ты и только под конец- водой. При 
кипячении с раствором углекислого натрия, 
сурьмяная киноварь дает краску цвета ко- 
шенили, хорошо растворяющуюся при лег- 
ком нагревании в едком кали и едком натре. 
Полученный раствор и служит для В. по- 
лированных медпых предметов. Этой жид- 
костью можно писать на меди, при чем сей- 
час же получается черная надпись, которая 
после обмывания и высушивания держится 
очень прочно. На железо жидкость не дей- 
ствует, так что ею можно писать при помо- 
щи стального пера. 

Воронение латуни. Темнокоричне- 
вая окраска всех оттенков получается по- 
гружением чистых латун. предметов в рас- 
твор окиси меди в аммиаке. Окраска изменя- 
ется в зависимости от времени пребывания 
в ванне и степени концентрации раствора. 
Последний приготовляется след. образом: 
в широкогорлой бутыли медную проволоку 
или обрезки медных листов погружают на 2/5 
их высоты в раствор из равных весовых ча- 
стей воды и нашатырного спирта; часть ме- 
талла так. обр. остается в соприкосновении 
с воздухом; периодически жидкость взбал- 
тывают, чтобы в соприкосновение с возду- 
хом пришли новые части металла. Через 
несколько дней получается голубой раствор 


‚окиси меди в аммиаке; в этом растворе ла- 


тунь окрашивается во все оттенки коричне- 
вого цвета, до самого темного. Если В. по- 
лучается неровное, пятнами, то раствор на- 
до разбавить водой. Если предметы черне- 
ют, то к раствору надо прибавить нашатыр- 
ного спирта. Для окраски латуни в черный 
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цвет в оптических мастерских часто употре- 
бляют смесь из 1 части азотнокислой окиси 
меди и 2 ч. хлорного золота в разведенном 
растворе. Через 10 минут действия раство- 
ра на металл последний вытирают мокрой 
тряпкой и оставляют высохнуть. Более ма- 
товая черная окраска па латуни получается 
при обработке ее углекислой окисью меди 
и нашатырным спиртом. Растворяют, сильно 
взбалтывая, 120 г углекислой окиси меди 
в 1 л нашатырного спирта; к полученному 
голубому раствору прибавляют 2 л воды. 
Окрашиваемые предметы подвешивают на 
короткое время в растворе на латунной про- 
волоке. После достаточной окраски пред- 
меты промывают холодной водой, высуши- 
вают в опилках и затем натирают скипида- 
ром, что увеличивает прочность окраски. 
Воронение серебра (оксидиров- 
ка). Предмет несколько раз накаливают на 
воздухе и получающуюся окись меди уда- 
ляют отбелкой, так что на поверхности 
получается слой чистого серебра, сернистые 
соединения которого имеют более краси- 
вый тон, чем сернистые соединения серебра, 
сплавленного с медью. Отбелка производит- 
ся погружением в кипяшую серную кислоту 
крепостью 1:12. После отбелки предмет об- 
мывают начисто и тотчас же погружают 
в нагретую до 80° серную ванну, где он 
находится до тех пор, пока не покроется в 
достаточной мере сернистым серебром кра- 
сивой черной окраски. Процесса не следу- 
ет ускорять слишком сильным нагреванием 
ванны, так как тогда окраска будет недоста- 
точно прочна. По получении требуемой окра- 
ски предмет быстро вынимают из ванны, 
обмывают водой и высушивают. Серная ван- 
на приготовляется так: в 1 л воды всы- 
пают 370 г негашеной извести и 640 г сер- 
ного цвета—получается быстрое нагревание 
и сгущение смеси; прибавляют еще 1 лгоря- 
чей воды и кипятят в продолжение получа- 
са. Ванна из серной печени содержит на 1 л 
воды 5—10 г печени и 10 г углекислого 
аммония. Вообще, чем более разбавлены 
растворы, тем прочнее получается окраска. 
Воронение железа и стали, кроме укра- 
шения, преследует цель предохранения от 
ржавчины. Вороненые предметы лучше со- 
противляются ржавлению, но все-таки ржа- 
веют и при нек-рых условиях могут про- 
ржаветь так же сильно, как и невороненые. 
Лит.: Краузе Г., Сборник рецептов для ма- 
стерских, пер. с нем., стр. 42, Л., 1925; 5 с ъ- 
ъегіһ Н., Раз Аїлеп дег Меїа11е їйг Кипзісетегр- 
Псве Х\уеске, Ұуіеп, 1905; ВисВвВтег 0., НИ&- 
Боер Гог д. Меїіа1йесһпікег, 3 АйП., Вегііп, 1993; «раз 
Меа!», Вег1іп, 1914, Ј. . Каневский. 
ВОРОТ, или лебедка,-–-машипа для 
перемещения грузов в вертикальном, на- 
клонном или горизонтальном направлении. 
В. состоит (см. фиг.) из станины, грузово- 
го вала с барабаном (см. Барабаны), на кото- 
рый навивается грузовой канат или цепь, 
рабочего вала, соединенного с рукояткой, 
передаточных механизмов, передающих вра- 
щение от рабочего вала к грузовому, тор- 
мозных приспособлений, удерживающих 
груз в поднятом положении и позволяющих 
регулировать скорость опускания груза. 
При грузовых цепях вместо барабана часто 
ставят кулачковый блок или звездочку, 
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чем достигается большая компактность В. 
Если Р— полное усилие рабочих на рукоят- 
ке, {—радиус рукоятки, 5 — натяжение ка- 
ната или цепи, навивающейся на барабан, 
т—радиус барабана, 
и —кід В., полное 
передаточное число 
механизма В. будет: 
т: Р-І 

б.т ^ 

При высоко располо- 
женном вороте вме- 
сто рукоятки на ра- 
бочем валу насажи- 
вается тяговое коле- 
со с бесконечной це- | 
лью, к которой и прикладывается усилие 
рабочих. В этом случае 1—радиус тягового 
колеса. Радиус барабана берется в зависи- 
мости от размеров цепи или каната. Ради- 
ус рукоятки і равняется 300—400 мм. Уси- 
лия р, которые можно допустить на ка- 
ждого рабочего, зависящие от режима ра- 
боты, указаны в Табл. 1. 


Табл. 1. Усилие в хг, допускаемое на 
одного рабочего. 


$ = 


На ру- На тяго- 
Режим работы коятке вой цепи 
Кратковременная..... А 25 30 
Не больше 15 мин. без пе- 
рерыва.......... 15 . 15—20 
Больше 15 мин. без пере- 
рыва........... 10—12 10—12 


При нескольких рабочих усилие каждого 
из них следует уменьшить на 20% вслед- 
ствие неудобства работы; тогда Р=0,8 р, 
где к —число рабочих, которое берется не 
больше 4. При подъеме груза весом ©, 
если он подвешивается непосредственно к 
цепи или канату, навивающемуся на бара- 
бан, сила, растягивающая канат, &= (0; ес- 
ли же груз подвешивается к полиспасту с 
т блоками, то 8 Е ‚ где „кпд по- 
лиспаста. При наклснном или горизонталь- 
ном перемещении груза, 5 зависит от вели- 
чины сопротивлений движению груза. Кпд 
ворота 7 :=76.9к.7; 71...1п, При чем 16.— 
кпд барабана, к-рый можно принять равным 
0,94—0,96;7к.=0,983—0,95—кпд тягового ко- 
леса; 71, 1»,... йи_кпд передач, входящих в 
механизм В. Передаточными механизмами 
служат одна или несколько зубчатых пере- 
дач, или одна червячная передача, или чер- 
вячная и зубчатая передача. В. с червячной 
передачей получается более компактным, 
но работает с меньшим кпд. Для цилиндрич. 
и конич. передач 7,=0,90—0,93; при фре- 
зированных зубьях и шариковых подшип- 
никах 7,=0,95. Кид червячных передач (см.) 
зависит от угла полъема нарезки винта. 
Коэффициенты полезного действия различ- 
ных червячных передач приведены в тё бл. 2. 


Табл. 2.—Нпд червячной передачи. 
Быстроходн. 
Ручная пере- | передача в 
Червяк дача масляной 
ванне 
Одноходовой.....| 0,25—0,30 0,50—0,60 
Двухходовой. . . . 0,40—0,60 0,70—0,80 
'Трехходовой . . ... | 0,70—0, 75 0,80—0,85 
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Скорость передвижения груза ручным во- 
ротом с полиспастом: 


где с- скорость рукоятки = 0,5—0,8 м/ск. 
Для увеличения скорости подъема грузов, 
меньших расчетного, устраивают сменные 
передачи, позволяющие увеличивать $ с 
уменьшением ©. Наибольшая возможная 
скорость передвижения груза при ручном 
вороте с полиспастом 

60: 1:тр- Р-с 


паж == О м/мин. 


Для получения большей скороети передви- 
жения груза В. устраивают с механич. или 
электрическ. приводом (см. Лебедки элек- 
трические), насаживая на рабочий вал 
шкив, получающий вращение от трансмиссии 
или от двигателя, или соединяя его непо- 
средственно с электромотором. Мощность 
двигателя при вороте с полиспастом д. б.: 
9.0 
1-1т-60-75 
и передаточное число В. с полиспастом: 
4 — (+09 


2пгпр 


где”, число оборотов рабочего вала воро- 
та. Приводные В. иногда устраивают с фрик- 
ционной передачей для получения большей 
плавности хода в начале подъема груза. В 
зависимости от числа передач различают В. 
двухвальные, трехвальные и четырехваль- 
ные. В. применяется как самостоятельная 
машина или как составная часть сложного 
грузоподъемного приспособления (см. Кра- 
ны и Подъемники). Смотря по назначению, В. 
устраивается стоячим, настенным, подвес- 
ным и передвижным. В последнем случае 
станина В. устанавливается на колесах. В. 
© вертикальным барабаном называется чаще 


кабестаном или шпилем. 

Лит.: Берлов М. Н., Детали машин, выпр. 9, 
М., 1996; Кифер Л. Г., Грузоподъемные машины, 
© изд., М., 1999; ЕгозцА., ріе НеЪегеисе, 4 Апї- 
1аве, Вега, 1903; Ве в таппт Н., ріе Нерегецее, 
7 Ап1., Вгаопѕсиуеіє, 1993; рор Б., рег Кгапђаи, 
9 АпПаве, \/епреге, 1922; В 012 Е., Нефезецее, 
Т.еіртіс, 1921; М еіїісһ Н., Нереғеџве, 3 АпПазе, 
Г.еір2іє, 1999. П. Козьмин. 


Техника безопасности. Несчастные случаи 
на вороте бывают от обрыва грузового эле- 
мента (каната или цепи), от неправильного 
действия или поломки тормозных приспосо- 
блений, от удара рукояткой ворота при 
опускании груза и попадания обслуживающ. 
персонала в зубчатые передачи. Для преду- 
преждения несчастных случаев необходимо: 
1) В. и грузовые элементы ежегодно подвер- 
гать испытанию грузом, на 25% превышаю- 
щим наибольшую рабочую нагрузку; ©) за 
канатами и пепями иметь постоянное наблю- 
дение; 3) ворот снабжать безопасными ру- 
коятками, которые при свободном опуска- 
нии груза или не вращаются или вращают- 
ся медленно; 4) шестерни на доступных для 
рабочих местах ограждать футлярами. 

Постановления по технике безопасности 
подъемных механизмов изданы НКТ СССР 
11/У 1922 года. Л. Кифер. 

ВОРСИЛЬНАЯ ШИШНА, ворсоваль- 
ная шишка, соцветие ворсянки (О1р- 
засиз аПопит МІП.), растения из семей- 
ства ворсянковых (Рірѕасасвае). Ворсянка 


‚еся барабаны. Подверга- 


разводится для получения шишек, употре- 
бляемых для ворсования сукна, драпа, фла- 
нели ит. п. Ворсильные шишки имеют цилин- 
дрическую форму и состоят из массы твер- 
дых, упругих чешуек, отогнутых назад и об- 
разующих острые зацепки. В. ш. для вор- 
сования тканей заклады- у 
вают в особые рамы, по- 
мещаемые на вращающи- 


емую ворсованию ткань 
протягивают в направле- 
нии, противоположном 
вращению барабана; при 
этом зацепки ворсильных 
шишек расчесывают пе- 
репутанные шерстинки 
материи, и последняя по- 
сле подстрижки шерети 
приобретает необходим. 
ворс. Для правильности 
работы необходимо, что- 
бы В. ш. были одинако- 
вой формы и размеров с | 

ровными, неломающимися зацепками. В тек- 
стильной промышленности принят следую- 
щий стандарт для ворсильной шишки, раз- 
работанный во Франции: 


№1....... длина шишки от 2,7 до 3,4 ем 
№2....... » » » 3,4 » 4,05» 
№3....... » » » 4,05 » 4,7 » 
№4....... » » » 4,7 » 5,4 » 
№5....... » » » 5,4 » 68,1 » 
№6... .... » » » 6,1 » 6,75 » 
№7....... » » ь 6,75 » 8,0 » 
№8. . » » » 8,0 ь 9,0 » 
№9...... . » » » 9,0 »ь 10,8 » 


На мировом рынке наилучшей считается 
французская (авиньонская) В. ш. Во Фран- 
ции плантации В. ш. занимают несколько 
тысяч га. В значительно меньших разме- 
рах она разводится в Англии, Германии 
и Голландии; там получается продукт 60- 
лее низкого качества, поступающий только 
на внутренний рынок. 

Наша текстильная промышленность по- 
требляла до войны до 1 тыс. т импортной 
В. ш. В настоящее время годовая потреб- 
ность достигает 200 т (на 500 тыс. руб.). 
До войны ставились опыты с В. ш., показав- 
шие возможность ее культуры на юге ев- 
ропейской части СССР и в Ср. Азии. Наи- 
более подходящим районом для культуры 
В. ш. является Крым, где удается собрать 
вполне доброкачеств. материал; к культуре 
В. ш. проявляют также интерес Украина и 
С. Кавказ, Закавказье и Узбекистан. 

Приемы культуры В. ш. разработаны во 
Франции и у нас в Гос. Никитском ботани- 
ческом саду (Крым). Ворсянка является дву- 
летником; в первый год жизни она обра- 
зует розетку листьев и лишь на следующий 
год весной выбрасывает цветочный стебель, 
несущий на конце соцветие (шишку) из 
светлофиолетовых цветов с чешуевидными 
прицветниками, подсыхающими после от- 
цветания. Ворсянка легко переносит без по- 
крышки морозы до 12°; предпочитает лег- 
кие, нежирные почвы. Ворсянку можно вы- 
севать прямо в грунт, рядами, на расстоя- 
нии 0,6—0,8 м (в зависимости от плодо- 
родия почвы); на 1 га необходимо 11—14 кг 
семян. Можно также высаживать ворсянку 
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рассадой, при чем высадка рассады произво- 
дится или в начале лета (из парников) или 
осенью (с гряд). Первое лето уход за вор- 
сянкой ограничивается прореживанием рас- 
тений (на 13,5—18 см) и мотыжением почвы. 
Рано весной растение образуст ветвящийся 
стебель. Уборка урожая производится обы- 
чно через месяц после цветения (в Крыму 
в июле-августе), пока шишки еще не 
вполне созрели (созревшие шишки, благо- 
даря ломкости приценок, 
пригодными к употреблению). Бысушенные 
на открытом воздухе шишки сортируют по 
длине и для отправки упаковывают в бочки. 
С 1 га собирают от 500 до 1000 кг шишек 
(по счету — от 150 до 300 тыс. штук). Для 
получения зрелых семян, пригодных для 
посева, необходимо оставить часть расте- 
ний для дозревания на корню. Культура 
В. ш., при существующих ценах на них 
(из-за границы они получаются по цене ок. 
4 р. за кг), дает высокий доход. Выгодноеть 
возделывания В. ш. увеличивается благо- 
даря возможности использовать занятую 
посевом В. ш. плаптацию в течение пер- 
вого года под промежуточную культуру 
(табак, горох, клещевину), высеваемую (или 
высаживаемую рассадой) в междурядья. 

Из болезней В. ш. следует отметить муч- 
нистую росу (Регепозрога), а из паразитов 
ее — заразиху (Огорапећһе). С первой борьба 
ведется путем опыления серным цветом, ео 
второй — многократным мотыжением. 

Лит.: Прянишников Д.Н., Частное земле- 
делие, ГИЗ, Берлин, 192; Гунько Г. К., Кан раз- 
водить ворсовальную шишку, Ялта, 1926. Н. боколов. 

ВОРСОВАЛЬНАЯ МАШИНА, машина для 
ворсования суконных шерстяных тканей, 
т. е. для вытаскивания на поверхность сук- 
на концов отдельных волокон шерсти, вхо- 
дящих в состав гл. обр. уточных нитей. Под- 
нятые над поверхностью ткани концы воло- 
кон располагаются, под воздействием ворсу- 
ющих поверхпостей машин, вдоль полотна 
ткани параллельно друг 
другу. Ворсование сукна 
производится с помощью 
растительных ворсильныг 
піитек (см. (РОірѕасоѕ 
Попит Мі.) или с 
помощью металлических 
(бронзов.) кардных лент 
(см.), которыми обтяну- 
ты поверхности рабочих 
органов В. м. Чем тонь- 
ше шерсть, составляю- 
щая сукно, тем мельче 
ворсильные шишки и тем 
тоньше проволока кард- 
ных лент, применяемых 
для использования на 
машинах в виде ворсую- 
щей гарнитуры. Сукон- 
ная ткань обычно вор- 
суется в сильно влаж- 
ном состоянии. Соблюде- 
ние этого условия необ- 
ходимо для уменьшения обрывов волокон, 
так как растяжимость влажных волокон 
улучшается. Кроме того, влажные концы во- 
локон легче вытаскиваются в виду пониже- 
ния коэфф-та и сил трения, действующих 


становятся не- 


‚сующей гарнитурой. 


в момент вытаскивания концов волокон из 
массы, составляющей ткань. Для ворсова- 
ния суконных тканей употребляются ма- 
шины двух типов: 1) с гарнитурой из ра- 
стительных шишек, 
2) с металлич. вор- 


Ворсовальные 
машины с расти- 
тельными шиш- 
ками подразделяют- 
ся па однобарабан- 
ные, двухбарабан. 
с планками для вор- 
сильных шишек и 
с вертящимися вор- 
сильными шишками. 

На фиг. 1 предста- 
влена схема одноба- 
рабан. ворсовальной машипы. Ворсильные 
шипки до помещения их на машину предва- 
рительно набираются в планки, в которых 
они закрепляются соответствующим обра- 


‚зом, располагаясь в ряды параллельно одна 


другой. При помещении планок е шишками 
на барабан Б В. м. направление шишек по 
стеблю совпадает с направлением движения 
полотна товара в машине. Планки с вор- 
сильными шишками закрепляют на скелет- 
ном барабане в пескольких местах таким об- 
разом, что опи удерживаются с достаточной 
надежностью. Поверхность ворсильпых ши- 
шек выступает пад поверхпостью плапок и 
поэтому, касаясь полотна товара, предохра- 
няет его от соприкосновения с металлич. 
частями планок, в к-рые ворсильные шиш- 
ки заключены. Барабан Б В. м. делает ок. 
120 об/м. Товар Т сшивается при ворсова- 
нии на машипе в виде бесконечного полотна, 
расправленного во всю ширину. Далее, 
после пуска машины, товар, сшитый беско- 
нечным полотном, движется, огибая напра- 
вляющий валик Д и расправляющее при- 
способление Н. Последнее имеет задачей 


расправлять товар от складок и направлять 
его дальше в виде ровно растянутого во всю 
ширину полотна. По выходе из расправля- 
ющего аппарата Н товар огибает валики Г 
и В и направляется к валику А, обогнув 


497 


ВОРСОВЫЕ ТКАНИ 


498 


который приходит в соприкосновение с вор- 
сильнымн шишками, к-рыми обложен бара- 
бан Б. Товар Т соприкасается с барабаном 
Б только в нек-рой части, после чего при 
‚ помощи валиков Е, 3, И, Ж отходит от од- 
пой части барабапа Б и вновь подводится к 
другой его части, с к-рой и соприкасается. 
Пройдя второе место соприкосновении с вор- 
сильными шишками барабапа Б, товар оги- 
бает валики К, Л и М и затем спускается 
с валика М на особую подставку, имеющу- 
юся при машине, где и собирается склад- 
ками. Главною ворсующею или начесываю- 
ще частью в машипе является поверхность 
барабана Б. В зависимости от того, на ка- 
кой части ворсующей поверхности бара- 
бапа и с каким натлжением соприкасается 
с ней товар, определяется степень интеп- 
сивности процесса ворсования. Для устано- 
вки длины соприкосновения товара с бара- 
баном по его окружности и натяжепия по- 
лотна служат валики К, Ли М и приснособ- 
ление Н, а также главный механизм, регу- 
лирующий соприкосновение и натяжение и 
состоящий из четырех валиков Е, 3, Ии Ж 
(тормоз). В. м. с металлич. гарнитурой упо- 
требляются для предварительного ворсова- 
ния, а машины с гарнитурото из ворсильпых 
шишек — для окончательного ворсования. 
В нек-рых случаях пользуются только ма- 
шинами с металлическ. гарнитурой. С дру- 
гой стороны, па ф-ках очень часто приме- 
няются машины с растительными ворсиль- 
ными шишками. 

Схема В. м. с валиками, покрытыми кар- 
дами, представлепа в поперечном разрезе 
на фиг. 2. В. м. с металлическ. кардами но 
могут полностью заменить действия В. м. с 
растительными шишками. Они применяются 
в практике суконного производства как 
предварительно вскрывающие поверхность 
товара в целях его дальнейшего начеса на 
В. м. с растительными шишками. Товар т 
направляется‘ через ряд приспособлений к 
валику г, а оттуда к валику б, обогнув ко- 
торый товар проходит к ворсующим его 
валикам, одетым металлич. кардою. Но ба- 
рабану машины установлены 24 валика в, в, 
вращающиеся во время движения самого 
барабана. В то время как барабап, песу- 
щий указанные валики, вращается в напра- 
влении, обратном направлению движения 
часовой стрелки, каждый из валиков вра- 
щается по направлению движепия часовой 
стрелки. Товар от валика б идет вверх и оги- 
бает до валика а поверхность главного ба- 
рабана. Валики установлены таким обр., что 
половина их производит ворсование товара, 
а другая—очиетку поверхности ворсующих 
валиков от загрязняющих их и оторванных 
ими частей волокон шерсти. В то время как 
очищающие валики подходят к щеткам з, 
последние снимают с них собранпые ими с ра- 
бочих валиков массы шерсти и сбрасывают 
в низ машины. Вычесанные из товара во- 
локна шерсти носят название ворсовальпого 
или нагонного сбоя. 

В дополнение к указанпой выше клас- 
сификации, В. м. с металлической 
ворсующей гарнитурой могут 
быть подразделены и по числу мест сопри- 
косновения товара с ворсующими его по- 


верхностями. Машины подразделяются на 
двухполюсные, трехполюсные, четырехпо- 
люсные и т. д. соответственно числу мест со- 
прикосновення товара с ворсующими его 
поверхиостими. 


Лит.: Капарский П. Я., Краткий курс су- 
ночного производства, М., 1936; "В оіѕег М. ОЕ 
Арргериг 4. моШепеп виа "ҺаіраоПепеп \УМагеп, 1.рх., 
1912; МіО. п. 2 еһтатпп Ъ., Сһет. ‘Гесипо!о- 
ше дег ПозразИазегп, В., 1917; бСалпвміпаё А., 
ріе 'Тесһпоі. а. Арртёог, \үісп, 1307. Н. Канареккй. 


ВОРСОВЫЕ ТКАНИ, ткани, на поверхно- 
сти которых (на лице) имостся стоячий или 
лежачий волокпистый покров— воре, состоя- 
щий из большого количества отдельных нн- 
той. В.т. по характеру своего внешнего ви- 
да подразделяются на гладкие и узорчатые, 
а в зависимости от рода материала — на 
шелковые, шеретяпые и хлопчатобумажные. 
Каждая В. т. заключает в себе: 1) самую 
ткапь, называемую грунтом, гроденаплевого 
или кипсрного переплетения, 2) отдель- 
но укрепленный на ней воре. 

Для получения ворса применяется осо- 
бая дополнительная (ворсовая) основа или 
же особый дополнительный (ворсовый) уток. 
Первый способ практикуется при выработке 
пастоящих бархатных тканей—из шолка и 
шерсти, а второй—при выработке хл. -бум. 
В. т. Отеюда происходит и различие В. т. 
1) В. т. основные и 2) В. т. уточные. Вор. 
совые шелковые и шеретяные ткапи делятея 
на два главных класса: 1). бархат и 2) плюш. 
Разница между ними состопт главным обра- 
зом в высоте ворса; ворсовая ткань с низ- 
ким ворсом пазывается бархатом, а с высо- 
ким—плюшем. Плюшевый ворс в 2, 3, 4 и 
более раз выше бархатного. Ворсов. ткани в 
зависимости от способов выраоотки и полу- 
чения ворсового эффекта полразделяются на 
большое число различных вилов (разрезные, 
вытяжные, вытяжно-разрезные) и наимено- 
ваний (лионский опрхат, немецкий ит. п.). 
В основном бархате ворс образуется 
во время процесса ткапья. Для выработ- 
ки осповного бархата необходимы две осно- 
вы—_—грунтовая и вореовая—и один грун- 
товой уток. К уточному бархату прина- 
длежат следующие виды тканей этого рода: 
бумажный бархат (манчестер или плис), по- 
лубархат, корд, вельветин. Ткани этого ро- 
да обычно окрашивалотся в различные цве- 
та. Для выработки уточного бархата требу- 
ется одна основа (грунтовая) и один уток. 
Уток подразделяется па две части: одна 
часть утка (груптовая) служит для образо- 
вания собственно ткани, другая же часть 
(ворсовый уток) свободно ложится на лице- 
вой сторопе ткапи , образуя стежки , к-рые по- 
сле тканьн разрезываются и образуют ворс. 

ВОСК ПЧЕЛИНЫЙ вырабатывается пче- 
лами, выделяющими его в виде тонких че- 
шуй между члениками брюшка. Собирая эти 
пластинки, пчелы строят из них соты, куда 
складывают мед, а пчелиная матка—яйца. 
В. п. не весь одинаков; одни из вынутых 
из улья вощин (см.) белые, другие слегка 
пожелтевшие, третьи—темные или совер- 
шенно черные. Цвет вощины зависит от того, 
что в ячейках выводятся нчелы, и в вощине 
остаются испражнения личинок, коконы и 
их оболочки; чем большее число раз вы- 
водятся пчелы в одной и той же вощине, 
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тем она темнее. Такие вощины перетапли- 
вают, чтобы в них не заводилась моль. 

Для получения чистого воска из вощины 
существуют специальные приборы—так наз. 
воскотопки (см.), но на практике чаще всего 
пользуются следующими приемами: 

1) В дне большого глиняного горшка про- 
сверливают 6—8 дырочек, и на дно кла- 
дут резапую солому. Горшок плотно набива- 
ют вощиной и ставят на чугунок в не очень 
жаркую русскую печь. Грязь и сор остают- 
ся на дне горшка, а воск стекает в чугунок, 
откуда его затем сливают в тарелку. Воск, 
остывши, легко отстает от тарелки и полу- 
чается в виде чистой и светлой плитки. Ста- 
рую темную вощину не следует топить вме- 
сте с светлой. 2) Вощину кладут в воду, ко- 
торую нагревают до кипения; воск плаьит- 
ся и всплывает на поверхность воды, остатки 
же меда растворяются в воде, куда попада- 
ют и бывшие в вощине песок, пыль, и т. п. 
Так выделяется воск пчелиный, если в вощи- 
не не выводилось пчел и, следовательно, не 
осталось оболочек от их личинок. При до- 
бывании воска из черной вощины поступают 
следующ..м образсм. Прежде всего соты от- 
жимают, чтобы выдавить весь мед, кладут 
в воду и оставляют в ней на сутки; особенно 
тщательно вымачивают вощину из-под дет- 
ки, чтобы кожина коконов хорошо пропи- 
талась водой, иначе она будет впитывать 
воск; извержения детки растворяются в 
воде. После мочки вощину кладут в мешок 
из редкого холста и помещают в медный со- 
суд с водой, нагреваемый на огне. Чтобы 
мешок не всплывал, в него кладут камни, 
а.чтобы он не касался дна сосуда и воск не 
пригорал, на дно сосуда также кладут кам- 
ни. По мере нагревания воск плавится и, 
проходя через холст, собирается на поверх- 
ности воды, а оболочки личинок остаются в 
мешке. Когда большая часть воска выйдет, 
мешок вынимают и выжимают между двумя 
досками, чтобы выдавить оставшийся воск. 
Затем котел прикрывают одеялами и дают 
охладиться; чем медленнее охлаждение, тем 
выше качество воска. Остывший пласт сни- 
мают и соскабливают с него темный нижний 
слой. По накоплении таких темных отбро- 
сов их перетапливают все вместе для отде- 
ления оставшегося в них воска. 3) Вощины 
клалут в котел, стараясь как можно менее 
их сдавливать; над вощинами укрепляют 
круг, по размеру посуды, с натянутой на 
нем редкой материей; чтобы круг не веплы- 
вал, в него упирают жерди, доходящие до 
потолка комнаты. В котел наливают дожде- 
вую воду и нагревают ее до кипения. Воск 
топится, поднимается сквозь редину и по ох- 
лажлении образует твердый пласт, тогда 
как примеси остаются внизу. Воду необхо- 
димо брать дождевуто, так как в жесткой во- 
де В. п. застывает в виде крупинок. Этот 
способ перетапливания В. п. совершеннее 
предыдущего. В примесях остается ничтож- 
ное количество воска. 

Раньше (до 1918 года) восковую сушь, со- 
бираемую скупщиками на пасеках, проби- 
вали или перетапливали на воскобой- 
н я х. Воскобойня представляет собой сло- 
женную в сарае печь с вмазанным большим 
котлом, в к-рый засыпают около 60 кг суши, 


наливают около 1800: л воды и доводят смесь . 
до кипения. Всплывший воск счерпывают в 
стоящую на печи железную коробку, бока 
и дно которой предварительно устилают со- 
ломой, не дающей воску пригорать и име- 
ющей значение фильтра. Наливаемый воск 
также перестилается соломой и по напол- 
нении коробки прожимается (пробивается) 
прессом, приводимым в движение воротом. 
В мелких воскобойнях просто бьют с силой 
по чурбанам, откуда и выражения: «пробить 
забой», «воскобойня». Из коробки воск сте- 
кает по жолобу в подставленную кадку, из 
которой его переливают в луженые котлы и 
пускают в продажу кругами, весом от 
16 до 80 хг. Из 100 ке суши выходит око- 
ло 50 ка хорошего сушевого В.п. Остав- 
шуюся в соломе «шварку», в свою очередь, 


‚пробивают, и из 100 кг ее получают 20— 


25 кг так наз. сушевого пробоечного 
воска. Соты с медом укладывают в котлы 
с решеткой и отверстием внизу и ставят в 
печь; мед стекает в отверстие, воск скопляет- 
ся между дном и решеткой, а на последней 
остается жакра, т. е. пчела, грязь ит. п. 
Самый чистый воск, получаемый из-под ме- 
да, называется капанцем, сплавком 
или подтоком. Из 100 кг взятой из сбор- 
ной кадки массы выходит такого воска не 
более 5 кг, меда—около 75 кг и около 20 кг 
жакры. При крупных воскобойнях устраи- 
вают особые медовые бани. Во всю длину 
этих бань устанавливают с небольшим укло- 
ном корыта, имеющие желобки, под к-рыми 
находятся кадки. Собранную на пасеках 
массу укладывают в эти корыта и, натопив- 
ши баню не выше 30°, закрывают и замазы- 
вают ее на 12 часов. Мед стекает в кадки, а 
жакра остается в корытах. Когда корыта 
все заполнены, баню натапливают до 75° 
и тогда в кадки начинает стекать воск. Че- 
рез 12 часов открывают баню, вынутые из 
кадок куски В. п. растапливают на легком 
огне и сливают в котлы для продажи. На 
дне кадок остается перегорелый мед, выто- 
пившийся из жакры при более высокой 
температуре. Этот мед и оставшуюся в ко- 
рыте после оттопки шварку выгребают в осо- 
бый чан с краном и промывают водой. По 
оттопке всего меда и воска шварку про- 
бивают и получают из-под еплавки про- 
боечный воск. 

Таким образ. в торговле обращаются три 
сорта В. п.: 1) капанец, сплавок, или 
подток, 2) обыкновенный, или су- 
шевой, и 3) пробойка. Последняя 
бывает из-под сплавка и из-под сушевого. 
На свечных заводах находился в обращении 
воск еще двух названий: огарочный и 
подтесный. Первый получался оттоп- 
кой огарков, второй—пробойкой огарочно- 
го фитиля; огарочный может быть прирав- 
нен к сушевой пробойке, подтесный сорт— 
самый низкий. 

В. п. из вощин, так наз. желтый воск, 
встречается в продаже в виде кругов, кир- 
пичей, пластинок. Так как промышленность 
часто требует белый воск, то желтый 
воск подвергают белению. Способов беле- 
ния довольно много. Наиболее распростра- 
нено беление на солнце. С этой целью воск 
расплавляют в воде с прибавкой квасцов 
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и отливают в пластинки или стружки, к-рые 
выставляют до обесцвечивания на солнце. 


При этом воск белится только с поверхности, 


поэтому его переплавлятот несколько раз. 
Некоторые сорта воска не м. б. выбелены 
этим способом. Для быстрого беления, как 
показывают опыты, нужно совместное дей- 
ствие воздуха и света: при действии кисло- 
рода и озона в темноте воск не белеет, 
при действии же лучей солнца в присутет- 
вии озона беление заканчивается в несколь- 
ко часов. В атмосфере водорода, азота, угле- 
кислого газа беление воска происходит не 
так совершенно, как в воздухе. Беление 
воска действием солнечных лучей просто, од- 
нако имеет неудобства: при заводе требует- 
ся участок свободной земли, возможны по- 
тери от ветра, беление продолжается от 20 
до 50 дней. Срок отбелки значительно со- 
кращается, если к воску прибавить от 1 до 
5% сала или скипидара. Для химич. беле- 
ния были предложены: 1) перекись водорода, 
2) двухромовокислый калий, хромпик, 
К.Сг,0, с серной кислотой. 

1. Для беления перекисью водорода воск 
в стружках помещают в 5—10%-ный рас- 
твор Н,О,, насыщенный аммиаком или со- 
дой; беление при темп-ре 50° заканчивает- 
ся в несколько дней; оно ускоряется, если 
к раствору Н,О, прибавить буры. Свойства 
воска, беленого перекисью водорода, близ- 
ки к свойствам воска, беленого на свету. 
2. При белении двухромовокислым калием 
и серной к-той воск кладут в серную киело- 
ту (разведенную двумя объемами воды), на- 
гревают последнюю до кипения и затем при 
помешивании прибавляют небольшими пор- 
циями двухромовокислый калий; всего би- 
хромата д. б. ок. 5% от веса воска. Жид- 
кость оставляют кипеть несколько часов; по 
охлаждении снимают застывший воск и про- 
мывают его сперва очень слабой Н,50,, а 
затем чистой водой; при этом получается 
совершенно белый воск. Бихромат калия мо- 
жет быть заменен марганцевокислым к 
лием (КМпО,). Помещения для склада бело- 
го воска д. б. светлыми, т. к. он при долгом 
лежании в темноте опять желтеет. 

Уд. в. желтого В. п. 0,956—0,969, белого 
0,964—0,969 при 15° (данные Антушевича— 
для русских сортов). Уд. в. может колебать- 
ся при отсутствии всякой примеси, например 
В. п. из Бразилии имеет уд. в. 0,980, а уд. в. 
В. п. из молодых ульев чаето спускается до 
0,945. Японский воск, стеариновая кислота, 
(стеарин), вода и неорганич. вещества при 
прибавлении к В. п. увеличивают его уд.в.; 
прибавление церезина, парафина, сала пони- 
жает его уд. вес, например уд. вес смеси 
равных частей желтого церезина и белого 
В. п. равен 0,935. От прибавления смолы 
уд. вес воска повышается; сплав 2 ч. жел- 
того В.п. и1ч. канифоли имеет уд. в. 0,997; 
сплав 2 ч. зсивицы (см.) и 1 ч. воска—0,985 
(Антушевич). Юл. 60—65°; на нее оказыва- 
ют влияние примеси; например сало, стеа- 
рин, парафин, японский воск ее понижают; 
карнаубский воск, смола, канифоль—повы- 
шают. В. п. нерастворим в воде, но раство- 
ряется в бензине, сернистом углероде и 
других растворителях. В спирте на холоду 
В. п. почти не растворяется, но кипящим 
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спиртом разделяется на два тела: 1) це- 
рин, растворимый в кипящем спирте (13— 
16%), и 2) мирицин, нерастворимый в 
спирте (87—84% ); при охлаждении раствора 
церин выпадает в виде белого осадка. Если 
фильтрат после отделения церина выпарить, 
то получится вещество—церолеин (4— 
5%). В. п. содержит около 80% С, 13% Ни 
7% О; колебания этих чисел зависят от сор- 
та пчелиного воска. Содержание С, Н и © 
в церине и мирицине характеризуется при- 
близительно теми же цифрами. Церин, ми- 
рицин и церолеин представляют сложные 
смеси многих тел; в их состав входят сво- 
бодные органические кислоты, углеводоро- 
ды и сложные эфиры. 

Главные составные части В. п., по Бро- 
ди, Нафигеру, Швальбе, Мари, Каблукову, 
Гиршбергу и друг., следующие. Кисло- 
ты: пальмитиновая (С, 1,0,) в 
соединении с мирициловым спиртом, —вхо- 
дит в состав мирицина; церотиновая 
(С Н,.0)—белое кристаллическ. тело (пл. 
75,5—82,5°),—главная часть церина; ме- 
лиссиновая (С.„Не О) в виде свободной, 
а также в виде эфира мирицилового спир- 
та, — входит в состав мирицина, ЇЁ°һъл, 91°; 
маргариновая (С,„Н,„ О»), Ёъл, 59°; кис- 
лоты олеинового ряда, частью свободные— 
в церине, частью в соединении со спиртами — 
в мирицине и цероленне. Нейтраль- 
ные тела: мирициловый, или ме- 
лиссиловый, спирт (Сз Не О) в виде эфира 
пальмитиновой и, может быть, мелиссиновой 
кислоты, — входит в состав мирицина, пл. 
85—88°; цериловый спирт (СНО или 
С.Н, О) в соединении с церотиновой или 
пальмитиновой к-тами,—в мирицине, ил. 
78,5°; спирт состава С»НьО или СН, О 
в соединении с жирными кислотами, —Вв ми- 
рицине, К,л. 75,5°; нормальный гепта- 
козан (С, Ньв), Рлл. 60°; нормальный у н- 
триаконтан (С, Н,а), ил. 66°. Более 


детальные исследования (1928 г.) показали, 


что в В. п. находятся еще спирты: уне- 

оцерильный (С..Н»О), Гл. 75,5°, и 

монтаниловый (С„Н0), Кл. 34°; 

углеводороды: пентакозан 

(С.Н), пл. 54—54,5°, и нонакозан 
СН), пл. 63,5°. 

Для характеристики различных сортов В. 
п. установлены константы: 1) Гид. и  заст., 
2) удельн. вес, 3) число. кислотности, 4) чи- 
сло эфирности, 5) число омыления, 6) отно- 
шение между числами эфирности и кислот- 
ности, 7) иодное число, 8) водородное число. 
Число кислотности выражает чи- 
сло мг КОН, требующихся для нейтрализа- 


. ции всех свободных кислот в 1 г исследуемо- 


го воска. Число эфирности показывает 
число мг КОН, требующихся для омыле- 
ния сложных эфиров в 1 г воска. Чис- 
ло омыления представляет сумму чи- 
сел кислотности и эфирности. Иодное чи- 
сл о—число мг иода, которое соединяется 
с 1 г образца воска. Водородное чи- 
сло показывает число см? водорода (при 
0° и 760 мм ртутного столба), выделив- 
шегося при нагревании 1 г воска с сухим 
КОН. В таблице (ст. 503 — 504) приведены 
константы различных сортов пчелиного вос- 
ка и его составных частей. 
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Константы пчелиного воска и его составных частей. 


Числа: Отноше- 
ние меж- 
Сорта или со- о о | ду чигла-| % угле- 
ставные части | УД. В- пл. Г заст. Д ми эфир-| водоро- 
воска кислот- эфирно- омылз- подное | ности и дов 
| пости сти _ ния иислот- 
пости 
рН 
Обыкновенный !0,959—0,970 
Рі” 
> '0,812—0,822| 63,0—67°| 60,5—64°| 16,8—22,0 | 71,3— 82,0| 87,8—107,0] 7,9—11,0 | 3,5—4,3 |13,8—17,3 
Индийск. от: Е 
Аріѕ аогва- 
а... .. — 60—67° — 4,4—10,2 | 69,5— 97,8| 75,5—105,0] 4,8— 9,9 — — 
Аріѕ Потед, — 63—68° — 6,1—8,9 90,9—123,8) 83.5—180,8 6,0—11,1 — — 
» іпаіса | — 62— 64° — 5,0—8,8 | 84,0— 95,9: 90,0—102,5! 5,3— 9,2 — — 
Воск от Тгі- 
вопа.... — 66—70,5 — 116,1—99,9 | 55,2—128,3| 73,7—150,0| 30,2—49,6 — — 
бһейпда-воск . — — — 5,3—12,9 | 75,2-—103,0] 81,7—110,3 — 7,4 18,8 — 
Церин . ... — — — — — — 4,48 . — — 
0,79 94,38 1,95 КА 
Мирицин — Г — | 3,5 | 93,0 | — | 9,93 — 
Церолеин — = — 75,1 41,6 — 28,8 — — 


Данные таблицы показывают, что констан- 
ты европейского В. п. колеблются в сравни- 
тельно узких пределах, для индийского же 
и для Сһедаа значительно отличаются. Ин- 
дийский В. п., происходящий от трех видов 
пчел, а именно Аріѕ Чаотзайа, Ар1з Погеа и 
Аріѕ ша1са (преимущественно от `первой), 
однороден по составу и редко подделывается. 
Он отличается от европейского лишь более 
низким числом кислотности и значительным 
содержанием церилового спирта, глав. обр. 
в виде эфира, в то время как в европейском 
В. п. содержится преимущественно мири- 
циловый спирт и лишь немного церилового 
спирта. Воск от Тгісопа отличается по своим 
качествам и составу от пчелиного. 

До 1918 г. В. п. служил гл. обр. для вы- 
делки церковных свечей, при чем более 80% 
потребности свечных з-дов удовлетворялось 
ввозом. Так, в 1911 г. ими было закуплено 
86,53%, в 1915г. —82,569%, в 1913г. —81,8 % 
всего В. п. Для технич. целей В. п. упо- 
требляется: при изготовлении разного рода 
лаков, политур, литографских карандашей, 
чернил, непромокаемого состава для обуви, 
ваксы, сапожного вара и т. п.; кроме того 
он входит в состав многих лекарственных 
и косметич. средств--кольдкремов, паст, по- 
мад и т. п.; наконец, он идет для пригото- 
вления искусственной вощины: для этой 
цели Россия потребляла ежегодно ок. 29 т 
В. п. В виду большого требования и доволь- 
но высокой цены воск пчелиный подвергал- 
ся и подвергается подделке в довольно боль- 
ших размерах; для подмеси к воску пчели- 
ному употребляются: растительный воск, 


парафин и церезин. 

Лит.: Каблуков И. А., О меде, воске, пче- 
лином клее и их подмесях, М., 1927; его же, Пче- 
линый воск, Москва, 1925; Ильин Н.И., Мед, воск 
и прополис, Л., 1926; Морибель Н., Анализ нче- 
линого воска, Москва, 1913; Зарин Э. Я., Про- 
стейшие способы исследования пчелиного воска для 
открытия его фальсификации, Л., 1940; Кула- 
гин Н. М., Современное положение вопроса о рус- 
ском воске, «Материалы для изуч. естеств.-производ. 
сил России», вып. 90, Л., 1919; Кован Т. В., Воск, 
его история, добывание, фальсификация, торговое 
вначение, М., 1912; Каблуков И, и Антуше- 
вич И., Пчелиный воск. Руков. к качеств. и коли- 
честв. анализу пчел. воска и его подмесей, М., 1893; 
А нтушевич И., Аналитич. методы исследования 
пчелин. воска и его подмесей, М., 1891. И. Каблукок. 


ВОСНИ, группа веществ, объединяемых ли- 
бо по химич. составу либо по совокупности 
техническ. функций, обусловленных своеоб- 
разным сочетанием физических свойств. Ти- 


пичным представителем этих веществ может 


служить воск пчелиный (см.). В химиче- 
ско м емысле под восками разумеются ве- 
щества, главную составную часть которых 
представляют сложные эфиры высших жир- 
ных кислот и одно- или двухосновных спир- 
тов, частью алифатических, частью цикли- 
ческих (стерины), при чем наряду с слож- 
ными эфирами в В. содержатся свободные 
жирные кислоты, свободные спирты и угле- 


` водороды. Воскообразующие жирн. кислоты 


характеризуются преимущественно четно- 
стью атомов углерода. Ближайшая род- 
ственная к воскам группа-—жиры и масла. 
Между жирами и В. существуют промежу- 
точные вещества (жидкие животные В., вор- 
вань). В. производятся жизнедеятельностью 
организмов (растительных и животных) или 


же получаются преобразованием продуктов 


их жизнедеятельности. 
Характерные химич. признаки 
В. Благодаря содержанию высших спиртов 
и отсутствию глицерина В. отличаются от жи- 
ров: 1) положительной реакцией—помутне- 
нием омыленного при кипячении со спирто- 
вой калиевой щелочью (от добавления воды) 
раствора воска (высшие спирты трудно рае- 
творимы в водных растворах мыл) и ®) от- 
рицательной реакцией отсутствием запаха 
акролеина при нагревании. Однако обеим ре- 
акциям не вполне отвечают жидкие В. (спер- 
мацетовые масла) и спермацет, биологиче- 
ски и химически близко стоящие к жирам. 
В. омыляютея значительно медленнее жиров 
(для омыления 2 г жира достаточно 1/, ч., а 
для воска требуется не менее 1 части). 
Кроме того, числа омыления восков, велед- 
ствие высокого содержания неомыляемых 
спиртов, ниже, чем у жиров. 
Функциональная группировка ве- 
ществ под общим наименованием В. осно- 
вана на общей им совокупности физических · 
признаков: пластичности, степени размягче- 
ния при слабом нагреве и расплавлении— 
при более сильном, газо-.и водонепроницае- 
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мости, электроизолирующей способпости, го- 
рючести, химической стойкости, светлой, а 
после очистки почти белой, окраске и т. д. 
Из различных В. наиболее типичны выра- 
батываемые растепиями и насекомыми. В ра- 
стениях восковые отложения почти исклю- 
чительно (кроме паразитических раетений) 
располагаются на поверхности‘ цветков, ли- 
етьев, плодов, стеблей и коры. Почти всегда, 
В. присутствует в кутинизированных обо- 
лочках, по во многих растениях отлагаетея 
на поверхности кожицы также и слоем. Чаще 
всего этот слой имеет толщину 1 и и состоит 
из зернышек (злаки, лилейпые, нрисовые и 
проч.), реже отлагается на поверхпости ко- 
жи в виде щетки нормальных к поверхио- 
сти кожи палочек (Моза, те а2., Саппа), 
достигающей 0,1—0,15 мм толшипы (ёа- 
харный тростник). Наконец, у целого ряда 
растений восковой налет имеет вид корочки 
(туйя, Зетрегулуит и другие). У пекоторых 
пальм (Сегоху1оп, КІорѕёоскіа) восковой на- 
лет достигает 5 мм толщины. Такие воско- 
вые оболочки особенно распространены у 
растений пустынь и вообще сухих мест. 
Функция этих восковых отложений—изо- 
ляционная: во-первых, восковой налет за- 
держивает потерю воды (так, по опытам 
Габерланда, суточная потеря воды на 100 см? 
поверхности нормального листа рапса соста- 
вляет 3,083—8,60 г, а в листе, лишепном 
воскового налета, 4,03—4,63 г); во-вторых, 
восковой палет предохраняет дыхательные 
устьица от залития их водою вследствие не- 
смачиваемости капиллярных проходов в во- 
сковом слое или в восковой щетке. Вос- 
ковой налет, чтобы нести свою службу, дол- 
жеп быть достаточно гибок, легко восстана- 
вливать евою целость в случае повреждения, 
быть нерастворимым, химически нейтраль- 
ным, стойким и т. д. Весьма вероятпо, что он 
имеет у растений также: электроизоляциоп- 
ное значение и создает механическ. защиту. 
Кроме физиологич. выделения В., у растений 
ипогда бывает также патологическое (напр. 
шеллаковый В.); тут воск имеет явпо за- 
щитное значение в месте поранепия и, сле- 
довательно, несет ту же функцию, что и 
искусственные восковые составы, примсня- 
емые в садоводстве. 

У насекомых воск представляет плепоч- 
ный или волокнистый покров на хитиновой 
оболочке; одно из назпачений этого покро- 
ва— защита от смачивания. Другая биоло- 
гич. функция В. у насекомых —строитель- 
ная (В. пчелиный, прополис, В. китайского 
червеца пе-ла), связанная с его непроница- 
емостью, пластичностью, размягчаемостью 
и химической стойкостью. 

Техника применяет В. гл. обр. для изго- 
товления изоляционных (влаго- и газоупор- 
ных) оболочек и потому причисляет к В. 
также некоторые растительные жиры (япон- 
ский воск) и ископаемые углеводороды, 
поскольку те и другие способны выполнять 
функцию воска. Напротив, жидкие живот- 
ные продукты (спермацетовые масла), хотя и 
близкие химически к настоящему В., но не 
имеющие его физических свойств, техникою 
обычно не относятся к группе восков. Нуж- 
но заметить, что и биологическая функция 
их иная, чем у настоящих восков, и что эти 
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вещества отлагаютея не на поверхности ор- 
тацизма, а во впутренних органах (мозг, пе- 
чель) и в крови. 

Жидкие животные взски стоят на перехо- 
де к жирам и могут быть названы жир о- 
восками. Они добываются из морских 
животных и по запаху, вкусу и некоторым 
цветным реакциям подобны ворваилм (см.), 
являющимся дальнейшей ступепью в пере- 
ходе к настоящим жирам и могущим быть 
названными воско-жирами. Отличие 
жидких животных В. от ворвапи—в мень- 
шем уд. в. и в более высоком содер:капии 
пеомылясмых: уд. в. жидких животных В. 
0.875—0,883, содержание неомыляемых 35— 
40%, тогла как ворвапи имеют: неомыляе- 
мых 0,5—1,6% при уд. в. 0,915—0,937. В 
отличие от твердых В. (за исключеннем жи- 
ропотового), жидкие животпые В. состоят 
из ненасыщенных спиртов ряда Съ НО н не- 
пасыщенных жирных кислот. Виды жидких 
животных воског: спермацетовое масло, арк- 
тическое спермацетовое маело и буревестни- 
ковый воск. Первые два вещества—маслини- 
стые жидкости от светложелтого до бурого 
цвета и с трудом различаются между собото. 

Спермацетовое масло (Зрегша- 
сеї, \агафо1, Роімайтап, Пие ае ѕрегта- 
сей, Брегтоі)). Наиболее пепный продукт 
добывается из масляпистой зкидкости, нахо- 
дящейся во впадинах черепа кашалота (Рћу- 
зеег тасгосерһа1иѕ), менее ценный — из 
других частей тела того же животного. 
Одно взрослое животное дает до 150 кг этой 
экидкости. Свежая жидкость имеет светлый 
соломепно-желтый цвет. Обычно для даль- 
нейшей обработки смешивают 1/, головной 
жидкости с */, жидкости из других частей 
тела. Обработка заключается в последова- 
тельном вымораживании фракций с все бо- 
лее высокой Г». Для этого ллительпо вы- 
держивают при заданпой Г указагшую смесь 
из жидкого масла, чтсбы выделить спер- 
мацет, и затем подвергают ее обработке на 
фильтр-прессах, после чего спова выдер- 
живают при Г более высокой. В настоящее 
время обычно готовится масло, застывающее 
при 3,3°, т.н. зимнее (Жіпѓег Врегтой), 
тогда как ранее готовились также масла с 
заст. 0 и —5°, 

Выход зимнего масла составляет 75% от 
сырца и 67% для масла с ет. 0°. Затем 
зимнее масло подвергается отбелке. Остаток 
после отжимки зимнего масла отжимают 
при 10—15° и получают весеннее масло 
(Ѕргіпє Брегтой), имеющее Раш. 10—15°, 
с выходом около 9%. Затем салфетки 
фильтр-прессов выдерживаются много дней 
при 26,7°, и снятые с них твердые части от- 
жимаются для получения фракции с темпе- 
ратурой застывания 32,2—35°, выход—5%. 
Таким образом, количество всего очищен- 
ного масла составляет 89%. Остальные 11% 
составляют бурый спермацет-сырец 
с температурой плавления 43,3 —46,1°. 

Зимнее спермацетовое масло состоит на 
60—64% из сложных эфиров жирных к-т, 
36—41,5% высших одноосновных спиртов и 
1,31% глицерина (для других образцов— 
1,53—2,51%), что соответствует 13—25% це- 
ридов. Спермацетовое масло трудно прогорь- 
кает, не поглощает из атмосферы кислорода 
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и потому не сохнет, не склонно к осмоле- 
нию и отличается холодостойкостью; кро- 
ме того, вязкость его сравнительно мало 
зависит от температуры. Эти свойства до- 
лают спермацетовое масло ценным смазоч- 
ным средством для тонких механизмов, вере- 
тен и тонких машин. С повышением давле- 
ния вязкость его возрастает. 

Вязкость спермацетового масла в зависи- 
мости от давления выражается нижеследую- 
щими цифрами: 


Давление р в кг/см? Относит. вязкость тр/ть 


при 40° 

о .- 1,00 
157,5 1,23 
315,0 1,535 
472,5 1,94 
630;0 2,39 
866,2 3.135 
1102,5 4,02 


Повышение #° ослабляет действие давле- 
ния; так, давление в 400 кг/см? производит 
увеличение вязкости: при 25°—на 77%, а 
при 100°—на 29%. Удельная теплоемкость 
спермацетового масла при постоянном давле- 
нии равна 0,4230. Теплота сгорания при по- 
стоянном объеме 9 913 са1.; і? вспышки в от- 
крытом сосуде 220—252°, Р воспламенения 
210—302°, Р вспышки в закрытом сосуде 
(среднее значение) 236,3°; показатель пре- 


ломления р = 1,4573, степень дисперсии 
пр 6 = 0,00864. 


Арктическое спермацетовое 
масло (062112361, Обе тат, Ние ае 
| Вурегоодоп, Агсііс Брегтоі) добывается из 
кита клюворыла, называемого также малым 
полосатиком и доглингом (Нурегоо4оп го- 
Збгадиз, Ещепуа!). На рынке 
это масло узнается часто по 


Табл. 1. Характерные числа 
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экстрагированием с помощью индифферент- 
ных растворителей из высушенной и раз- 
молотой крови. Он представляет собою вяз- 
кое и клейкое жировое вещество, имеющее 
консистенцию от густо-жидкой до твердой, 
как сало, и окраску от красно-бурой до 
черно-бурой; по запаху и внешнему виду 
напоминает жиропот (см. ниже); содержа- 
ние—до 29%, от сухой крови; дает сильную 
реакцию на холестерин и оксихолестерин, но 
не на изохолестерин (в отличие от жиропота). 
Кровяной жир содержит до 8% свободных 
жирных к-т и 35—50% несвязанных неомы- 
ляемых, гл. обр. из метахолестерина. Жир- 
ные к-ты на. 64—91% связаны, а остальная 
часть является глицеридами. Кровяной жир 
сильно гидрофилен. 

Жир из печени или, собственно, В. 
получается экстрагированием из хорошо 
обескровленной, просушенной и измельчен- 
ной печени; представляет буро-желтую са- · 
лообразную массу, содержащую 10—20% не- 
омыляемых веществ, состоящих наполовину 
из холестерина, но не оксихолеестерина (в от- 
личие от кровяного жира). Он менее гидро- 
филен, чем кровяной жир. 

Жиропот, шерстяной жир, ове- 
чий пот (%оПғеёб, Мо18сһуеіѕѕѓеіб, 
би], Моо] Стеаѕе, Весоуегеа Сбтеаѕе) добы- 
вается из овечьей шерсти. В шерсти со- 
держится грязь, калиевые соли и 5—10% 
особого В.; одна шкура весом 4кг дает ок. 
600 г этого В. и 175—200 г поташа. Для по- 
лучения жиропота сперва вымывают водою 
грязь и калиевые соли, затем извлекают вос- 
ковое вещество. Это достигается двояким 
путем: либо экстракцией с помощью летучих 


жидких животных 


=. восков. 

характерному вкусу. По свой- 
ствам оно похоже на. кашало- Наимено- 
товое, но более склонно к ос- вание Спермаце- Арктичесное Буревестни- 
молению и потому ценится ме- Свойства товое масло [СПР ТОВ корый воск 
нее. Представляет ссбой слож- | В рч 
ные эфиры жирных к-т (оле- 
финового ряда) с высшими од- | уд. в. при 15° ...... 0.875—0,884 | 0,876—0,885 | 0,8819—0,8858 
ноосновными спиртами (32 — үисло омыления..... 190—147 (150) 121—180 88) 125,9 

о одное число... ... 81—87 (90) 80—85 (67,1) 71 
43 №). Содер жание во, а Число Рейхерта-Мейссля 0,6 (1,3) 1,4 
указывается в &,26—4,56 №; Содержание жирных кис- 
і° вспышки, в среднем, 230°. и197 в%........ 60—64 61—65 

_ одное число жирных А 

Пол ужи хе ий живот кислот. ........ 83—87 (90) 80—85 (67,1) 
ный воск, уревестни- р, жирных кислот ..| 13.3—21,4 |10,3—10,8(16,1) 
ковый В., добывается из ноз- | показатель преломле- 
дрей птицы АеѕігеІаа Геззош, сия рее. 1,4646—1,4655 1,4646 

= А - одержание глицерина 

сем. ИМ (южная ваа. 1,53—2,51 2,26—2,56 0(2) 
часть Индийского и Атлантич. | содержание спиртов в 
океанов, между 35 и 50° ю.ш.) ООо 36—41,5 38—39 36,9 
и родственных ей; представ- | 


` ляет собой массу от соломенно- 
желтой до светлорубиновой окраски, твер- 
дую при 0°, просвечивающую, со слабым 
неприятным рыбным запахом. Обработка сер- 
ною кислотою отбеливает воск до соломен- 
ножелтого цвета. Воск содержит 36,9% выс- 
шего спирта (с Рлл. 30,5—31,5°), главная 
часть к-рого находится в нем в виде слож- 
ных эфиров; свободн. жирных кислот 2,23 %. 
Присутствие глицерина не доказано. 

Характерные числа жидких животных В. 
приведены в табл. 1. 

Гидрофильные животные В. Кровяной 
жир или, собственно, воск получается 


растворителей (бензина, бензола, сероугле- 
рода, трихлорэтилена) либо применением 
растворов мыл, углекислого натрия или 
аммония, с последующим выделением воска 
серною кислотою или сернокислым магнием 
и отделением осадка на фильтр-прессах с 
обогревом, центрифугах и т. п. способами. 
Экстракция при помощи летучих раствори- 
телей не считается рациональной, т. к. она 
вредит качеству шерстяного волокна и слиш- 
ком его обезжиривает; поэтому чаще прибе- 
гают к извлечению жиропота посредством 
омыления. В.-сыр е ц-—темнобурая, про- 
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зрачная в расплавлепном состоянии, очень 
сильно и неприятно пахнущая («козлом»), 
вязкая жирная масса; она почти нераствори- 
ма в воде, трудно растворима в этиловом 
спирте, но растворяется в хлороформе, этил- 
ацетате, эфире, бензине, сероуглероде, аце- 
тоне и горячем абсолютном этиловом спирте; 
содержит 85—90 9%, мягких и 15—10% твер- 
дых В. Отбелка В.-сырца производится про- 
пуском бензинового раствора воска через 
костяной уголь. В фармации рекомендуется 
отбелка жиропота в бензиновом растворе 
фоефорною к-тою (3—49 от количества, жи- 
ропота) при нагревании, после чего жидкость 
декантируют, промывают водою и освобо- 
ждают на водяной бане от бензина. О чи- 
щенный В. также называется, в безвод- 
ном виде, АЧерз Іапае (Айерѕ апһуагісиѕ 
британской фармакопеи), безводным 
ланолином, а при содержании во- 
ды-—ланолином, алапурином, 
агнином, лантолом, анаспали- 
ном, велолином, в британской фар- 
макопее—А іерѕ 1апае Һуйгоѕиѕ или АЯерѕ 
Іапае сит адиа. Очищенный жиропот—про- 
свечивающая, бледножелтая, густая, мазе- 
образная масса, обладающая слабым не не- 
приятным запахом; это вещество трудно 
прогорькает, трудно обмыливается и не 
пропускает через себя микроорганизмов. 
Подвергнутый разгонке с перегретым во- 
дяным паром жиропот дает ряд продуктов: 
жиропотовый олеин, мазеобразный дистил- 
лат, жиропотовый стеарин и пек. В про- 
даже различают следующие жиропотовые 
продукты: 1) сырой овечий пот различной 
окраски и консистенции; ё) нейтральный 
овечий пот, светлокоричневый; 3) Адер 1а- 
пае апћһуйгісиѕ, различных сортов, в за- 
висимости от способности вбирать воду; 
4) олеин из овечьего пота, светлый и темный, 
с содержанием 55% омыляемых веществ; 
5) мазеобразный жиропотовый дистиллат, 
называемый «свободными кислотами из ове- 
чьего пота», содержащий 60% омыляемых 
веществ; 6) жиропотовый пек. Химическая 
характеристика жиропота приведена ниже 
в табл. © (по Утцу). 


Табл. 2.—Характерные числа жиро- 
пота. 


Очищенный 
жиропот 


Жиропот- 


Свойства жиропота 
сырец 


| 
0,9322—0,9442 


т ааа 35,5—387,1 38,5 
заст. еее. . 37,5—40 — 
Содержание воды, % 0,32—0,51 0,56 
Содержание золы, % .. 0,0 0,30 
Число кислотности. .. 0,28—0,7 10,65 
Число омыления ....| 84,24—598,28 146,03 
Общая кислотность (вы- 

деленных жиров). . .| 72,88—76,38 105,58 
Иодное число (по Гюблю- 

Валлеру) ....... 15,32—17,61 23,69 
Число Рейхерта-Мейссля 4,68—6,88 5, 91 
Содержание глицерина. 0,0 0,0 
Показатель преломления 

при 20°п%....... 1,4781—1,4822 | 1,4781 


Впрочем, характерные числа могут зна- 
чительно отклоняться от приведенных в 
табл. & в зависимости от происхождения и 
выработки жиропота. 


Состав жиропота весьма сложен и еще не 
вполне выяснен. Жиропот—воск в собствен- 
ном смысле слова,— сложное сочетание слож- 
ных эфиров высших спиртов, в значительной 
части относящихся к стеринам, и свободных 
высших спиртов. В твердой воскообразной 
части жиропота (10%), легко отделяющейся 
помощью амилового или этилового спирта от 
мягкого жира (90%), найдены след. кисло- 
ты: ланоцериновая С, НьО,, ланопальмовая 
С. Н,Оз, миристиновая С Н.О, и карна- 
убовая С, Н.О. В вязко-жидкой части со- 
держатся те же кислоты и маслянистая к-та 
(не тождественная с масляной жирного ря- 
да), летучие жирные к-ты, а также лактоны 
упомянутых оксикислот. Кристаллич. спир- 
ты (55%) состоят из церилового СьНыО и 
карнаубилового С„НыО спиртов и стеринов. 
Очищенный жиропот содержит 3—4% сво- 
бодных и 16—18% связанных стеринов. Из 
них 15—20% падает на изохолестерин, не- 
большая часть на, холестерин, около `33% на 
аморфный оксихолестерин и другие продук- 
ты окисления холестерина и масляной кис- 
лоты. Особенно важно в жиропоте присут- 
ствие метахолестерина--гидрофильного изо- 
мера холестерина; это- носитель характер- 
ного свойства жиропота—способности по- 
глощать до 300% воды с образованием стой- 
ких эмульсий. 

Жиропотовый олеин получают, 
подвергая жиропот-сырец разгонке с пере- 
гретым водяным паром при 300—310° и по 
отделении на холоду твердых погонов. Этот 
олеин—окрашенное от желто-бурого до крас- 
но-бурого цвета густое масло, флуоресци- 
рующее зеленым или голубым цветом и обла- 
дающее жиропотовым запахом. Его удель- 
ный вес 0,90—0,92. Жиропотовый олеин со- 
держит 40—60% свободных жирных кислот 
(капроновая, масляная и миристиновая) и 
в очень больших количествах особую масля- 
нистую к-ту, 10—53% ненасыщенных (эти- 
ленового ряда, начиная с гептадецилена 
С.Н и кончая нонакозиленом С»Н,з) и 
насыщенных углеводородов, неразложив- 
шиеся сложные эфиры и свободные высшие 
спирты; характерно содержание стеринов 
вообще и в особенности изохолестерина. 

Мазеобразный жиропотовый 
дистиллат (бтаіѕѕе рапсће ае ѕиіпё) по- 
лучается при разгонке жиропота с водяным 
паром при 300—310° и удалении олеина. Он 
представляет собою твердую массу от бе- 
лого до светложелтого цвета с заст, ниже 
45°; состоит из 16—38 % неомыляемых ве- 
ществ, 41—60% твердых к-т с Гал. 41—47°, 
иодным числом 10—15 и мол. в. 258—267, 
летучих жирных кислот 19—259 с иодным 
числом 43—48 и мол. весом 270—302. 

Жиропотовый стеарин (бтаіѕѕе 
јацпе ае ѕиіпі) получается при резгонке 
жиропота с водяным паром при темп-ре свы- 
шө 310° после длительного охлаждения по- 
гонов и отжимки давлением в 200 аёт. Это— 
темножелтая, пахнущая жиропотом масса 


‚сР плавлгния выше 45°. От настоящего сте- 


арина жиропотовый отличается аморфностью 
и либермановской реакцией на холестерин; 
он содержит 32 —42% неомыляемых ве- 
ществ и имеет иодное число 35—46 и угол 
вращения для линии Р от +4 до +31°, 
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58—68% твердых жирных кислот с иодным 
числом 10 и молекулярным весом 318—588. 

ЗК иропотовый пек получается в ос- 
татке при отгонке стеарина из жиропота. 
По своим свойствам этот пек близок к дру- 
гим жирпым пекам, напр. к стеариповому и 
монтановому. При отгонке с паром получа- 
ют мягкий пск, кислотность которого пони- 
жается по мере отборки погонов и имеет 
значение от 37,3 до 7,0. Отгонка с крекин- 
гом дает твердый пек с кислотпыми чис- 
лами 5,2; 1,1 и 0,08, при чем крайние фрак- 
ции имеют выход по 25%, а средняя 50% 
от всего количества пека. 

Применение, котсрое жиропот имел перво- 
начально (в 60-х годах), а имеино в газоос- 
вегительной промышленности, утратило в на- 
стоящее время свое значение. Другое при- 
менение, тоже пе получившее большого раз- 
мера,—переработка жиропота вместе с его 
калпевыми солями на краспую кровяную 
соль. В шерстепрядении жиропот употре- 
бляется для намасливания в виде смеси: 
33,4% неочищенного жиропота, 7,4% мипе- 
рального масла, 58,29% воды, 1,0% мыла. 
Очищенный жиропот применяется в мыло- 
варении, при производстве так. наз. пережи- 
ренных мыл, куда, одпако, следует вводить 
не более 10% жиропота. Важиуто отрасль 
применения очищенпый ж:иропот находит в 
фармации и косметике как основание для 
различных мазей и притираний. Наиболее 
ценны здесь: трудная расщепляемость его 
сложных эфиров и потому почти полная 
непрогорькаемость, влаговосприимчивость 
и способность задерживать микроорганиз- 
мы. Лифшиц предложил пользоваться не 
непосредственно сложными эфирами жи- 
ропота, а носителями его гидрофилин— 
свободпыми стеринами, особенно оксихоле- 
стериповою группою, богатою метахоле- 
стерином. Это действующее начало добы- 
вается из мягкого жиронотового жира 
и при добавлении в небольших количест- 
вах к вазелину (Опепепфат рагаЁ1!) дает 
гидрофильное основание для мазей, про- 
дающееся под названием Епсегтит ап- 
Һудгісит. Водная его эмульсия—э вце- 
р и н представляет ценное дерматологиче- 
ское средство, а в соединении с душисты- 
ми веществами и добавочною водою—кос- 


метическуто мазь №уеа-стёте. В 1928 году’ 


Б. В. Максоровым было найдено примене- 
ние очищенпому жиропоту в свечном про- 
изводетве для изготовления суррогатов пче- 
линого воска. 

Жиропотовый олеин, под названием «шер- 
стяного масла», применяется на шерстяных 
фабриках для смазывания шерсти. Однако 
слишком большое содержание неомыляемых 
(шерстяная промышленность требует, чтобы 
оно не превосходило 29%) делает это .при- 
менение нецелесообразным. То же относит- 
ся и к производству мыл. Наиболее полезен 
олеин в производстве консистентных ма- 
шинных жиров—колесных мазей и вязких 
машинных масел. Для этого олеин спла- 
вляется с жирными кислотами и омыляется 
гашеной извеетью. Качество олеина зави- 
сит от возможно малого содержания нео- 
мыляемых, и потому испытание его напра- 
влено на определение последних. 


Мазеобразпый жиропотовый. дистиллат 
применяется в производстве мыл и конси- 
стентных мазей. Жиропотовый стеарин, да- 
вая сильно коптящее пламя, не годится для 
свечного производства, а идет в составы 
для смазки кож и передаточных ремней, для 
пропитки водонепроницаемых тканей и упа- 
ковочной бумаги, в лощильные массы для 
ткапкого дела и в составы для смазки гильз 
в производстве взрывчатых веществ. Он 
употребляется тэкже для фальсификации 
пищевого сала. Жиропотовый пек приме- 
пяется в производстве битуминозных изо- 
ляционных материалов (см.), консистентных 
жиров для смазки горячих вальцов, когда 
смазке лриходится выдерживать высокие 
температуры и давлепия (см. Пеки). 

Твердые животные В. Спер мацет (Сеѓа- 
сешп, Ма1га{, Сёйпе, брегтасеіг или Брег- 
тасе!іп)—твердый остаток при выморажи- 
вании спермацетового масла; содержится 
также в жире дельфинов и ворвани акул. 
Очищенный спермацет — просвечивающая, 
блестящая белая крупночешуйчатая масса 
кристаллического строения, столь хрупкая, 
что она легко .растираетея в порошок; он 
почти лишен запаха и вкуса; в расплавлен- 
ном виде оставляет на бумаге жирное пят- 
по. Удельный вес при 15° 0,945 — 0,970; 
{°пл. 42—47°; усадка при затвердевании ок. 
10%; число омыления 195—135; иодное 
число 3,8; ацетильное число 2,6; кислотное 
число—до 6; содержание жирных к-т 49— 
53,5%; пеомыляемых 51—582%. Спермацет 
перастворим в холодном 90%-ном этиловом 
спирте, по растворим в 96%-ном (трудно— 
в холодном и легко в горячем, из которого 
при охлаждении выделяется в кристалли- 
ческом виде). Он легко омыливается едким 
кали; Ёъл, возрастает с давлением от 46,5° 
при 1 аёт до 50° при 96 аѓіт и 51,38° при 
182 аёт; теплота сгорапия 9943 са]; пока- 


затель преломления при 56° п = 1,44066, 
а степепь дисперсии ире = 0,00740. Спер- 


мацет состоит гл. обр. из цетина—сложн. 
эфира пальмитиновой кислоты и церилового 
спирта. Указывалось также на содержание 
лицеридов лауриновой, миристиновой и 
стеариновой к-т, но это еще требует под- 
тверждения. Своеобразие вида спермацета и 
его физич. свойств делают фальсификацию 
его нелегкой. Спермацет горит весьма свет- 
лым некоптящим пламенем. Это свойство 
дало ему, начиная с середины 18 века при- 
менение в свечном производстве, особенно 
в Англии, для выеших сортов свечей и в 
качестве подмеси к пчелиному В. В настоя- 
щее время спермацет применяется в меди- 
цине, для производства эталонных и осве- 
тительных свечей и для составления раз- . 
личных восковых препаратов. 
Прополис, уза, пчелиный клей, во-. 
сковой клей (Ргоро1іѕ, Уогуасһѕ, КІер- 
масһѕ), в свежем виде—-весьма мягкое и с те- 
чением времени все еще остающееся разми- 
наемым между пальцами клейкое вещество, 
от зеленовато-желтого до красно-бурого, да- 
же до печеночно-бурого цвета, .с сильным 
ароматич. запахом и горьким вкусом; выра- 
батывается пчелами в качестве строитель- 
ного материала, которым они замазывают 
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щели и мелкие углубления в улье и зали- 
вают трупы насекомых, забравшихся в улей; 
с примесью пчелиного В. пчелы употребля- 
ют его на заграждения в летке для защиты 
от врагов. Прополис собирается пчелами с 
растений—из «жирного» масла, или баль- 
зама, цветочной пыльцы. Состав прополи- 
са изменчив, чем, вероятно, и объясняет- 
ся разногласие старых и новых исследовате- 
лей по этому вопросу (табл. 3). Прополисо- 
вый бальзам растворяется в горячем петро- 
лейном эфире и 70%-ном этиловом спирте; 


Табл. 3. Сравнительный анализ двух 


проб прополиса (в %). 


| Составные части Проба І | Проба ТТ 
Пчелиный воск . . ..... 15—16 30 
Прополисовая смола . . .. 65—70 43,6 
Прополисовый бальзам. . . ок. 5 8,7 
Летучие вещества (эфирные 
масла и вода)....... 4—6 7 
Загрязнения ........ 5 — 


это светлая, от золотисто-желтой до корич- 
нево-красной, сильно ароматическая жид- 
кость сиропообразной‘консистенции; кислот- 
ное число его 112, а число омыления 178,8; в 
его составе указывалось содержание корич- 
ной кислоты и ванилина; выход бальзама, 
3—11%; прополисовая смола, черно-бурая 
тестообразная масса с дл. 67°, нераство- 
рима в горячем петролейном эфире и рас- 
творима в 96%-ном спирте. После многоча- 
сового нагрева при 101° она получает по ох- 
лаждении консистенцию твердого бальзама. 
С ледяной уксусн. кислотой и 1—2 каплями 
серной кислоты она дает через нек-рое время 
красное окрашивание. В составе смолы ука- 
зано содержание 20% дубильных веществ 
и резенов (пропорезен, «-пропорезен, 8-про- 
порезен). Прополисовый В. имеет констан- 
ты нормального пчелиного воска. В техни- 
ке прополис применяется для изготовления 
лака, прививочной древесной замазки, бла- 
говонных курений, а в народной медицине— 
как пластырь и для закрытия ран. Прополи- 
совым лаком русские кустари кроют дере- 
вянную посуду, в к-рую после этого можно 
наливать даже кипяток. С этою целью про- 
полис промывается в теплой воде с при- 
месью серной: кислоты; затем 2 ч. прополиса 
вместе с 1 ч. пчелиного воска кладут в 4 ч. 
горячего топленого льняного масла, предва- 
рительно прогретого в печи в течение 14— 
20 дней, но без кипения. Деревянная посу- 
да погружается на 10—15 минут в горячий 
состав, затем охлаждается и полируется 
шерстяной тряпкой. 

Шеллаковый В. Извлекается из шел- 
лака (см.) парами спирта. Содержание этого 
воска изменяется в зависимости от проис- 
хождения шеллака. По Чирху и Фармеру 
(1899 г.), оно равно 6%; по данным Г. Бер- 
ри, оно составляет 3,0—6,5% для естествен- 
ного шеллака. Шеллаковый В. нерастворим 
в воде и холодном этиловом спирте. Он пред- 
ставляет собой сложный эфир спирта с Рид. 
80—82° и кислот: лаккериновой и, вероятно, 
мелиссиновой с Гл. 74—76°. Самайаджула, 
(Ѕатауајша) в 1924 г. установил микрохим. 
анализом для В. от шеллакопроизводящих 
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насекомых ББогеа фафига Кох). значение 
иодного числа 9,5—10,6 и числа омыления 
(4 часа) 79,9—81,0. Гупта (1924 г.) в состав- 
ной части шеллака (от Гакеһааіа гпуѕогепѕіѕ), 
растворимой в эфире, нашел мирициловый 
спирт, смесь пальмитиновой и миристиновой 
кислот, ненасыщенную моногидроксикисло- 
ту СьН-(ОН)СООН и эритролаккаин. Шел- 
лаковый В. применяется для восковых со- 
ставов, напр. для паркетного и мебельного В. 

Китайский В.— выделение насекомого 
Соссиѕ сегЦегиз или С. ре]а, водящегося на 
Етахіпиѕ сһіпепвів; по наружному виду по- 
ходит на спермацет, желтовато-белого цвета, 
состоит гл. образ. из церилового эфира церо- 
тиновой кислоты Св Н;О»- С Нз, УД. веса—от 
0,926 до 0,970; 1л —от 80,5 до 83°, число 
омыления—от 80,4 до 93, % жирных кислот 
51,54, алкоголей около 49%. В Китае и Япо- 
нии употребляется для фабрикации свечей, 
полировки мебели и кожи и аппретуры бу- 
маги. В виду широкого потребления в Ки- 
тае, в Европу привозится в очень неболь- 
ших количествах. 

Растительные В. Растительные воски весь- 
ма распространены в царстве растений иб. ч, 
относятся к настоящим воскам, т. е. имеют 
главной составной частью сложные эфиры 
высокомолекулярных кислот и одноатом- 
ных спиртов; они растворяются в горячем 
спирте (отличие от жиров и масел). Расти- 
тельные В. химически и физически близки к 
пчелиному В.,но имеют более высокую Г’ил., 
большую твердость при обыкновенной ѓ° и 
большую хрупкость. По внешнему виду рас- 
тительные В.— желтоватые, зеленоватые, се- 
роватые или бурые массы, обладающие ино- 
гда слабым приятным запахом; по очистке 
они получают белый или почти белый цвет. 
Относительное содержание растительного В. 
в растении ничтожно и не превышает обычно 
1—29, по отношению к тем частям растения, 
из которых он непосредственно добывается. 
В связи с технически ценными свойствами 
воска это обстоятельство ставит перед техни- 
кой насущную задачу-—-исследовать все воз- 
можные источники растительного воска, не 
пренебрегая даже теми, к-рые в настоящее 
время имеют лишь научный интерес, и най- 
ти каждому роду растительного В. наиболее 
соответствующее применение; если тот или 
другой вид В. окажется технически инте- 
ресным, он, вероятно, мог бы быть получаем 
в качестве побочного продукта при других 
производствах. Тем не менее такое изучение 
В., технич. добывание и использование его— 
еще дело будущего. Правда, типичный пред- 
ставитель этого класса—пчелиный В.—из- 
вестен с незапамятных времен, но другие В. 
в небольшой части стали достоянием тех- 
ники лишь недавно и в большинстве случаев 
не вошли еще в ее кругозор. Даже те расти- 
тельные В., которые усвоены местной промы- 
шленностью отдельных стран, не доходят до 
европ. рынков и истребляются на местах для 
целей освещения. Приведенная ниже свод- 
ка известных растительных В., составлен- 
ная гл. образом по Визнеру, имеет задачей 
очертить границы возможного воскового хо- 
зяйства; она может дать толчок к дальней- 
шему систематич. обследованию применений 
растительного воска в технике. В настоящее 
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же’ время из перечисленных ниже 40 ви- 
дов растительного воска техникой усвоены 
лишь карнаубский и, до известной степени, 
канделилльский и пальмовый. В сводке при- 
ведены названия тех растений, из которых 
добывается воск. 

1. Аілоасеае. Из листьев Меѕетђгіапіће- 
тит ехрапѕит Г. и М. фогбиозиш Г. (хру- 
стальника) выделен воск, содержащий, меж- 
ду прочим, углеводород мезембрем СН, с 
1л. 68—69° и спирт меземброл СиНеО или 
СНО © пл. 73—74°. 

2. АгаПасеае, аралиевые. В. получается 
из листьев Тгеуіѕіа ѕџпазіса Міди. 

3. ВаЈапорһогасеае. В. баланофора, ба- 
ланофорин. Уд. в. при 15°— 0,995 (Шедлер), 
пл. около 100°; вываренный водой он пред- 
ставляет серо-желтую массу, а экстрагиро- 
ванный эфиром-—имеет окраску и конси- 
стенцию пчелиного; в спирте растворяется 
незначительно, в эфире—легко; растворяет- 
ся на холоду в концентрированной серной 
к-те и выпадает из нее без изменения при 
разбавлении раствора водой. Производящие 
воск растения—бесхлорофильные паразиты, 
паренхимные клетки которых почти сплошь 
пропитаны воском, так что растение, буду- 
чи подожжено, горит светящимся пламенем. 
Один из воскопроизводящих видов, Ва]а- 
порһога еопеафа, растет на о-ве Яве. Здесь 
измельченным в кашицу растением обмазы- 
вают тонкие бамбуковые палочки, которые 
после просушки применяют в качестве све- 
тильников. Другой промышленный вид— 
Т.апезаот а Һуросаеа Матф.— распространен 
в Ю. Америке (Новая Гренада); растения 
в высушенном виде поступают целиком на 
рынок и применяются для освещения. На ев- 
ропейский рынок ни В. баланофора, ни про- 
изводящие его растения не поступают. 

4. Віхасеае. В. из листьев Віха ОтеПалпа В. 
(орлеанского дерева, или орлянки настоя- 
щей)— представляет смесь В. и жира. 

5. Вотрасасеае, баобабовые. Из Егю4епд- 
топ атгасфаозита О. С. (хлопчатого, также 
сырного дерева) и капока спиртом и бензо- 
лом извлекается около 5% голубовато-крас- 
ного воска со своеобразным запахом, ил. 
24°, кислотным числом 60 и числом омыле- 
ния 170. В этом В. найдены к-ты: пальмити- 
новая (15% от жирных кислот), линолевая 
(38%), масляная (60%), очень немного ли- 
ноленовой и спирты: фитоетерин и мелис- 
силовый. Подобный же В. найден в Вошфах 
тајарагісит. 

6. Сотроѕіїае, сложноцветные. Из корня 
Тагахасит ой ісіпаје Г.. (одуванчика) полу- 
чается В., в котором содержится особый сте- 
рин тараксастерин С»НазО с Ёл, 221—222° 
и гомолог его, затем к-ты; пальмитиновая, 
масляная, мелиссиновая, церотиновая. 

7. СопИегае, хвойные. Из хвои Јипірегиѕ 
ѕаріпа І. (казацкого можжевельника), Јипі- 
региѕ соттипіѕ (обыкновенного можжевель- 
ника), Рісеа ехсе]за (обыкновенной ели), 
Р1шаз ѕі1уеѕігіѕ (обыкновенной сосны), Тһија 
оссійепі+аЈіѕ (западной туйи) получается В., 
в котором можно выделить сложные эфи- 
ры и свободные кислоты, с кислотным чи- 
слом 25 и числом омыления около 230. При 
омылении возникают только вещества ки- 
слотного характера, 
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8. СиситЬЦасеае, тыквенные. В. получает- 
ся с листьев Вгуопіа аіоіса (переступня). 

9. Етрехтасеае, ворониковые. В., полу- 
чаемый с листьев Етретгит потит Ё. (во- 
роника, или голубинца), состоит главн. обр. 
из сложного эфира церотиновой кислоты и 
церилового спирта. 

10. Егісасеае, вересковые. В. получается 
из листьев Уассіпішт уібіѕ ійаеа Г.. (обык- 
новенной брусники). 

11. Еарһотріасеае, молочайные. На коре 
Јаќгорһиѕ сигсаѕ (Сигсаѕ ритсапз Епа1.) нахо- 
дится В., состоящий из сложн. эфира мелис- 
синовой к-ты и мирицилового спирта, э также 
свободного спирта. Более важное значение 
имеет распространенное в Мексике и южн. 
Калифорнии растение РедИап Виз рауопіѕ 
Воаз, имеющее на ветвях налет, из к-рого 
добывается т.н. канделилла или кан- 
делилльский В. Он получается либо 
соскабливанием, либо вывариванием ветвей 
в воде, либо, наконец, при помощи рас- 
творителей, что дает вдвое или втрое боль- 
ший выход. В общем, воска при выварива- 
нии получается 2—8 9%. С 1 га ежегодно по- 
лучают от 1,25 до 5 т В. Канделилла-сырец 
непрозрачен, несколько хрупок, сер, грубо- 
зернист. Очищенный В. имеет цвет от бурого 
до красноватого. Для осветления требуется 
значительная прибавка парафина. Уд. вес 
0,95—0,99; ъл. сырца 80—92°, очищенного 
67—82°; показатель преломления при 70° 


пт = 1,456; кислотное число около 10—80, 


число омыления около 50—65. В. содержит 
65—75 9% неомыляемых (стерины и углеводо- 
роды), из которых углеводородов ок. 50%. 
Канделилльский воск стал известен в про- 
мышленности с 1907 года. В Мексике он 
употребляется для производетва свечей. Во 
многих применениях он служит заменою 
карнаубского воска. 

12. С листьев бразильской пальмы Сорег- 
пісіа сегіїега Магё. (другое название—Со- 
гурһа сегіїега Г..) добывается В. под назва- 
нием карнаубского или цеарово- 
г о. Молодые листья растения покрыты су- 
хим пепельного цвета и приятного запаха 
порошком В., к-рый легко стряхивается или 
сдувается. Впоследствии образуются плот- 
ные корочки, до 5 мм толщиною, состоящие 
из скоплений восковых призматич. или ци- 
линдрич. столбиков, нормальных к поверх- 
ности листа. Для получения В. пользуются 
преимущественно самыми молодыми листья- 
ми. Сбор происходит в течение полугода, 
дважды в месяц. Листья срезаются (один 
туземец срезает в день до 1000 листьев, при 
чем высота ствола пальмы—до 12 м), рас- 
кладываются на цыновках, и В. снимается 
с них щетками, обмолачивается палками и, 
наконец, соскабливается ножами. После это- 
го воск сплавляют в горячей воде. При ка-. 
ждом сборе с одной пальмы срезается 8 ли- 
стьев, а всего за год 96 листьев, дающих 
1,8 кг В.; по другим данным, для получения 
1,8 кг В. требуется от 240 до 600 листьев. 
Применяется также выварка листьев в го- 
рячей воде. Карнаубский воск поступает 
на рынок неправильными кусками, величи- 
ною с кулак. Цвет его—от желтого до тем- 
носерого, смотря по сорту (табл. 4). 
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Табл. 41.—Цвет различных сортов кар- 
наубского воска. 


Сорт Цвет 

Ею ..... Правильный желтый 

Ргітеіга . . . | До темножелтого, с меньшими за- 
грязнениями 

Мейта. . . . От слабо желтоватого до светлосе- 
рого 

согапоза Жирный, от темносерого до черного 

Атепоѕа Песочный, от светлосерого до тем- 
носерого 

1 


В Германии на рынке встречаются толь- 
ко два сорта: жирно-серый и соџгапі отаи. 
Слишком светлый карнаубский воск ненату- 
рален: оп содержит продукты омыления и 
большое количество парафина. В тонк. сло- 
ях карнаубский воск просвечивает. Он от- 
личается твердостью и хрупкостью, так что 
без труда измельчается в порошок; запах 
слабый и очень характерный. В обычных ор- 
ганических растворителях при комнатной ГР 
растворим очень мало; ил. свежего В. 83— 
85°, а затем повышается до 90°; 2’ каплепаде- 


ния 80,5—82°; 015 0,998—0,999, а 1 0,860. 


Электропроводность карнаубского В. изме- 
няется с возрастанием {° след. образом: 

Темп-ра 0° 20° 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 

Электро- 

проводн. 

в 10° мо-см 14,5 28,0 55,6 85,5 100 175 316 520 1090 
Диэлектрич. коэфф. карпаубского воска при 
40° равен, примерно, 2,30; с повышением 
темп-ры он растет до 2,65 (при 65°), а затем 
при 100° снова падает до начальной величи- 
ны; кислотное число 0,3—8; число омыления 
5—13, ацетильное число 51—60, иодное чис- 
ло (по Вийсу) 5—18, показатель преломле- 
ния, измеренный при 80° и пересчитанный 
на 40°, 1,4692 —1,4717. Карнаубский В. со- 
держит до 48% жирных к-т и до 35% неомы- 
ляемых; состоит гл. обр. из сложного эфира 
церотиновой к-ты и мелиссилового спирта, 
свободного мелиссилового спирта, церотино- 
вой к-ты, спиртов: церилового С„Н.„Оидвух- 
основного Н,5СзО»ь С Ёрл. 103,5°, карнаубо- 
вой к-ты С„НазО. © Гл. 72,5° и оксикислоты 
Си На Оз. Вся годовая добыча карнаубского 
` В. оц>нивается в 4 000—6 200 т, при чем в 
Германию до 1914 года ввозилось 1 700 эп. 
Главные рынки: Форталецца, Рио-де-Жаней- 
ро, Ресифе-де-Пернамбуко, Бахиа. Воск сво- 
зится сюда в тюках по 15 ке и здесь упако- 
вывается в джутовые мешки по 80—100 кг. 

Применение карнаубского воска основано 
на его способности даже при сравнительно 
малых присадках к другим восковым соста- 
вам повышать их. твердость, һд, и блеск и 
задерживать процесс кристаллизации. Кар- 
наубский воск. широко применяется при 
производстве аппретур для кожи, мастик 
для вощения и политур, граммофонных 
пластинок, восковых мыл, свечей. 

13. Из млечного сока восконосной смоков- 
ницы (Е1сиз сегШиа, Е. уагіебаёа, Е. зифга- 
сетоѕа), растущей на западной и централь- 
ной Яве, Суматре и Цейлоне, добывается 
годанговый, или гонданговый, В. 
Жирный млечный сок после сгущения на 
огне и промывки водою превращается в твер- 
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дый воск и поступает в продажу под назва- 
нием яванского, или смоковнич- 
ного В. (се 4е Пэмег). На родине он 
применяется для выделки свечей. До европ. 
рынков яванский В. не доходит. Яванский 
растительный воск-—серого или красновато- 
бурого цвета, внутри почти розово-крас- 
ного, а также желтоватого, очень хрупок и 
легко раздробляем. Уд. вес при 15° 0,963 
(Визнер) или 1,015 (Гресгоф и Сакк); при 
45° он размягчается, при 50° имеет конси- 
стенцию сиропа, при 61° плавится (по дру- 
гим данным при 56—57°). В кипящем эти- 
ловом спирте он растворяется не вполне; в 
эфире и амиловом спирте растворяется, хотя 
и не вполне; растворим в терпентине, бен- 
зине, бензоле и хлороформе; не растворяется 
в сероуглероде. При варке с калиевою ще- 
лочью обесцвечивается, но не нереходит в 
раствор. Из части, растворимой в спирте, 
выделены фикоцериловая кислота СНО, с 
пл. 57° и фикоцериловой спирт С„Н»О с 
‘пл. 128°. Деструктивная перегонка яван- 
ского воска дает уксусную и пропионовую 
кислоты и маслянистый погон, содержащий 
бесцветный флуоресцирующий углеводород 
С.Н С пл. 55°, кристаллич. к-ту СН, Оз 
и кристаллич. спирт СиНззО с Ёл. 51°. Су- 
матранский В. (Сбеѓаһ Габге) подобен 
яванскому; применяется для производства 
свечей. Австралийский смоковничный В. (от 
Еісиѕ гиђівіпова и Е. тасгорБуПа) содержит 
сложный эфир уксусной кислоты и фико- 
церилового спирта с Г’пл. 114°. 

14. Сбтатіпеяе, настоящие злаки. Воск из 
Ббассһагит уіоІасешт Тһизѕ. — перозин, 
весьма стоек против калиевой щелочи; #°%л. 
перекристаллизованного из горячего спирта 


182°, удельный вес 2018 —(),961. Этот В. воз- 


буждает большой промышленный интерес, 
т. к. он мог бы заменять карнаубский. В. от 
Бассһагит ойісіпа1е (сахарного тростника) 
может добываться по способу Винберга как 
побочный продукт при производетве трост- 
никового сахара. Содержит первичный спирт 
С.НьвО, неизвестное вещество С,Н,0 и др. 

15. Баагасеае, лавровые. Воскообразная 
пеомыляемая часть масла из Гацгиѕ пођі- 
15 1. (лаврового дерева) содержит эйкозан 
Со На С пл. 69°, мирициловый спирт, фито- 
стерин и его сложный эфир. 

16. Іесотіпоѕае, бобовые. Воск семенных 
оболочек Іаріпиѕ Пфейз 1,. (желтого лупи- 
на) и Гаршиз аФиз Г. (белого лупина) со- 
держит лупеол СНО сГил. 204—205°. 

17. Ііпасеае, леновые. Из пыли, получае- 
мой при обработке лубяных волокон пита 
иєвібатіѕѕіт ит (посевного льна), петролей- 
ным эфиром извлекается до 10% В. от жел- 
того до желтовато-бурого цвета, с матовым 
скорлуповатым изломом и сильным льняным 
запахом. На холоду В. хрупок, а при Г руки 
разминается.Перекристаллизацией из бензи- 
на получается кристаллич. В.с Ёъл. 61—62° и 
уд. в. при 15° 0,908. Он легко растворяется 
в обычных органич.растворителях, трудно— 
в хлороформе и только отчасти—в этиловом 
спирте. Из необработанных льняных воло- 
кон извлекается 2—30 бурого воска, уд. 
веса при 15° 0,998, с Рлл. 68—70°, кислот- 
ным числом 238—4, числом омыления (через 
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6 часов) 150—163 и содержанием неомыляе- - 


мых 22—28 %. Прядильная способность льна 
отчасти обусловлена присутствием этого В. 

18. Ма уасеае, мальвовые. Хлоцко- 
вый В. из волокон боѕѕуріит БегБасеит 1. 


(мелколистного травянистого хлопчатника). 
получается экстрагированием из американ. . 


линтера (см. Вата). Эфирный экстракт, с вы- 
ходом 0,77%, ил. 55—60° и числом омыле- 
ния свыше 160, похож на японский воск и 
тоже относится скорее к жирам. 

19. МеПпасеае. В. из индийских цветов 
Сеате]а, фоапа Вохь. 

20. Могасаеае, тутовые. Из надрезов на 
ветвях и сучьях америк. дерева Вгаѕітшт 
Сэ]асфодепагоп роу (коровьего или молоч- 
пого дерева), а также Саіасіойепігоп ате- 


гісапит 1. или С. че вытекает сок, по: 


цвету и вкусу похожий на коровье молоко, 
но более густой и не свертывающийся от 
кислот. Это молочное дерево растет в гор- 


ных областях Ю. Америки, особенно в.Ве- . 
несуеле. При кипячении из млечного сока. 
выделяется (30—35%) желтовато-белый, со- . 


держащий смолу В., галактин. Это — 
просвечивающее, разминающееся и отчасти 
омыляемое вещество, с Рил. 50—52°; оно 
более всех прочих растительных В. походит 


по внешним признакам на пчелиный В. Га-. 


лактин состоит из смолы, растворимой в 


холодном абсолютном этиловом спирте, и 


кристаллического воска с Ёл, 65°, раство- 
римого только в кипящем спирте. Из галак- 
тина в странах, его производящих, делают 
свечи, горящие светлым пламенем. К семей- 
ству тутовых относится и СаппаЪ1$ ваћіуа |. 
(конопля), волокна которой содержат 0,5— 
1% буроватого В. с сильным запахом коно- 
пли; ъл. 66—67°, кислотное число 46—47, 
число омыления (через 20 минут) 162, не- 
омыляемых 11%. 

21. Могіпаасеае. В. из краски от яванско- 
го растения Могштаа итфеПафа и из дерева 
Могіпаа сетНоПа, В. 

22. Миѕасевзе, банановые. От одного из 
видов этого семейства, который точно еще 
не установлен и произрастает в Нидерланд- 
ской Индии, особенно на Яве, добывается 
т.н. пизанговый В. Нижняя поверхность 
листьев покрыта белым, как бы мучным на- 
летом, к-рый соскребается деревянными но- 
жами и переплавляется на огне. Одно рас- 
тение дает 60 г В. Пизанговый В.— твердое, 
наподобие манной крупы, белое, а часто 
и желтое или светлозеленое вещество, обла- 
дающее нек-рой прозрачностью и кристал- 
лич. изломом, покрытое белым налетом. В. 
легко измельчается, плавится при 79—81°, 
имеет уд. в. 0,963—0,970; слабо растворим 
в горячем этиловом спирте и легко—в го- 
рячем терпентине, амиловом спирте и серо- 
углероде. Кислотное число его 2—3; число 
омыления 109. Из В. выделены: пизангце- 
риловая кислота С, НО, С Рид. 71° и пизанг- 
периловый спирт С, Н,О с Рлл. 78°. В. со- 
стоит гл. обр. из сложного эфира этой к-ты 
и спирта. Пизанговый В. пока применяется 
только в производящих его странах. 

23. Мугіѕісасеае, мускатные. Из расте- 
ния Мугіѕііса осора Н. её В., растущего в 
Бразилии (0соб. в Пара), добывается т. н. 
окубский В, Ядра плодов, освобожден- 


\ 


ные от оболочек, протираются в тесто и вы- 
вариваются короткое время в воде. Воск- 
сырец, с выходом 20—250 от всего плода, 
переплавляется и тогда становится белым и 
блестящим. Уд. вес при 15° 0,920; Рил. 39— 
40°. Он представляет собою смесь смолы, В. 
и жира, и не вполне выяснено, относится 
ли он в самом деле к воскам. Смола из него 
м. б. извлечена аммиаком, а В. кипящим 
этиловым спиртом. Окубский воск в Брази- 
лии (особенно в Пара) является ценным про- 
дуктом для свечного производства. Добы- 
чею его население занимается осенью, е 
января по март. 

24. О1Іеасеае, маслиновые. Из листьев 
О1еа епгореа (маслины) добывается смоло- 
подобный В.; главная составная часть кото- 
рого, находящаяся также в незрелых пло- 
дах, — вещество феноловой природы, олео- 
нол. В листьях Зугіпра уп6агіѕ Г... (сире- 
ни) тоже содержится воск. 

25. Отсһіаасеае, орхидные. В. из Огеһіѕ 
тавсиа 1. (ятрышника). 

26. Пальмовый . В. добывается со 
срубленных стволов различных восковых 
пальм, Сегохуюп апаӣісоја. Н. е В. и К]ор- 
зіоскіа сегіїега, растущих на Андах Ю. Аме- 
рики (Колумбия, Экуадор и Новая Гренада) 
на высоте 2 000—3 000 м. Әти пальмы до- 
стигают высоты 30 м и имеют перистые ли- 
стья длиною до 8 м. Покрывающая ствол 
восковая корка, до 5 мм толщ., соскабли- 
вается и очищается переплавлением, а кора 
вываривается. Одно дерево дает ок. 12,5 кг 
воска. В последнее время, ради сохранения 
деревьев, вокруг ствола прикрепляют широ- 
кие металлические кольца, куда стекает В. 
Пальмовый В. похож на карнаубский и ча- 
сто с ним отождествляется. Твердый и хруп- 
кий на холоду, он размягчается при ѓ° руки, 
плавится при 102—-105°; уд. в. 0,992—0,995. 
Очищенный В. желтого цвета, плавится при 
72°. Пальмовый В. состоит из сложн. эфира 
церотиновой к-ты и церилового спирта, а 
также сложного эфира пальмитиновой к-ты 
и мелиссилового спирта. В Европе известен 
мало, но в Южной Америке считается цен- 
ным продуктом для производства свечей и 
восковых спичек. 

27. Рарауегасеае, маковые. Семенные ко- 
робочки Рарауег .ошпИегию 1. (садового 
мака) имеют восковой налет, при экстраги- 
ровании опия переходящий в раствор; со- 
стоит из сложн. эфира церотиновой к-ты и 
церилового спирта, а также сложн. эфира 
пальмитиновой к-ты и церилового спирта. 

28. РоІусопасеае, гречишные. В. получает- 
ся из высушенных листьев Ватех Капсці- 
пецѕ Т.. (щавеля). 

29. Из листьев Вар а га Йа Магі. (вин- 
ной пальмы), а также К. рейџпсшаќа Р. В. 
добывается на Мадагаскаре рафиевый 
воск. Остатки листьев при добывании воло- 
кна завязывают в холсты и обмолачивают; 
осыпавшуюся восковую пыль согревают в 
горячей воде и сминают в комья. Рафиевый 
В. тверд, хрупок и имеет цвет от желтого 
до бурого. В обычных органич. раствори- 
телях он растворяется немного или совсем 
не растворяется; легче всего растворяется 
в горячем бензоле; спиот растворяет при 
нагревании ок. 90% В. Уд. в. при 15° 0,95; 
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^^. 80°. Растворимая часть, с #һл. 80°, 
представляет спирт С,„Н,О, изомер норм. 
арахинового спирта; возможно, что он пред- 
ставляет смесь двух изомеров. 

30. ВВашпасеае, крушинные. Кора амери- 
канской крушины Кћһатпиѕ рогзБеапа В. С. 
(Саѕсага ѕаргада) содержит жир и В.: гли- 
перид арахиновой кислоты и сложный эфир 
той же кислоты и холестерола рамнола 
СНО, 9 Рлл. 135—136°. Из коры Кћһатпиѕ 
саіћагііса Т.. извлекается воскообразный ра- 
мностерин СН» О» с Кол. 88—85°. Можно 
получить воск также из корневого луба Уеп- 
басо таагазрабала,. | 

31. Возасеае, розоцветные. Налет слив 
есть твердый бурожелтый воск с Ёъл. 64°; из 
листьев Ргипиѕ зегойпа Егһ. (американской 
осенней черемухи) извлекается смолообраз- 
ный воск, содержащий жирные кислоты— 
линолевую, линоленовую, пальмитиновую и 
стеариновую, в свободном виде и в виде 
сложных эфиров церилового спирта, затем— 
различные углеводороды, например С, На. 
Из скорлупы Ргипиѕ ѕріпоѕа Г. (терновника) 
извлекается подобный же В. 

32. Бсгорһиагіасеае, норичниковые. В. 
из высушенной зелени Ііпагіа ушоагіѕ МШ. 
(льнянки) и цветов Уеграѕсит #һарѕиѕ Г. 
(крупноцветного коровяка). 

33. БоІапасеае, пасленовые. Красящее 
вещество помидора Бо]апаит Јусорегѕісшт 
1. есть липохром, изомерный В. зон- 
тичных—каротену. Смолообразный В. на- 
ходится на ветвях в листьях боіапшт апеи- 
‚ З5МоПат К. её Р. Из табака В. извлекает- 
ся пегролейным эфиром; содержание воска 
увеличивается в табаке с возрастом расте- 
НИЯ; ил. 63°. В. состоит главным образом, 
вероятно, из сложного эфира мелиссиновой 
кислоты и мелиссилового спирта. 

34. Татагісіпеае, тамариндовые. В коре 
растения Ецдџіега врІепӣепѕ, растущего на 
западе Сев. Америки, содержится 9% воска. 
Это—желтовато-зеленое вещество воскового 
вида с пд. ок. 85°, содержит сложный эфир 
церотиновой к-ты и мелиссилового спирта. 


35. ТШасвае, липовые. В. из цветов Тіна 


еигореа 1. (европейской липы) состоит гл. 
обр. из углеводородов. В коре липы содер- 
жится воскообразное кристаллич. вещество 
С Нз.О.—тилиадин. 

36. ОтЬеПНЧетеае, зонтичные. Красящее 
вещество рацсиѕ сагофа Г.. (моркови) —липо- 
хром каротен. С ним связан ряд про- 
дуктов окисления воскового характера. 


37. ОтЫсасеае, крапивные. Воск Нити аз . 


приз (хмеля). 

38. Уегрепасеае, вербеновые. Воск из ли- 
стьев Іірріз ѕсаретгіта Ѕопа., Іірріа пи- 
сгосерһа1а Сһат. и Юигапёа ріштіегі Јаса. 
содержит смолу. 

39. Уібасеае, виноградные. Из листьев Уі- 
$13 уіпіѓега 1,. (виноградной лозы) получает- 
ся воск е выходом 3,79% посредством обмы- 
вания сероуглеродом. Он состоит из следу- 
ющих эфиров пальмитиновой и других жир- 
ных кислот и холестериноподобных спир- 
тов: витола С,„Н,„О, с Рил. 74, и Ви- 
тогликола С..НаО.. Налет на вино- 
градных гроздьях содержит свободные жир- 
ные кислоты и сложн. эфиры их со спиртом 
СвНз (ОН), —энокарполом, с Гл. 34°. 


40. Виз, сумаховые. Из плодов различ- 
ных видов, особенно Бһиѕ ѕиссейапва 1. и 
В.һиѕ уегпісіѓега р. С,, получается так наз. 
японский В. Для получения японского 
В. плоды подвергают сушке, затем разма- 
лывают и отсеивалот для удаления семян и ча- 
стей эпидермиса—кожицы. Подготовленные 
таким образом плоды нагревают в парах во- 
ды и прессуют несколько раз, при чем при 
повторных прессованиях иногда для пони- 
жения т. добавляют сало. Дальнейшая 
обработка состоит в переплавлении е водой 
и щелочью и отбелке на солнце. За послед- 
ние годы стали применять экстракционный 
способ. Кустарность способа получения, а 
также часто практикуемая фальсификация 
перилловым маслом обусловливают неодно- 


` родноеть японского В. Уд. вес колеблется 


около 1; Гл. 52—58°. Японский В. состоит 
почти исключительно из триглицерида паль- 
митиновой к-ты, но в некоторых сортах со- 
держание свободных жирных кислот дости- 
гает 16%; растворяется в спирте при нагре- 
вании, в эфире, бензине, петролейном эфире 
растворяется легко; может удерживать, не 
меняя внешнего вида, до 60% воды, чем 
пользуются для его фальсификации. При- 
меняется для тех же целей, что и пчелиный 
В., а также в производстве спичек. Анализ 
смеси В. представляет трудности вследствие 
изменчивости их констант; примесь к пче- 
линому В. определяется соотношением. ме- 
жду кислотами и эфирами. Вся потребность 
СССР покрывалась импортом, но не исклю- 
чена возможность получения японского В. 
при разведении соответствующих растений 
на черноморском побережьи Кавказа, где. 
опыты дали благоприятные результаты. 
Ископаемые В. Из ископаемых восков 
наибольшее значение получил до сих пор 
горный В. (см. Озокерит) и производный 
от него церезин. На втором месте стоит 
выдвинувшийся сравнительно недавно мон- 
танский воск. Другие ископаемые во- 
ски пока не усвоены промышленностью в ете- 
пени, соответствующей их техническим ка- 
чествам и возможности добывания, но несо- 
мненно, что технике недалекого будущего 
придется иметь дело с некоторыми из них. 
Монтанский В., монтанит, биту- 
мен, получаемый бензиновой или бензоль- 
ной экстракцией из бурых углей. Уд. вес 
монтанского В. при 15° ок. 1,000, при 100°— 
0,890, при 200°—0,812; Р„„. сырца 80—90°; 
очищенного 73—80°; число омыления 60— 
100; иодное число 9—12; кислотное число 
у сырца 20—40, а у очищенного до 100. 
Монтанский воск 1/5 № алкогольным раство- 
ром калийной щелочи омыляется сполна, 
Сырец дает сильную холестериновую реак- 
цию. Точка воспламенения 300°. Теплота 
сгорания 9 700 са1. Не всякий бурый уголь 
пригоден для экстрагирования; курные угли 
при сухой перегонке дают менее ценный 
материал, содержащий, кроме монтанского 
воска, гуминовые кислоты, целлюлозу и т. д. 
Битуминозные бурые угли содержат 3—30% 
битума; экстракцией извлекается 8—10% от 
содержания битума, пересчитанного на вы- 
сушенный уголь, при чем такой процесс 


‚ считается еще выгодным. В наиболее бла- 


гоприятных случаях извлекается 190—20% 
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битумена. Бензольно-алкогольной или бен- 
зольно-ацетоновомасляной смесью извле- 
кается на 50% более. При высоком давле- 
нии, напр. 6 аїт, и нагреве до 260°, битум 
извлекается из угля бензолом в количестве, 
почти соответствующем теории. Предложе- 
ны также иные процессы извлечения мон- 
танского воска: расплавленным нафталином 
(по Г. Келеру), перегретым паром (по Э. Ф. 
Бойену), просто паром (по Рандору), без 
растворителя простым давлением при 300° 
(по Бергиусу), при чем в последнем случае 
выход воска оказывается ббльшим, чем при 
растворителе. Однако полное извлечение би- 
тума из бурого угля не считается выгод- 
ным, поскольку оно ведет к необходимости 
добавлять большие количества связующих 
веществ при изготовлении угольных брике- 
тов. Монтанский В. содержит сложн. эфиры 
высокомолекулярных жирных кислот, гл. 
обр. монтановой и карбоцериновой, с нерас- 
творимыми в воде высшими спиртами—те- 
тракозанолом С, Н,,0, цериловым СьНиО и 
мирициловым СНО и, следовательно, дол- 
жен считаться настоящим воском.Кроме того 
монтанский воск содержит красящие веще- 
ства—гуминовые к-ты и смолы. Различные 
сорта монтанского воска различаются между 
собою гл. обр. количеством смол. Этиловый 
96%-ный спирт извлекает из монтанского 
воска до 229% твердых чернобурых смол с 
пл. 72—75°, с числами: кислотным 49,9, 
омыления 73,2, иодным 22,9 иуд.в.>1. Они 
представляют собою окисленные жирные ки- 
слоты; от гуминовых, при внешнем сходстве 
отличаются растворимостью в бензоле; со- 
держат Ои 8; сложн. эфиров с монтановой и 
карбоцериновой к-тами не дают. Полное раз- 
деление В. и смол м. 6. достигнуто при по- 
мощи жидкой сернистой к-ты. Окисленные 
жирные к-ты представляют главное затруд- 
нение при осветлении монтанского В. 

Очищенный монтанский воск получается 
повторной перегонкой В.-сырца с перегре- 
тым паром. Он представляет собою салопо- 
добную некристаллич. массу с ла. 55—60°. 
Перегонка при атмосферном давлении ве- 
дет к крекингу с образованием СО,, СО, Н,5, 
СН,, олефинов и полужидкой массы из угле- 
водородов. В частности возникает докозан 
С.Н, С пл. 52—53°, Осторожная перегонка, 
под вакуумом с водяным паром и очи- 
стка дистиллата в бензиновом растворе на 
фильтр-прессах поглотителями дает около 
30% белого кристаллического вещества, с 
°пл. 70—80°, состоящего из омыляемой мон- 
тановой кислоты С. Н,,О, и неомыляемого 
кетона ве—-монтанона (С„Н»„).СО. Химиче- 
ские характеристики различных сортов ото- 
гнанного и очищенного монтанского воска 
показаны в табл. 5. 

В остатке при очистке монтанского В. по- 
лучается огненный монтанский пек, со- 
держащий неразложившийся В., свободные 
к-ты, лактоны, кетоны и асфальтовое ве- 
щество. Т. у. на монтанский В.-сырец (т. Н, 
битум) следующие: 1) Он должен содержать 
возможно меньше нерастворимых в бензоле 
примесей (угольной пыли); определяется 
экстракцией (в бумажной гильзе). 2) Он дол- 
жен. содержать возможно меньше золы (она, 
состоит нормально из извести, железа и маг- 
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Табл. 5.—Характеристики монтансно- 
го воска 

= м } 

5 Зор 

Е 55 Б 
Данные д Грефе ЕЯ 

8 5 [== 5 

Б в #50 

Темп-ра плавления. | 80 80 177 195 |77 [93—75 
Кислотное число 123,0 101,6171,0,42,4[93,0! 65,3 
Эстерное * число ... 3,6 0,0 2,8119,6/ 1,5! 10,7 
Число омыления . . | 126,6| 101,6173,8|62,0194,5| 76,0 
Иодное число . . .. | — 9,8] — | — 112,0 — 

Содержание монтано- 

вой к-ты в % ... 93,2| 77,0153,7!32,0170,4! 49,5 
Неомыляемых в % . 6,6 23,0|46,3168,0129,6; 50,5 


= — =. ла - -— 


незии; определяется сжиганием и прокали- 
ванием 1 г вещества в фарфоровом тигле; би- 
тум, извлеченный из пирописсита хорошего 
качества, содержит еще 4,6% золы). 3) Тем- 
пература размягчения, по Кремеру-Сарно- 
ву, обычно 80—90°. 4) Температура воспла- 
менения, если не прибавлено какого-либо 
растворителя, около 300°. 5) Кислотное чи- 
сло д. б возможно большим (рекомендуется 
определять его по Пшорру, переводом кис- 
лот в нерастворимые кальциевые соли через 
прибавление к спиртовому раствору уксус- 
нокислого натрия и хлористого кальция в 
эквивалентных количествах). 6) Число омы- 
ления д. б. возможно большим (определяет- 
ся, как кислотное). 7) Содержание смол д. б. 
возможно малым (определяется по эфирной 
вытяжке). Монтанский воск, сырец и очи- 
щенный, имеет применение в производстве 
кремов для обуви, пластинок для фоногра- 
фов, непроницаемых пропиток, кабельной 
изоляции, бочарного воска, консистентных 
жиров, брикетов для вальцов и в меньшей 
мере—для изготовления свечей. 
Торфяной В. извлекается из торфа па- 
рами спирта. Его Ёъл, непостоянна и ко- 
леблется между 80 и 90°. Он представляет 
собото желтое воскообразное вещество, лег- 
ко растворимое в амиловом спирте, труд- 
нее—в этиловом и метиловом. В серном эфи- 
ре и бензоле растворяется лишь частично, 
давая темнозеленую жидкость и нераствори- 
мый коричневый осадок. Из эфирной вытяж- 
ки получается темнозеленый воск, омыля- 
емый едким натром. Кислота растворимой в 
эфире части размягчается при 140° и плавит- 
ся при 184°; ее формула, поР. Залозецкому 
и И. Гаусману, С„Н„Оь. Кислота нераство- 
римого в эфире вещества-—коричневое тело, 
не плавящееся еще при 260°, согласно тем 
же исследователям, имеет состав С„Н.5 От. 
Спирты, полученные из той и другой фрак- 
ции, оказались тождественными или, быть 
может, изомерными; это— желтые, студне- 
образные вещества, с ил. между 124 и 138°; 
состав их С„НиО,. Торфяной воск предста- 
вляет собою сложный эфир, но не первона- 
чальный растительный, а продукт преобра- 
зования целлюлозы. Кроме того в нем содер- 
жатся и др. вещества; одно из них, красно- 
коричневое, растворимо в бензине. Согласно 
опытам в Отделе материаловедения ГЭЭИ, 
вытяжка непосредетвенно из торфа горячи- 
ми парами бензола дает выход 58% В., ха- 
рактеризуемого числами, привед. в табл. 6. 


* Т.е. сложноэфирное. 
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525 
Табл. 6.— Характеристики торфяного 
воска. 
Свойства 1-я проба | 2-я проба 
| 
Уд. в. при 15°...... 1,050 1,045 
1° каплепадения по Уббе- 
лоде... 0...0... 59,5 72 
р’ застывания по галиц. 
способу ........ 59 — 
Иодное число ...... 41,4 33,4—37,4 
Кислотное число . . .. 45,6 26,1 
‚ Число омыления .... 133,9 120,2 
Содержание азота ... — 2,16% 
Твердость по Мартенсу . — | 1,5—1,1 
Уд. электрич. объемное 
сопротивление. . . .. — 4,8.10109-см 
Пробойная электр. кре- 
поесть... а... — ‚ 12,3 КУо/мм | 
еў | 


Сапропелевый В. извлекается из 
сатропеля (см.) горячими парами раствори- 
телей и, по опытам Отдела материаловеде- 
ния ГЭЭИ, характеризуется данными, при- 
веденными в табл. 7. 


Табл. 7.—-Характеристики сапропеле- 
вого воска. 


Сапропель | Сапропель Толполов- 
' Осташк. ского болота 
болота. 
кетрак- 
Свойства Эк тран. _ Экстрак- 
реххлори- Экстрак- ция ацето- 
0, 
стым угле- Цин бензо- ном (1,46%, 
родом лом Б. В. Бы- 
вов). 
Уд. вее...... — 0,932 —0,945 — 
Иодное число .. 11,9 27,3 42,8 
Кислотное число 43,9 48, 4 49,7 
Число омыления 133,2 8,2 66,0 
Эстерное число. 89,3 39,8 16,3 
Содержание азо- 
та в %..... 1,18 2,15 — 
Твердость по Мар- | 
тенсу. .....- 1,3 — — 
| 


Байкерит, или байкеринит,— 
ископаемый воск, находимый в окрестнос- 
тях Байкала, в трещинах горных пород. Его 
удельн. вес 0,92, цвет-шоколадно-коричне- 
вый. Он обладает слабым запахом; на холоду 
имеет твердость пчелиного В., а при 15° де- 
лается пластичным и жирным наощупь; при 
52° плавится; снабженный светильней, го- 
рит светлым сильно коптящим пламенем. 
Он растворим в кипящем эфире, нефти, тер- 
пентине; в кипящем спирте растворяется не 
вполне и оставляет 7,2 % остатка; при ох- 
лаждении спиртного раствора выделяется 
воскообразное вещество. 

Балхашитовый воск извлекается 
из балхашита (см.), имеет сходство с жи- 
ропотом. 

Морской В., воскообразное вещество, 
плавающее иногда по Байкалу (с промежут- 
ками в несколько лет) и выбрасываемое вес- 
ною, во время ломки льда, на южной сто- 
роне Баргузинского залива, в виде комьев, 
достигающих величины с кулак. Это—тем- 
нокоричневая, липкая, жирная масса, об- 
ладающая приятным запахом и пластично- 
стью и легко плавящаяся; при горении рас- 
пространяет отвратительный запах. Морской 
воск употребляется местными крестьяна- 
ми при лечении ран. Анализ морского во- 


ска, сделанный К. Калицким, дал: 0,43% 
влаги, 5,98% золы, 0,11% 5, 77,90% С, 
5,13% Н, 1,47% М, 8,98% О (по разности). 
Разгонка до коксования дала: 19,88% ле- 
тучих, 5,98% золы, 4,14% кокса (по раз- 
ности). Уд. в. погона при 40°—0,8155; заст. 
36,3°. Обработка серной к-той дала 62,97% 
желтоватого церезина с Гил. 47,8°. 

Шерерит, или шеерерит,—ископае- 
мый В., находимый в отложениях ископае- 
мого угля, например в лигнитах Утцнаха в 
Швейцарии. Уд. вес 1,0—1,2; цвет различ- 
ный: белый, серый, желтый, зеленый и блед- 
нокрасный; просвечивает, а иногда прозра- 
чен; обладает жемчужным или смолистым 
блеском; жирен наощупь и хрупок, не отли- 
чается твердостью; ил. 44°. Шерерит встре- 
чается в виде кристаллич. зерен, листов и 
плиток, относится к моноклинич. системе; 
нерастворим в воде и в щелочах, но раство- 
ряется в спирте, эфире, жирных маслах, 
серной и азотной кислотах. Он сгорает легко 
и без остатка, распространяя слабый арома- 
тический запах. 

Гатчеттин, или гатчеттит, мине- 
ральное сало, горное сало—ископаемое вос- 
кообразное вещество, находимое в Льеже, 
около Болоньи, в Богемии, в Уэльсе, в Вет- 
тине на Заале, в. средней Германии; одна 
из разновидностей его называется хри с- 
матином. Уд. в. 0,916—0,983; цвет жел- 
товато-белый, восково-желтый, зеленовато- 
желтый. Галчеттин просвечивает, даже поч- 
ти прозрачен, но на воздухе теряет прозрач- 
ность и чернеет; обладает мерцающим пер- 
ламутровым блеском; мягок и жирен на- 
ощупь и похож на пчелиный В. Его Гилл, 
46°, а иногда повышается до 76°. Он ветре- 
чается в виде плиток или сплошными мас- 
сами, кристаллизуется, вероятно, в ромби- 
ческой системе; слабо растворим в кипящем 
спирте или в холодном эфире. В кипящей 
концентрированной серной кислоте он раз- 
лагается и обугливается. Состав: 85,55% С, 
14,45% Н. | , 

Фихтел и т—ископаемое воскообразное 
вещество, извлекаемое эфиром из сосновых 
стволов нек-рых торфяников Фихтельгебир- 
ге. Уд. в.-между уд. весом спирта и воды. 
Он имеет белый или желтоватый цвет, пла- 
вится при 46°, обращается в кристаллическ. 
массу при 36°; кристаллизуется в виде мо- 
ноклинических листочков. Состав—(С;Н,„һ. 

Гартит — воскообразное вещество, по- 
добное фихтелиту и находимое в лигнитах 
Австрии; Ё?һл, 74°. 

Кенленит, или кенлит, —ископаемое 
воскообразное вещество, находимое тонкими 
пластинками в лигните Утцнаха в Швейца- 
рии, имеет желтовато-белый цвет и ѓ°һл, 114°; 
кристаллизуется в ромбической системе. 
Состав—С,Н,. 

Мелен—воскообразное вещество, извле- 
каемое экстрагированием из каменных уг- 
лей, получено Пикте и Буллье; найден также 
в первичной смоле каменных углей, в гали- 
цийском и особенно в индийском парафине 
и в пчелином В. Уд. в. при 25° 0,9128; Вил. 
62—68°. Мелен был признан Пикте за на- 
фтеновый парафин С„Не, но на основании 
отношения к азотной кислоте, каталитическ. 
окисления кислородом воздуха, физических 
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свойств и действия бактерий (Васіегішт 
аірһаіісит) Маркуссон установил принад- 
лежность его к алифатическому ряду и 
дал формулу С,Не. 

Куронгит_ ископаемое воскообразное 
вещество, встречающееся в бассейне р. Ку- 
ронга в Австралии; походит на «парафини- 
стую грязь» нефтяных площадей Техаса и 
Луизианы; в холодном состоянии дает сво- 
бодную нефть. 

Адипоцир, трупный В., жировоск,— 
воскообразный продукт превращения жи- 
вотных тканей (мышц и жира) в трупах мле- 
копитающих при обилии воды и отсутствии 
воздуха, напр. при нахождении трупов в 
мокрой земле, в стоячей воде или в мацера- 
ционных сосудах анатомических кабинетов. 
Леман получал (1888 г.) жироподобное ве- 
щество из мяса (без жира) в проточной 
воде. Наиболее известно образование воска 
в человеческих трупах. Сравнительные ха- 
рактеристики человеческого жира и ади- 
поцира из человеческих трупов сопостав- 
лены в табл. 8. 


Табл. 8.Характеристики адипоцира. 


| 
Жир варо- Адипоцир 
Свойства слого чело-| человеч. 
века трупа 
Уд. в. при 15°........ 0,9179 — 
заст. а... 15° — 
бад... 17,5° 62,5° 
Число омыления ...... 193,3 —199,0 — 
Иодное число ........ 57,2—66,3 14—14,2 
Число Рейхерта-Мейссля . | 0,25—2,12 — 
Число Генера ....... 93,9—96,0 83—84 
Показатель преломления 
при 40°. .......... 49,6—53,0 — 
Кислотное число ...... — — 197 
Иодное число жирных к-т . — 14,4 
Число омыления жирных 
КИСЛОТ. ее... — 202,2—203 ‚4 
Золы (83—84% Саб) .... |. — 1,64—1,79 


Лит.: Г. П. 904956; Г. П. 901373; Г. П. 2232; 
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ВОСКОВОЕ ДЕРЕВО, Мутіса сегіѓега 1.., 
из семейства Мугісасеае, кустарник, произ- 
растающий на торфяных болотах в Северной 
Америке. Плоды этого кустарника содержат 
вещество, весьма похожее на воск, извест- 
ное в продаже под именем «мирика-воск» 
(сега тутісае). .Әто вещество, выделяясь из 
плодов, образует на их поверхности воско- 
вой налет, расплавляющийся в горячей во- 


де. Воск, получаемый из В. д., употребляет- 


ся в С. Америке для выделки свечей и в фар- 
мации. Восковое дерево культивируется с 
промышленными целями на болотистых ме- 
стах. В сев. и средней Европе, сев. Азии и 
Америке на болотах встречается восковник 
обыкновенный (Муса рае Г..), кора кото- 
рого идет на дубление, почки—на пригото- 
вление желтой краски, листья же служат 
суррогатом хмеля, а иногда употребляются 
вместо табака. Н. Нобранов. 

ВОСКОВЫЕ СОСТАВЫ, восковые препа- 
раты, сплавы и`растворы на восковом осно- 
вании, преимущественно из восков разного 
вида, но часто—с.добавлением веществ ино- 
го характера [1]. Обширность и разнообразие 
класса восков позволяют различными ком- 
бинациями отдельных вилов этого класса 
получать В. с., весьма точно приспособлен- 
ные к заранее заданным технич. требова- 
ниям. Кроме того, как продукт жизнедея- 
тельности организма, воски (см.) сами по 
себе обладают сложными сочетаниями техни- 
ческих качеств, и потому их промышленное 
применение может быть весьма разнообраз- 
но. Наиболее ценны В. с. там, где их функ- 
ция родственна биологич. функции воска у 
живых организмов, т. е. для осуществления 
тонких покрытий, несущих изоляционную 
функцию. На втором месте можно поставить 
значение В. с., применяемых там, где тре- 
буется их способность плавиться и размяг- 
чаться. Третье направление использования 
В. с. отвечает способности их гореть, а чет- 
вертое—способности омыляться. Классифи- 
кация В. с. по их Технич. функциям и спо- 
собу применения дана в табл. 1. 

Т. у. и свойства В. с. При огромном раз- 
нообразии применений В. с. невозможно ис- 
черпать все тонкости предъявляемых к ним 
требований, к тому же часто противополож- 
ных. В общих же чертах т. у. (не все од- 
новременно обязательные в каждом приме- 
нении) выражаются в следующем: 1) опре- 
деленная степень мягкости или твердости 
при комнатной температуре — оценивается 
пенетрометром (см.), консистометром (см.) 
или малакографом (см.); 2) {° размягчения— 
не свыше или не ниже заданной; 3) пл. не 
выше или не ниже заданной; 4) усадка при 
охлаждении и отвердевании, не превышаю- 
щая заданной величины и благоприятству- 
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Табл. 4. Функциональная классификация восковых составов. 


Функциональный тип 


Фупкциональные разряды типа 


- Твердые отливочные составы 


Электроизоляционные составы 


Склеивающие составы 


Печатные составы 


Граммофонные массы (для изготовления граммофонных пла- 
стинон) . 
Поделочные массы (для пуговиц и мелких изделий) 


Боксовые массы 
Конденсаторные заливки 
Заливки для изоляторов, вводов и т. д. 


Восковой клей 

Древесный влей (для садовых прививок) 
Жидкий восковой клей (для садовых прививок) 
Бочарный клей 

Кислотоупорный клей для химич. аппаратуры 


Воск для герметической заливки бутылей, флаконов и т. п. 
вместилищ 
Цветной воск для печатей 


Моделировочные и формовочныё 
составы 


` Воск для гальванопластических отливок 


Скульптурный воск для лепки (пластелин) 
Игрушечный воск для лепки 

Воск для скульптурных отливок 

Воск для ювелирных отливок 


Воек для поетоянных скульптурных произведений 
Воск для украшений 


Наводочные и пропиточные составы 


Водоупорные наводки и пропитка для тканей, кожи, дерева 
Пропитка для бумаги (в том числе изоляционной) 
Кабельный воск (для пропитки оплеток) 


Лощильные составы 


Красильные составы 


Мебельный воск (для полировки мебели) 
Паркетный воск . 

Линолеумный воск (для натирки линолеума) 
Кожный воск (для покрытия кожи) 


Восковые краски (энкаустика) 
Цветные карандаши 
Сапожные В. с. (кремы, гуталины и т. д.) 


Помады 


Помады, смягчающие кожу 
Помады красящего назначения 


—— 


. Основания для фармацевтических 
препаратов 


Пластыри 
Мази 


Восковые мыла 


Осветительные составы 


Мыла пропиточного назначения 
Мыла-наводки 


Свечные составы 
Цветной факельный воск 
Восковые ночники 
Восковые спички 


зонепроницаемость как самого состава, так 


ющая сплошному застыванию В. с., без сле- 
пых или замкнутых полостей; 5) отсутствие 
хрупкости и та или иная степень пластично- 
сти; 6) неприставаемость к надавливающим 
поверхностям или к стенкам формы при 
заливке последней (или, наоборот, хоро- 
шее приставание); 7) полная негигроскопич- 
ность и непроницаемость для воды и для 
жидкостей, не действующих на В. с., при чем 
водонепроницаемым должен быть не только 
самый состав,но и поверхность его соприкос- 
новения с телом, на котором он держится; 
8) несмачиваемость водой, а в нек-рых слу- 
Чаях.и другими жидкостями; 9) полная га- 


и поверхности соприкосновения его с дру- 
гим телом, на котором он держится; 10) не- 
которая степень химич. стойкости в отноше- 
нии определенных химич. агентов; 11) нераз- 
рушаемость атмосферными агентами, колеба- 
ниями Ё° и т.д.; 12) известная стойкость в 
отношении низких —нерастрескиваемость 
В. с. и неотставание. его от поверхности, с 
` к-рою он связан; 13) определенные границы 
‚ уд. в.; 14) определенный достаточно чистый 
цвет заданного тона (в особенности белого) и 
красивый матовый вид поверхности; 15) ко- 
эффициент теплового расширения, близкий 
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к заданной величине; 16) объемное удельное 
электрич. сопротивление, не ниже заданной 
величины; 17) поверхностное электрич. со- 
противление, не ниже заданной величины; 
18) диэлектрическ. коэфф., имеющий нек-рый 


а 
218 


215 


212 


209 


206 


205 


определен., заранее заданный ход зависимо- 
сти от Г и частоты поля; 19) рассеяние энер- 
гии электр. поля, характеризуемое опреде- 
ленною зависимостью от #° и частоты поля; 
20) достаточно большая пробойная электр. 
крепость, не ниже заданной; 21) полная од- 
нородность В. с., исключающая грубые ме- 
ханические примеси, плохую смешиваемость 
составных частей и крупную диспереность 
состава; 22) отсутствие запаха, а в нек-рых 
случаях——наличие приятного запаха того 
или другого рода; 28) отсутствие липкости, 
маркости и т. д.; 24) несодержание вредных 
для здоровья составных частей или приме- 
сей; 25) отсутетвие определен. видов воска; 
26) отсутствие способности пузыриться при 
плавлении; 27) способность растворяться 
в тех или иных органических раствори- 
телях или способность образовывать вод- 
ные эмульсии; 28) способность гореть яр- 
ким некоптящим пламенем, без неприятного 
запаха или даже с приятным запахом опре- 
деленного рода. 

Из перечисленных требований, которым 
должны удовлетворять В. с., явствует не- 
обходимость отчетливо знать, каковы будут 
свойства В. с. при той или иной комбина- 
ции его ингредиентов, а также—из каких 
ингредиентов и в каком их относительном 
количестве можно получить то или иное 
заранее заданное сочетание свойств. При 
большой близости физич., а отчасти и хими- 
ческ. характеристик отдельных видов воска, 


указанная задача может показаться легкой. 
Однако это не оправдывается в действитель- 
ности: свойства В. с. даже приблизительно 
не являются средними от свойств ингреди- 
ептов, не говоря уже о том, что и свойства 
самих ингредиентов изучены весьма недо- 
статочно. Поэтому на практике изготовле- 
ние В. с. опирается либо на традицию (ко- 
торой, однако, при изготовлении В. с. в та- 
ких областях, как, например, электротехни- 
ка, еще нет), либо на случайную удачу. Да-. 
же там, где практикою достигнут некоторый 
успех, остается совершенно неизвестным, 

насколько он является окончательным и ма- 
ксимальным при наличных свойствах воз- 
можных ингредиентов. Поэтому в настоящее 
время нет данных для систематического из- 
ложения свойств В. с. Однако характер яв- 
лений, происходящих при изготовлении во- 
сковых составов, можно наметить нескольки- 
ми примерами. Фиг. 1 дает сравнительную 
характеристику, по К. В. Вагнеру [2], трех 
физически и химически весьма близких ме- 
жду собою веществ в их отношении к Г, а 
именно: церезина с Ёл, 72° (кривые а), па- 
рафина с Гпл. 54° (кривые б) и сплава обо- 
их веществ в равных частях (кривые в). Ин- 
декс, (т. е. 21, бу, в.) относится к козфф-ту 
диэлектрическ. мощности р (р=іє 5, где д— 
угол диэлектрич. потерь) при 3000 пер/ск.; ; 
индекс › относится к коэфф-ту диэлектрич. 

мощности при 33000 пер/ек.; индексе з от- 


‚носится к диэлектрич. коэфф-ту. Как видно 


из этих кривых, угол диэлектрическ. потерь 


в сплаве церезина с парафином значитель- 


но больше, чем в каждой из составных час- 
тей порознь; то же самое можно сказать (до 
^л. более низкоплавкой составной части) 
и о диэлектрическ. коэфф-те сплава. Иссле- 
дованием сплава из 20% церезина и 80% 
парафина, или т. н. церезина рыноч- 
ного (треста Туркменцероз), установлена 
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(в Отделе материаловедения ГЭЭИ) грубая 
дисперсность этого продукта, не соответ- 
ствующая низкой точке его каплепадения 
и весьма малой твердости. Фиг. # характе- 
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ризует, по Пунгсу [3] и Швайгеру, отноше- 
ние к Г канифольно-воскового сплава, при- 
меняемого при заливке радиотехнич. конден- 
саторов. При 100° этот сплав совсем жидок, 
при 57° густеет, при 50°—плавитея, при 
43° он тягуч, а при 30°—хрупок. Сила тока, 
при градиенте 10,2 КУ/смичастоте 60 пер/ск. 
показана кривою І, а удельные потери при 
том же градиенте показаны: кривою 11— 
при частоте 60 пер/ск. и кривою 111—при 
25 пер/ск. Максимальные диэлектрические 
потери при 30° обусловлены возникновени- 
ем особенной неоднородности сплава. Фиг. 3 
характеризует, по В. Штейнгаузу [4], отно- 
шение к Г различных заливочных материа- 
лов, применяемых в стеклянных конденса- 
торах, а именно: декремент затухания кон- 
денсаторов с парафином {°лл. 35° (кривая а), 
озокеритом Гл. 50° (кривая б), канифолью 
Гл. более 100° (кривая в), парафиново-ка- 
нифольным составом ул. 90° (кривая г), 
карнаубским воском Р»л. 80° (кривая д) и 
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Фиг. 3. 


пчелиным воском Ї°л, 70° (кривая е), в за- 
висимости от темп-ры конденсатора. На ос- 
новании сопоставления этих кривых между 
собою, в связи с Гл. веществ и их хруп- 
костью, Штейнгауз считает парафипово-ка- 
нифольный сплав наиболее пригодным для 
конденсаторов. . 
Электрическ. свойства В. с., важные сами 
по себе, имеют также зназение для распо- 
знавания В. с. и определения подделок. По- 
добное же значение могут иметь некоторые 
‚ другие свойства, сами по себе даже мало- 
важные. Таков, например, уд. в.и, до из- 
вестной степени, ѓ°пл., если она меняется в 
небольших пределах. Фиг. 4 показывает за- 
висимость удельн. веса В. с. от количества 
различных примесей к пчелиному воску [5]: 
на оси абсцисс отложено %-ное содержание 
пчелиного воска в В. с., а на оси ординат— 
уд. вес сплава; кривая а, по Легриппу, и 
кривая б, по Гарди, относятся к сплавам 
воска с разными сортами сала; кривая в, 
по Ш. Мену/—к сплаву пчелиного воска с 
японским воском; кривая г, по И. А. Анту- 
тневичу/—к сплаву белого воска с япон- 


ским; кривая 0, по И. А. Антушевичу,— 
к сплаву желтого воска с японским; кри- 


вая е, по Р. Вагнеру,—к сплаву пчелиного 
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Фиг. 4. 


воска с парафином; кривая ж, по И. А. Ан- 
тушевичу,—к сплаву белого воска с пара- 
фином. Фиг. 5 характеризует уд. вес спла- 
вов воска с церезином [$]: кривые а и б даны 
Е. Дитрихом, а кривые ви г— И. А. Анту- 
шевичем; при этом а и в относятся к спла- 
вам желтого воска с желтым церезином, а 
б и г—к сплавам белого воска с белым це- 
резином. Темп-ра плавления В. с. также 
может иногда служить для распознавания 
примесей. Примесь сала, стеариновой к-ты, 


00 90 80 20 


20 50 +0 30 20 0 05 
Фиг. 5. 
парафина и японского воска к пчелиному 


воску понижает пл. пчелиного воска, тогда 
как примесь церезина, карнаубского воска 
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и канифоли повышает ее. Фиг. 6 дает при- 


мер зависимости {°,л. сплава желтого пче- 
линого воска с салом от содержания послед- 
него, по А. и П. Бюизинь [7]. Сплавы восков 
и физически родственных им веществ с на- 
фталином дают пониженную точку плавле- 
ния (табл. 2). 


Табл. %°—Влияние примеси нафталина 
на температуру плавления сплава. 


| о лл 
Компонент и его бил Сплав . 

. сплава 

Нафталин ... .79,3° | 1 ч. нафталина о 
Парафин..... 59,4° | З ч. парафина 45,2 
Нафталин ...79,3° | 1 ч. нафталина о 
Спермацет . . . . 43,9° | 3,5 ч. спермацета | 36,6 
Нафталин 79,3° | 1 ч. нафталина А 
Стеарин..... 54,8° | З ч. стеарина 46,3 


Виды В. е. Лепной воск [3], пластели- 
новая масса, пластелин. По Ф. Гизелю [®], 
пластелин составляется из 300 ч. масляной 
к-ты, 43 ч. окиси цинка, 180 ч. оливкового 
масла, 60 ч. пчели- 
ного воска, 250 ч. 
серы и 118 ч. гли- 
ны. Для всехподоб- 
ных составов глина 
должна быть тща- 
тельно отмучена. 
Игрушечный 
пластелин, не 
утрачивающий со 
временем своейпла- 
стичности, изгото- 
вляется из масел, 


| 
Г 
ание 


100 90 80 70 60 50 40% 

жиров и восков или 

Фиг. 6. смол с прибавкою 
красящих пигментов и наполнителей: глины, 
гипса или серного цвета. Г. Шнееман [10] 
предложил следующий рецепт: сплавляют 
3 части мастики, 3 части пчелиного воска, 
6 частей церезина и 20 частей сала; в спла- 
вленную и размешанную массу вводят тон- 
чайший порошок из 23 частей серного цве- 
та, 12 частей гипса и 33 частей чубуковой 
глины, и смесь тщательно разминается. Для 
получения игрушечного пластелина, не из- 
меняющего 3 месяца своей пластичности, в 
взвесь из 5 ч. окиси цинка и 10 ч. глице- 
рина вливают горячий сплав из 30 ч. свет- 
лого олеипа, 10 ч. пчелиного воска и 15 ч. 
касторового масла; получившееся цинковое 
мыло тщательно размешивают на водяной 
ванне с 24 ч. серного цвета, 20 ч. чубуковой 
глины и 1 ч. талька; затем оставляют массу 
на З дня и раскатывают увлажненным валь- 
ком на увлажненной доске. Для окрашива- 
ния таких масс употребляются различ- 
ные пигменты, при чем Шнееман прибавляет 
еще душистые эссенции для установления 
привычной связи между запахом, цветом 
и формой (табл. 3). Скульптурный 
воск получается сплавлением при умерен- 
ном нагреве 100 ч. желтого-воска, 17 ч. 
венецианского терпентина, 6,5 ч. сала и 
72,5 ч. осажденного болюса; затем сплав 
длительно разминается руками под водою. 


‚цветной канифоли (табл. 4). 


Табл. 3.—Состав различных видов 
. пластелина. 


Цвет Красящее Душистое 
пластелина вещество вещество 
Красный Искусственная. | Розовая вода 

щелочестойкая 
киноварь | 
Желтый Зопотистая охра! Лимонное масло 


Коричневый | Кассельсная ко-! Бензальдегид (за- 


ричневая пах горького 
миндаля) 

Синий Ультрамарин Терпинеол (запах 

- - сирени) 
Зеленый Ультрамарин и | Масло сосновой 

: у охра в равных хвои 

частях 

Черный Чернь Ванилин или 


амилацетат 


Раскраска восковых изделий [11], 
напр. цветов, фруктов, фигур ит. д., про- 
изводится красками, растертыми со скипи- 
даром, по предварительной загрунтовке ла- 
ком из 330 ч. винного спирта, 133 ч. санда- 
рака, 33 ч. мастики в зернах и 16 ч. бес- 
Золотой 


Табл. 4.—Краски для восковых 
изделий. 


Раскраска 


Т 
| Цвет Отделка теней 


„Лучший венский| Венский лак 
"лак и кремниц- 
кие белила 

Хромовая жел- Темная охра 
тая 

Парин‹екая си- 
няя с белилами 

Парижская си- 
няя с белила- 
ми и венским 
лаком 

Поочередно: ярь- 
медяннка и ми- — 
неральная зе- 
леная или хро- 
мовая желтая 
и голубая 


Розовый 


Желтый 


Голубой Парижская си- 
няя 


Фиолетовый Венский лак 


Зеленый 


грунт наносится на воск помощью копа- 
лового лака, свинцовых белил и красн. су- 
рика; после высыхания грунта поверхность 
золотитея. Черный воск для траурных 
украшений получается сплавлением 5 ч. 
пчелиного воска с 4 ч. измельченного гра- 
фита и 1 ч. мыльного камня. Цветной 
воск для факелов и свечей получается из 
состава: 8 ч. желтого воска, 4 ч. бесцвет- 
ной канифоли, 8 ч. сала и 2 ч. терпентина; 
окраска достигается растительными пигмен- 
тами; индиго, настойкою бразильского де- · 


‚рева, орлеаном и т. д.; для белого воска 


к означенной смеси прибавляют 1 ч. сала 
и 0,4 ч. венецианского терпентина. Цвет- 
ной воск для заливки и печатей [12] пред- 
ставляет твердую. тягучую массу и полу- 
чается сплавлением белого пчелиного воска 
с пигментами; сплав разливается по формам. 
Красный воск: 1000 ч. белого воска 
и 1ч. кармина, предварительно растертого 
с небольшим количеством масла; другой 
рецепт: 20 ч. желтого воска, 10 ч. ‘сосновой 
смолы, 7 ч. обыкновенного терпентина, е 
прибавлением после сплавления 1 ч. кино- 
вари и 1 ч. сурика. Зеленый воск: 
12 ч. желтого воска, 6 ч. сосновой смолы, 
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4 ч, венецианского терпентина и 1 ч. ярь- 


медянки в тончайшем порошке; другой ре-' 


цепт: 150 ч. белого воска и 1 ч. ярь-медянки. 
Синий воск: 10 ч. белого воска и 1 ч. 
синего кармина, растертого с небольшим 
количеством масла. 

Восковые пластыри [1—бумага, на- 
веденная различными В. с. с добавлением 
лекарственных веществ, применяемая для 
медицинских целей. Таковы: дегтярная бу- 
мага и бумага со шпанскими мушками— 
от ревматизма, карболовая бумага, фонта- 
нельная бумага, медовый пластырь и т. д. 

Цераты [13], сплавы гл. обр. из воска 
и жира, по консистенции промежуточные 
между пластырями и мазями, имеют приме- 
нение в медицине и садоводстве, а нек-рые 
их виды (напр. помады)—в косметике. Це- 
раты приготовляются либо в плитках или 
палочках, завернутых в восковую бумагу 
и станиоль, либо в коробочках, жестянках 
и тубиках. Простой церат в плит- 
ках: 3 ч. желтого воска и 4 ч. прованского 
масла. Цераты медицинского на- 
значения: миндальный церат— 
т ч. белого воска, 22 ч. миндального масла, 
по охлаждении сплав растирается с 1 ч. 
розовой воды; сложный камфорный 
церат—к сплаву из 15 ч. белого воска, 
48 ч. спермацета и 25 ч. касторового мас- 
ла прибавляют 107 ч. камфоры, 10 ч. бензой- 
ной кислоты, 2 ч. карболовой кислоты и за- 
тем 1 ч. эфирного масла горьких миндалей; 
карболовыйцерат—5 ч. простого це- 
рата и 1 ч. карболовой кислоты; салици- 
ловый церат—9 ч. спермацетового це- 
рата и 1 ч. салициловой к-ты; сложный 
мыльный церат—растапливают и упа- 
ривают на водяной бане смесь из 10 ч. мыль- 
ного порошка, 12 ч. желтого воска, 20 ч. 
прованского масла, 15 ч. глета, 16 ч. уксуса; 
церат уксусносвинцовой соли, в 
пластинках—в сплав из З частей желтого 
воска и 4 ч. прованского масла вводится 
мельчайший порошок уксусносвинцовой со- 
ли; мускатный бальзам—1 ч. жел- 
того воска, 2 ч. прованского масла и 6 ч. 
жирного масла мускатного ореха. 

Помады [13]. Белая губная по- 
мада: 2 ч. белого воска, 2 ч. спермацета, 
3 ч. миндального масла и 1 капля розового 
масла на 100 г смеси. Красная губ- 
ная помада: 2 ч, белого воска, 2 ч. 
спермацета, 3 ч. жирного миндального мас- 
ла, корня альканны по желанию и 1 кап- 
‚лю розового масла на 100 г смеси. Другой 
рецепт: 350 ч. белого воска, 50 ч. сперма- 
цета, 60 ч. жирного миндального масла; по 
сплавлении на водяной бане прибавляется 
5 ч. бергамотного масла, 5 ч. лимонного, 


1 ч. альканнина; если помада предназначает- 


ся для отпуска в тубиках, то прибавляется 
200 є. миндального масла. Желтый це- 
рат: 2 ч. желтого воска и 7 ч. жирного 
миндальн. масла после сплавления растира- 
ют с 5 ч. воды. Коричневый церат; 
5 ч. бурого пластыря (Етр1а хат таќгіѕ), 
4 ч. свиного сала и 1 ч. желтого воска. 

Мази [13]. Примером различных мазей на 


воск. основании может служить вазелиновая . 


восковая мазь: 2 ч. белого или .желтого 
воска и 95 ч. белого или желтого вазелина. 


Восковой клей относится к разряду 
цератов; применяется главн. образом для за- 
полнения щелей, отверстий и других изъя- 
нов в дереве, линолеуме и т. п. материалах. 
Наиболее важный клей этого рода—д р е- 
весный воск, который в плодоводетве 
служит для закрытия поранений при при- 
вивках. Он должен обладать такою вязко- 
стью, чтобы не стекать даже при длитель- 
ном действии солнечных лучей. Древесный 
воск, вар садовый (см.), получается сплавле- 
нием пчелиного воска или церезина, смолы, 
масел и жиров. Твердый древесный воск 
поступает в продажу в небольших круглых 
палочках, для отливки которых употребля- 
ются жестяные открытые с обоих концов 
формы; один конец формы затыкается проб- 
кой, горячая смесь вливается в форму и по- 
сле охлаждения выталкивается. Существу- 
ет много рецептов древесного воска. Ж и д- 
кий древесный воск: 100 ч. кани- 
фоли и 10 ч. воска; к составу прибавляет- 
ся равное количество смеси из 1 ч. терпенти- 
на и 10 ч. денатурированного спирта; по- 
лучается не слишком жидкая, но подвиж- 
ная масса. Холодно-жидкий древес- 
ный воск: 60 частей нейтрального шер- 
стяного жира, 20 ч. смолы, 5 ч. воска, 20 ч. 
жирного масла. Другой рецепт (по Седне): 
50 ч. пихтовой смолы, 20 ч. пчелиного воска, 
15 ч. вазелина, 10 ч. обычного калиевого 
мыла, 10 ч. жидкого древесного воска, 5 ч. 
терпентина; по охлаждении получается пла- 
стичная месящаяся масса. Твердый дре- 
весный воск: 5 ч. нейтрального шер- 
стяного жира, 5 ч. церезина, 10 ч. канифоли, 
2 ч. жирного масла. Другой рецепт (по 
Бершу): 75 ч. пчелиного воска, 125 ч. чи- 
стой смолы, 36 ч. терпентина, 12 ч. рапсо- 
вого масла, 25 ч. венецианского терпентина, 
25 ч. сала; эта смесь окрашивается в жел- 
тый цвет куркумою. Третий рецепт (по Бер- 
шу): сплавляются © части желтого воска, 


_1 часть бараньего сала, 4 ч. венецианского 


терпентина, 0,5 ч. оливкового масла; смесь 
окрашивается шафраном и осветляется через 
полотно. Прививочная смола (по 
Диттиху): 15 ч. светлого пчелиного воска, 
4 ч. белой смолы, 15 ч. лионского воска, 
3 ч. сала, 24 ч. терпентина. Д реве с- 
ный пластырь: 1 ч. ‘желтого пчелино- 
го воска, 0,5 ч. смолы, 0,25 ч. терпентина. 
Мазь для прививок: 28 ч. бургунд- 
ского пека, 28 ч. черного пека, 16 ч. пче- 
линого воска, 14 ч. сала, 14 ч. тонко про- 
сеянной древесной золы; наносится в слегка 
подогретом виде. | 
Восковой клей в собственном 
смысле находит применение для склей- 
ки токарных изделий из слоновой кости, в 
бочарном деле, для приклеивания стекла к 
металлу, для заполнения трещин и щелей 
в деревянных изделиях, для склейки химич. 
аппаратов и т. д. Рецептов для изготовле- 
пия такого клея много. Клей для то- 
карных изделий: смешивают в горя- 
чем состоянии равные части воска, канифо- 
ли и охры. Клей для кости; смеши- 
вают при нагревании, для получения гу- 
стой массы, равные части белого воска, ка- 
нифоли и терпентина. Клей для кос- 
ти, рога и черепахи: сплавляют при 
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умеренном нагреве для получения густой 
массы 20 частей белого воска, 40 ч. канифо- 
ли и 25 ч. терпентина. Бочарный клей: 
хорошо размешивают при нагреве 33 части 
воска, 60 частей свиного сала (топленого), 
40 ч. поваренной соли, 40 ч. древесной зо- 
лы. Клей для склеивания сте 
кла с металлом: сплавляют вместе 
и в горячем состоянии наводят на склеи- 
ваемый предмет смесь из 1 ч. воска, 4 ч. 
канифоли, 1 ч. венецианского терпентина, 
2 ч. английской красной; или сплавляют 
5 частей желтого воска, 10 ч. смолы, З ч. 
черного пека, 3 ч. кирпичной муки, хорошо 
растертой; последний клей пригоден также 
для укрепления дерева на металле. Клей 
для заделки трещин в деревянных 
предметах: 2 ч. воска сплавляются с 1 ч. 
светлой смолы и затем хорошо смешиваются 
с 2 ч. просеянной пережженной охры; горя- 
чую массу льют на заклеиваемое место, а по 
охлаждении избыток клея удаляют острою 
стамескою; этот клей хорошо пристает и со 
временем становится очень твердым. Дру- 
гой рецепт: равные части воска и пихтовой 
смолы сплавляются, и эта масса смешивает- 
ся с самыми тонкими опилками соответ- 
ственного дерева в таком количестве, чтобы 
по застывании масса была возможно твер- 
дой; этот клей применяется в расплавлен- 
ном виде. Клей Шейблера для хими- 
ческих аппаратов: 1 ч. пчелиного воска, 1 ч. 
шеллака, 2 ч. гуттаперчи; сперва сплавляют 
воск и шеллак, затем вводят в сплав наре- 
занную мелкими кусочками гуттаперчу; по- 
лученный клей вязок и хорошо противо- 
стоит горячим химическим реагентам. Клей, 
стойкий против спирта: сплавля- 
ют 5 част. пчелиного воска, 1 ч. парафина, 
1 часть карнаубского воска; затем в сплав 
вводят смесь из 5 ч. сурика и 2 ч. осажден- 
ного мела; масса размешивается до полной 
однородности, разливается в трубочки и 
затем охлаждается. 
Электроизоляционные В. с. 
Так наз. черная боксовая масса, слу- 
жащая для заливки телефонных коробок 
(боксов), согласно одному из рецептов, спла- 
вляется из 30 ч. канифоли, 10 ч. гудрона, 
5,5 ч. церезина (рыночного, т. е. содержа- 
щего 80% парафина) и 2 ч. вазелина; одна 
из таких масс, испытанная согласно услови- 
ям заказа и признанная удовлетворитель- 
ной, обладала следующими свойствами: Г 
размягчения (по Кремеру-Сарнову) 55°, © 
вепышки в открытом тигле 151°, ® воспла- 
менения 197°, зольность 3,05%, свободные 
к-ты отсутствуют. Состав для пропит- 
ки оплеток полевых кабелей предста- 
. вляет сплав озокерита с березовым дегтем; 
один из таких сплавов, испытанный по 
пунктам, обусловленным при заказе, и при- 
знанный удовлетворительным, имел следую- 
щие свойства: механич. примесей— нет, при 
нагревании в воздушной бане—не пристает 
к рукам или к другим предметам, Г капле- 
падения (по Уббелоде) ок. 81°, кислотность 
(по Пшорру и Пфаффу) 0,06%. 
Кабельные воски для пропитки изо- 
лирующих обмоток проводов предетавляют 
наиболее распространенный вид электро- 
изоляционных В. с. Технические условия 
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на кабельный воск слагаются из требований: 
1) высокой изолирующей способности, 2) до- 
статочной гибкости, 3) вязкости, 4) прили- 
пания, 5) бил. между 55 и 65°, 6) отсутствия 
каких-либо испаряющихся до 180° летучих 
частей, 7) неклейкости, 8) неломкости, 9) не- 
содержания к-т, 10) нечувствительности к 
воздействию воды, 11) нечувствительности 
к воздействию водяных и кислотных паров. 
По Любковскому[!<], всеми этими свойствами 
обладает прогретый до 200° озокерит-сырец; 
однако высокая цена его препятствует при- 
мепению этого материала в чистом виде, 
и поэтому он смешивается с церезиновыми 
остатками, парафином, монтанским и други- 
ми восками. При изготовлении кабельных 
восков необходимо следить за тем, чтобы озо- 
керит-сырец, парафин и смола были пред-. 
варительно освобождены от летучих состав- 
ных частей, которые могут сделать изоля- 
цию пористой. Прогрев производится при 
180—200° в железпых котлах; котлы обо- 
греваются спаружи, а в крышке имеют отвод 
непосредственно в горн. Материал вводится 
в котел через большое отверстие в крышке, 
запираемой герметически. Процесс выпари- 
вания характеризуется табл. 5. Пропарен- 
ные материалы сплавляются затем в боль- 
шом котле с другими. При производетве 


Табл. 5.-Х од выпаривания состав- . 
ных частей кабельного воска. 


Выдержка при | Потеря веса 
Вещество 180—200° (часы) | ОТ выпарива- 
ния (в %) 
Озокерит 2—3 17—10 
Парафин 2—3 6—7 
Смола . . .. . 1—1 10—12 


желтого или белого кабельного воска спла- 
вление ведется в луженых сосудах, и состав 
разливается в жестяные формы. В дальней- 
ших рецептах озокерит, парафин и смола 
имеются в виду выпаренные, а указапная 
в скобках температура при них обозначает 
р каплепадения. : 

Реценты кабельного воска. 
Черный кабельный воск: 40% озо- 
керита (60—70°), 20% церезиновых остат- 
ков (пека), 20% японского воска или стеа- 
рина, 20% древесного пека; или: 25% 030- 
керита (70—72°), 75% церезиновых остат- 
ков, свободных от к-т; или: 20% озокерита, 
(58—60°), 40% церезиновых остатков, 40% 
древесного пека; или: 60% парафина (54— 
56°), 20% озокерита (50—60°), 10% древее- 
ного пека, 10% стеаринового пека срел- 
ней твердости. Желтый кабельный 
воск: 25% естественного желтого озоке- 
рита (68—70°), 70% парафина (54—56°), 
5% смолы. Белый кабельный воск: 
759% парафина (54—56°), 2% очищенпого 
монтанского воска, 23% смолы. Воек с 
асфальтом, по Людеке [15]: 65% америк. 
или русского асфальта, 5% гудрона, 20% 
греческой или темной американ. смолы, 6% 
парафина (48—50°), 4% монтанского воска; 
эта масса отличается высокими электри- 
ческими свойствами и стойкостью против 
внешних воздействий-—механического изно- 
са и влажности. Кабельный воск для 


541 


ВОСКОВЫЕ СОСТАВЫ 


542 


покрытия подземных проводов, по 
Грегориусу: 50 ч. парафина (40—45°), 25 ч. 
канифоли, 8 ч. сала, 1 ч. карнаубского воска 
и нек-рое количество жирорастворимой ани- 
линовой краски. Пропиточное сред- 
ство для кабелей: смешивается ос- 
новная соль трехсернистой сурьмы 50,5,0 
и высыхающие масла, в особенности льня- 
ное, при чем к смеси прибавляются неболь- 
шие количества воска, церезина, парафина 
ит. д. Другие восксолержащие смеси, при- 
меняемые как изоляционный пропиточный 
материал, представляют сплавы воска со 
смолами и асфальтами, а также с каучуком 
и гуттаперчей. 

Бумага, пропитанная В. с., ви- 
ксати н, вощеная, или восковая, бумага, 
вощанка, парафинированная бумага и т. д., 
применяется для разнообразных целей и 
в разных отраслях. В медицине и при 
упаковке пользуются ее непроницаемостью 
для влаги, газов, жиров и микроорганиз- 
мов; в поделочной промышленности-—на- 
рядным видом и блеском окрашенной во- 
сковой бумаги; в чертежном деле—ее про- 
зрачностью для копирования; в электро- 
технике—ее негигроскопичностью и электро- 
изолирующими свойствами; в строитель- 
ном деле-ее влагонепроницаемостью, для 
предохранения железных частей от ржавле- 
ния. Процесс выработки восковой бумаги 
зависит от мощности производящего пред- 
приятия и от назначения бумаги; последним 
определяется также выбор исходных ма- 
териалов. Наиболее крупные производства 
обычно заняты выработкой упаковочн., чер- 
тежной, поделочной и т. п. видов бумаги. 
Тут пропитка бумаги ведется посредством 
горячего раствора В. с., напр. парафина в 
бензине. Грубые сорта восковой бумаги по- 
лучаются посредством нанесения нагретого 
до 50° сплава воска со скипидаром при 
помощи жесткой кисти, после чего бумага 
подвергается просушке на открытом возду- 
хе. Более тонкие сорта ее пропускаются 
сперва через ванну с восковым раствором, 
а затем проходят сквозь нагретые вальцы. 
При изготовлении восковой бумаги в ма- 
стерских и аптеках [18] для чертежных, ри- 
совальных и медицинских целей пользуются 
плоским медным ящиком величиною в обра- 
батываемый лист бумаги и высотою около 
9 ем. Ящик имеет отверстие для впуска во- 
дяного пара и выходное отверстие для вы- 
пуска пара и воды. Разложенный на ящике 
лист бумаги (папиросной) натирается В. с., 
например: парафином или пчелиным воском, 
завернутым в тряпку. Из восковых бумаг 
медицинского назначения особенно извест- 
ны: клеенчатая и компрессная, 
или ма сляная (Брагаагар, Сћагіа. оІеоѕа); 
В. с. для этих бумаг готовится длительным 
кипячением на открытом огне смеси из 191 ч. 
льняного масла, 2 ч. средней уксусносвин- 
цовой соли, ё ч. глета, 2 ч. канифоли, © ч. 
желтого воска, 1 ч. свинцовых белил; или: 
2-часовым кипячением 20 ч. льняного масла, 
2 ч. окиси свинца, 1 ч. желтого воска, с по- 
следующею прибавкою 1 ч. венецианского 
терпентина; или, наконец, кипячением 24 ч. 
льняного масла, 1 ч. глета, с прибавлением 
1 ч. желтого воска и введением в полуостыв- 


шую массу при помешивании 1 ч, уксусно- 
свинцовой соли. Каучуково-воско- 
вая бумага—получается намазыванием 
растопленной смеси из 1 ч. белого каучу- 
ка (креп), 2 ч. венецианского терпентина и 
20 ч. белого воска; по охлаждении бумага 
полируется тряпкою. Карболовая бу- 
м ага’—пропитывается сплавом 5 ч. стеари- 
на, 5 ч. парафина, 2 ч. карболовой кислоты; 
или: 2 ч. парафина, 2 ч. вазелинового масла 
и 1 ч. карболовой к-ты. Салициловая 
бума га—пропитывается сплавом из 50 ч. 
парафина, 50 ч. вазелинового масла и 1 ч, 
салициловой к-ты. К разряду восковых бу- 
маг д. б. отнесены также липкие пла- 
стыри. Тут липкий состав наносится ки- 
стью на одну сторону тонкой бумаги или 
тонкой шелковой ткани. Простой лип- 
кий пластырь: 24 ч. даммаровой смо- 
лы, 7 ч. желтого воска, 5 ч. касторового 
масла, 2 части венецианского терпентина. 
Свинцовый пластырь: 5 ч. оливко- 
вого масла, 5 ч. свиного сала, 5 ч, свинцо- 
вого глета, 1 ч. воды; смесь варится до 
полного удаления воды. Липкий пла- 
стырь: 100 ч. свинцового пластыря нагре- 
вают и, по охлаждении до 80—60°, приба- 
вляют 5—10 ч. желтого воска, а затем —рас- 
плавленной смеси из 10 ч. даммаровой смо- 
лы, 10 ч. канифоли или очищенной сосно- 
вой смолы и 1 ч. венецианского терпептина. 
Карболовый пластырь: к 19 частям 
вышеуказанного липкого пластыря прибав- 
ляют 1 часть карболовой кислоты. Подоб- 
ным же образом готовятся салициловый, 
иодоформовый, иодоловый, иодистосвинцо- 
вый и другие пластыри. 

Восковая изоляционная бума- 
га [17]. Выбор воскового состава, сорта бу- 
маги и процесса пропитки особенно важное 
значение имеет при изготовлении электро- 
технических бумаг для конденсаторов, для 
изолирующих бумажн. навивок ит. д. Кон- 
денсаторная бумага должна отличаться то- 
ниною; англ. стандарт ЕВА, класс УІІ, 
требует толщины в 0,5, 0,75 и 1 миль. Она 
относится к числу тряпичных бумаг, и при- 
том к наивысшему сорту электротехническ. 
бумаг, и производится лишь 3—4 специаль- 
ными з-дами электрич. конденсаторов. Ма- 
териалом для нее служит отборное хлопко- 
вое тряпье, отбеленное непременно на солн- 
це, а не химически. При производстве кон- 
денсаторной бумаги стараются достигнуть 
безусловной однородности продукта и весь- 
ма ничтожной воздухопроницаемости. Вы- 
бор В. с. для пропитки изоляционной вос- 
ковой бумаги в отдельных случаях приме- 
нения может опираться на данные, предста- 
вленные на фиг. 7—9. Фиг. 7 показывает, 
по Гранье [18], зависимость емкости некоторо- 
го конденсатора, угла диэлектрич. потери в 
нем и величины самой потери—от частоты. 
Пунктирные кривые получены помощью мо- 
стика Вина, а сплошные—баллистическ. ме- 
тодом Гранье. Кривые Ти 2 обозначают ем- 
кость, Зи 4— угол потерь, а 5 и 6—величи- 
ну потерь в конденсаторе с парафинирован- 
ною бумагою; кривая 7— емкость, 8— угол 
потерь, а 9— величину потерь в конденсато- 
ре с вощеною бумагою. Т. о. вощеная бума- 
га, дает большую емкость и большие потери, 
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чем парафинированная, но угол потерь в ней 
больше лишь при очень малых частотах, 
при больших же он, наоборот, меньше. 


Фиг. 8 и 9, по Веберу и Мак-Кею [19], показы- ` 


вают зависимость диэлектрич. коэфф-та от 


і° у бумаги, пропитанной различными В. с.; 


здесь же приведены кривые для тех же В. с. 
в чистом виде. Кривая аа относится к пара- 


фину, 66—к церезину, вв—к стеариновокис-. 


лому аммонию, гг—к монтанскому воску, 
00—к карнаубскому воску; те же буквы с 
индексом относятся к соответственным ве- 
ществам в сочетании с бумагою. Способ про- 
питки, #° и давление при вальцевании бу- 
маги определяют ее качество. В частных слу- 
чаях применяется пропитка под вакуумом. 


ДЕ, °, эрг 


1000 


10000 
пер/ск 


частота 
Фиг. 7. 


Исследованиями Мюллера [2%] выяснены пре- 
досторожности, которые необходимо соблю- 
дать при изготовлении конденсаторной бу- 
маги. Сокращение объема парафина при за- 
твердевании ведет к образованию в нем мно- 
гочисленных. пор; кроме того, недостаточ- 
ный прогрев парафина оставляет в нем во- 
дяные капельки. Микроскопическ. иселедо- 
вание показало, что те и другие могут быть 
устранены лишь при часовом прогреве па- 
рафина при 150—160° под вакуумом и после- 
дующем затвердевапии (тоже под вакуумом), 
распространяющемся от центра к перифе- 
рии. Тогда парафин получает вид опалесци- 
рующего стекла с серовато-голубым оттен- 
ком. Кривые на фиг. 10 показывают, на- 
сколько различна зависимость коэффициен- 
та мощности диэлектрических потерь (#5 6) 
от частоты о в конденсаторах, изготовлен- 
ных из парафина (без бумаги) разными спо- 
собами. Линия а относится к конденсатору 
с мягким парафином с Рил. 46—48°, прогре- 
тым в течение 20 мин. при 90—95° и отвер- 
девшим под атмосферным давлением; такой. 
парафин имеет молочнобелый цвет, содер- 
жит пузырьки воздуха и влаги; его диэлек- 
трич. коэфф. 2,498; {° испытания 15°. Ли- 


ния б относится к конденсатору с твердым 
парафином с Рил. 50—52°, прогретым в те- 
чение 60 мин. при 150—160°, затем выдер- 
жанным при нагревании в течение 15 мин. 
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9 2 
30 40 50 60 70 80 
Температура 
Фиг. 8. 


под вакуумом 1 мм Не и затвердевшим под 
атмосферным давлением с тою же скоростью, 
как и в первом случае. Этот парафин имел 
вид опалесцирующего стекла с серо-сине- 
ватым оттенком и не содержал ни воздушн. 
пузырьков, ни влаги; его кристаллы были 
такой же величины, как и в первом случае; 


Емкость конденсатора 


100° 


20 20 60 80 


Температура 
Фиг. 9. 


диэлектрический коэфф. 2,10; г испытания 
15°. Линия в относится к конденсатору с 
твердым парафином с ил. 50—52°, обрабо- 
танным так же, как в предыдущем случае, 
отвердевшим тоже под вакуумом, но мед- 
ленно; он тоже имел вид опалесцирующе- 
го стекла, но более прозрачного вследствие 
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большей величины кристаллов. Диэлектрич. . 


коэфф. этого парафина 2,098; #° испытания 
18,5°. Для случая в зависимость коэфф-та 
мощности 15 6 (где 5—угол потерь) от часто- 
ты о выражается линейным ур-ием: 


65 —0,6.10-—4 -- 0,765.10 в 
либо, в исследованной области, параболиче- 
ским уравнением: 
165 = 1,32.10-410-в 78, 
к-рое соответствует теоретическим выводам 
К. В. Вагнера [21]. 

Паркетный и мебельный: воск. 
Воск для натирки полов, гл. обр. паркетных, 
имеет назначение придавать дереву блеск 
и гладкость, не скрывая строения дерева; 
вместе с тем наводки этого рода защищают 
поверхность от изнашивания, от действия 
влаги и отчасти от химических агентов; 
наконец, они облегчают уборку, препятствуя 


прониканию пыли и грязи в поры дерева и. 
щели. Эти составы имеют восковое основа- . 


ние в сочетании либо с маслянистыми веще- 
ствами, растительного, животного или ми- 


нерального происхождения, либо со скипи-, 


даром, либо, наконец, с мылами и тогда 
175.07 
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применяются как в жидких растворах, так 
и в виде мази, иногда в смешении с ани- 
линовыми красками. Дешевый В. с. (по 


Г. Швееману); 6 з. церезина, 4 ч. японского | 


воска, 50 ч. шотландского парафина, 40 ч. 
американской смолы. Среднего качества (по 
Шнееману): 20 ч. светлого монтанского во- 
ска, 30 ч. церезина, 5 ч. шеллачного воска, 
40 ч. шотландского парафина, 5 ч. амери- 
канской смолы. Натирочные составы, по 
Грегориусу, приведены в табл. 6; Состав 
по С. Любовскому: сплав из 40 ч. бурого 
канделилльского воска и 4 частей светлого 
монтанского воска растворяется: в терпенти- 
не. Дешевая политура для полов (по 
Несслеру): смесь 50 г пчелиного воска, 
400 см воды и 100 г поташа разбавляется 
после кипячения достаточным количеством 
горячей воды. Жидкая наводка для 
полов и мебели (по А. Фери): 15 кг пчели- 
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ного воска, 100 л бензина, 2 л спирта, 0,5 кг 
нашатырного спирта и 0,5 кг лавандового 
масла Жидкая невоспламеняю- 
щаяся наводка для полов: 125 ч. 
пчелиного воска растворяют в 550 ч. нагре- 
того до 70° четыреххлористого углерода, 


Табл. 6. — Натирочные составы по 
Грегориусу. 


Составы І | П 


ПІ | ІҮ. 


Состав- 


„вые части Весовых частей 


‚Парафин. . .... 15 10 8 
Церезин . . . ... 10 10 . 20 
Терпентин (или 
скипидар) .... 
Спермацет..... 
Канифоль..... 
Бензин 


45 40 
5 — 
— 10 


ЕЕЗ 
Ао ко 


прибавляют 225 ч. терпентина и к получен- 
ному после размешивания однородному тес- 
ту добавляют раствор 10 ч. твердого копала 
в 90 част. метилового спирта; затем в состав 
вводится желаемый пигмент и душистое ве- 
щество. Наводка для мебели, ме- 
бельный воск, обычно составляется из 
окрашенного воскового мыла (которое по- 
лучается кипячением 500 г воска, 400 г воды 
и 100 г поташа), разбавляемого 4 л воды, 
или из окрашенного сплава воска.и терпен- 
тина. Наводка для дуба, получает- 
ся кипячением при сильном размешивании 
3 кг воскового мыла, 120 г кассельской 
коричневой, 0,5 л воды и 200 г поташа. 
Мебель наводится горячим воском и затем 
трется щеткой. Темнокоричневый 
мебельный воск: смешивают 4 жг во- 
скового мыла с 0,5 кг темнокоричневой 
умбры или с 250 г кассельской коричне- 
вой; воск наносится на дерево кистью. Чер- 
ный мебельный воск: 5002 белого 
воска кийятят в растворе 2 кг поташа в воде 
и упаривают до мазеобразного состояния, 
после чего размешивают с сажею. Лино- 
леумный воск: 30 частей карнаубского 
воска, 50 частей терпентина, 50 ч. оливково- 
го масла и 2 ч. асфальта. сплавляют вместе; 
другой рецепт: 1 ч. желтого пчелиного воска 
и 2 части карнаубского растворяются при 
нагревании в 10 ч. терпентина и, по охла- 
ждении, смешиваются с 7 ҷ. бензина. Жи д- 
кая линолеумная политура (‹цз- 
рин») получается смешением измельчепных 
равных количеств карнаубского воска, япон-. 
ского воска и парафина или карнаубекого 
воска, церезина, парафина и стеарина; по- 
рошкообразная смесь растворяется на холо- 
ду в терпентине или спирте. .. 

Наводки для кожи служат для со- 
общения коже цвета и блеска, для смягче- 
ния ее, понижения влагопоглощаемости и, 
до известной степени, замедления процес- 
са гниения. Сообщение водонепроницаемо- 
сти коже достигается посредством пропит- 
ки ее парафином или смолою, при чем по- 
следующее погружение обуви на несколь- 
ко секунд в растворитель этих пропи- 
ток избавляет ее от маслянистого вида. 
Сапожная вакса: существуют весьма 
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много рецептов сапожной ваксы-как на во- 
сковом основании, так и без него. Воск при- 
меняется для этой цели различных ви- 
дов, особенно растительный, при чем чаще 
всего несколько его видов сочетается вме- 
сте. Кроме того, некоторые наводки содер- 
жат смолы. Черный цвет, обыкновенно при- 
даваемый этим составам, достигается либо 
‚нигрозином, либо сажею, либо наконеп 
углем--костяным, сахарным и т. д. Подроб- 


нее см. Сапоэюная вакса. 
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он тар Еліекігоїесћпік», В.. 4995, В. 15, 1, р. 25—928; 
21) Ҹуаврпег К. \У., «Агсһіу г ЕЈекітоѓесһпік», 
В., 1944, В. 3, р. 98. П. Флоренский. 

ВОСНОТОПНА, прибор для отделения вос- 
ка от сотов. Отделение воска от сотов—опера- 
ция чисто фабричная. При кустарной рабо- 
те пчеловодов значительная часть воска ос- 
тается неизвлеченной. В., к-рыми пользуют- 
ся пчеловоды, бывают паровые и солнечные. 

Одной из лучших В. является паровая В. 
Ломакина. Она состоит из сосуда с двой- 
ными стенками и парообразователя; между 
стенками сосуда циркулирует пар; внутри 
сосуда плавится воск. Парообразователь со- 
единяется с В. трубкой посредством двух 
муфт. Во время работы помещают парооб- 
разователь на плиту, а В. ставят вблизи на, 
подставку с двумя отверстиями: в одно из них 
проходит трубка из внутреннего сосуда (для 
спуска воска), а в другое—трубка из наруж- 
ного сосуда (для выхода пара). Воду в паро- 
образователь наливают не ниже 45 мм от 
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дна и не выше */, его высоты. Воск кладут 
в В. небольшими кусками, и здесь он одно- 
временно плавится и отстаивается от грязи. 

Солнечная В. имеет вид ящика длиною 
53—68 см, шириною 44—48 см; передняя 
стенка этого ящика имеет высоту 9 см, а 
задняя — 35 — 44 см. Сверху ящик закры- 
вается двумя крышками: на внутренней 
стороне наружной крышки прибит лист из 
белой жести; внутренняя крышка предста- 
вляет собой раму со стеклом. Внутри ящика 
на высоте 9 см от дна устроена полка, кото- 
рая приблизительно на 13 см не доходит до 
передней стенки ящика. На полке помещен 
жестяной лист такого же размера, как пол- 
ка; края листа с трех сторон загнуты квер- 
ху, а с четвертой, передней, —книзу. На этот 
лист ставится жестяная коробка с дном из 
самой мелкой проволочной сетки; короб- 
ка имеет 10—18 мм высоты и по углам сна- 
бжена ножками высотой 5 мм. Перед краем 
железного листа, отогнутым книзу, ставят 
внутрь воскотопки жестян. ящик. Воск кла- 
дут в жестяную коробку на ножках. Крышки 


открывают, при чем внутренняя сторона на- 


ружной крышки служит рефлектором. От 
теплоты солнечных лучей воск в коробке 
плавится и стекает через отогнутый книзу 
край зкелезн. листа в подставленный ящик. 

Имеются В. и иных конструкций. Заслу- 
живают внимания В., соединецные с воско- 
прессом, напр. В.-воскопресс Кунаховича. 
См. также Воск пчелиный. Н. Кулагин. 

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ, см. Вспышка. 

ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ, приспособление для 
воспламенения заряда в канале оружия, ко- 
торое: 1) сообщает огонь заряду— зажигает 
его и ®) распространяет огонь по поверхности 
зерен пороха. Для сообщения огня заряду 
нужно частицу его нагреть до 200° (бездым- 
ный порох) или 300° (дымный), сообщая теп- ` 
лоту раскаленным телом, пламенем, искрой, 
трением или ударом. Неровность и угловатая 
форма зерен.дымного (черного) пороха об- 
легчают сообщение ему огня; поэтому боз- 
дымный порох, имеющий гладкую поверх- 
ность, несмотря 
на более низкую 
{° воспламене- 
ния, зажигается 
труднее и тре- 
бует присоеди- 
нения к заряду легко зажигающегося со- 
става. До 19 в. для воспламенения заряда 
в орудии пользовались такими примитив- 
ными средствами, как, напр., раскаленный 
железный прут, фитиль, палительная све- 
ча (бумажная трубка с легко горящим, не 
гаснущим от дождя пороховым составом), а 
в ручном оружии — кремневым замком. 

Введенные в 19 веке, при переходе к на- 
резной артиллерии, для зажжения вытяж- 
ные трубки находятся на службе до настоя- 
щего времени и применяются в картузных 
орудиях (заряд в картузе). 

Детальное устройство и действие вытяж- 
ной трубки можно видеть на фиг. 1, на 
которой изображена обтюрирующая трубка 
Иванова, ввинчиваемая для выстрела в 
запальное отверстие орудия. Кольцо 1, рез- 
ко натянутое назад, заставляет теркой 2 
воспламениться терочный (фрикционный) 
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состав 3, от которого загорается дымный 
порох 4, помещенный в передней части ла- 
тунной трубки. Полученный т. о. луч огня 
воспламеняет боевой заряд в орудии. Устра- 
нение прорыва газов через трубку наружу 
(обтюрация) достигается тем, что коничес- 
кая часть а терки при выстреле закупори- 
вает сквозной канал. Первые образцы вы- 
тяжных трубок не имели обтюрирующего 
устройства и не ввинчивались в запальное 
отверстие, а лишь просто вставлялись. 

Наряду с вытяжными трубками приме- 
няются ударные трубки с капсюлем, раз- 
биваемым ударным механизмом затвора. 
На фиг. 2 показан один из типов такой тру- 

бки, где 1 — капсюль, 
2—-наковальня, 3 — 
обтюрирующий ша- 
рик, 4— ружейный 
порох и 5 — мастика. 
Для опасной стрель- 
бы или стрельбы зал- 
пами из нескольких 
орудий употребляют- 
ся электрические тру- 
бки, в к-рых электри- 
ческ. ток накаливает 
платиновый мостик, окруженный взрывча- 
тым составом. Для гильзовых орудий (заряд 
в гильзе) применяются капсюльные втулки 
с ударным составом, ввинчиваемые в дно 
гильзы (см. фиг. З, где 1 — латунный корпус, 
2 — капсюль, 3 — наковальня, 4 — лепешки 
прессованного дымного пороха, 5 — латун- 
ный кружок). 

Для полного обеспечения воспламенения 
заряда бездымного пороха к картузу при- 
шивается воспламенитель из дымного по- 
роха с таким расчетом, чтобы луч огня из 
вытяжной или ударной трубки, пройдя за- 
пальный канал, зажег сначала воспламени- 
тель, а затем воспламенение передалось бы 
далее всему заряду. Развивающееся в за- 
рядной каморе при сгорании воспламени- 
теля давление способствует зажжению без- 
дымного пороха и быстрому распростра- 
нению огня по всей поверхности его зе- 
рен, что необходимо для правильноети го- 
рения заряда. Вес воспламенителя в круп- 
ных картузных орудиях достигает 1 кг. В 
орудиях гильзового заряжания воспламе- 
нитель не нужен вследствие непосредствен- 
ного соприкосновения заряда с капсюль- 
ной втулкой. 

В фугасах и минах воспламенение про- 
изводится посредством огнепроводов, запа- 
лов, ударных и химических средств. В ка- 
честве огпепроводов употребляются: 1) поро- 
ховая дорожка, представляющая собой по- 
лосу пороха шириной около 25 мм, насыпае- 
мую по земле от точки воспламенения до 


ри 


Фпг. 3. 


заряда и зазкигаемую, в свою очередь, по- 
мощью курительного фитиля; скорость го- 
рения такой дорожки около З м/сек; 2) сосис 


из холщевой трубки диаметром 10—15 мм, 
наполненный порохом; сосисом часто поль- 
зуются для воспламенения зарядов, нахо- 
дящихся под землей; в последнем случае со- 
сис подводится уложенным в деревянный, 
осмоленный жолоб; 3) огнепроводные шну- 
ры (см. Бикфордов шнур). 

Для надежности воспламенения огнепро- 
водов (шнуров) применяют ударные кап- 
сюли-воспламенители. Наиболее простые из 
них представляют собой трубочку, име- 
ющую на одном конце наковальню, о ко- 
торую разбивается ружейный капсіоль; под 
капсюлем в трубочке имеется пороховая за- 
готовка; в свободный конец трубочки вста- 
вляется огнепроводный шнур; разбивание 
капсюля производится щипцами с ударни- 
ком. В качестве одного из химическ. средств 
воспламенения пользуются действием сер- 
ной к-ты на бертолетову соль с примесью 
сахара, применяя при этом такое приспо- 
собление: в жестяную трубочку, открытую 
с ‘одного конца, помещают обернутый ва- 
той стеклянный шарик с серной кислотой, 
а рядом с ним лепешку, спрессованную из 
бертолетовой соли с сахаром; в евободный 
конец трубочки вставляют огнепроводный 
шнур; для воспламенения плоскогубцами 
сжимают закрытый конец трубочки, разда- 
вливая при этом шарик с кислотой. Заряды 
в буровых скважинах м. б. воспламеняемы 
посредством негашеной извести без приме- 
нения огнепроводных шнуров. Этот способ 
основан на том, что известь при гашении 
водой развивает ѓ° около 300°, а потому по- 
мещенный в нее легко воспламеняющийся 
капсюль взорвется, если известь будет смо- 
чена водой. Взрыв капсюля происходит че- 
рез 2—3 мин., чем и исключается необхо- 
димость в огнепроводе. В. Шелков. 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ СРЕДСТВА, см. Зоа- 
экигательные средства. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, редуцирование, 
химическая операция, заключающаяся или 
в отнятии. от данного вещества кислорода, 
или в замене кислорода водородом, или в 
присоединении к этому веществу водорода. 
Если восстанавливаемое вещество находится 
в виде ионов, то под В. понимают переход 
иона или атома с высшей ступени положи- 
тельной валентности к низшей, т.е. умень- 
шение его положительного заряда. Т. о. 
превращение соли окиси железа в соль за- 
киси м. б. представлено следующей восста- 
новительной схемой: 


Бе +Н, > Ре Н*. 


В. находится в тесной связи с окислепием 
и составляет один из существеннейших про- 
цессов живой и мертвой природы. Усвоение 
углекислоты растениями, дыхание, обмен 
веществ и целый ряд важнейших биологиче- 
ских процессов в своей основе представляют 
собой восстановительно-окислительные яв- 
ления (см. Окисление). В технике В. поль- 
зуются весьма часто, главн. обр. для приго- 
товления органических продуктов. Нек-рые 
производственные процессы теснейшим об- 
разом связаны с восстановительными опе- 
рациями, например В. является одной из 
существенных частей ситцепечатания, кра- 
шения и беления тканей и фотографии. 
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‚ В технологии минеральных веществ восста- 
новление применяется сравнительно редко, 
за исключением большей части металлурги- 


ческих процессов, электролитич. осаждения. 


металлов и некоторых операций по приго- 


товлению специальных восстановителей (см. 
Рафини- 


‚Металлургия, Гальванотехника, 
ровка, Гидросульфит). Технические методы 
В. органических соединений разделяются на 
три группы: чисто химические, электрохи- 
мические и каталитические (гидрирование). 

1) Химические методы. Вещества, 
подвергаемые В. в технике, не так многочис- 
ленны и менее разнообразны, чем исходные 
продукты для окислительных операций. Осо- 
бо важное значение для технологии краси- 


телей и фармацевтических продуктов име- · 


ет В. нитросоединений. Значительно реже 
пользуются В. альдегидов и кетонов с целью 
‘получения соответств. спиртов (например В. 
ацетона в изопропиловый спирт и пинако- 
‘на или хинона в гидрохинон). Весьма огра- 
‘пиченное значение имеет превращение кар- 


.боксильных соединений в альдегиды и алко-. 


голи (напр. щавелевой к-ты в гликолевую 
и глиоксиловую кислоты или фенилуксусной 
кислоты в фенилэтиловый алкоголь). Для 
достижения желаемого восстановительного 
эффекта пользуются различными вещества- 
‚ ми-восстановителями. На характер 
получающегося продукта влияет также рас- 
творитель, в среде которого ведется реакция. 
`В нек-рых случаях он способствует пере- 
‘группировкам, напр. при получении парани- 


трофенола или бензидина из нитробензола. . 


Иногда растворитель или содержащиеся в 
‘нем вещества реагируют с продуктами В., 
и тогда образуются замещенные соедине- 
ния, напр. при В. нитробензола в присут- 
‚ствии соляной к-ты может получиться хлор- 
анилин, в присутствии серной—аминофенол- 


сульфокислота, при В. его в спиртовых рас- 


творах иногда образуется фенетидин. При 


В. нитросоединепий оловом и соляной к-той . 


часто получаются хлорзамещенные амины. 


Реакция среды также влияет на направле-: 


ние восстановительной реакции, например 
в кислых средах из нитробензола получа- 
тот анилин, в щелочных, в зависимости от 
‘условий ведения операции, азокси-, азо- 
или гидразобензол, в нейтральных легко 


образуется фенилгидроксиламин. Из раз-: 
личных восстановителей имеют техническое | 


значение следующие. 


Металлическое железо (в виде | 


стружек или опилок) вместе с кислотами 
(чаще с соляной) широко применяется для 


В. нитросоединений в соответствующие ами- | 


пы (анилин, нафтиламин, м-фенилендиамин, 
аминофенол, 0-анизидин, 0- и п-фенетидин). 
В этом: процессе на одну молекулу нитро- 
соединения теоретически должно приходить- 
‘ся шесть молекул соляной к-ты: 
ВМО, +ЗЕе +6 НС! = ВМН, +2Н,О + 3ЕеС1.. 

В действительности же расходуется только 
1/55 ч. этого количества. Причина этого явле- 
ния заключается в каталитич. действии хло- 
ристого железа, под влиянием к-рого метал- 
лическ. железо восстанавливает нитрогруп- 
пу в амино-группу, а само при этом превра- 
щается в закись-окись Ее,О,. В случае ди- 
нитросоединений можно достигнуть частич- 


ного В., если так рассчитать количество же- 
леза, чтобы его было достаточно для В. толь- 
ко одной нитрогруппы. Этим путем из дини- 
тробензола получают нитроапилин. Сравни- 
тельно часто для В. нитросоединений при- 
меняют железо иедкий натр (водные 
растворы крепостью 55—60° Вё). В этом 
случае, однако, получатся не амины, как 
в кислой. среде, а соответствующие азокси-, 
азо- и гидразосоединения. 
Металлический цинк (в виде пы- 
ли) восстанавливает (в присутствии Сас], 
или МН,СІ) в водноспиртовых растворах ни- 
тробензол в фенилгидроксиламин. Этим же 
путем из п-нитробензилового алкоголя полу- 
чается п-аминобензиловый алкоголь. Хоро- 
шим восстановительным действием в ней- 
тральн. растворах обладает также амаль- 
гамированный алюминий, приме- 
няемый для получения пинакона из ацетона 
и цитронеллола из цитронеллаля. Цинк 
с кислотами. восстанавливает нитросо- 
единения по уравнению: 


ЕМО, +321 +6 НС! = МН, +3261, +2 Н,О. 


Для этой цели цинк применяется в виде 
стружек, губки, порошка и пыли; Последняя 
отличается наибольшей активностью; одна- 
ко, вследствие ряда неудобств, связанных 
с ее применением (примеси окиси. цинка, 
необходимость предварительного определе- 
ния степени активности), цинковую пыль 
стремятся заменить цинковой губкой, при- 
готовлявмой электролитически/ Прибавле- 
ние к реакционной смеси небольшого ко- 
личества медных солей значительно повы- 
шает восстановительную способность’ цин- 
ка. Способ применяется для приготовления 
п-аминодиметиланилина из нитрозодиметил- . 
анилина, о-фенетидина из нитрофенетидина. 
Из нитробензола посредством цинковой пы- 
ли и серной кислоты получается п-аминофе- 
нол. Цинк и едкий натр действуют 
аналогично железу; этим путем восстана- 
вливают, напр., нитроанилин в фениленди- 
амин. В спиртовых растворах едкого натра 
цинк восстанавливает нитробензол в гид- 
разобензол, нитроанизол-—в гидразоанизол. 
Вследствие дороговизны способ В. цинком 
в щелочных растворах не может конкури- 
ровать с более дешевыми способами (напр. 
В. железом и едким натром). 

Олово и соляная к-та применяются 
преимущественно для В. нитросоединений. 
Процесс протекает по уравнению: 


2 КМО, +351 + 12 НС! ~ 2 ЕМН, + 3 $5061, + 4 Н,0. 


После реакции олово регенерируется при по- 
мощи цинка или электролитически. Олово, 
выделенное электролитически, отличается 
особенно высокой восстановительной актив- 
ностью. Недостатком этого восстановителя 
является то обстоятельство, что В. часто 
сопровождается хлорированием. В технике 
оловом пользуются сравнительно редко; при- 
мером его применения может служить по- 
лучение фенетидина из п-нитрофенола и 
В. нитропроизводных антрахинона в соот- 
ветствующие амины. . 

Свободная сернистая кислота 
применяется для В. хинонов. Ее средняя 
(сульфит) и кислая (бисульфит) соли нат- 
рия применяются для В. нитро- и нитро- 
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зосоединений. Реакция В. часто сопровож- 
дается сульфированием. При этом сначала 
образуется сульфаминовая киелота, к-рая 
затем перегруппировывается в аминосуль- 
фокислоту. В соединении с железными опил- 
ками сернистая кислота была предложена 
как средство для частичного В. динитросое- 
динений. Этим же путем можно достигнуть 
превращения ароматич. нитроальдегидов в 
аминоальдегиды. Полуторная окись 
серы 8.О., получающаяся при растворе- 
нии серы в дымящей серной кислоте, при- 
меняется для В. нитросоединений. Процесс 
часто сопровождается окислением, суль- 
фированием, заменой амино-группы гидро- 
ксилом, перегруппировками и другими по- 
бочными явлениями. Так, напр., из 1,5-ди- 
нитронафталина получается 5,6-диоксинаф- 
тохинон (1,4). Этот способ применяется для 
приготовления красителей из динитроан- 
трахинона и его сульфокислот. Серни- 
стый натрий (сульфид) служит для В. 
ароматических нитро- и азосоединений. Для 
этой цели пользуются или кристаллическим 
продуктом состава М№а,5.9Н,О или раство- 
рами серы в сернистом натрии (поли- 
сульфиды). В водных растворах реак- 
ция совершается по ур-ию: 

4ЕМО, +6 №а,5 +7Н,О = 4ВМН, + 3 Ма,5:О, + 6 Маон. 


Если В. ведется с плавленым сульфидом, 
то последний превращается в сернистокис- 
лый натрий: 

ВМО: + №а:5 + Н,О = ВМН, + №а,80,. 
Особенно выгодным является способ вос- 
становления двусернистым натрием: 

ВМО: + №а,5, + Н,О = ВМН, + №а,5,0,. 

В этом случае не только устраняется обра- 
зование едкого натра, что значительно упро- 
щает выделение амина, но операция связы- 
вается с получением гипосульфита (см.). 
При реакциях с сульфидами (или полисуль- 
фидами) степень В. регулируется количе- 
ственными соотношениями реагирующих ве- 
ществ. Иногда, особенно при пользовании 
полисульфидами, нормальная реакция вос- 
становления осложняется вхождением се- 
ры в состав восстановленного вещества, На 
этом свойстве основано получение техниче- 
ски важных сернистых красителей. Образо- 
вание содержащих серу продуктов можно 
устранить прибавлением к реагирующему 
раствору некоторого количества едкой ще- 
лочи. Так, напр., в присутствии свободной 
щелочи из #-нитрофенола образуется п-ами- 
нофенол, тогда как без нее получаются сер- 
нистые красители. В некоторых случаях ед- 
кая щелочь вызывает изменение направле- 
ния реакции и сопровождается окислитель- 
ными явлениями (например нитротолуол 
превращается в аминобензальдегид или 0- и 
п-нитробензиловый алкоголь-—в соответст- 
вующий аминобензальдегид). Металли- 
ческий натрий применяется в произ- 
водстве душистых веществ, например для 
восстановления фенилуксусного эфира и 
этилового эфира нониловой кислоты в фе- 
нилэтиловый и нониловый алкоголи. О при- 
менении гидросульфита см. Гидросульфит. 
В особых случаях В. осуществляется помо- 
щью виноградного сахара (глюко- 
зы), формалина и ацетальдегида. 
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2) Преимущество электрохимичес- 
ких методов восстановления заключает-- 
ся в том, что, кроме необходимых, обеснечи- 
вающих электропроводность составн. частей: 
электролита, в реакцион. смесь не вводится 
никаких посторонних веществ, загрязняю- 
щих получаемые продукты и затрудняющих 
их выделение; другое преимущество: воз- 
можность точного регулирования условий. 
В. и сравнительно простой контроль про- 
цесса. Несмотря на это, за исключением не- 
которых отдельных случаев, им не удалось 
заменить чисто химические методы, кото- 
рые в подавляющем большинстве являются 
наиболее экономичными и удобными для 
проведения в заводских условиях. Так, по- 
пытки электрохимич. получения анилина из 
нитробензола пока не привели к практи- 
чески благоприятному результату. Значи-. 
тельно успешнее протекает В. нитробензола 
в 7-аминофенол. Химическим путем это со- 
единение получается из п-нитро- или ни- 
трозофенола, т. е. из веществ, сравнительно 
сложно приготовляемых и менее доступных, 
чем нитробензол. После ряда работ Фрид- 
лендера, Гаттермана и Дармштеттера гер- 
манск. заводу Сіра (Г. П. 29584) удалось 
преодолеть все затруднения и на практике 
осуществить электролитическое приготовле- 
ние п-аминофенола. Некоторое технич. зна- 
чение имеет также электролитич. В. щавеле- 
вой к-ты в гликолевую и глиоксиловую к-ты. 

3) О каталитических методах 
восстановления см. Гидрирование. 

Лит.: ОПт. Епт., В.9, р. 418, 1921; НопЪеп Ј., 
П1е Мебфоаеп а. огвапіѕзсһеп Сһетіе, 1,р=., 19925. 
О восстановлении сернистым натрием витросоедине- 
ний: Вгапа К., «Топги. г ргакё. Сһетіе», 1,р2., 1906, 
В. 74, р. 449; Ѕ$їоегтег В., Піе Охудаоп8- 
ила Веди Я опзтенойеп дег огбап1зсЬеп Сһетіе, І.еір- 
716, 1909; Вацег В., Кедаокјіоп опа Нуатегиов 
огвапіѕсһег Уегһіпаџцпееп, Іеір2іє, 1918. О восстано- 
влении амальгамированным алюминием: \1511-` 
сепиз Ҹ., «Тоиги. г ргакі. Сһетіе», Г.рх., 1896, 
В. 54, р. 18. - | С. Медведев. 

ВОЩЕНИЕ ДЕРЕВА, покрывание поверх- 
‚ности деревянных изделий и полов воском 
в целях придания им красивого внешне- 
го вида. Перед вощением поверхность из- 
‹делия тщательно вычищается и шлифуется 
при помощи цикли, песочной, стеклянной 
или наждачной бумаги и пемзы. При шли- 
фовке следует избегать масел или употреб- 
лять только скоро высыхающее вареное 
‘льняное масло (олифу). Состав для В. д. 
приготовляют из 1 ч. расплавленного вос- 
ка с половинным по весу количеством ски- 
пидара; смесь мешают непрерывно, пока не. 
застынет. Иногда прибавляют немного жел- 
‘той охры в мелком порошке. Готовую смесь 
‚охлаждают и наносят тонким слоем на гру- 
бую суконку или кусок твердого войло- 
ка, которым и натирают обрабатываемую 
поверхность возможно равномернее. Резные 
или фигурные части изделия натирают при 
‘помощи щетки. Для получения сильного 
глянца застывший на изделии воск протира- 
ют еще раз чистой щеткой или куском шер-:` 
стяной ткани. Хорошо под воск отделыва- 
ются дуб, красный бук и орех. м. Дешевой. 

ВОЩИНА бывает естественная и искус- 
ственная. Первая—это соты, изготовлен- 
ные пчелами, вторая— листы воска с выда- 
‚‘вленными с двух сторон основаниями ячеек. ` 
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В. бывалот разного цвета: черного, темного 
и цвета воска. Черная и темная В.—старая; 
в ней много раз выводилась пчелиная детка 
и складывались запасы корма. В ячейках 
таких сотов нахолятся кожица и кокончики 
нчелиной детки. 400 г темной вощины дают 
300 г воска, 400 г черной В.—150 г. Неста- 
рые соты вынимаются из улья большею ча- 
стью осенью, реже весной. Вынутая из улья 
В. иногда портится пчелин. молью. Наиболее 
распространенным средством против моли 
служит только что расцветшая и быстро вы- 
сушенная конопля, раскладываемая меж- 
ду вынутыми сотами. Кроме того, вынутые 
соты следует располагать на расстоянии 
45 мм один от другого, чтобы они хорошо 
продувались ветром. Для уничтожения мо- 
ли в В., уже пораженных ею, их окуривают 
сероуглеродом. Для этого соты помещают в 
пустые ульи, ульи ставят по три один над 
другим и все щели между ульями, а также 
и летки, замазывают глиной. В верхний улей 
помещалот глубокую тарелку с налитым в 
нее сероуглеродом, накрывают его крышей 
и обмазывают глиной. В таком виде ульи 
оставляют на 9—12 ч.; затем крышу сни- 
мают, ульи разъединяют, и в течение 4—5 ч. 
они проветриваются. Сероуглерод очень ле- 
туч, его пары в смеси с воздухом легко 
взрываются, и при работе с ним следует ос- 
торожно обращаться с огнем. 

Лучшим материалом для искусственных 
В. является воск с крышечек, полученных 
от распечатания сотов с медом, затем—воск 
из новых сотов, добытый посредством сол- 
нечной воскототки (см.), т. н. капанец. 
Он чрезвычайно прочен, эластичен, нежного 
желтого цвета. Воск для искусственной В. 
должен быть очищен от всяких примесей. 
Расплавленный и очищенный воск спачала 
отливается в виде восковых плиток в цинко- 
вые формы 35 мм длипой, 24 мм шириной 
и около #2 мм глубиной. Формы смачивают- 
ся водой, и расплавленный воск наливает- 
ся в них ковшом через частое сито или не- 
прокрахмаленную марлю. Затем формы с 
налитым воском ставят в холодное помеще- 
ние (—1°— 0°) на три-четыре дня (лучше на 
больший срок). Вынутые из форм плитки 
воска прокатывают сначала на гладких валь- 
цах, а затем на вальцах с выгравированным 
дном ячеек. Вальцы перед пропуском плиток 
смачивают мыльной водой. Вместо плиток 
иногда готовят восковые листы. Для этой 
работы изготовляют цилиндрическ. макаль- 
ный сосуд высотой около 0,7 м и вмести- 
мостью около 1®л, с двойными стенками. 
3 наружный сосуд наливают воду, во внут- 
реннем плавят воск, для чего сосуд ставят 
на горячую плиту или нагревают снизу осо- 
бой лампой. Когда воск расплавится (лучше 
всего при 75°), сосуд снимают с плиты или 
убирают лампу и в расплавленный воск ма- 
кают мокрые, гладко выструганные дощеч- 
ки из чистой без сучков еловой крыловки 
(размер дощечки 62х26 см). Дощечки по- 
гружают в воск 3—5 раз. Затем их опускают 
в воду с Р около 25°. При этом воск легко 
снимается с дощечек. Если зке их опускать 
в холодную воду или если в макальном со- 
суде нагревать воск выше 75°, то восковые 
листы трескаются. Дальнейшее охлаждение 


и обработка вальцами такая же, как для 
плиток. Гравированные вальцы должны 
быть установлены так,чтобы нарезки на ниж- 
нем и верхнем валиках приходились точно 
одна против другой, что достигается систе- 
мой винтов. Винтами регулируется и толщи- 
на листов. Вальцы системы Ломакина имеют 
менее сложную систему винтов, чем загра- 
ничные. Наилучшую фабричную вощину 
в настоящее время изготовляет фирма Рут в 
С. Ш.А. (Огайо). Так называемая трехслой- 
ная В. Рута «Эрко» настолько прочна, что со- 
ты, построенные на ней, не ломаются при от- 
качивании меда. Эти В. изготовляют из со- 
вершенно чистого и выдержанного воска на 
проволоках, особым механич. способом впла- 
вленных в толщу листа. Особенно чистым 
и крепким считается воск с медовых крышек, 
не перегретый до 100°, медленно охлажден- 
ный, без всяких пузырьков воздуха и долго 
выдержанный в листах или плитках на хо- 
лоду (до 14 дней). Искусственная В. бывает 


‚гнездовая и магазинная. Первая ГОТОВИТСЯ 


из более толстых листов, а вторая из более 
тонких. В недавнее время в Америке стали 
готовить искусственную В. из алюминиевых 
листов. Такая В. очень прочна; но пчелы, 
как говорит америк. пчеловод Рут, всегда 
предпочиталот ей В. из воска. Матка кладет 
яйца в алюминиевую В. только при отсут- 


ствии в улье восковых сотов. 
Лит.: См. Воск пчелиный. Н. Нулагин. 


ВПЕЧАТЫВАНИЕ, нанесение’ дополни- 
тельного `изображения в позитивном экзем- 
пляре фильмы, к основному изображению 
негативного кадра. В. производится след. 
обр.: в копировочный аппарат вкладывают 
две негативных ленты т. о., чтобы получи- 
лось необходимое и требуемое совпадение 
основного негативного кадра с новым; тогда 
на позитивный экземпляр фильмы впеча- 
тается необходимое дополнительное изо- 
бразкение. Впечатывание применяется для 
всякого рода эффектов, а также для внесе- 
ния надписей в кадр фильмы. 

Лит.: Кусто Э., Кино и его чудеса, пер. с 
франц., Л., 1925; гГезсагроцга А. С., Веліпа 
{Ве Мойоп-Рісірге Ѕсгееп, М. У., 1919. 

ВРАЩЕНИЕ, движение неизменяемой си- 
стемы (твердого тела), при котором две точ- 
ки системы, а следовательно, и проходящая 
через них прямая, остаются неподвижными. 
Эта прямая называется осью В. Траектории 
всех точек вращающегося тела будут дуга- 
ми окружностей, центры которых. лежат на 
оси и плоскости которых перпендикулярны 
к оси В. Длины путей, проходимых точками 
тела по своим окружностям за один и тот же 
промежуток времени, пропорциональны рас- 
стояниям точек до оси В., т. е. радиусам со- 
ответствующих окружностей. В. называют 
положительным, если оно происходит 
по часовой стрелке, и отрицательным, 
если В. происходит обратно движению ча- 
совой стрелки (В. против часовой стрелки). 
Такое различие в направлениях В. по отно- 
шению к положению наблюдателя является 
совершенно условным: одно и то же В. для 
одного из наблюдателей, смотрящих с раз- 
ных концов оси В., будет положительным, 
а для другого — отрицательным. Скорости 
вращения точек тела пропорциональны рас- 
стояниям точек до оси вращения, т.е. 0 = ор; 
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коэффициент пропорциональности о, рав- 
ный отношению скорости какой-либо точки 
к ее расстоянию до оси В., называется угло- 
вой скоростью. Между дуговыми и угловы- 
ми элементами вращательного движения су- 
ществуют следующие соотношения: $=#ғ, 
где $ — дуговое перемещение и ф — угловое 
перемещение; 0= оү, где х— дуговая (окруж- 
ная) скорость и о— угловая скорость; 

. аз а*> 

Лт р — ЦТ. = 0 , 
‚где —тангенциальпое (касательное) уско- 


а? 
рение, 0 = 9 = 97: — Угловое ускорение; 
. р? . 
в = 7 = 70, где јһ„ нормальное ускоре- 


пие. Сложение В.—-см. Движение и Вектор- 


пое исчисление. 
Лит.: Жуковский Н. Е., Теоретич. меха- 
ника, ч. ТТ, стр. 52, М., 1924. А. Яшнов. 


ВРАЩЕНИЕ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗА- 
ЦИИ, постепенный поворот плоскости ко- 
лебаний светового вектора по мере распро- 
странения поляризован. света в некоторых 
телах, называемых оптически актив- 
ными. Тела, не активные в естественном 
состоянии, обнаруживают В. п. п. в магнит- 
ном поле. Твердые оптически активные сре- 
ды могут быть двух родов: в одних — вра- 
щательная способность определяется строе- 
нием кристаллич. решетки (например в кри- 
сталлич. кварце, в к-ром Араго впервые и 
открыл В. п. п.; плавленный кварц не акти- 
вен), в других—В. п. п. вызывается асим- 
метричным строепием самих молекул (напр. 
в сахаре, вращающем в кристаллическом, 
стеклообразном и растворенном состоянии). 
Жидкие и газообразные активные тела от- 
носятея ко второму роду. В растворах вра- 
щательная способность может зависеть от 
природы растворителя и от Г. 

В. п. п. происходит по направлению 
движения часовой стрелки или по направ- 
лени обратному (вправо или влево), в за- 
висимости от пространственной структу- 
ры молекулы или решетки. Угол В. п. п. є 
пропорционален числу молекул, встречае- 
мых световым пучком, соответственно чему 
приняты следующие определения удель- 
пого вращения: для чистых веществ 
100е 

16 › Где 1] 
удельное вращение, є--паблюдаемый угол 
В. п. п., [толщина слоя активного веще- 
ства (выражаемая для жидкостей на практи- 
ке в дм), 4— плотность; лля растворов с— 
конц?нтрация активного вещества в г на 
100 см? раствора. Произведение мол. в. на [0] 
называется молекулярным вращением. От- 
носительпо точных методов определения а 
см. Поляриметры. 

© является ф-ией длины световой волны 2 
(вращательная дисперсия). Во, всех изучен- 
ных случаях справедлива следующая ф-ла: 


[6] = 7 ; для растворов [&] == 


= =‘ 


где под знаком суммы находится несколь- 
ко членов, соответствующих различным соб- 
етвен. колебаниям данного вещества. Обы- 
чно эти колебания, характеризуемые вол- 


нами А„, находятся в ультрафиолетовой или 
инфракрасной области спектра. По измере- 
ниям Лоури (Гомту) и Кед-Адамса (Сиа- 
АЧатз, 1927 год) В. п. п. весьма совершен- 
ного образца левовращающего кварца выра- 
жается, со всей доступной точностью, в ши- 
роком интервале длин волн от 200 ти до 
3 и следующей формулой: 
9,5639 2,3118 = 
2 0,0197495 — 20,0009 — 01905. 
Для 2 > А, формула вращательпой дисперсии 
принимает простой вид: к= & (закон Био); 


наоборот, для 4, очень близких к 4А,„, ход 
В. п. п. становится очень сложным (аномаль- 
ная вралцательная дисперсия), и « может 
приобретать огромное значение (например 
30 000° на мм в нек-рых жидких кристал- 
лах). Вращательная дисперсия неразрывно 
связапа с обычной дисперсией света (см.). 
Если поместить сильно вращающее тело, 
напр. пластинку кристаллического кварца, 
вырезанную перпендикулярно оптическ. оси, 
между двумя поляризующими призмами и 
осветить систему сложным (наприм. белым) 
светом, то, благодаря различному враще- 
нию для различных цветов, цвета будут про- 
ходить через вторую призму в иной пропор- 
ции, чем в падающем свете, и поэтому вы- 
ходящий свет будет окрашен. В `зависи- 
мости от угла поворота призм окраска ме- 
няется. При подходящем подборе источни- 
ка света и толщины пластинки можно. по- 
лучить весьма пеструю смену цветов, что 
иногда применяется для театральных свето- 
вых эффектов, а также для получения непре- 
рывно изменяющихся светофильтров. При 
помощи очень толстой пластинки кварца 
можно повернуть на 90° плоскости колеба- 
ний двух близко расположенных спектраль- 
ных линий (напр. линий ШО натрия) и полу- 
чить так. обр. весьма одпородный свет (Вуд). 
Формальная элементарная теория В. п. п., 
данная Френелем, сводится к следующему. 
Луч с линейно поляризованными колебани- 
ями всегда можно представить как резуль- 
тат сложения двух лучей, поляризованных 
по кругу (с вращениями вправо и влево). 
По. Френелю, эти два луча распространя- 
ются в теле с различными скоростями, 
что и выражается постепенным поворотом 
нлоскости поляризации суммарного луча 
по мере прохождения света в кристалле. 
Это положение, являющееся в сущности ма- 
тематич. следствием самого факта В: п.н., 
может быть иллюстрировано наличием осо- 
бого двойного лучепреломления (с лучами, 
поляризованными по кругу) в оптически 
активных кристаллах и жидкостях. По идее 
Гиббса, более общая формальная теория 
В. п. п. может быть построена на предпо- 
ложении, что диэлектрическое смещение в 
активном теле зависит не только от компо- 
нентов напряженности поля (Х, У, 2), но 
и от производных их по координатам. Вол- 
новое уравнение для такой среды (для ком- 
понента Х) имеет следующий вид: 


1 әз с «(У _ 02] у. 
ао [ех (6 - | = ах, 


где с—скорость света, =—диэлектрическая 
постоянная и постоянная, зависящая от 


Ф 
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природы вещества. Формальная теория впол- 
не описывает явления В.п.н.и устанавли- 
вает связь вращательной и обычной диспер- 
сии, однако характер исходного ур-ия и по- 
‘стоянная [ остаются в этой теории необо- 
снованными. Физическая теория В. п. п. 
дана за последние годы Озееном и Борном. 
Она ‘является следствием последовательной 
и строгой теории дисперсии света, в к-рой 
учитывается: 1) наличие связи между мо- 
лекулами, 2) соизмеримость размеров моле- 
кулы с длиной световой волны. Поскольку 
построение молекул еще мало известно, по- 
стоянная [и в этой теории сохраняет эмпи- 
рический характер. Только для кристаллов 
МаС1 Герману удалось произвести достаточ- 
но полный теоретич. расчет для ѓ в удовле- 
творительном согласии с опытом. 

Лит.: Х вольсон О. Д., Курс физики, т. 2, 
Берлин, 1923; \Мооа В. \.., Безеагсһеѕ іп Рһуѕі- 
са} Орїісв, Г.., 1920; Ебӧгвіегііпе В., Войа- 
їіопѕројатіѕаііоп, Напађисћ а. рһуѕікаіѕсћеп Оріік, 
В. 1, р. 901, 1,р2., 1927; В огт М., Аѓотіћеогіе 
Ч. їеѕіеп 2ц5Ѓапаез, 2 АиИ., 1,еіртіє, 1923; Вота м., 


Епғукіораӣйіе дег таїһетаќіѕсһеп Міѕѕепзсһаїйеп, В, 5, 
Т. ПІ, Н. Г\, 1,рх., 1923. ‘ С, Вавилов. 


ВРЕДИТЕЛИ в сельском хозяйст- 
ве, животные (различных систематических 
групп), наносящие хозяйственно-ощутимый 
вред в лесном и сельском хозяйстве, пор- 
тящие различные продукты и товары при 
храненйи, деревянные изделия и т. д. Изу- 
чает этих животных и мероприятия по 
борьбе с ними прикладная зоология или, 
если изучение ограничивается только на- 
секомыми, — прикладная энтомология. В 
СССР экономическое значение имеет вред, 
причиняемый насекомыми, а из млекопи- 
тающих-—грызунами и хищниками; кроме 
того вредители имеются среди клещей, 
моллюсков, червей, хищных и зерноядных 
птиц. Роль вредителей в СССР очень ве- 
лика вследствие отсталости организацион- 
ных форм и техническ. приемов хозяйства. 
В период 1915—1925 гг., в связи с войнами, 
хозяйственной разрухой и засухой, деятель- 
ность В. стала угрожающей. Убытки от 
вредных насекомых в сельском и лесном хо- 
зяйствах дореволюционной России оценива- 
лись энтомологом А. Г. Лебедевым (1919 г.) 
ежегодной суммой в 1 430 000 000 рублей. В 
С. Ш.А. (Е. Бапаегвоп апа Т.. Реагѕ, 1921 г.) 
убытки от вредных насекомых исчисляются 
в 2266 000 000 долл. в год; кроме того го- 
довой убыток от грызунов исчисляется там 
же в 500 000 000 долл. (по Ланцу). Вредите- 
ли наносят экономически-ощутимый вред не 
во всем районе своего обитания, а лишь 
там, где имеются условия для их массового 
развития (климатические, кормовые, хозяй- 
ственные и т. д.). Кроме длительных изме- 
нений фауны В. наблюдаются ежегодные 
сезонные колебания в их численности. Эти 
колебания («волны жизни») у одних вы- 
ражаются в резких вспышках и затуханиях 
их деятельности и способности занимать об- 
ширные площади (так назыв.. агрессивные 
или массовые В., например мыши-полевки, 
саранчевые); у других В. эти колебания не- 
значительны, и вред наносится хронически 
из года в год. Причины сезонных колеба- 
ний фауны В::`1) климатические влияния, 
действующие непосредственно или'косвенно; 
2) болезни бактериальные, грибные, прото- 


зойные; 3) влияние паразитов В. (наездники, 
мухи-тахины, жуки -нарывники); 4) влия- 
ние хищников (птицы, млекопитающие, на- 
секомые и т. д.); 5) голодовки (недостаток 
кормовых растений), к-рые вызывают ги- 
бель или бесплодие вредителей и 6) резкие 
изменения в хозяйстве страны. 

По особенностям питания В. следует раз- 
личать: 1) многоядных и одноядных и 2) гры- 
зущих (млекопитающие хищники и грызуны, 
саранчевые, гусеницы чешуекрылых и т.д.) 
и сосущих (клопы, тли, слепни, жигалки). 
Грызущие вредители уничтожают растения 
и части их, или целиком или частично, про- 
едая, например, дыры на листьях (скелети- 
рование) или прокладывая внутри их ходы 
(минирование). Сосущие вредители растений · 
вызывают пятнистость и засыхание листьев, . 
хилость, недоразвитие, искривления орга- 
нов, опухоли (галлы) на стволе, корнях и 
листьях; у животных уколы кровесосущих 
насекомых вызывают волдыри, опухоли, рас- 
чесы, изъязвления, а также и повышенную 
раздражимость, к-рая понижает работоспо- 
собность, ит. п. Поврежденные растения мо- 
гут восстанавливать утраченные части (отра- 
стание корней, кущение, возобновление ли- 
стьев) и излечивать ранения. (образование 
пробкового слоя, каллуса); некоторые сорта, 
культурных растений обладают свойствами, 
сильно понижающими их поражаемость со 
стороны В. (устойчивые сорта). 

В основе мер борьбы с В. лежит иселедо- 
вательская работа, а именно: 1) изучение 
биологии В., ®) изучение повреждаемого 
растения или животного, 3) изучение обста- 
новки, при которой происходит нападение 
В., и 4) установление и испытание меропри- 
ятий по борьбе с ними. Применение мер 
возможно лишь. тогда, когда издержки на. 
борьбу с В. меньше возможных убытков 
от повреждений. Исследовательская работа, 
по изучению В. ведется в энтомологических 
отделах опытных с.-х. станций, в ряде спе- 
циальных лабораторий (Отдел прикл. энто- 
мологии Гос. ин-та опытной агрономии в Ле- 
нинграде, Научно-исслед. лаборатории Отд. 


· защиты растений Наркомзема РСФСР и др.).. 


Мероприятия по борьбе с вредителями мо- 
гут быть:. культурно-хозяйственные (куда: 
относятся и карантинные), биологические, 


. механические и химические. Первые две ка-. 


тегории носят главным образом предупре- 
дительный характер, а последние две-—1с- 
требительный характер. 

К культурно - хозяйственным 
методам относятся такие, при к-рых органи- 
зация хозяйства, приемы возделывания ра- 
стений, ухода за животными и способы хра- 
нения продуктов и материалов сами по себе 
гарантируют от массового развития и напа- 
дения В. Такими мерами могут быть, напр., 
а) изменение сроков и способов посева или 


высадки, так чтобы В. не мог отложить 


своих яичек на культуру или чтобы расте- 
ния к периоду нанесения повреждений на- 
ходились в малоповреждаемой стадии (уста- 
новление так наз. «страховых» от вредителей 
сроков посева); б} приемы обработки почвы 
(время, глубина пахоты и т. д.), при кото-` 
рых создаются условия, неблагоприятные 
для развития В.; в) борьба с сорняками и 
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с всходами падалицы на парах, в культурах 
и по соседству с ними (межи, борозды между 
грядами); г) применение соответствующего 
севооборота, удобрений, улучшенных мето- 
° дов ухода за растениями; д) употребление 
устойчивых сортов культурных растений; 
е) надзор за ввозимыми извне (из-за грани- 
цы или в пределах страны) семен. и посадоч- 
ным материалами, товарами, с.-х. животны- 
ми в целях предупреждения заноса вредите- 
лей (картофельный жук, розовый хлопковый 
червь, кровяная тля, филлоксера и т. д.); 
ж) своевременное удаление горелого леса, 
бурелома, ветрӧвала, лесорубочных остат- 
. ков и неошкуренных лесных материалов, на- 
длежащие системы рубки и лесокультур- 
ных работ; з) изменение места и времени 
выпасов скота, способов хранения навоза, 
и т. д.; и) тщательный надзор при приеме, 
перевозках и хранении продуктов и материа- 
лов за их зараженностью, надлежащие ме- 
тоды хранения, устройство хранилищ. При 
современной стадии развития хозяйства в 
СССР эти культурно-хозяйственные меро- 
приятия играют первенствующую и решаю- 
щую роль в предупреждении массовых на- 
падений В., и в этой работе необходимо 
теснейшее сотрудничество агрономов, лесо- 
водов ит. д. со специалистами по борьбе с В. 

Биологич. методы борьбы с В. за- 
ключаются в использовании их врагов—па- 
разитов, хищников, бактериальных и гриб- 
ковых болезней. В СССР этот метод приме- 
няется очень мало в силу его сложности, 
малой разработанности и непостоянства его 
результатов. В практике применяются куль- 
туры так наз. «мышиного», «крысиного» ти- 
фов, но этот метод не вполне безопасен в 
санитарном отношении. Далее, принимают- 
ся меры к охране птиц и млекопитающих, 
истребляющих вредителей (летучие мыши, 
ласки, хорьки, сарычи, совы, синицы ит. д.). 


Эта охрана осуществляется путем законо- 


дательной защиты полезных животных от 
истребления, путем развески искусственных 
гнездований, привлечения и поддержания 
животных в периоды голодовок подкормкой, 
отстрела их врагов (бродячих кошек, яст- 
ребов) и т. п.; в С. Ш. А. имел место даже 
ввоз полезных хищников (жужелиц, божь- 
их коровок). Попытки применения культур 
грибковых заболеваний (микологический 
метод) осуществлялись в крайне ограничен- 
ном числе. В С. Ш. А., где много внима- 
ния уделяется паразитарному методу, т. е. 
использованию (и даже ввозу из-за грани- 
цы) паразитов вредителей наездников, мух- 
тахин,-имеются нек-рые положительные до- 
стижения; в СССР применение этого метода, 
не вышло еще из стадии предварительного 
исследования. 

Механич. меры борьбы заключаются 
в непосредственном уничтожении вредите- 
лей. С этою целью применяют аппараты (ча- 
сто примитивные) для облегчения и усно- 
рения работы; сюда же относятся и различ- 
ного рода заграждения, препятствующие В. 
переходить на культуру. Для концентриро- 
вания масс В. при их истреблении приме- 
няют различные приманки (свет, кормовые 
вещества, ловчие посевы и т. д.). Уничто- 
жение В. производится различными спосо- 
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` бами: собирают руками, иногда при помощи 


сачков; стряхивают В. с деревьев и кустар- 
ников на полотнища, рядна, щиты, в жестян. 
воронки, ведра; выжигают етерню на полях, 
подпилку в лесу с находящимися в них 
вредителями; выкладывают (в лесу—против 
короедов) ловчие деревья с последующим 
ошкуриванием их; накладывают на стволы 


’ ловчие кольца (из рогожи, древесной струж- 


ки, бумаги, пакли, мха), под которыми В. 
собираются на зимовку или для окуклива- 


ния; применяют капканы, Ловушки, ловчие 


ямы. При создании преград устанавливают 
переносные железные стенки или доски, сма- 
занные липким составом; проводят плугом 
или роют заградительно-ловчие канавы; на- 
кладывают на стволы деревьев липкие пояса 


‚ из медленно высыхающих смесей (канифоль 


с маслами и т. п.). 

Химический метод играет в СССР 
и за границей крупн. роль. Он заключается 
в применении ядов —зоосидов (животно- 


· убивающих веществ) и инсектисидов 


(насекомоубивающих веществ), при чем неко- 
торые из них, т. н. контактные яды, воздей- 
ствуют на кожу или дыхательную систему, 
а другие, кишечные яды, отравляют при 


‚поступлении вместе с естественной пищей 
или приманкой в кишечный канал. Зоосиды 


применяются в виде сухих порошков (см. 
Опыливание), в виде раствора или механиче- 
ской смеси с водой (см. Опрыскивание) или 


‚ же, наконец, в газообразном виде (см. Оку- 


ривание). В практике СССР обычно употреб- 
ляются следующие зоосиды: 1) кишечные— 


‚ стрихнин, соли бария Васі, и ВаСО,, соеди- 


нения мышьяка Си(С,Н,0О,),. ЗСи(АѕО,), (па- 
рижская зелень), Ма, НАЗО,, Аѕ,О,.РЪ,(АѕО,), 
Са:(АѕО,),, СаНАзО;; 2) контактные—зел.мы- 
ло, табачный экстракт, керосиново-мыльная 
и керосиново-известковая эмульсия, квас- 
сия и т.д. Для фумигации (окуривания) 
употребляются: С5,, С], 50,, НСМ, ССІ, МО. 


‚ Кишечные зоосиды применяются при борь-· 


бе с грызущими В., контактные яды—при 
борьбе с сосущими и отчасти с грызущими 
В. Метод отравленных приманок состоит в 
отравлении пищевых веществ, которые часто 
привлекают вредителей в большей степени, 
чем их природный корм; такими .приман- 
ками служат: печеный хлеб, отруби, опил- 
ки, мясо и т. д. Этот метод вееьма при- 
меним в борьбе с саранчевыми и грызунами. 
Опрыскивание и опыливание широко прак- 
тикуется в плодоводстве, виноградарстве, 
в меньшей степени—в полеводстве, огород- 
ничестве. Окуривание применяется по б. ч. 
в закрытых помещениях (склады, фумигаци- . 
онные камеры, особые палатки, надевае-’ 


мые на растения в грунту) и в норах (гры- 


зуны). При опрыскивании и опыливании не- 
обходимы специальные аппараты, которые 
дают или широкое пылевое облако или 
мелко раздробленную струю жидкости. Для 
впрыскивания. Сб» в почву употребляют · 
особые · впрыскиватели—инжекторы. Типы 
опрыскивателей: 1) маломощные гидропуль- 
ты, 2) опрыскиватели-ранцы (поршневые, 
диафрагмовые и с пневматическим нагнета- 
нием), 3) садовые насосы средней и большой 
мощности («Климакс», «Помона», «Адмирал» 


си др.), 4} конные полевые опрыскиватели- 
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бочки с передачей накачивания жидкости 
от ходового колеса, 5) автоматическ. опрыс- 
киватели батарейной системы вьючного типа 
и ряд др., 6) моторные. опрыскиватели (по- 
левые, садовые, лесные) с подачей жидко- 
сти при помощи двигателей. Типы опылива- 
телей: 1) ручные меха и ранцы (с мехом), 
2) ручные с крыльчатым вентилятором (цен- 
тробежкой), 3) конные с крыльчатым вен- 
тилятором, работающие передачей от ходо- 
вого колеса, 4) моторные, приводимые в дви- 
жение двигателем и 5) аэроопылители (см.), 
устанавливаемые на самолетах. Произво- 
длительность этих аппаратов колеблется в до- 
вольно широких пределах в зависимости 
от типов их и характера с.-х. культуры (по- 
ле, сад, виноградник). Так, ранцевым опры- 
скивателем можно покрыть в день до 1 га по- 
ля, 0,5 га сада, 0,25 га виноградника; конным 
опрыскивателем от 8 до 12 га поля; различ- 
ными конными опыливателями— от“ до 1520; 
аэроопыливателем-—от 100 до 350 га в час. 
‘’Ббольшая часть аппаратуры получается 
из-за границы (Германия, Франция и дру- 
гие); но еще в дореволюционное время дела- 
лись попытки наладить производство ранце- 
вых и конных опрыскивателей у нас (в 1911— 
1915 гг. на Украине и в Сибири). В настоя- 
щее время в СССР это производство. орга- 
низовано на ленинградском заводе «Часовой 
революции» (Треста ленингр. з-дов массо- 
вого производства), в мастерских Киевского 
политехнического ин-та, в Карловских мас- 
терских Сахаротреста. Делу изготовления в 
СССР аппаратуры для химической борьбы с 
В. несомненно предстоит большая будущ- 
ность. В дореволюционное время в России со- 
стоялись два международных конкурса оп- 
рыскивателей: в Симферополе в 1908 году 
и в Киеве в 1911/12 году; такой конкурс 
памечается в Союзе ССР и в ближайшее вре- 
мя (1928—29 гг.). 

„Изучение вредителей в целях борьбы с 
ними началось в 80-х гг. прошлого столе- 
тия. С 90-х гг. развиваются и учреждения 
по борьбе с ними: к 1918 г. насчитывалось 
19 станций защиты растений и 5 энтомолог. 
отделов с.-х. опытных станций. В настоя- 
щее время (1928 г.) в Союзе имеются 63 
станции защиты растений и 15 энтомологич. 
отделов опытных с.-х. станций. 


Лит.: Браунер А., С.-х. зоология. Харьков, 
1923; Горяинов А., Крысы и мыши —- враги 
сельск. хозяйства, М., 1924; Кулагин Н., Вред- 
ные насекомые и меры борьбы с ними, 3 изд., П., 
1922—23, 4 изд., т. 1, М.—Л., 1927; Х олодков- 
ский Н., Курс энтомологии теоретич. и приклад- 
ной, 3 изд., т. 1—2, СПБ, 1912, & изд., т. 1, М.— 

1927; У ва ров Б., С. -х. энтомология, Тифлис, 
58, Плотников В., Насекомые, вредящие хоз. 
растениям Ср. Азии, Ташкент, 19926. В. Болдырев, 


ВРЕДНОЕ ПРОСТРАНСТВО цилиндров 
поршневых паровых машин и 
компрессоров, объем пространства ме- 
жду поверхностями распределительного ме- 
ханизма (клапанами, кранами, золотника- 
ми), распределительных каналов, крышки 
цилиндра и поршня в его мертвом поло- 
жении у крышки цилиндра. Величина В. п., 
исчисляемая в процентах от рабочего объема 
цилиндра, имеет наименьшие значения при 
крановой и клапан. системах распределе- 
ния (3—10%) и наибольшее значение при 
золотниковом распределении (8—15%). В 


паровых машинах влияние В. п. выражается 
в уменьшении кпд машины. При впуске све- 
жего пара часть его работы затрачивается 
на сжатие до рабочего давления отработан- 
ного пара, оставшегося во В. п. от преды- 
дущего цикла; кроме этого поверхность В. п. 
влияет на увеличение конденсации входя- 
щего в цилиндр рабочего пара. Уменьшение 
влияния В. п. достигается сжатием отра- 
ботанного пара перед впуском свежего па- 
ра. Многие авторы полагали, что наиболее 
выгодным является сжатие отработанного 
пара до начального давления, но опытами 
Клемперера, Бульвена и Гейнриха устано- 
влено, что наиболее выгодной является та 
степень сжатия, при к-рой конечная {° сжа- 
того отработанного, пара равняется &° стенок 
цилиндра. Более высокая степень сжатия от- 
работанного пара чем та, при которой © от- 
работанного пара равна Г стенок цилиндра, 
ведет к увеличению расхода пара. См. Па- 
ровые машины, Парораспределение. 


Лут.: Дуббель Г., Паровые машины и паровые 
турбины, Л., 1916; Гринев ецкий В. И., Паро- 
вые машины, 'М., 1996; Сушков В. В., Технически. тер- 
модинаминка, М., 1 926; бтавзтапп В.:, АШенмие 
таг Вегесһпиіпе еіпег Ратріпавсћіпе. в. Татарчук. 


ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА обычно явля- 
ются причиной длительных, постепенно на- 
ступающих изменений в организме—хронич. 
заболеваний. Законодательство СССР стре- 
мится возможно более полно регламентиро- 
вать техническ. условия, к-рым д. б. подчи- 
нены В. п. В вопросе об особых льготах для 
рабочих В. п. индивидуального характера 
(т. н. «компенсациях вредности») законода- 
тельство берет за основу детальную про- 
фессию. Законодательство СССР о В. п. 
опирается в основном на Кодекс законов о 
труде и регулируется преимущественно Нар- 
комтрудом (НКТ) СССР, а в некоторой сво- 
ей части также и НКТ союзных республик. 
Выполнение этих законов и постановлений 
обязательно для всех без исключения рабо- 
тодателей, независимо от характера пред- 
приятия (чаетное, кооперативное или го- 
сударственное), нарушитель отвечает в по- 
рядке уголовном. НКТ также регламенти- 
рует чисто техническ. правила устройства и 
содержания промышленных предприятий во 
В. п. «Все предприятия и учреждения дол- 
жны принимать необходимые меры к устра- 
нению или уменьшению вредных условий 
работы, предупреждению несчастных слу- 
чаев и к содержанию места работ в надле- 


` жащем санитарно-гигиеническом состоянии, 


согласно общих и специальных обязательн. 
постановлений по отдельным производствам, 
издаваемых Наркомтрудом». Перечень этих 
постановлений публикуется. Помимо поста- 
новлений, охватывающих преимущественно 
целые производства, НКТ издан еще ряд 
постановлений, имеющих своею целью борь- 
бу специально с наиболее опасными профес- 
сиональными ядами. 

Большое значение в смысле борьбы с раз- 
личными опасностями производства ‘имеет 
т. н. предварительный надзор, т.е. 
стремление осуществить основные требова- 
ния охраны труда еще до того, как предпри- 
ятие выстроено, и так. обр. избежать допу- 
щения таких основных строительно-технич. 
дефектов, исправить которые впоследствии 
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оказывается чрезвычайно затруднительно, 
а подчас даже и невозможно. Согласно Ко- 
дексу законов о труде ни одно предприя- 
тие не м. б. открыто, пущено в ход или пе- 
реведено в другое здание без санкции ин- 
спекции труда и органов санитарно-про- 
мышленного и технич. надзора. Все проекты 
по промышленному строительству (построй- 
ка, переустройство и переоборудование про- 
мышленных заведений и всех. вспомога- 
тельных при них учреждений для рабочих, 
расположенных на территории предприя- 
тия), до утверждения их в подлежащих ор- 
ганах, д. б. снабжены—в части, относящей- 
ся к специальным требованиям данного про- 
изводства, в области гигиены труда, тех- 
ники безопасности и противопожарных ме- 
роприятий — заключениями соответствую- 
щих органов НКТ. 

По вопросу об утверждении проектов но- 
вого промышленного строительства и капи- 
тального переоборудования предприятий ор- 
ганы охраны труда дают заключение через 
своих представителей в специальных совеща- 
ниях при хозорганах (имея право предва- 
рительного получения проектов для обстоя- 
тельного изучения). 

Особую группу мероприятий по охране 
труда рабочих на В. п. составляют матери- 
альные компенсации, если устранение вред- 
ных условий труда невозможно по техни- 
ческим причинам. ' 

Одним из осповных способов защиты здо- 
ровья рабочего на В. п. является сокраще- 
ние рабочего дня, ибо вследствие этой меры 
он меньшее время соприкасается с особыми 
профессиональными вредностями, а следо- 
вательно, и подвергается меньшей опасно- 
сти в отношении чисто профессиональных 
заболеваний. В течение ряда лет рабочее 
время на вредных производствах сокраща- 
лось; в отраслях производства, особо тяже- 
лых и вредных для здоровья, установлен со- 


кращенный рабочий день, согласно спискам: 


и нормам, устанавливаемым НКТ на основе 
следующих признаков: 1) для профессий, по- 
стоянно соприкасающихся по роду работы с 
ядами, при условиях, могущих причинить 
хроническ. или острое отравление (свинцом, 
ртутью, мышьяком, фосфором, бензолом и 
его производными, нитросоединениями и дру- 
гими ядами); 2) для профессий, связанных 
с беспрерывным повышенным нервным на- 
пряжением (телефон, радио и т. д.); 3) для 
работ в сжатом и разреженном воздухе (кес- 
сонные, водолазные, лётные, и пр.); 4) для 
отдельных профессий, связанных с работой 
под землей в условиях особого напряжения, 
вреда для здоровья или опасности; 5) для 
работ при высокой температуре в продолже- 
ние не менее половины нормального рабочего 
дня; 6) для работ на открытом воздухе при 
особо низкой темп-ре; 7) в исключительных 
случаях, при постоянном пребывании ра- 
бочих в атмосфере, насыщенной большим 
количеством вредно действующей пыли (су- 
хая точка в фарфоровом производстве, при 
работе на незащищенных пескоструйных ап- 
паратах и т. д.). При установлении сокра- 
щенного рабочего дня, на основании выше- 
указанных пунктов, учитывается также ком- 
бинирование перечисленных вредностей ме- 


жду собой, а также сочетание с особо тя- 
желым физич. напряжением. Так, наприм.: 
по горной промышленности в списки включе- 
ны почти все подземные рабочие, по метал- 
лургии—8 видов работ (гл. образом по ли- 
тью и выплавке медных руд и меди, свинца, 
цинка, мышьяка и серебра); в металлооб- 
рабатывающей промышленности —около 20 
профессий (в частности —точильщики и шли- 
фовальщики сухим способом, травильщики, 
все профессии, соприкасающиеся с ртутью, 
мышьяком и свинцовыми соединениями); по 
химич. промышленности—более 50 профес- 
сий (в частности—при кислотных печах, при 
изготовлении нитрита, хромовых и свинцо- 
вых солей, при сухой точке на фарфоровых 
з-дах, в стекольных гуттах, при различных 
видах работ в производстве неорганич. кра- 
сок и др.). Четырехчасовой рабочий день 
установлен в производстве медянки, при се- 
янии и упаковке сурика и глета, в про- 
изводстве сахарсатурна; трехчасовой рабо- 
чий день—-в кубовом отделении .з-дов свин- 
цовых белил. Далее, наше законодатель- 
ство еще с 1918 г. установило дополнитель- 
ные отпуска для работающих во В. п. Де- 
тальный список профессий, дающих право 
на дополнительный отпуск, тщательно пе- 
ресмотренный совместно с хозяйственными 
органами и профессиональными союзами, 
был переиздан НКТ СССР 28 июня 1923 г. 


Дополнительный отпуск предоставляется: 1) для 
лиц, постоянно соприкасающихея по роду работы 
с ядами, при условиях, могущих причинить хрони- 
ческое острое отравление или иное функциональное 
расстройство организма; 2) для лиц, работа которых 
связана с беспрерывным повышенным нервным на- 
пряжением, а также напряжением зрения и слуха; 
3) для работающих в сжатом и разреженном возлу- 
хе; 4) для отдельных категорий рабочих, работа-‘ 
ющих под землей; 5) для работающих при высокой {"; 
(в 30° без повышенной влажности и в 95° с повы- 
шенной влажностью), когда рабочие проводят в та- 
кой і° больше половины рабочего дня: 6) для рабо- 
тающих в закрытых помещениях, при постоянном вы- 
делении большого количества вредно действующей пы- 
ли, не удаляемой соответствующими приспособлени- 
ями; 7) для работающих в холодильниках, с постоян- 
ным пребыванием при темп-ре ниже 0°; 8) для лиц, 
работа которых связана с частым промоканием за- 
крытых частей тела; 9) для лиц, в работе кото- 
рых имеется сочетание нескольких элементов вредно- 
стей, а также сочетание зтих вредностей с особо тяже- 
лым физическим напряжением, хотя каждые из этих 
вредностей в отдельности не настолько значитель- 
ны, чтобы давать право на дополнительные отпуска. 


Согласно трудовому законодательству 
СССР, рабочие В. п. получают еще некото- 
рые чисто материальные преимущества. На 
первом месте здесь стоит получение ими 
специальной защитной одежды, а также ма- 
сок и респираторов (см. Защитные приспо- 
собления). Мод специальной защитной оде- 
ждой («спецодежда») понимаются только та- 
кие предметы, к-рые выдаются для фактич. 
защиты рабочего от той или иной профес- 
сиональной вредности (а не для сбережения 
собственной одежды работающего) и в обще- 
гигиеническ. целях работы не в домашней 
одежде (зтот принцип применялся в период 
военного коммунизма, когда каждому рабо- 
чему выдавался комплект одежды и даже 
белья). Перечень профессий, дающих пра- 
во на получение спец. одежды, и наимено- 
вание подлежащих выдаче предметов, с ука- 
занием сроков носки их, устанавливается 


‚ специальными постановлениями НКТ СССР 


по всем производствам. Вопросы выдачи 
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спец. одежды регулируются в основном с 
правовой стороны. Право на получение 
спец. одежды и предохранительных пред- 
метов, установленное для той или другой 
профессии, распространяется также и на 
учеников, работающих в одинаковых с ра- 
бочими данной профессии условиях. Выда- 
ваемая рабочим спец. одежда является соб- 
ственностью предприятия, учреждения или 
хозяйства и употребляется рабочими и слу- 
жащими лишь при непосредственном испол- 
нении ими работ. Далее, согласно специ- 
альным спискам профессий, выработанным 
НКТ, тем рабочим, труд которых связан с 
загрязнением в процессе работы не только 
лица и рук, но и всего тела, а также с опас- 
ностью переноса домой инфекции, выдается 
на дом мыло; независимо от этого, на пред- 
приятиях особо вредных или при грязных 
работах при умывальниках должно нахо- 
диться в достаточном количестве мыло для 
мытья рабочих во время работ и по оконча- 
нии их. Наконец, в целом ряде В. п. рабо- 
чим тех профессий, которые связаны с воз- 
можностью острого или хронич. отравления 
профессиональными ядами, выдается. моло- 
ко в количестве 0,615 л (1 бт.) в день на чел. 
Помимо всех перечисленных мероприятий, 
Кодекс законов о труде предоставляет НКТ 
и его местным органам право устанавли- 
вать в особо В. п. и предприятиях обязатель- 
ный предварительный осмотр всех поступа- 
ющих на работу или отдельных групп рабо- 
чих (женщин и подростков), а также йх 
периодическое переосвидетельствование. На 
этом основании Наркомтрудом и Нарком- 
здравом РСФСР было издано постановление 
об обязательных периодическ. регулярных 
медицинских осмотрах лиц, работающих в 
нек-рых особо В. п. Введение зтого меро- 
приятия долэкно значительно усилить борь- 
бу с профессиональными вредностями и пре- 
дупредить развитие более серьезных забо- 
леваний рабочих, занятых на В. п. 
В. п., служа причиной специфич. профес- 
сиональных заболеваний и влияя на общее 
состояние здоровья отдельных профессио- 
нальных групп, имеют часто своим послед- 
ствием повышенную смертность, раннюю ин- 
валидность и более интенсивную, сравни- 
тельно со всем населением, поражаемость 
данного рабочего коллектива различными 
болезнями. Влияние В. п. может сказаться 
в том, что болезни, встречающиеся и в 
обычных условиях, под влиянием определен- 
ных профессиональных условий протекают 
в более резких или в особых, своеобразных 
` формах, поражают определенные избранные 
системы и органы, а Также дают боль- 
шее, чем обычно, число неблагоприятных 
исходов. Так, известно, что интоксикации, 
инфекции, а также другие заболевания «из- 
налнивающего» характера, связанные с осла- 
блением силы и функциональной деятель- 
ности различных частей организма, легче 
всего и сильнее всего поражают те органы, 
которые находятся в состоянии постоянно- 
го перенапряжения или хронич. переутомле- 
ния. Далее, В. п. могут способствовать воз- 
никновению или, правильнее сказать, выяв- 
лению таких нарушений здоровья или па- 
тологических состояний, которые связаны с 


врожденной или благоприобретенной сла- 
бостью, меньшей сопротивляемостью или: 
другими дефектами отдельных органов или 
систем, при чем, однако, в других усло- 
виях это их состояние отнюдь не обнару- 
жилось бы в виде ясно выраженных за- 
болеваний. Наиболее ярким примером этой 
группы случаев являются различные про- 
фессиональные заболевания кожи, когда воз- 
действие внешних моментов производствен- 
ного характера (яды, раздражающие веще- 
ства, влага и т. п.) лишь выявляют о0со- 
бую патологическую чувствительность кожи 
к различным моментам внешнего характера. 
Близорукость, согласно современным взгля- 
дам, также требует для своего развития 
особого сравнительно неустойчивого состоя- 
ния хрусталика, однако далеко не у всех, 
предрасположенных к развитию близоруко- 
сти, она имеет место в действительности. 
Статистика с не оставляющей сомнений убе- 
дительностью доказывает тесную связь ме- 
жду относительным количеством близору- 
ких в различных профессиях, с одной сто- 
роны, и необходимостью усиленно напря- 
гать зрение в условиях профессиональной 
работы, а также условиями освещения ра-. 
бочето места,—< другой. 

- Далее, В. п. (высокая ѓ°, яды, пыль ит. п.)` 
значительно ослабляют сопротивляемость 
различных органов непосредственным внеш- 
ним воздействиям, а также и по отношению. 
к инфекциям. В последнее время в медицин- 
ской литературе приводится ряд данных, 
полученных как на основе экспериментов, 
произведенных над животными, так и в ре- 
зультате клинических наблюдений и специ- 
ального углубленного лабораторного изуче- 
ния воздействия на рабочих различных вред- 
ностей; эти данные показывают, что под 


“влиянием ядов или даже утомления резко 


падает способность всего организма в целом. 


‚противостоять заразным заболеваниям и 


сильно ослабляются т. н. «защитные» свойст- 
ва крови, при помощи которых заболевший 
организм обычно борется с внедрившимися 
микробами. В. п., являясь одним из факто- 
ров воздействия на организм внешней среды, 
конечно чрезвычайно редко действуют впол- 
не изолированно; обычно они тесно пере- 
плетаются с прочими влияниями социальной. 
среды (уровень заработной платы, жилище, 
питание, условия быта, половая жизнь и. 
т. п.). В некоторых случаях профессия вле- 
чет за собой и те или другие особенности. 
чисто социального характера из числа ука- 
занных выше (острая жилищная нужда у 
сезонных рабочих, алкоголизм в отдельных 
профессиях, неурегулированность половой 
жизни у моряков и т. п.). 

Тщательное изучение В. п. дает прежде 
всего возможность установить взаимоотно- 
шения и связьмежду трудом и здоровьем раз- 
личных профессиональных групп. Это про-. 
водится двумя путями. С одной стороны, 
врачами (в первую очередь санитарными ин- 
спекторами охраны труда) производится. 
изучение под специальным углом зрения 
трудовых и производственных процессов 
(составление т. н. санитарных характери- 
стик детальных профессий по специальной: 
карте, разработанной НКТ в 1920 году); 
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помимо того органами охраны труда произ- 
водится углубленное лабораторное изуче- 
ние санитарной обстановки труда для точ- 
ной количественной оценки отдельных вред- 
ностей в различных пройзводствах, цехах 
и даже отдельных мастерских различных 
предприятий (характеристика. метеорологи- 
ческ. ‘условий, точное. определение количе- 
ства пыли и паров в воздухе, измерение ин. 
тенсивности лучистой энергии и т. п.). 

другой стороны, клиника тщательно ЯЫ 
чает типичные профессиональные заболева- 


ния, а санитарная статистика труда устана- ` 


вливает в виде статистических закономерно- 
стей их влияние на общие санитарные пока- 
затели здоровья пролетариата (физическое 
развитие, смертность, инвалидность, забо- 
леваемость ит. д.). Статистич. данные о про- 
фессиональной смертности в Голландии (за 
1908-—11 гг.) показывают, что общая смерт- 
‚ность в целом (стандартная, т.е. исчисленная 
таким образом, чтобы устранить неодинако- 
вость возрастного распределения в различи. 
профессиональных группах), а также смерт- 
‘ность по отдельным возрастам и отдельным 
видам болезней дают колебания, доходя- 
щие до 250 %. Определенный интерес пред- 
ставляет русская статистика проф. Вигдор- 
чика, который сопоставил отдельные В. п. 
с результатами разработки материалов по 
инвалидности в Ленинграде (данные 1918— 
1919 гг.). Приводимая пиже таблица пока- 
зывает, сколько каждый рабочий теряет в 


среднем годовых единиц рабочей силы в за-. 


висимости от условий работы во вредных 
производствах (степень инвалидности). * 


Соотношение отдельных вредных про- 


изводств и инвалидности в Петро- 
граде в 1918—1919 гг; 

Основные вредности Потеря · 

раб. силы 


Свинцовая пыль 

Усиленная ходьба 
Органич. пыль . 
Высокая #” 
Стоячее положение ..... уе 
Ядовитые вещества. . ..... 5... 
Мышечное напряжение. ........ р 
Неорганич. пыль... ......... 


Р: 


бл 5 57 7 а 00 оо с 
фоат о о ә 


чу“ 


- 


лмо о 00 


Из таблицы видно, что вдыхание свинцо- 
вой пыли влечет за собой потерю вследствие 
ранней инвалидности, почти в два раза 
бӧльпую, чем вдыхание неорганическ. пы- 
ли. Если к этому добавить, что вычисленные 
по этому же методу проф. Вигдорчиком по- 
тери для инвалидов свободных профессий 
равны З голам, а для домашних хозяек да- 
же только 1,84 года, то значение отдельных 
В. п. станет еще более ясным. Определение 
В. п. при различных видах работы, выясне- 
ние путей и способов их воздействия на 
живой организм и изучение их последствий 
дают возможность устанавливать степень 
значения вредных производств для здоровья 
пролетариата, намечать пути их полного 
устранения или практически возможно бо- 
леевыполнимого оздоровления вредного про- 
изводства и, в крайнем случае, — необхо- 
димых компенсаций рабочим. 


* См. в литературе. 


Количество В. п. весьма велико, и ха- 
рактер их весьма разнообразен; перечис- 
лить их полностью совершенно невозможно 
(достаточно указать, что число одних только 
профессиональных ядов достигает несколь- 
ких десятков). Чтобы получить общее пред- 
ставление о В. п., достаточно ознакомиться 
с общей их классификацией (группа опасно- 
стей сюда не включена). В зависимости от 
характера возникновения вредные произ- 
водства следует разделить на три основные 
группы: 1) связанные с трудовым процессом, 
2) связанпые с производственным процессом 
(объектом, орудиями и продуктом труда) и 
3) связанные с внешней обстановкой труда 
и производства. 

К вредностям, связанным непосредственно 
с трудовым процессом, относятся: 
1) чрезмерная продолжительность труда; 
2) чрезмерная интенеивность труда (чрезмер- 
ная нагрузка либо чрезмерная скорость); 
3) длительное принужденное однообразие по- 
ложения тела (стоячее, сидячее); 4) напря- 
жение локомоторного аппарата (связки, су- 
ставы, сухожилия ит. п.) и изолированных 
мышечных групп (например чрезмерная на- 
грузка отдельных ‘мышц у грузчиков или 
молотобойцев, усиленная ходьба, быстрые 
мелкие и однообразные движения кистей 
или пальцев при работе пачечниц, упаков- 
щиц и т. п.); 5) напряжение центральной 
нервной системы и выеших психическ. фун- 
кций; 6) сильные эмоциональные воздей- 
ствия (например у телефонистов, стеногра- 
фов, у представителей высш. интеллектуаль- 
ных профессий, у шоферов, летчиков ит. п.); 
7) напряжение дыхательных органов (стек- 
лодувы, музыканты на духовых инструмен- 
тах, ораторы и т. п.); 8) напряжение орга- 
нов чувств (зрения, слуха и т. п.). 

К группе вредных производств, связан- 
ных © производственным про- 
цессом, относятся прежде всего: 

А Механическ. воздействия на рабочих 
орудия, объекта или продукта труда: 1) тре- 
ние или давление на поверхность тела, вы- 
зывающие либо атрофию, либо гипертро- 
фичеекие изменения, либо воспалительные 
изолированные процеесы (костей, мышц, 
слизистой сумки, кожи); 2) сотрясение те- 
ла, вызываемое применяемым инструментом 
(наприм. работа с пневматич, молотом, свер- 
лом и т. п.), либо сотрясением пола поме- 
щения, в к-ром производится работа (напр. 
в ткацких мастерских), либо движением 
места работы (например у шоферов, вагоно- 
вожатых, паровозных машинистов и т. п.); 
3) промышленная пыль, действующая на 
дыхательные органы (в частности на лег- 
кие), на кожу, глаза, слизистые. оболочки и 
т. п., в первую очередь механически; если 
же пыль носит еще и ядовитый характер, 
действуя химически, то она является одно- 
временно вредностью и механической и хи- 
мической; 4) интенсивные звуковые воздей- 
ствия—влияние шумов, чисто механически 
действующих на орган слуха путем как воз- 
душной, так и костной передачи звуков, что 
следует отличать от гораздо менее вред- 
пого активного напряжения органа слуха 
(последнее относится. к помещенной выше 


‚ рубрике и к напряжению органов чувств). 
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Б. Далее следует группа вредностей, объ- 
единяемая по единому гигиеническ. принци- 
пу под общим названием «метеорологическо- 
го фактора». Сюда относятся: 1) ненормаль- 
ная і° воздуха (чрезмерно высокая, необычно 
низкая, неравномерно распределенная, рез- 
ко колеблющаяся); 2) ненормальное состоя- 
ние воздушных токов (чрезмерное движение 
воздуха, полная застойная его неподвиж- 
ность, частая смена того и другого); 3) чрез- 
мерная влажность или сухость воздуха; 
4) неблагоприятные сочетания ї°, влажно- 
сти и движения воздуха. Подобная класси- 
фикация метеорологическ. вредностей пред- 
ставлявтся наиболее целесообразной, ибо 
она строго различает отдельные наиболее 
вредные моменты независимо от того ме- 
ста, в котором происходит работа. Дейст- 
вительно, вряд ли можно считать, как это 
делают многие авторы, вредным производ- 
ством работу на открытом воздухе, или под 
землей, или над водой, ибо каждое место 
работы служит источником основных вред- 
ностей, перечисленных выше. 

, В. Вслед за этим идет группа вредностей, 

связанная с воздействием на организм про- 
чих видов энергии: 1) электрич. тока и #) лу- 
чей: а) инфракрасных, или тепловых (воз- 
действующих на организм в данном случае 
не путем предварительного нагревания воз- 
духа, а путем непосредственной радиации, 
как, например, при работе у плавильных пе- 
чей, у паровых молотов, в гутте, у горнов 
ит. п.); 6) видимой части спектра, или све- 
товых лучей (прямое их воздействие—в свя- 
зи с производственным процессом, напри- 


мер, при плавке и литье металла, при рабо- 


те у стеклоплавильных печей и т. д., а не 
в результате нерационального освещения); 
в) ультрафиолетовых лучей (при киносъем- 
ках, при ацетиленовой и электрическ. свар- 
ке ит. д.); г) рентгеновых лучей; д) лучей 
радия и т. п. 

Сюда же относятся вредные производ- 
ства, действующие на организм химическим 
путем: 1) едкие и раздражающие вещества, 
действующие на ткани непосредственно в 
месте соприкосновения (кислоты, щелочи, 
различные растворители и т. п.), и ®) ока- 
зывающие общее отравляющее действие на 
организм после проникновения их в. кро- 
вяное русло. 

Г. Наконец, следуют нек-рые вредности, 
связанные с источниками, к-рые сами носят 
организованный характер, являясь живыми 
существами. В этих случаях мы имеем де- 
ло с вредностями, характеризуемыми б и о- 
логич. методом воздействия. Сюда от- 
носятся: 1) опасность укусов и ушибов. жи- 
вотными и людьми (у рабочих на бойнях, па- 
стухов, служителей лабораторий и зооло- 
гических садов, ветеринарных врачей, пер- 
сонала психиатрич. больниц и т. п.); 2) си- 
биреязвенная инфекция при работе с шер- 
стью и тряпьем; 3) опасность заражения 
кожными заболеваниями при собирании и 
обработке тряпья и в пошивочных мастер- 
ских; 4). туберкулезная и общая инфекция 
у лиц, соприкасающихся с трупным мате- 
риалом; 5) глистная болезнь (анкилостомиа- 
зис) у горнорабочих; 6) заражение сифили- 
сом у врачей, стеклодувов, кормилиц ит. д. 


572 


К, последней группе вредностей относится 
воздействие общей. санитарной обста- 
новки труда, связанной не столько с 
самим производственным процессом, сколько 
с устройством рабочего помещения или осо- 
бенностями места работы (хотя бы послед- 
нее и было характерно для тех или иных 
трудовых процессов). Сюда относятся: 1) не- 
достаточная кубатура воздуха на одного 
рабочего (чрезмерная скученность рабочих 
в одном помещении); 2) отсутствие естест- 
венного света или дефекты в области осве- 
щения (работа в полной темноте, напр. в 
кинолабораториях, работа при чрезмерно 
интенсивном освещении, например в :кино- 
ателье, работа при недостаточном освеще- 
нии, при чрезмерной яркости и блесткости, 
при резкой разнице в освещенности в пре- 
делах рабочей зоны и т. п.); 3) дефекты 
отопления; 4) прочие дефекты устройства 
и содержании. помещения. Наконец, сюда 
же следует отнести и такие вредности, как 
неблагоприятное влияние атмосферных усло- 
вий при работе на открытом воздухе (влия- 
ние дождя, ветра, непогоды и т. п.) и не- 
нормальное атмосферное давление—как по- 
ниженное (при работе в высоких слоях ат- 
мосферы, наприм. в горах при добыче камней 
и руд, при полетах и т. п.), так и повышен- 


‘ное (наприм. при работах в кессонах, при 


водолазных работах и т. п.). 

Лит.: Марнус Б., Охрана труда, М., 1998; 
Каплун С., Теория и практика охрапы труда, 
ч. ТЕ, 3 изд., М., 1927; Данилова Е. Н., Дей- 
ствующее законодательство о труде в СССР, 2 изд., 
т. 2, М., 1927; Бенсман А., Спецнормы по 
охране труда, М., 1927; Бенсман А. и Мар- 
кус Б., Сборник постановл. и распор. по охране 
труда в СССР, М., 1927; Якимчик И., Законо- 
дательство по технике безопасности и промышл. 
санитарии, М., 1926; Богословский С. 
Система профессиональной классификации, М., 1913; 
Вигдорчин Н. А., Очерки по профессиональн. 
гигиене, Л.—М., 1925; Каплун С. И., Санитьр- 
ная статистика труда, М.—Л., 1924; его ж е, О 
санитарных характеристиках детальных профессий, 
«Профилактич. медицина», Харьков, 1927, 1; его же, 
ст. в «Грудах Х Всесоюзн. съезда бактериол., эпи- 
демиол. и санит. врачей», Харьков, 1997; его же, 
Классификация профессиональных вредностей. «Ги- 
гиена труда», М., 1988, 4. С. Каплун. 


ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, коэф- 
фициент крепости, максимальное 
разрушающее усилие, отнесенное к единице 


‚ первоначального поперечного сечения образ- 


ца, которое может выдержать образец при 
его испытании на растяжение, сжатие, изгиб, 
кручение или срез. В. с. выражается в 
кг/мм? и является одной из характеристик 
материала. `В. с. на растяжение выражается 
равенством К,= 5, В. с. на сжатие К = » 


где Р---максимальная нагрузка при испы- 


тании на растяжение или сжатие в кг, № ` 


площадь первоначального сечения образца 
в мм". В. с. на изгиб определяется из ра- 
М М 
венств Къ = 7? е, и Жь=-р’е, где Му есть 
изгибающий момент в кг-мм, при котором 
происходит разрушение образца, Г — момент 
инерции в мм? поперечного сечения относи- 
тельно его нейтральной оси, е, — расстояние 
в мм от нейтральн. оси наиболее удаленных 


растягиваемых частиц, е— расстояние наи- 
„М 

более сжатых. В. с. на кручение К = 714" , 
0 


где М; разрушающий крутящий момент 
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в кг-мм, (—полярный момент инерции пло- 
скости сечения в мм* и г—радиус сечения в 
мм испытываемого цилиндрического образца, 
(см. Сопротивление материалов). Для каж- 
дого материала В. с. зависит от ряда фак- 
торов: от формы и размеров испытываемого 
образца, от времени, в течение к-рого дей- 
ствует нагрузка, от ѓ°, при которой происхо- 
дит испытание, от термической и холодной 
обработки материала и от того, находился ли 
материал до испытания в работе или нет 
(см. Испытание материалов). Для разных 
металлов Гюйе принимает в круглых чис- 
лах следующ. значения В. с. на растяжение 
в кг/мм? при обыкновенной Г: никель—50; 
электролитическое железо—30; платина— 
25; медь и серебро —22; цинк— 17; магний — 
14; золото—11; алюминий —10; олово—8; 
свинеп 3. В. с. положено в основу класси- 
фикации стали по нормам НКПС, которые 
различают 7 категорий стали: № 7 (марка 
«Б» Югостали) с В. с. 70—85 ка/мм?; № 6 
(марка «ББ» Югостали) 60—70 ка/мм?; 
№ 5 (марка «О» Югостали) 50 — 60 хг/мм?; 
№ 4 (марка «М» Югостали) 40—50 кг, мм”; 
№3 с В. с. 37—44 кгімм? при удлинении 
22%; № 2 сВ. с. 35—42 кг'мм? при удлине- 
нии 269%; №1с В. с. 53—40 кг'мм° при 
удлинении 98%. В закаленной и накле- 
панной стальной проволоке можно достичь 
временного сопротивления до 220 кг/мм?; 
в бронзе и в латуни высшего качества—до 
58 кг/імм?. В. с. сильно меняется в зависимо- 


сти от температуры. В таблице приведена ` 
зависимость между В. с. и К, по исследова- 


ниям Геренса и Майлендера (1927 г.). 


Зависимость временного сопротив- 
ления на растяжение от Г. 


Временное сопротивление в кг/м.м? 
?° — - Е - 4 
испы- электрсл. 
' тания медь никель цинк железо . 
| 
600 4,4 29,4 — — 
500 6,6 | 33,6 — — 
400 10,4 | 43,7 — 20,2 н 
‚ 300 14,8 | 59,2 — 24,2 і 
| 200 16,4 62,3 14,5 34,9 
100 20,2 — 17,2 29,7 
20 22,2 59,7 19,2 26,6 
0 24,6 — 21,1 28,5 
—20 25,6 60,8 — — 
‚ 40 26,5 — — — р 
| 75 26,6 61,5 24,3 — 
| – 70 35,8 — — 53,2 


Лит.: Ваврциньок О., Руководство по ис- 
пытанию материалов, перевод с нем., кн. 1, вып. 1; 
М., 1926; «Гогѕсһипевагреііеп иѕуг.», В., 19927, Н. 295, 
Магіепз А., Напарисћ 4. Маѓегіаіепкопае їйг 
деп Маѕсћіпепраи, Т. Е, В., 1898 (устар.); биі 1- 
Іеї 1., Меіһодеѕ а ’'ёіцае дез аШавеѕ тёа1ідиеѕ, 
рагіѕ, 1926. Л. Длугач. 

ВРЕМЯ и его измерение. Вращение 
земли вокруг оси периодически приводит 
в меридиан всякую точку небесной сферы 
и служит основой всех способов измере- 
ния В. Промежуток В. между двумя по- 
следовательными верхними (или нижними) 
кульминациями некоторой избранной точки 
определяет единицу для измерения В.; мо- 
мент верхней (или нижней) кульминации 
точки есть начало соответственной единицы, 
а часовой угол точки в.данный физич. мо- 
мент измеряет В., протекающее от начала 


единицы... Принимая за основную точку 
а) истинную точку весеннего равноденствия, 
б) центр истинного солнца, в) среднее эква- 
ториальное солнце, получаем три рода еди- 
ниц: а) звездные сутки, б) истинные солнеч- 
ные, в) средние солнечные (гражданские) 
сутки. В., протекшее от начала а) звезд- 
ных суток, б) истинных, в) средних суток 
(средний полдень или полночь), измеряется 
часовым углом: а) точки весеннего равно- 
денствия (звездное В.), б) центра истинного 
солнца, в) среднего солнца (среднее, или 
гражданское, время). Если $— звездное В. 
в данный момент, ѓ-—часовой угол произ- 
вольной звезды в тот же момент, «—ее 
прямое восхождение, то $ = ё + є. Поэтому, 
зная « и измерив $, находим звездное время 
и получаем поправку часов, регулирован- 
ных по звездному В. Тропич. год—проме- 
жуток В. между двумя последовательны- 
ми прохождениями среднего солнца через 
соответственную среднюю точку весеннего 
равноденствия— содержит 365,2422 средних 
суток или 366,242 звездных суток. Зная 
соотношение между звездными и средними 
сутками, а также звездное время в средний 
полдень (или полночь), можем момент, вы- 
раженный в. звездном времени, перевести в 
среднее и обратно, т. е. по показанию про- 
веренных часов, идущих по звездному В., 
найти поправку обычных средних часов (см. 
Астрономические часы). Звездные и средние 
сутки делятся обычным порядком на часы, 
минуты, секунды. Секунда среднего В. слу- 
жит одной из основных физических единиц. 
Лит.: МемсоюмьЬ $., А Сотрепӣімт ої Ѕрће- 
гіса! Аѕігопоту, №. У., 1906. С. Казаков. 
ВРУБ, подбой, узкая щель, проводи- 
мая со стороны забоя в толще полезпого 
ископаемого или пустой породы. Образова- 
ние В. имеет целью получить дополнитель- 
ную плоскость обнажепия, облегчающую по- 
следующую операцию отбойки. При. мус- 
кульной работе высота В. бывает 150 — 
250 мм и глубина 0,7—1,0 м; при механич. 
производстве врубов (помощью врубовых 
машин) высота от 100 до 150 мм и глубина до 
3 м. В. проводится иногда и по прослойку 
пустой породы в полезном ископаемом (см.). 
ВРУБНА, плотничная обработка взаим- 
но соединяемых деревянных частей (бревен, 
брусьев, досок); сама форма обработанной 
поверхности также называется В. Вепомога- 
тельными деталями врубки являются же- 
лезные скрепления в виде поковок, хому- 
тов, болтов, скоб, гвоздей, шурупов и т. п. 
Формы В. д. б. возможно простые и соответ- 
ствовать воспринимаемым усилиям; расчет 
В. ведется гл. обр. на смятие и скалывание. 
При конструировании В. необходимо обес- 
печить отвод воды, в особенности из вну- 
тренних частей В. Все В. перед сборкой ре- 
комендуется промазывать горячей древес- 
ной смолой или каким-либо иным противо- 
гнилостным составом. Для более равномер- 
ного распределения усилий. врубку иногда 
покрывают тонким листовым цинком. 
Классификация сопряжений. В зависимости 
от того, как взаимно расположены сопря- 
гаемые детали соединяемых деревян. частей, 
различают: продолжение, сплачивание, пе- 
ресечение, примыкание и образование угла. 


'ВРУБКА. 


и 
ФИ 
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1. Продолжение имеет место в том 
случае, когда оси лежат на одной прямой 
(фиг. 1—4). При этом в зависимости от того, 
находятся ли оси в вертикальной или в го- 
ризонтальной плоскости, различают: а) на- 
ращивание (фиг. 1—2) и б) сращивание 
частей (фиг. 3—4). Наращивание: на 
фиг. 1 показана простая В. в полдерева; кон- 
цы бревен стянуты между собой двумя го- 
ризонтальными болтами диам. 2—92,5 см, но 
лучше применять для этой цели железные 
хомуты, состоящие из двух половин, стяги- 
ваемых между собой двумя болтами диаме- 
тром 2—2,5 ем (фиг. 2); скошенные торцы В. 
(фиг. 2) оказывают сопротивление изгибу 
в плоскости чертежа, но недостатком этого 
соединения является возможное раскалыва- 
ние бревна при его изгибе и более быстрое 
загнивание. Сращивание; на фиг. 3 по- 
казан простой накладной замок с углами, 
оказывающий сопротивление боковым си- 
лам; на фиг. 4——накладной замок с торце- 
выми шипами, которые сопротивляются бо- 
ковому сдвигу. 

2. Сплачивание. а) При помощи 
зубьев; зубья м.б. прямоугольными или 
треугольными; к изгибаемым балкам луч- 
ше применять треугольные зубья, т. к. упо- 
ры (торцы) могут быть направлены соответ- 
ственно действующим усилиям; чтобы уве- 
личить сопротивление зубьев на смятие или 
равномерно распределить между ними уси- 
лия, употребляют дубовые клинья, загоня- 
емые при сборке и подбиваемые по мере 
усушки дерева. Соединение зубьями невы- 
годно в смысле использования материа- 
ла. 6) При помощи шпонок (фиг. 5). 

3. Пересечение частей. На фигу- 
рах 6—8 показаны В. при пересечении: 
на фиг. 6-— пересечение бревен с врубкой 
в полдерева; на фиг. 7—пере- 


под косым углом; на фиг. .8— 


В ӧһт Т., Напароаев а. Но]7Кколтакиопеп а. 7т- 
тегтаппѕ, Вегііп, 1911; Вгоппеск Н., Но! 
іп Носһраи, УЧеп, 1927; бевфезсй 1 Т,, Оег Но12- 
рам, В., 1926 (имеется иер. на русский яз.); Кес- 
зіеп К., Етеіігасепде Но]12Бащепт, В., 1926; НКПС, 
Технич. условия проектирования и сооружения ж.-д. 
дерев. мостов, М., 1925. Н. Герливанов. 


ВРУБОВЫЕ МАШИНЫ, машины для про- 
изводства вруба, применяемые почти исклю- 
чительно на каменноугольных рудниках для 
облегчения тяжелого и малопроизводитель- 
ного труда забойщика. Впервые В. м. по- 
явились в С. Ш. А., где первая привилегия 
на подобные машины была выдана в 1858 г.; 
практическое же применение В. м. получили 
только начиная с 80-х годов 19 в., а к на- 
чалу 20 в. число работающих В. м. достигло 
в С. Ш. А.уже нескольких тысяч. Темп раз- 
вития применения В. м. в каменноугольной 
промышленности С. Ш. А. характеризуется 
следующими данными: 

1891 г.... 545 шт. 1915 г. . . . 15 692 шт. 

1900»... 3907 » 1923 » . . .21229 » 

Количество каменного угля, добытого ме- 
ханизированным путем, в % к общей добы- 
че в С. Ш. А., выражается следующими 


числами: 
1901 Г .. . 25,6 % 1916г... ... 55,0 9% 
1906» ..... 34,7» 1921 »..... 65,6» 
1911»... 43,9 » 1924 »..... 69,5 » 


В других странах развитие применения 
В. м. шло менее интенсивным темпом. В 
Апглии в 1924 г. было в работе 4 416 В. м., 
к-рыми было добыто в том же году 18,7% 
общей добычи каменного угля. В Германии, 
в бассейне Рура, посредством В. м. разных 
типов было добыто каменного угля: в 1925 г. 
48%, в 1926 г.—67,4% общей годовой добы- 
чи этого района. Участие различных типов 
В. м. в механизированной добыче указано 
в помещенной пиже таблице. 


Механизированная добыча каменного угля в Рур- 
сечение брусьев в полдерева ском бассейне в 


1925 и 1996 гг. 
общей добыче). 


(в тысячах т и в % к 


неполная взаимная врубка с 1925 г. 1926 г. 
вумя прямоугольниками. —_— 
д у л р у . Тип врубовых машин по д до- 
.Примыкание час быча % быча | % 
тей. Если одна из сопряга- 
емых частей проходит без пе- · 
рерыва, а другая прерывается | Пезматим, молоти оо... завы зра боа) вов 
У места сопряжения, то полу- | режущие машины ..... 2; 1 004 | 1,1 | 1119| 1,0 
чается случай примыкания. На Колонк. вруб. машины. ....... 1 216 1,3 73? 0,7 
фиг. 9 показано примыкание Комбинирован. „Работа вруб. машин 3258 | зв | 5520 | ъз 
и матич. молотков....... , › 
одиночным зубом. На фиг. 10— | уашины других типов... ..... 96 | 0,1 40 | 0,1 
полный потайной шин. На 
фиг. 11— врубка в присек. На Итого ...., 43 296 | 48,0 | 70 487 | 67,4 
фиг. 12— шип с двойным зубом. | ручная добыча ............ 46 792 | 52,0 | 34 028 | 32,6 
5. Образование угла. 
Сопрягаемые части идут толь- всего ..... 90 088 | 100,0 | 515 | 100,0 


ко водну сторону от места, пе- 


ресечения, а по другую не продолжаются: 
фиг. 13—врубка в полдерева; фиг. 14 — 
прорезной сковородень; фиг. 15—В. дере- 
вянных стен «без остатка» в лапу; фиг. 16— 
В. деревянных стен «с остатком» в чашку; 
фиг. 17—В. с остатком в присек. 

Лит.: Патон Е. О., Рабцевич П. В. и 
Симинский К. К., Деревянные мосты, 2 изд., 
Киев, 1915; Кобылкин В. Н., Примеры рас- 
чета деревян. мостов, М., 1926; Нирштейн Г.., 

‘Строительное искусство, 4 изд., Рига, 1915; Ста- 
ценно В., Части зданий, 6 изд., П.,.1923; Берн- 
гардт В. Р., Курс гражд. архитектуры, 2 изд., 
СПБ, 1910; Жаксон А., Соврем. дерев. конструк- 
ции в инженер. сооружениях, пер. с нем., М., 1926; 


Т. Э. т. ІҮ. 


Цифры этой таблицы показывают, что в 
интенсивном росте механизированной до- 
бычи в Германии принимали участие исклю- 
чительно пневматич. молотки, т.е. В.м. лег- 
кого типа. В С. Ш. А., наоборот, увеличе- 
ние механизированной добычи обусловлено 
увеличением числа В. м. тяжелого типа. 

В России В. м. появились в начале 20 в. 
До второй половины 1914 года. для Донец- 
кого бассейна было приобретено 99 В. м. В 
послереволюционное время, одновременно 
с общим восстановлением каменноугольной 
промышленности, число В. м. различных 


19 
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конструкций в Донецком бассейпе увели- 
чилось; в 1928 г. на их долю придется око- 
ло 25% общей добычи каменного угля. 
Число типов В. м. велико, так как 
каждая машиностроительная ф:рма имеет 


Фиг. 1. 


свою основную модель и несколько ее мо- 
дификаций для разных случаев практики. 
В. м. разделяются: 1) по двигательной си- 
ле—на пневматические и элек- 
трическне; 2) по мощности—на В. м. 
тяжелого и легкого типа, при чем 
последние делятся на колонковые и 
ручные; 3). по принципу действия—на 
ударные и режущие; последние м. б. 
цепные, штанговые и дисковые. 

Пневматич. В. м. до последпего времени 
считались единственно пригодными в руд- 
никах с выделением рудничпого газа, однако 


Фиг. 2. 


новейшие типы электрич. В. м., снабжен- 
ные закрытыми моторами, начинают полу- 
чать распространение и в газовых шахтах. 
Дисковые В. м. в настоящее время выходят 
из употребления; цепные применяются ча- 
ще, чем штанговые; в некоторых конструк- 
циях В. м. рабочий механизм, в зависимо- 
сти от условий работы, можно менять с цеп- 
ного на штанговый и обратно. На фиг. 1 по- 
казан внешний вид цепной В. м. тяжело- 
го типа завода Эйкгоф, а на фиг. 2—внеш- 
ний вид штанговой В. м. того же з-да. В. м. 


Фиг. 3. 


тяжелого типа (как цепные, так и штапго- 
вые) состоят из трех главных частей (фчг. 3): 
1) электрического мотора Б, расположенно- 
го повередине машины, 2) рабочей головки В, 
приводящей в движение рабочий механизм — 
штангу или режущую цепь, и 3) механизма 
А для автоматич. перемещения В. м. Элек- 
тромоторы, обычно синхронные, трехфазно- 
го тока, с короткозамкнутым ротором для 
повышения пускового момента, имеют фор- 


му, вытянутую по длинной оси машины, и 
небольшие поперечные размеры. Нормаль- 
ная мощность моторов—от 18 до 25 КУ, 
при напряжении 220 У. Ротор лежит ну ро- 
ликовых подшипниках и делает от 1500 до 
3000 об/м. Все электрич. части заключены 
в совершенно замкнутом кожухе из литой 


стали, выдерживающем внутреннее давле- 
ние в 8 ат. Для передачи движения рабо- 
чему механизму и для уменьшения его ско- 
рости применяется слозкная система шесто- 
рен, заключенных в кожухе задней части 
В. м. Режущая часть цепной В. м. со- 
стоит из бесконечной цепи, идущей по на- 
правляющей раме; режущим инструментом, 


Фиг. 5. 


в теспом смысле этого слова, являются спе- 
циальныеножи илизубки, прочно закреплен- 
ные между ` звеньями цепи. На фиг. 4 пока- 
зано расположепие всех элементов режуще- 
го механизма В. м. Режущая часть штанго- 
вой вруб ›вой машины состоит из вращаю-. 
щейся штанги (фиг. 5), снабженной режу- 


‚щами ножами, зубками. 


Механизм для перемещения В. м. состоит 
из канатной или цепной лебедки, приводи- 
мой в действие мотором В. м. посредством 


Фиг. 6. 


ряда зубчатых передач. Скорость перемеще- 
ния В. м. при работе обычно 0,1—0,3 м/мин, 
редко более. Скорость поступательпого дви- 
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жения при производстве вруба в зависи- 
мости от твердости зарубаемого пласта мо- 
жет меняться на ходу путем переключения 


зубчатых колес в передаточном механизме 
А (фиг. 3). Для предохранения механизма 
от поломки при случайной встрече чрез- 
мерно больших сопротивлений, напр. вклю- 
чений колчедана в массе угля ‚вперодаточный 
механизм введена фрикционная муфга. Вес 
В. м. тяжелого типа составляет ок. 2—3 т. 
Последние модели В. м. снижают эту норму 
веса. На фиг. 6 показан внешний вид штан- 
говой врубовой машины в момент начала, 
работы. На фиг. 7 показано схематическое 
расположение цепной В. м., производящей 
вруб в пласте. 

Из заводов, изготовляющих В. м. тяже- 
лого типа, наиболее известны: в С. Ш. А.— 
Сулливан, Джефри и Гудмен; в Германии— 
Эйкгоф, Демаг и Кнапп-Эйкель. На рудни- 
ках Донецкого бассейна применяются главн. 
образ. врубовые машины заводов Сулливан 
и Эйкгоф. Для электрической В. м. тяже- 
лого типа завода Эйкгоф (марка ЗЕКА 40) 
опубликованы следующие новейшие разме- 
ры: длина 3 230 мм, ширина 810 мм, высота, 
400 мм, вес 2 650 кг, мощность 38 ЊЮ; для 
пластов малой мощности высота врубовых 
машин понижается до 300 мм. 

Расход энергии (электрической), по дан- 
ным американкой практики, для В.м. соста- 
вляет 0,16 КҰһ на 1 т добычи. В Донецком 


Фиг. 8. 


бассейне расход энергии на 1 м? вруба ко- 
леблется от 0,5 до 1,0 КУ\Ъ. Расход зубков 
на 1 м? вруба, в зависимости от твердости уг- 
ля, колеблется в пределах от 0,1 до 0,25 шт. 
Количество оправленных зубков на 1 м? 
вруба изменяется в пределах от. до 9 шт. 
Для оправки зубков в настоящее время при- 


меняются специальные машины, при ко- 
торых оправка одного зубка обходится в 
0,5 к., т. е. почти в два раза дешевле, чем 
при ручной оправке. 

Результаты работы врубовых машин тяже- 
лого типа на антрацитных пластах средней 
и малой мощности (до 0,60 м), при падении 
от 16 до 20°, в Должанском рудоуправле- 
нии (Донецкий бассейн) за 1925/26 г. выра-. 
зились следующими величинами: механизи- 
рованным путем добыто 59,5% общей годо- 
вой добычи; длина вруба одной В. м. за 
смену колебалась в пределах от 56 до 10 п.м 
в очистных работах и от 16 до 10 и. м в под- 
готовительных работах. Средний результат 
для длины вруба был: в очистных работах— 
27,3 м и в подготовительных — 12,5 м. Ме- 
сячная производительность В. м. была в 
среднем для очистных работ 1136 т при 
781 м? вруба и для подготовительных работ 
514т при 340 м? вруба. Этим цифрам со- 
ответствует годовая производительность в 
очистных работах около 14 000 т и в под- 
готовительных работах — 6 000 т. Расход 
(в коп.) материалов, отнесенный к 1 м? за- 
рубки: 1) смазочных и обтирочных матери- 
алов—0,94 коп., 2) зубков—4,95 коп., 3) ча- 
стей машины—7,89 коп., 4) прочих матери- 
алов (болты, железо ит. д.) и содержания 


кабелей—8,54 коп. Выемка антрацита при 
применении В. м. и его доставка до штрека 
в среднем обошлись: на 1 т—8 74,8 копеек 
и на 1 м2—362,9 коп., включая сюда стои- 
мость зарубки, отбойки, доставки из лавы 
до штрека, крепления лав, содержания и 
ремонта машин, начисления на рабочую си- 
лу ит. п. расходы. 

В общей классификации В. м. между В. м. 
тяжелого и легкого типа можно поставить 
штанговую В. м. облегченного типа, т. н. 
угольный резак, применение к-рого 
при разработке каменноугольных пластов 
оказывается в нек-рых случаях весьма прак- 
тичным. Характерное отличие угольного ре- 
зака от В. м. тяжелого типа заключается в 
том, что механизм для передвижения резака, 
не соединен в одно целое с рабочей частью 
механизма, а сконструирован в виде само- 
стоятельного лебедочного устройства с соб- 
ственным мотором. На фиг. 8 и 9 показаны 
общий внешний вид и детали угольного ре- 
зака (марка р 18—1996 г.) завода Вестфа- 
ля в Гельзенкирхене (Германия); мощность 
его мотора 18 №; глубина вруба—до 1,4 м; 
кпд передаточного механизма от мотора к 
врубовой штанге 0,90; мощность на пусто- 
телом валу, в котором помещается штанга, 
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16 №; мотор делает 1600 об/м., штанга— 
400 об/м.; вес резака 0,450 т. Специальным 
устройством простой конструкции штанга 
мозкет перемещаться в вертикальном напра- 
влении, параллельно своей оси, на высоту 
до 110 мм, а также иметь вращательное дви- 
жение в горизонтальной плоскости на угол 
до 180°. Лебедка приводится в движение 
мотором мощностью 2,5 с вращающим- 
ся поршнем, снабженным центробежным ре- 
гулятором. Лебедка, весом около 0,25 т, 
или соединяется непосредственно с резаком 
при помощи сильного сочленения (при по- 
логом падении пластов) или устанавливает- 
ся отдельно (при крутом падении), соеди- 
няясь с ним посредством каната, перекину- 
того через ролик. 

Угольный резак применяется одинаково 
успешно как при проходке штреков, так 
и при очистной добыче. При работе уголь- 
ного резака получается относительно боль- 
шее количество кускового угля, и уголь 
получается чище; расход взрывчатых ма- 
териалов уменьшается: в Германии при 
росте механической добычи от 25 до 68% 
расход взрывчатых материалов упал с 0,057 
до 0,001 кг на т. 

В. м. тяжелого типа в некоторых слу- 
чаях не м. б. хорошо использованы, напр. 


Фиг. 10. 


в крутых пластах, в пластах с неровной поч- 
вой, в узких забоях и в углах выработок. 
В этих случаях применяются В. м. легкого 
типа-—ударные, реже— вращательные. Пер- 
воначально В. м. легкого типа строились 
исключительно пневматические, с давлением 
сжатого воздуха от 4 до 6 @т. В последнее 
время электрич. В. м., благодаря безопас- 
ности работы, а равно дешевизне установки 
и эксплоатации, получают большое приме- 
нение, а в нек-рых случаях и совершенно 
вытесняют пневматические В. м. На фиг. 10 
показан внешний вид колонковой электрич. 
В. м. з-да Сименс-Шуккерт во время рабо- 
ты, а на фиг. 11— разрез этой машины: мо- 
тор посредством зубчатой передачи приво- 
дит в движение коленчатый (кривошипный) 
вал А, к-рый при помощи шатуна Б сообща- 
ет цилиндрич. салазкам поступательное дви- 
жение. Ударный поршень В, вк-ром укре- 
пляется врубовая штанга (бур), соединен 
эластично с салазками при помощи двух 
пружин Ду и Д,. При быстром движении 
салазок, делающих около 550 качаний в 


минуту, пружины, вследствие живой силы 
поршня и штанги, попеременно сжимаются 
и разжимаются. Амплитуда качания бура 
приблизительно в два раза больше ампли- 
туды качания салазок, вследствие чего по- 
вышается сила удара бура. После каждого 


Фиг. 11. 


удара штанга автоматически поворачивает- 
ся на 15—30°. Мощность мотора ок. 0,7 КЎ 
при напряжении тока 125 или 200 У. Вес 
врубовой машины без мотора-—90 кг, мото- 
ра—35 кг. В зависимости от твердости уг- 
ля производительность достигает до 4 м? за- 
рубаемой площади пласта в час. 

На фиг. 12 представлена колонковая элек- 
трическая В. м. «Сискол». Она имеет: 1) трех- 
фазный асиНхронный мотор А с коротко- 
замкнутым ротором в 500 У, мощностью 


` 2,5 КМ, с числом оборотов 1 400 в минуту; 


2) механизм Б, передающий вращательное 
движение мотора рабочей штанге В; З) раму, 
поддерживающую В. м. и состоящую из соб- 
ственно рамы Г и двух стержней а, длиной 
700 мм и диаметром 50 мм; 4) колонку Л 
диаметром 75 мм. Посредством червяка б 
и рукоятки Е вся машина может поворачи- 
ваться в горизонтальной нлоскости на угол 
в 180°. Через передвижение рамы вверх и 
вниз по колонке В. м. может быть устано- 
влена на любой высоте. Винтом в и рукоят- 
кой Ж вся машина перемещается вперед и 
назад по стержням @; полный поворот ру- 
коятки соответствует перемещению машины 


Фиг. 12. 


на 10 мм. Передаточный механизм состо- 
ит из серии цилиндрических шестерен, при 
чем шестерня А (фиг. 13), снабженная с 
обеих сторон кожаными кольцами Д, испол- 
няет работу фрикционной муфты. Рабочий 
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вал врубовой машины Б, помимо враща- 
тельного движения, имеет еще и поступа- 
тельное ударное с ходом в 38 мм, сообщае- 
мое ему посредством особого механизма — 
винтового диска В, насаженного на вал. 
На конец вала навинчивается муфта Г, име- 
ющая конусное углубление, в которое вста- 
вляется рабочая штанга; штанги меняются 
по мере углубления вруба, а коронки—по 
мере их затупления. При начале работы 
В. м. устанавливается в таком расстоянии 
от забоя, чтобы коронка почти касалась 
забоя. Пустив в ход мотор, В. м. пере- 
мещают вокруг колонки в горизонтальной 
плоскости и т. о. делают «заходку»— первый 
вруб. Затем, подвигая В. м. после каждого 
поворота на 20—30 мм, делают полный 
вруб. В.м. «Сискол» может делать вруб в за- 
бое шириной 4 м; глубина вруба—от 1 до 
1,5 м. Стоимость машины-— около 2000 р. 
Результаты работы (на антрацитных пла- 
стах в Донецком бассейне) таковы: в течение 
8-часовой смены, считая время установки 
(около часа), В. м. может сделать вруб в 
6,0 м2, что соответствует добыче в 8,5 т; 
в течение всей смены при В. м. задолжает- 
ся 2 рабочих, но для установки требуется 
временно еще 2 человека, или всего расхо- 
- дуется 2,25 упряжки, что 
соответствует производи- 
тельности на одного рабо- 
чего 3,8 т в смену. При- 
менение врубовой маши- 
пы «Сискол» увеличива- 
ет скорость продвижения 
подготовительных штре- 
кови уменьшает при этом 
расход взрывчатых ма- 
териалов. Стоимость механической заруб- 
ки, при бесперебойной работе, включая в 
калькуляцию всё расходы на ремонт, смаз- 
ку и электрическ. энергию, приблизительно 
на 10% ниже стоимости ручной зарубки в 
узких штрековых забоях. 

В последнее время в Германии нашли 
применение ручные вращательные машины. 
Ручная В. м. (фиг. 14) состоит из мотора А, 
соединенного двойной зубчатой передачей 
‚се валом Б, в который вставляют бур, и 
выключателя В; все части заключены в 
плотный металлический кожух из легко- 
го сплава, имеющий по бокам две большие 
удобные ручки Ги Г,. Мотор обычно трех- 
фазного тока, с короткозамкнутым ротором, 
с напряжением 125 или 220 У, мощностью 
в 0,5 КҰ. Все подшипники для уменьше- 
вия трения шариковые. Число оборотов мо- 
тора — около 2 800, вала — около 300 в м. 
Включение мотора производится нажатием 
ручки Г,. Вес машины с мотором 12—14 кг. 
В вал вставляется легкая штанга из вы- 
сокосортной стали, снабженная вставными 
зубцами. Штанга бывает длиной до 1,2 м при 
наружном диаметре около 50 мм. Работа 
ручной В. м. начинается с проведения шпу- 
ра, для чего в вал вставляется спиральный 
бур; после этого бур заменяется врубовой 
штангой. Машина особенно пригодна для 
работы в углах, узких печах и просеках, 
а также при уступной системе выемки. 

В СССР на Краматорском металлурги- 
ческом заводе приступлено к изготовлению 
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В. м. тяжелого типа (фиг. 15) с режущей 
цепью А. Вращение от мотора Б передает- 
ся конической зубчатке В при помощи 
двойной червячной передачи Г, установлен- 
ной на шариковых подшипниках; опорная 
пята под конической зубчаткой также ус- 
тановлена на шариковом подпятнике. Эти 
В. м. отличаются от своего прототипа-—ма- 
шин Сулливан типа СН8 — возможностью 
разборки на три самостоятельные части: ре- 
жущей, ведущей части и мотора мощно- 
стью 30. Число оборотов машины 975 вм. 
В. м. Краматорского з-да были испытаны в 
Донецко-Грушевском районе и по суточной 
производительности заняли местомежду дву- 
мя типами В. м. Сулливан: производитель- 
ность В. м. Сулливан типа СН8 в упряжку 
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была 19,818 п. м, В. м. Краматорского за- 
вода — 19,873, а последнего типа Сулливан 
СЕ — 20,784 м. м. 

В техническ. литературе начала текущего 
столетия существовало мнение, что прямой 
экономич. результат работы В. м. незначи- 
телен, т. е. та выгода, которая получается 
от экономии на рабочей силе при употре- 
блении В. м., почти полностью поглощается 
расходами на амортизацию, содержание и 
ремонт В. м. Для оправдания применения 
В. м. приводились иные аргументы, напр. 


выход сравнительно большего количества 


‘крупных сортов угля. Первоначальная прак- 


тика применения В. м. в Донецком бассей- 
не также давала неудовлетворительные ре- 
зультаты: например первые опыты работы с 
В. м., произведенные на антрацитном руд- 
нике в 1912 году, не дали выгоды сравни- 
тельно с ручным способом зарубки ни в от- 
ношении скорости подвигания забоя, ни в 
отношении экономии на эксплоатационных 
расходах, хотя сама В. м. работала вполне 
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удовлетворительно. Причина такого явле- 
ния заключалась в том, что В. м. при пер- 
вых опытах применялись в обстановке, ко- 
торая препятствовала получению наиболь- 
шей эффективности. Поэтому, помимо совер- 
шенства конструкций В. м., необходимы ус- 
ловия, обеспечивающие успешную работу. 

В. м. тяжелого типа наиболее выгодно 
‚работают: 1) при разработке каменноуголь- 
ных пластов тонких или средней мощности; 
2) в пластах, имеющих ровную, достаточно 
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устойчивую почву; 3) в пластах с крепким 
углем; 4) в пластах горизонтальных и по- 
лого падающих, например до 15° (в пластах 
с углом падения от 15 до 30° затрудняется 
операция маневрирования В. м., что увели- 
чивает длительность общего цикла работ и, 
следовательно, уменьшает общий эффект 
действия В. м.; при падении же большем 
30° нужно применять В. м. со специаль- 
ными приспособлениями или же, что бо- 
лее рационально, прибегаль к В. м. легкого 
типа); 5) при достаточно устойчивой кровле, 
дающей возможность иметь длинную лаву, 
обеспечивающую наиболее полную загрузку 
врубовой машины при полной механизации 
отбойки и доставки. 

В Германии электрич. В. м. обычно при- 
меняют в пластах, не выделяющих руднич- 
ного газа; при наличии его переходят на 
пневматические машины. В С. Ш. А., при 
соблюдении ряда предосторожностей и при- 
менении моторов специальной конструкции, 
электрические В. м. с успехом работают и 
в газовых рудниках. В последнее время 
изыскания с целью получения безопасной 
электрической В. м. вызвали к жизни целый 
ряд конструктивных предложений. Помимо 


того, что все части В. м. заключаются в со- 


вершенно закрытый кожух из литой стали, 
начали применять предохранительные ап- 
параты для включения и выключения В. м.; 
так, вместо обычных штепсельных соеди- 
нений между В. м., кабельным барабаном 
и коробкой с предохранителями, в газовых 
выработках применяются штепсельные со- 
единения с блокировкой, к-рые м. б. соеди- 
нены или разъединены только тогда, когда, 
контакты не находятся под напряжением. 
Тем не менее лучшим способом обеспечения 
безопасности работ при разработке пластов, 
выделяющих газ, является пока применение 


пневматической В. м. Особенно практичные 
ми оказались получившие в последнее время 
широкое распространение портативные эле- 
ктрич. компрессоры, к-рые, при установке 
их на свежей воздушной струе, можно при- 
двинуть весьма близко к забою. Такой элек- 
тропневматическ. аггрегат почти устраняет 
главное неудобство, делающее применение 
сжатого воздуха дорогим, т. в. длинные воз- 
духопроводы, сохраняя в то же время все 
преимущества пневматическ. В. м. в смысле 
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полной безопасности работ. В пластах, даю- 
щих при врубе большое количество камен- 
ноугольной пыли, применяются специаль- 
ные оросительные приборы в виде трубок с 
отверстиями для воды, расположенными над 
режущей цепью В. м. 

Мощность В. м. тяжелого типа колеблется 
от 30 до 40 ; производительность, выра- 
женная в м? площади вруба, достигает 100 м? 
за, 8-часовую смену, что соответствует, при 
мощности пласта в 1 м, 125 т добычи. В 
Рурском бассейне средняя годовая произ- 
водительность В. м. тяжелого типа в 1925 г. 


была 9 373 т, в 1926 г.—9 151 т. В Донец- 
ком бассейне месячная производительность 
(в июле 1927 года) равнялась 1 168 т, что 
эквивалентно годовой производительности 
приблизительно в 14000 т. Сопоставление 
чисел, выражающих производительность ра- 
боты при ручном способе и при использо- 
вании В. м., представляется весьма затруд- 
нительным, т. к. эксплоатационная техника 
настоящего времени при учете производи- 
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тельности обычно соединяет в. одно целое 
две смежных операции—зарубку и отбойку. 
В практике Донецкого бассейна при ручной 
зарубке в пластах антрацита средняя про- 
изводительность зарубщика была ок. 3,5 м? 
в смену, что при пласте мощностью 1 м 
соответствует весовому эквиваленту около 
4,5 т. При современной практике средняя 
производительность В. м. в пластах антра- 
цита той же мощности может быть принята 
в 35 м? зарубки, или 45 т в смену, т. е. ма- 
шина дает в 10 раз больше, чем один за- 
рубщик. На каждой машине Загалживаютея 
два или три рабочих, поэтому зарубка вру- 
бовой машипы увеличивает производитель- 
ность труда в 3,5—5 раз; если же учесть 
еще работу крепления забоя, которое при 
врубовой машине делается отдельными ра- 
бочими, то указанпое выше соотношение 
понизится на 10—15 %. 

Большое значение для успешности работы 
В: м. имеет система разработок. В С. Ш. А. 
твердо держатся коротких забоев, применяя 
разновидность «камерно-столбовой системы» 
(Коот апа РіПаг Ѕуѕет). В СССР, Герма- 
нии, Англии и Бельгии предпочитают ра- 
ботать длинными лавами; в Донецком бас- 
сейне длина лав достигает 80 м, в Рурском 
бассейне—70 м. На фиг. 16 показан проект 
разработки сплошной выемкой с примене- 
нием В. м. и механической доставки конвей- 
ерами. Работа длинными лавами обладает 
следующими недостатками: 1) прочность кро- 
вли редко позволяет вести лаву более 100 м 
без риска обвалов; 2) при длинных лавах 
почти всегда должна применяться полная 
закладка выработанного пространства; 3) до- 
ставка, угля от забоя до штрека представляет 
особенные трудности при работе длинными 
лавами. В С. Ш. А. в последнее время уве- 
личивают длину забоев (с 15 до 25 м), не 
изменяя ширины столбов, путем особых 
систем разработок с диагональным распо- 
ложением забоев. Эти системы—варианты 
основной камерно-столбовой системы, но- 
сящие специальные названия «У-система» 
и «Ү-система», оказались весьма удобными 
для механизированной добычи. Например на 
руднике Вігуіпа УПЦе С. М. С в С. Ш. А., 
при разработке пласта мощностью в 1,1 м, 
при полной механизации всех эксплоата- 
ционных операций, были получены следую- 
щие результаты: при общей длине ломаной 
линии двух забоев в 47 м общая площадь 
вруба равнялась 85 м?, что соответствует 
производительности в: 110 т в одну 8-часо- 
вую смену; суммарно для зарубки и отбой- 
ки задолжалось два забойщика, следова- 
тельно производительность каждого равня- 
лась 55 т в смену, что будет приблизительно 
в 10 раз больше, чем при ручной работе, 
если считать производительность одного за- 
бойщика при разработке битуминозных 
(курных) углей 5—6 т в смену. Практика 
бельгийских рудников при применении В. м. 
на каменноугольных пластах средней кре- 
пости дает увеличение производительно- 
сти рабочего у забоя в пределах от 25 до 
170%; на пластах же очень мягкого угля, 
где производительность ручной работы очень 
велика, применение В. м. все же дало уве- 
личение производительности на 15%. 


Лит.: Описание Донецкого бассейна, т. 2, вып. 9, 
стр. 307, Екатеринослав, 1915; Михайлов В. Г., 
Работа врубовых машин в 1925/26 опер. году в Дол- 
жанском рулоуправлении, «Вестник Донугля», Харь- 
ков, 1927, 20; его же, Электрич. врубовая машина 
легк. типа «Сискол», «Ин. работн.», Днепропетровск, 
1926, 10; Ѕсгарег ТІ.оайег іп Іоу Соа! Ттіріеѕ Рго- 
дисйуепез$ оѓ? Гарог, «Соа] Асе», М. Ү., 1927, у. 31, 
24; 0 еїћіет @., Га һауасе тёсапіаџе еп Ве1еі- 
дие, «Веуце йе 1'іпЯцѕїгіе тпіпвёга1е», Р., 1927, 146, 
р. 29; М еайіпе Е. Ҹ., рег Ѕїапӣ д. тазѕсћіпеп- 
таѕѕісеп Коһіепсекіппипо Им БЕоргреғігк іп еп 
Јаһгеп 1925 0.1926, «Саскаи{», Е ззеп, 1927, 81,р.1194; 
Сгавтп Н., О1е меЦцеге Коби кт ппа ргакіізсђе 
Вежавгопе 4ез КоШепзевпе!Четз, іріа., 1926, 37: 
Ноїг тают Н., Ваз под НапаваБоле йе» деоіѕсћеп 
Ѕсһтаттаѕсһіпед, ірідет, 1926, р. 1185, опа 1927, 
29, р. 1026. В. Жебревский. 


ВСЕОБЩАЯ ЦЕПЬ ЭЛЕНТРИЧЕСНОГО 
ТОНА, эквивалентная схема, позволяющая 
рассчитывать сложные разветвленные элек- 
трические цепи, приводя их к более простому 
виду. Целый ряд электрических приборов и 
установок отличается тем, что у них име- 
ются два зажима, к которым приключает- 
ся первичное напряжение, и два других 
зажима, на которых 2, 2, 
возникает при этом л- “и 
свое, вторичное на- , 
пряжение. Во мно- 
гих случаях можно л 
изучать работу этих 
установок, не зная 
внутренних соединений, на основании об- 
щих свойств установок. Лакур показал [1], 
что во многих случаях эти цепи м. б. при- 
ведены к Т-образной схеме (фиг. 1). Когда 
вторичные зажимы В— В разомкнуты, то 
первичное напряжение холостого хода 0,, 
на зажимах А—А пропорционально вто- 
ричному напряжению 0,, т. е. 7,,=6,0,, 
где комплексный множитель С, определяет- 
ся из постоянных цепи. Первичная сила 
тока Г при этих условиях определяет пол- 


ную проводимость холостого хода У, = =. , 


откуда Г,=6,У,О,. Если замкнуть вторич- 
ные зажимы В--В на-коротко проводом, 
через который протекает ток Г,, то О, =0. 
Тогда сила первич- 
ного тока коротко- 
го замыкания Г; = 
= 0, Г,, где посто- 
янный множитель 
С; тоже зависит от 
постоянных цепи. 
Первичное напря- 
жение короткого 
замыкания О; определяет при этих усло- 
виях полное сопротивление короткого замы- 


кания Я, = гъ откуда 7=2,6,1,. Лакур 


показал, что любое состояние нагрузки вто- 
ричных зажимов В—В может быть получе- 
но как результат наложения режима холо- 
стого хода при Т.=0 и режима коротко- 
го замыкания при О,=0. Это значит, что 
первичные сила тока и напряжение полу- 
чаются как суммы 

О, = О + Сц = С, + 256,1, } (1) 

Г. = ТГь + 1 = Ү,С,0, + СТ, 


Нетрудно показать, что 
2, 
С.Ү,2, = 1, 2, = 2; і е, 


Фик. 1. 


Фиг 2. 


(1 УС, 6, = 1. (2) 
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Определив постоянные при помощи изме- 
рений холостого хода и короткого замыка- 
ния, можно при помощи ф-лы (1) установить 
связь между первичными и вторичными ве- 

р личинами при лю- 


.__Щщиуйулу— . бой нагрузке. От- 
ГА . и, носительно развет- 
вленной цепи необ- 

Фиг. 3. ходимо предполо- 


жить, что ее по- 
стоянные (сопротивление, индуктивность и 
т. д.) не изменяются. Такая схема может 
изображать не только неподвижные сети, 
но и цепи трансформаторов и даже двига- 
телей, при чем электрич. энергия, превра- 
щаемая в двигателе в механич. работу, изо- 
бражается в виде энергии, теряемой в со- 
ответствующем омическом сопротивлении. 
Воло [2] показал весьма удобный способ 
составления эквивалентных схем. Пусть 
имеется некоторая разветвленная цепь и че- 
тыре зажима 1, 2, 3, 4 (фиг. 2), и пусть 
между зажимами 1, 4 подводится напря- 
жение С, при силе 
тока Г, и одновре- 4, 7. 0, 
менно между зажи- 
мами 2, 3 при на- 
пряжении О, вклю- 
чается нагрузка, дающая силу тока ІГ,. Тогда 
можно установить линейную зависимость 


0, ати (3) 
І, = СО, + РІ, 
при чем обязательно 
4р – ВС = 1. (3’) 
Вместо того чтобы полностью выписы- 
вать формулы (3),. можно писать только опре- 


А В 
С В. Так, 


Фиг. 4. 


делитель (см.) из их коэфф-тов 


например, для неразветвленной цепи с пол- 
ным сопротивлением 4; (фиг. 3) мы имеем: 


0,= 0, + 2,1, І, = І,, (4) 
так что определитель из коэфф-тов равен 


12 
0 1, - Для линии с ответвлением (фиг. 4) 
мы имеем: 


бе = 0, І, = те, (5) 


1 | Предположим теперь, 
2. 1 
что мы включаем последовательно несколь-' 


ко цепей т. о., чтобы вторичные зажимы пер- 
вого звена являлись первичными зажимами 


с определителем 


2, 2; 


72 2. 


Фиг. 5. 


второго звена и т. д. Так, например, если 
мы имеем две последовательно включенных 
цепи, то ур-ия (3) связывают начальные и ко- 
нечные значения первой цепи. Для второй 
цепи будем иметь два аналогичных ур-ия: 


0, = 4’0, + В'Г 
Т. = ©'0; + ртг}. (6) 


Уравнения (3) и (6) дают возможность вычи- 


слить непосредственно 


О. = А10, + д . 

Т. = 017, + рт. (0 
при чем коэфф-ты этой · подстановки, как 
известно из теории определителей, вычис- 
ляются как элементы определителя, являю- 
щегося произведением определителей под- 
становок (3) и (6): | 
ав 14° В |44'+-Ввс АВВ’ 
сас 0 |С4А'+рс св'+рр! 
Так, напр., можно. вычислить сложную 


схему (фиг. 5) как последовательное соеди- 
нение схем, изображенных на фиг. З и 4. 


2; 


0000000 0600000 


х 


Фиг. 6. 


Получаем для коэффициентов соответетвую- 
щей подстановки элементы определителя, 
составленного как произведения четырех 
определителей: 


121 10 12, 110 
ха (Хх) Хі 
01112101 ит 
или 
2.2.+2,2,.-2.2.+2.1,+-2,2. 22,+2,2.12,2, 
7 Е, 
2:+2.+2, 2.2, 
2,2. 2, 


Увеличивая последовательно число вклю- 
чаемых элементов, можно, перемножая со- 
ответствующие определители, получить все 
болев сложные коэф- 2, 
фициенты, но во всех 
этих случаях между 7: 
начальными и конеч- @ 
ными величинами бу- 
дет существовать ли- 
нейная зависимость 
(3), при чем коэффи- 


2. 
Фиг. 7. 


циенты будут связаны уравнением (3) (см. 


Фильтры электрические и Депочеҷ- 
ные проводники). Приведем еще коэффици- 
енты двух более сложных схем, встречаю- 
щихся на практике. 

Для Т-образной схемы с шунтом (фиг. 6) 
имеем коэффициенты: 


80у -2,2, 8(:) -2,2,2, 
ё ё 


501) - 2 Ву 212, 
в о в о 
где 
5) = 2.+2.+-2:+24, 
8 НРА, 
5) = Пой 2210-24212, 
9 — 60 2.20: — 2.2. 
Для схемы с перекрестными соединения- 
ми (фиг. 7) имеем коэффициенты: 


593 


ВСЕСОЮЗНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ 


594 


Ве)- 2,2: - 2,24 56) 
в = р 


, 
5(:) 5(з) – 2.2, 2.24 
р р 
где р =, —– 2,24. 
Закон составления коэффициентов пока- 
зывает, что последовательность соединения 
отдельных элементов не безразлична и влия- 


ет на результат. 

Лит.: }) Ба Сопот Ј. 1.., Т,еегіап- опа Къгт- 
Беһ1и58-У етѕџеһ, Вгаопѕсһуеіє, 1904; *) ао 1ої М., 
Зиг 1е5 сопзфапфез ам ападг!р@е раѕѕіг, «ВСЕ», Рав, 
1927, $. 22, 18, р. 493; Френкель А., Теория пе- 
ременных токов, пер. с немецкого, стр. 299, Москва— 
Ленинград, 1928. Я. Шпильрейн. 


ВСЕСОЮЗНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕ- 
РОВ (ВАИ), научно-техническое общество, 
которое состоит из секций: геодезической, 
металлической, научной организации и ра- 
ционализации производства, нефтяной, пи- 
воваренной, страховой, текстильной, тепло- 
технической, транспортной, химической, ин- 
женерно-экономической и входящих на пра- 
вах секций: об-ва электротехников, Поли- 
технического об-ва, Русского общества, ра- 
диоинженеров, Русского общества телефон- 
ных инженеров и Клуба горных деятелей. По 
губерниям имеются губернские отделения 
В. а. и. Членов ассоциации насчитывается 
9000 чел. В.а. и. издает журнал «Вестник 
инженеров», возникший еще в 1915 г. Ас- 
социация организована в 1919 г. (с 1917 г. 
существовал Союз инженеров). 

ВСНРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, совокуп- 
ность горных работ для достижения место- 
рождения полезного ископаемого с целью 
последующей эксплоатации. К В. м. при- 


ступают после установления детальной раз- 


ведкой рентабельности эксплоатации дан- 
ного месторождения. Способ В. м. устана- 
вливается в зависимости от условий зале- 
гания, количества, качества и характера 
полезного ископаемого (твердое, жидкое, 
газообразное), размера основного капитала 
и некоторых других факторов. При неглубо- 
ком залегании (1—5 м) полезного ископае- 
мого вскрытие его заключается в большин- 
стве случаев в сносе верхнего покровного 


Фиг. 1. Фиг. 9. 


слоя (наносов) и устройстве карьера (от- 
крытые горные разработки). К этому типу 
относится В. м. большинства строительных 
материалов: песчаников, кварцитов, извест- 
няков, мрамора и т. д., залегающих обычно 
в форме пластов или пластообразных зале- 
жей неглубоко от поверхности. В тех слу- 
чаях, когда месторождение полезного иско- 
паемого залегает на значительной глуби- 
не, когда, следовательно, применение откры- 
тых разработок является невыгодным и при- 
ходится прибегать к подземным работам, 
вскрытие месторождений осущетвляется се- 
рией более сложных горных работ. 
Вскрытие пластовых месторождений (сви- 
ты пластов) в зависимости от различных 
факторов может осуществляться: отдель- 


ными на каждый пласт шахтами, централь- 
ной (капитальной) шахтой с квершлагом, 
то же с гезенком, наклонной шахтой, про- 
водимой по пласту полезного ископаемо- 


го или по пустым породам, и, наконец, 
при благоприятн. 

рельефе поверхно- 

сти — штольнями. 

При векрытии от- 


дельными шахтами 
каждый пласт сви- 
ты разрабатывает- 
ся самостоятельной шахтой (фиг. 1); при 
вскрытии центральной шахтой с квершла- 
гом или гезенком углубляется только од- 
на шахта, и затем уже от нее свита про- 
резывается на все расстояние между край- 
ними пластами квершлагом (фиг. 2) или 
гезенком (фиг. 3). В. м. штольней (фиг. 4) 
можно рассматривать как частный случай 
вскрытия свиты шахтой с квершлагом, когда, 
глубина шахты равна нулю. При векры- 
тии наклонной шахтой, последняя обычно 
ведется непосредственно по пласту полез- 
ного ископаемого, остальные же пласты 
свиты вскрываются квершлагом (фиг. 5) 
или гезенком, проводимыми из наклонной 
шахты. В большинстве случаев оказы- 
вается выгодным вскрытие свиты осущест- 
влять комби- 
нирован. спо- 
собом, нап- 
ример, более 
глубокие го- 
ризонты пла- 
стов выраба- 
тывать через 
2 центральную 
Фиг. 4. (капитал ъ- 
ную) шахту, 
а верхи свиты разрабатывать или отдель- 
ными шахтами на каждый пласт, или шах- 
тами с квершлагами (или гезенками), со- 
единяющими не все пласты свиты, а только 
часть их, или наклонными шахтами, или, на- 
конец, при мощных пластах открытыми раз- 
работками (например разработка каменно- 
го угля в Челябинском районе на Урале). 
Факторами, определяющими способ В. м. ис- 
копаемого, являются: 1) природные условия 
залегания, к которым относятся: угол паде- 
ния пластов, число пластов, расстояние меж- 
ду пластами, мощность пластов, крепость 
окружающих пород и т. д., 2) условия арен- 
ды, 3) размер основного капитала, вклады- 
ваемого в предприятие, 4) предполагаемая 
глубина разработки, 5) состояние рынка и 
некоторые другие чисто местные факторы. 
С увеличением угла падения свиты стои- 
мость вскрытия, как показывают исследова- 
ния, вообще возра- = __ 
стает. Чем больше 
угол падения, тем 
больше шанеов при- 2 
обретает способ В. м. Фиг. 5 
центральной шахтой 7 
с квершлагом; при пологом падении преиму- 
щество переходит на сторону шахты с ге- 
зенком. С увеличением числа пластов стои- 
мость В. м. отдельными на каждый пласт 
шахтами возрастает, стоимость же вскры- 
тия центральной шахтой уменьшается, так 


Фиг. 3. 
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как 66 тьшие капитальные затраты окупают- 
ся здесь Сбтъшими вскрываемыми запасами. 
Значительное расстояние между пласта- 
ми является условием, благоприятствующим 
вскрытию каждого пласта отдельной шахтой, 
так как проведение при этом квершлагов 
или гезенков может обойтиєь значительно 
дороже, чем проведение отдельных шахт 
и их оборудование. Наоборот, незначитель- 
ное расстояние между пластами дает пре- 
имущества центральной шахте. С увеличе- 
пием мощности нижних пластов и умень- 
шением расстояний между пластами от верх- 
них пластов к нижним, при одинаковых 
прочих условиях, разработка, центральной 
шахтой с гезенком приобретает преимуше- 
ство над системой отдельных шахт, и, на- 
оборот, когда мощные пласты свиты нахо- 
дятся вверху и расстояния между пласта- 
ми возрастают от верхних пластов к ниж- 
ним, разработка отдельными шахтами ста- 
новится выгоднее. Крепость окружающих 
пород также не остается без влияния на 
способ В. м. Весьма крепкие окружающие 
породы могут создать условия, более вы- 
годные для разработки данного месторожде- 
ния наклонной шахтой, т. к. при проходке 
этой последней стоимость проведения. шахты 
будет частично окупаться за счет получае- 
мого при проходке полезного ископаемого. 

Условия аренды оказывают влияние в том 
смысле, что подсчитанный наивыгоднейший 
способ. В. м. приходится, вследствие каких- 
либо условий договора, заменять другим ме- 
нее выгодным вариантом, например когда 
ставится условием непременная выработка 
месторождения до известной глубины или 
когда вносятся территориальные ограниче- 
ния в отношении права закладки эксплоа- 
тационной шахты и т. п. Размер основного 
капитала, который может быть вложен в 
предприятие, оказывает весьма существен- 
ное влияние на способ В. м. Ограниченный 
размер основного капитала может, наприм., 
заставить отказаться от наивыгоднейшего в 
данных условиях В. м. наиболее глубокой 
центральной шахтой, как требующей 6блть- 
ших начальных затрат, и перейти на менее 
выгодную разработку отдельными мелкими 
шахтами; точно так же недостаточный раз- 
мер основного капитала может привести к 
тому, что из всех пластов. свиты будет вы- 
годно разрабатывать только наиболее мощ- 
ные пласты. 

С увеличением глубины разработки, вы- 
годность В. м. центральной шахтой, вообще 
говоря, возрастает, т. к. проведение отдель- 
ных на каждый пласт шахт на значитель- 
ную глубину делается невыгодным; однако 
при разработке глубоких горизонтов цен- 
тральной шахтой может оказаться экономи- 
чески выгодным произвести вскрытие вер- 
хов свиты на небольшую глубину и отдель- 
ными шахтами. Состояние рынка может ока- 
зать также влияние на отетупление от наи- 
выгоднейшего способа вскрытия. Если при 
данных природных условиях залегания ме- 
сторождения оказалось наиболее выгодным 
В. м. глубокой центральной шахтой, что 
потребует значительного времени, а на рын- 
ке ощущается острая потребность в дан- 
ном виде полезного ископаемого, то может 


ВСКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 


596 


оказаться выгодным начать добычу полез- 
ного ископаемого через отдельные неглубо- 
кие шахты, сократив т. о. время на вскры- 
тие и подготовку. Убыток же, к-рый полу- 
читея при отступлении от наивыгоднейшего 
способа, может с избытком окупиться при- 
былью от продажи полезного ископаемого 
по более высоким ценам. 

Кроме перечисленных факторов, оказы- 
вающих влияние на способ В.м., существуют 
еще чисто местные, индивидуальные, прису- 
щие каждому данному месторождению фак- 
торы, которые, разумеется, также д. б. вве- 
дены в учет при выборе способа В. м. Чрез- 
вычайно большое количество различных тру- 
дно поддающихся математическому учету 
факторов, которые пеобходимо принимать 
во внимание при построении рационального 
способа вскрытия каждого дапноғо место- 
рождения, чрезвычайно осложняют созда- 
ние общей теории для разрешения этого ак- 
туального вопроса, имеющего в горном де- 
ле первостепенное значение. Теория В. м. 
в настоящее время проработана только от- 
части и далеко еще, копечно, не исчерпы- 
вает вопроса. В основе современной теории 
построения рационального способа В. м. 
лежат исследования русских ученых во гла- 
ве с проф. Б. И. Бокием. Выгодность то- 
го или иного способа вскрытия свиты пла- 
стов, по теории проф. Б. И. Бокия, бази- 
руется главн. образ. на учете капитальных 
затрат, к к-рым относятся: стоимость про- 
ходки капитальных выработок (шахт, квер- 
шлагов, гезенков, камер и пр.), оборудова- 
ние подъема, водоотлива, вентиляции, по- 
стройка технич. и хозяйственных сооруже- 
ний, подъездной. ж.-д. ветки и постройка 
жилой колонии для рабочих. Вводя в анализ 
каждого способа В. м. поименованные выше 
факторы и сопоставляя результаты анализов 
между собой, проф. Бокий приходит к следу- 
ющему выводу. При выборе способа вскры- 
тия нетронутой предшествовавшими разра- 
ботками и не ограниченной, как по падению, 
так и по простиранию, свиты каменноуголь- 
ных пластов тонких и средней мощности, 
сначала находят угол « по формуле: 

Е. Уа: 
фа = к. р . 
(Кп.ш. + Каш.) А + Ко Ха. хр 

Здесь Къ, стоимость проведения и обору- 
дования п. м квершлага в рублях; Кг, —то 
же гезенка; Къ, ш.—то же подъемной шахты; 
Кв. щ.—то же вентиляционной шахты; 5а — 
расстояние между крайними пластами сви- 
ты по нормали в м; хр— производительность 
свиты в т, равная т +0 4 Ра... – Рп, где 
Рі, 05, -.:, р”-производительности (вес по- 
лезного ископаемого в т іп ѕіфи на пло- 
щади пласта в 1 м?) отдельных пластов сви- 
ты, начиная с верхнего; я—число пластов 
в свите; А = аур; + а›(р: + р») + аз (ра №» + 
+ ра) + -.. + @п- (1 + В + ... + Ра - 1), где 
а1, Ч.,..., п-т последовательные, начиная с 
верхних, нормальные расстояния между 
пластами в м. 

Если угол падения свиты В будет боль- 
ше или равен найденному углу «є, то дан- 
ную свиту выгоднее эксплоатировать при 
помощи шахты с квершлагом. “Тогда на- 
ходят глубину Н, м, до которой данную 
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свиту выгодно эксплоатировать отдельны- 
ми на каждый пласт шахтами, по формуле: 


7 р Зо 
и Ко ш.- Ерош, + Ка ш.)1 віп В 
Здесь обозначения те же и Кош, Стоимость 
проведения и оборудования п. м отдельной 
шахты в рублях. Если концессия не долго- 
срочная и открываемого отдельными шах- 
тами глубиной Н, м запаса полезного иско- 
паемого достаточно для обеспечения руд- 
ника на заданное число лет при устано- 
вленной годовой добыче, то система вскры- 
тия отдельными шахтами в этом случае бу- 
дет наиболее выгодной; если же открыва- 
емый отдельными шахтами запас является 
недостаточным и, следовательно, имеется 
необходимость работать более глубокие го- 
ризонты, то преимущество в отношении.эко- 
номии капитальных затрат будет иметь цен- 
тральная шахта с капитальным квершлагом. 

Если угол падения свиты В будет меньше 
угла &, определенного по указанной выше 
формуле, то выгоднее будет шахта с гезен- 
ком. Тогда по формуте: 

Н, ~ – (Е ш.ЪЕвш\А + Ка -Ха-Ур — 
" [Кош — (Еш, + О) Хр-с08 а 


(значения букв здесь те же) находим глу- 
бину П, м, до которой выгоднее работать 
системои отдельных шахт на каждый пласт. 
Если запас полезного ископаемого, откры- 
ваемый отдельными шахтами глубиной Н, м, 
является достаточным, то вскрытие место- 
рождений выгоднее вести отдельными шах- 
тами, в противном случае—более выгодным 
является вскрытие центральной шахтой с ге- 
зенком, если при этом месторождение не яв- 
ляется ограниченным по падению предель- 
ной глубиной разработки. Если же ниж- 
ний горизонт разработки месторождения 
ограничен предельной глубиной Н м, то о 
выгодности того или другого способа вскры-` 
тия судим по формулам: 


п.Кош.А+Ка.-Ха'Ер 


[ак ощ. (Къ. + Кош.) ;р-с08 а 
К р" Ха-А 


Н’= 


Н"= 


ха-Ер(Ё;. *с08&-—Ка, :ѕіпа) (Каш. Еф ш )А За 


При НЯ’’<Н>Н’ разработка будет выгоднее 
шахтой с гезенком, при Н’”Н>Н’—шах- 
той с квершлагом, при Н’’<Н<Н'— отдель- 
ными шахтами; накопец, при Н’’>Н<Н’— 
цеитральная шахта с квершлагом и отдель- 
ные шахты имеют преимущество перед шах- 
той с гезенком, при чем при 'На>Н—мно- 
гошахтная система будет более выгодной, 
а при Н.<Н выгоднее будет центральная 
шахта с квершлагом. 

Если уклоп поверхности без большой по- 
грешности можно принять равным углу у, 
то в смысле капитальных затрат вскрытие 
свиты штольней будет выгоднее шахты с 
квершлагом при 

К, 
= ё ТЕ | 
п.ш. в.ш. 


Вообще же вскрытие штольней может быть 
выгоднее, чем шахтой при В>у, т.е. когда 
угол падения свиты пластов больше угла 
уклона местности. 


р 


=== 


Приведенным, конечно, не исчерпываются 
все возможные случаи вскрытия свиты пла- 
стов, поэтому при проектировании прихо- 
дится прибегать еще дополнительно к так 
наз. способу вариантов. Этот последний 
заключается в том, что предварительно по 
какой-либо вполне определенной системе 
В. м. делается подечет как капитальных, 
так и эксплоатациопных расходов; затем 
намечается второй вариант с теми или ины- 
ми отступлениями от первого, и по нему 
также подсчитываются указапные выше рас- 
ходы и т. д. Сравнение общих сумм затрат 
по различным вариантам дает указание на 
наивыгоднейший, по которому и осущест- 
вляется в дальнейшем В. м. ископаемых. 

Неразрывно связанным с вопросом В. м. 
является вопрос об определении размеров 
рудничиого поля по простирапию свиты. 
Если концессия рудника имеет небольшие 
размеры и небольшие запасы, то она обыч- 
но вскрывается и разрабатывается при по- 
мощи одной шахты. Если размеры концес- 
сии и запасы полезного ископаемого так 
велики, что за время существования руд- 
ника (обычно 25—30 лет) извлечь их пол- 
ностью не представляется возможным, то 
возпикает вопрос об определении наивы- 
годнейших размеров рудничного поля. Глав- 
нейшим фактором, на базе которого проф. 
Б. И. Бокием разрешается этот вопрос, яв- 
ляется учет стоимости проходки и ремонта 
горных выработок. Обозначая общий запас 
полезного ископаемого, подлежащего из- 
влечению, через Т т, срок существования 
рудника М месяцев, паклонпую высоту эта- 
жа Г м, стоимость проведения одного п. м 
бремеберга с ходком Кб. руб., стоимость ре- 
монта 1 п. м: штрека в месяц Рштр. р., 
бремсберга, с ходком — 75, р., шахты— 7ш, р. 
(остальные буквы сохраняют прежнее зна- 
чение), проф. Бокий дает формулы для опре- 


деления наивыгоднейших размеров руднич- 


ного поля по простиранию $ м при различ- 
ных способах вскрытия: 

1) при вскрытии отдельными на каждый 
пласт шахтами: 


( : 
8 [0,5М-т; + Е +'ЕК,, Мт т В] Т м; 
Р""штр,` М 


2) при вскрытии цеитральной шахтой с 
этажными квершлагами: 


а Кк Хау о 
в (6+) 8 
тьма № 


3) при вскрытии центральной шахтой с 
этажными гезенками: 


( Ко Ха 
& = т\с+ І,.зіп 8.соѕ В + 


"п "Тщтр. 
где С = К, ш. + Кв. ш. + Мги. (в рублях). 
После того как местоположение шахт и раз- 
меры рудничного поля определены, присту- 
пают к проектированию горных выработок, 
непосредственно связанных с шахтой (руд- 
ничных дворов, камер и т. д.). 

Основные способы В. м. сохраняются 
также и при вскрытии жильных ме- 
сторождений и месторождений 


2К5. + М5 ) А 
— зи 19190 
.М-;р м, 
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неправильной формы (гнезд, штоков, 
буценов, штокверков, буценверков и т. д.). 
В виду крайней прихотливости и непостоян- 
ства формы этого вида залежей и различно- 
го обогащения рудной массой выбор спосо- 
ба В. м. здесь является еще более ослож- 
ненным, чем при разработке пластовых ме- 
сторождений. Теория вскрытия жильных и 
неправильной формы месторождений до на- 
стоящего времени, вообще говоря, еще пе 


создана; единственной базой, на к-рой стро- 


ится проект В. м., в настоящее время яв- 
ляется упомянутый выше способ вариантов. 

В. м. полезных ископаемых жидких и га- 
зообразных (нефть, минеральные воды, го- 
рючие газы) осуществляется обычно буровы- 
ми скважинами, проводимыми с поверхно- 
сти до горизонта пластов, к которым при- 
урочено месторождение. При неглубоком 
залегании пласта, содержащего жидкое по- 
лезное ископаемое, вскрытие иногда про- 
изводится при помощи колодцев — неглу- 
боких шурфов, служащих для эксплоата- 
ционных целей. 


Лит.: Бокий Б. И., Аналитич. курс горного 
искусства, Л., 1996; Терпигорев А. М., Раз- 
бор систем разработок кам. угля, применяемых на 


рудниках юга России, в связи с подготовкой место-_ 


рождения к очистной добыче, Харьков, 1905; Б о- 
кий Б. И., Практический курс горного искусства, 
т. 3, М.—П., 1993. А. Попов. 
ВСНРЫША, совокупность горных работ 
для обнажения на известной площади не- 
глубоко залегающего полезного ископаемо- 
го с целью последующей его эксплоатации. 
Векрыша заключается, в большинстве слу- 
чаев, в удалении верхнего покровного слоя, 
залегающего непосредственно на толще по- 
лезного ископаемого, и осуществляется в 
зависимости от мощности пород, их харак- 
тера, условий залегания и пр., мускульны- 
ми, взрывными или механич. (эскаватор- 
ными и скреперными) работами. Чем боль- 
ше мощность покровного слоя, тем большее 
количество работы потребуется на В. и тем 
большим накладным расходом В. будет ло- 
житься на единицу добычи полезного иско- 
паемого. Поэтому в зависимости от ценно- 
сти полезного ископаемого, условий его за- 
легания, мощности наносов и ряда других 
влияющих факторов, в каждом данном слу- 
чае экономическ. подсчет решает вопрос, на 
сколько открытые работы будут выгоднее 
подземных. См. Вскрытие местороэюдений, 
Скрепер, Экскаваторы. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ. При 
сплошной государственной съемке или при 
съемке обширных отдельных пространств в 
качестве основы для всей съемки составляет- 
ся тригонометрич. сеть, начиная от первого 
разряда до четвертого. Стороны тригономе- 
трической сети четвертого разряда обыкно- 
венно приближаются по размерам к 3—5 км. 
Однако при производстве точн. съемки, на- 
пример при городской съемке, при прокла- 
дывании полигонометрических ходов, ча- 
сто бывает недостаточно наличия только то- 
чек четвертого разряда. В таких случаях 
устанавливаются и определяются вспомога- 
тельные точки главным образом так, что- 
бы они служили для наилучшей увязки по- 
‚лигонометрических ходов. См. Тригономет- 
рическая сеть и Полигонометрическая сеть. 


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД, специаль- 


ный поезд на крупных жел.-дор. станциях 


для подачи помощи пострадавшим в пути 
поездам и пассажирам, а именно: а) для 
скорейшей подачи первоначальной помощи 
пострадавшим и для отправки их в случае 
надобности в приемный покой и больницы; 
б) для скорейшей доставки пассажиров на 
ближайшую станцию с целью дальнейшей 
отправки их по назначению; в) для охра- 
ны имущества и интересов дороги и г) для 
скорейшего восстановления прерванного 
движения и связи. В состав В. п. обяза- 
тельно входят; 1) два товарных вагона, сна- 
бженных инструментами, материалами и 
приспособлениями, необходимыми для раз- 
борки и подъемки поврежденного подвиж- 
ного состава, для освещения места работ, для 
ремонта и восстановления пути, полотна и 
мостов; 2) платформы для размещения те- 
леграфных столбов, рельсов, шпал, колес- 
ных пар ит. п.; 3) специальный санитарно- 
врачебный вагон, с помещениями для осмо- 
тра и перевязки раненых, для размещения 
пострадавших и для медицинского персо- 
нала, снабженный врачебными инструмеп- 
тами, медикаментами и перевязочными ма- 
териалами. Вагоны оборудованы автомати- 
ческими тормозами (см.). В зависимости от 
потребности и местных условий прицепля- 
ются и другие вагоны, в частности вклю- 
чается платформа с подъемным краном. На 
ядре В. п. делается надпись: .«Основной 
вспомогательный поезд № ..., станция ...». 
Помимо В. п. указанного состава на круп- 
ных станциях, на некоторых станциях дер- 
жат В. п. упрощенного типа. 

Основной В. п. приходится в среднем на 
каждые 250 км пути. Состав В. п. должен 
стоять в сцепленном виде, со смазанными 
ходовыми частями, на определенном запас- 
ном пути или в тупике, с таким расчетом, 
чтобы выход с этого пути был всегда воз- 
можен в наикратчайший срок и не позднее 
одного часа от момента вызова. Для провер- 
ки вспомогат. поезд не реже одного раза в 
месяц обкатывается. Вызов В. п. исходит 
от главного кондуктора пострадавшего по- 
езда, от начальника станции или дежурного 
по станции в случае происшествия на, тер- 
ритории какой-либо станции. Порядок вы- 
зова В. п. определяется особым положением. 
Отправка поезда лежит на обязанности на- 
чальника станции приписки В. п. При неиме- 
нии резервного паровоза должен быть взят 
любой паровоз, даже от проходящего пас- 
сажирского поезда. Неприбытие некоторых 
агентов не задерживает отправки. В. п. во 
время следования имеет преимущество пе- 
ред всеми поездами и идет с наибольшей 
скоростью, допускаемой для ведущего паро- 
воза, и соответственно техническому состоя- 
нию пути и путевых сооружений. В случае 
надобности к месту происшествия должны 
присылаться не один, а несколько В. п. 
Вопрос о действии В. п. регламентирован 
на дорогах сети СССР «Положением об ос- 
новных В. п. и о подаче помощи при про- 
исшествиях с поездами». М: Федврвв. 

СПЫШКА (в фотографии), торговое на- 
звание для быстро воспламеняющихся сме- 
сей веществ определенного состава, пламя 
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которых служит источником света для фо- 
тографических съемок при искусственном 
освещении. Чаще всего вспышка состоит из 
смеси порошка магния, дающезво при сго- 
рании чрезвычайно яркий актиничес- 
кий (фотохимический) свет, и каких-либо 
веществ, отдающих магнию кислород и тем 
повышающих скорость его сгорания (см. 
Магниевая вспышка); в качестве таковых 
применяются перекиси (например марган- 
ца), соли хлорноватой кислоты (напр. берто- 
летова соль), нитраты и многие другие со- 
единения. Для составления смеси выбирают 
такие вещества, которые уменьшают коли- 
чество дыма, получающегося при сгорании. 
В этом отношении удобнее всего нитраты, 
особенно нитрат тория, дающий очень яркий 
свет; больше всего дыма дают смеси магния 
с марганцовокислым калием. В последнее 
время вместо магния для В. иногда при- 
меняют алюминиевую пыль, дающую 
меньше дыма, но и несколько меньшую яр- 
кость (см. Алюминиевая вспышка). При до- 
машнем изготовлении вспышки, что, одна- 
ко, нельзя рекомендовать в виду опасности 
взрыва, составные части, каждую отдельно, 
после высушивания измельчают до очень 
тонкого порошка и смешивают на гладкой 
бумаге бородкой пера, очень осторожно, без 
всякого давления, или же встряхивают в 
картонной трубке. 

Состав, относительная яркость и время 
сгорания различных вспышек даны в сле- 
дующей таблице: 


Элементы различных вспышек. 


Относит. Время 
Состав на 1 г порошка яркость в 
, м-гефнер- сгорания 
магния ских в ск. 
0,75 г перманганата К... 173 000 1/5 
1 » нитратаКкК...... 36 000 11а 
1 » » Ва... ... 60 000 1.4 
1 » » ваа... 84 000 17, 
1 » » ТҺ...... 281 000 < 
0,75 » » ТВ... 332 000 100 
0,5 » » ть...... 358 000 1/4 
1 » » ЛГ 237 000 114 
1 » » Се...... 173 000 1 
1 » » ЛА 173 000 а 
0,5 » » 2...... 282 000 > 
1 » » са... .. >. 399 000 < 
1 » вольфрам. к-ты . . . 20 000 м 1 
1 » молибденовокислого 
аммония .......... 86 000 м1 


Количество В., необходимое при данных 
условиях съемки (светосила объектива, сорт 
пластинок, характер объекта, расстояние от 
камеры и т. д.), определяется по особым 
таблицам, например Митгол, Агфа и др. На 
съемку портрета требуется обычно 1/;—1 г 
магния или примерно двойное количество 
вспышки. Сжигание В. производят на метал- 
лической или асбестовой пластинке посред- 
ством какого-либо запала (фитиля, бумаги, 
пропитанной селитрой, электрической искры 
и т. д.) или в лампах особой конструкции, 
в к-рых порошок В. вдувается в бензиновое 
пламя или зажигается искрами автоматич. 
зажигалки. В последнее время появились 
В. в виде патронов, содержащих опреде- 
ленное количество горючей смеси и запал. 
Для получения медленно сгорающих сме- 


сей к вышеупомянутым веществам добав- 
ляют нейтральные вещества, преимуществен- 
но карбонаты щелочных земель (5г, Са, Мг), 
удлиняющие время сгорания до 10—85 и да- 
же до 200 секунд; такие смеси дают более 
мягкое, но и менее яркое освещение. Эти 
смеси обычно продаются в патронах (йей- 
Ис бфрайтопеп). 

Лит.: Энглиш Е., Основы фотографии, М.— 
П., 1927; Еаег ј. М., Аоѕѓіһгісһеѕ Напарисћ а. 


Рһоїовгарһіе, В. 1, Т. 11—ріе Рһоѓовтарһіе феі 
карз. ісі, 3 Ац., НаЦПе, 1912. А. Рабвнович. 


ВСПЫШКА. Горючие вещёства, особенно 
жидкие, обнаруживают в зависимости от ус- 
ловий, в к-рых они находятся, три раздель- 
ных между собою типа сгорания: вепы- 
шку, воспламенение и возгора- 
ние; как частный случай вспышки можно 
рассматривать взрыв. В. представляет со- 
бой быстрое, но сравнительно спокойное и 
кратковремен. сгорание смеси паров горюче- 
го вещества с кислородом или воздухом, про- 
исходящее от местного повышения темп-ры, 
к-рое м. б. вызвано электрич. искрой или 
прикосновением к смеси горячего тела (твер- 
дого тела, жидкости, пламени). Явление В.— 
подобно взрыву, но, в отличие от послед- 
него, оно происходит без сильного звука и 
не оказывает разрушительного действия. От 
воспламенения В. отличается своею крат- 
ковременностью. Воспламенение, воз- 
никая, как и вспышка, от местного повы- 
шения температуры, может длиться затем 
до исчерпания всего запаса горючего ве- 
щества, при чем парообразование происхо- 
дит за счет тепла, выделяющегося при сго- 
рании. В свою очередь, воспламенение от- 
лично от возгорания, поскольку это по- 
следнее не требует дополнительного местно- 
го повышения температуры. 

Все типы сгорания связаны с распростра- 
нением тепла из участка, где произошло сго- 
рание, в прилежащие области горючей сме- 
си. При В. тепловыделение в каждом уча- 


.стке достаточно для поджигания смежного 


участка уже готовой горючей смеси, но не- 
достаточно для пополнения ее путем испа- 
рения новых количеств горточего; поэтому, 
истратив запас горючих паров, пламя гас- 
нет, и В. на этом кончается, пока снова не 
накопятся горючие пары и не получат мест- 
ного перегрева. При воспламенении парооб- 
разующее вещество бывает доведено до такой 
р, что теплоты от сгорания накопившихся 


‚паров оказывается достаточно для восстано- 


вления запаса горючей смеси. Начавшееся. 
воспламенение, дойдя до поверхности горю- 
чего вещества, становится стационарным, по- 
ка горючее вещество не сгорит нацело; но, 
однако, будучи прекращено, воспламенение 
уже не возобновляется без приложенного из- 
вне местного перегрева. Наконец, при возго- 
рании горючее вещество находится при тем- 
пературе, достаточной не только для парооб- 
разования, но и для вспышки непрерывно 
образующейся горючей смеси, без дополни- 
тельного местного нагрева. В этом послед- 
нем случае горение, если бы оно было пре- 
кращено, например пресечением свободного 
доступа кислорода, возникает самопроиз- 
вольно после устранения препятствующей 
причины: самопроизвольно происшедшая 
вспышка перейдет далее в воспламенение. 
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Возможность горения того или другого ти- 
па зависит прежде всего от химич. состава, 
горючей смеси, т. е. химич. природы горючих 
паров, содержания кислорода в смеси, от со- 
держания посторонних безразличных приме- 
сей, как: азот, водяные пары, углекислота, 
и от содержания примесей, активно проти- 
водействующих реакции горения, например 
отрицательных катализаторов, глушителей 
ит.д. А так как все типы процесса горения 
начинаются со В., то рассмотрение В. в ее 
зависимости от химич. состава смеси имеет 
общее значение для всех случаев. Заранее 
очевидно, что при данных условиях давле- 
ния и ?’ смесь горючего пара или газа с 
кислородом (или воздухом) может подвер- 
гаться В. не в любой пропорции и что очень 
малое или, наоборот, слишком большое со- 
держание горючего в смеси исключает В. 
Кроме того, различные горючие пары тре- 
буют для своего сгорания различного коли- 
чества кислорода, и потому «пределы В.» 
смесей из кислорода и горючих паров всегда, 
зависят от рода горючего пара. Способ под- 
счета этих пределов для химически инди- 
видуальных веществ был указан Торнтоном. 
Если обозначить через № число атомов ки- 


слор 'да, необходимого для полного сожже-. 


ния М молекул горючего вещества в газо- 
‚или парообразном виде, то, по Торнтону. 
предели смесей, сохраняющие способность 
вспышки, могут быть выражены: 

верхний предел ........... 

нижний предел. .......... 
Если в состав смеси входит не чистый кис- 
лород, а воздух, то необходимо учесть, что 
1 объем кислорода содержится в 5 (точнее, 
в 4,85) объемах воздуха. Так, например, го- 
рение метана можно выразить ур-ием: 

СН, + 40 = СО, + °Н,0, 
так что для этого случая МИ = 1 и № = 4. 
Отсюда состав верхнего предела для смеси 
метана с кислородом определяется ф-лой: 
А СН, (2 объема) + 40 (2 объема); 

отсюда легко подсчитать, что верхний пре- 
дел вспышки для смеси метана с возду- 
хом определяется отношением 1 :5,т. е. при 
содержании в смеси 1/, метана, или 16,7%, 
(опыт дает 14,8%). Для нижн. предела ана- 
логично имеем состав смеси СН, (1 объем) +- 
+6 О (3 объема), что отвечает содержа- 
нию метана в смеси с воздухом '1/в, или 
6,25% (опыт дает 5,6%). Аналогично для 
пентана, С Н,,, получаем М№=1 и №16, от- 
куда для верхнего предела вычисляется 
1», или 4,75%, пентана в смеси с всзчухсм 
(опыт дает 4,5%), для нижнего же !/,, или 
1,35% (опыт дает 1,35%). Так как величины 
Ми № в ф-лах Торнтона пропорциональ- 
ны парциальным упругостям пара горючего 
вещества и кислорода, то, очевидно, В. воз- 
можна лишь в определенных пределах пар- 
циального давления паров, при чем пределы 
ее изменяются с Р. Очевидно также, что В. 
становится возможной, когда упругость на- 
сыщенного пара достигнет известного зна- 
чения. Зная это значение и зависимость 
упругости пара от Р, можно вычислить ЮР, 
при к-рой возможна В. Исследования Э.Мак- 
ка, Ч. Ә. Бурда и Г. Н. Боргема показали, 
что для большинства веществ наблюдается 


при нижнем пределе В. достаточно хорошее 
совпадение #’ вычисленной с Р непосред- 
ственно наблюденной. 

Смеси паров также в некоторых слу- 
чаях подчиняются указанному способу опре- 
деления 2’, при которой возможна В. Если 
это- смесь нафтенов СъН,һ, то во всех го- 
мологах отношение содержания С к Н одно 
и то же, так что средний мол. в. смеси дает 
возможность определить число групп СН, 
и, следовательно, количество потребного для 
сгорания их О. Кроме того, Р В. предста- 
вляет здесь почти липейную функцию мол. в. 
и связанной с ним Гхип.. Для смеси метано- 
вых углеводородов С„Н.в-. (напр. газолин) 
число М тоже вычисляется из среднего мол. в. 
После вычитания из него ? (для двух водо- 
родных атомов у конца цепи) и деления 
остатка на 14 (сумма ат. весов группы СН,) 
получается число этих групп, отвечающее 
среднему мол. в. смеси. Если это число умно- 
жить на 3 и прибавить 1, для двух непри- 
нятых раньше-во внимание атомов водорода, 
то получается №. Так, для газолина средний 
мол. вес 107 и поэтому: 


М = 3.07 1 = 23,5. 


С возрастанием давления смеси парциаль- 
ная упругость горючего пара повышается, а 
потому повышается и ?’ вспышки. Увеличе- 
ние давления на 1 мм повышает темп-ру В. 
погонов мексиканской нефти на 0,033°, как 
показал Ломан, исследовавший В. на разн. 
высотах (по данным Гольде, работавшего с 
другими материалами, это изменение соста- 
вляет 0,036°). Специально для керосина 
имеется поправочная таблу ца, позволяющая 
приводить Г В., найденную при любом ба- 
рометрическом давлении, к нормальному. 
Кроме атмосферного давления, температура 
вспышки изменяет также влажность воз- 
духа, поскольку парциальная упругость 
водяного пара понижает давление горючего 
компонента смеси. 

Вспышка испаряющейся жидко- 
сти. В. готовой смеси газов или паров пред- 
ставляет случай простейший. Более сложно 
протекает явление В., когда вспыхивающая 
смесь возникает непрерывно от испарения 
тут же находящейся жидкости. В. газовой 
смеси зависит также от многих условий опы- 
та: увеличение ширины взрывной бюретки, 
перенесение взрывающей искры сверху вниз, 
увеличение емкости сосуда, удлинение искро- 
вого промежутка и т. д.-—все это расширяет 
пределы возможной В. Кроме того, некото- 
рые, пока еще недостаточно исследованные, 
примеси могут существенно изменять эти 
пределы. Вопрос о В. тумана из распылен- 
ной горючей жидкости исследован Гидером 
и Вольфом. Нижний предел В. оказался тут 
тем же, что и для смеси с соответственным па- 
ром; но скорость распространения взрыва 
в тумане меньше, а потребление кислорода 
больше, чем в случае паров. Состояние по- 
верхности жидкости, объем ее, расстояние 
до зажигающего пламени, быстрота обмена 
наружного воздуха и образующихся паров, . 
быстрота испарения, а следовательно мощ- 
ность нагревающего жидкость источника, те- 
пла, теплопроводность стенок сосуда, те- 
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плопроводность и вязкость самой жидкости, 
потеря сосудом тепла чрез лучеиспускание 
и т. д. все это может значительно изме- 
нить наблюдаемую Р В. и помимо факторов, 
указанных при обсуждении В. газовой сме- 
си. Поэтому о В., как о константе, можно 
говорить только условно, ведя опыт лишь 
в точно определенных условиях. Для хими- 
чески индивидуальных веществ Орманди и 
Кревен установили пропорциональность 7” 
В. и кипения (в абсолютных градусах): 


Твеп. = К Ткип., 


где коэфф. А для нижнего предела В. равен 
0,736, а для верхнего 0,800; Ты. должна 
быть определяма по начальному показанию 
термометра. Формула Орманди и Кревена до 
известной степени распространяется также 
на очень узкие фракции разного рода смесей. 
Однако для тех горючих жидкостей, с кото- 
рыми в большинстве случаев приходится 
иметь дело на практике, т. е. для сложных 
смесей, простых зависимостей, определяю- 
щих Г В., пока не найдено. Даже двойные 
смеси не подчиняются в отношении В. пра- 
вилу смешения, и низко вспыхивающий ком- 
понент значительно понижает В. другого, 
высоко вспыхивающего, тогда как этот по- 
следний мало повышает В. первого. Так, 
например, смесь равных количеств фракций 
(бензинового и керосинового компонентов) 
уд. веса 0,774 со В. при 6,5° и уд. в. 0,861 
со В. при 130° обладают #’ вспышки не при 
68,2”, как следовало бы ожидать по правилу 
смешения, а при 12°. При 68,2° вспыхивает 
смесь, содержащая лишь около 5% более лег- 
кого компонента, так что эта небольшая 
примесь понижает #1 В. более тяжелого ком- 
понента на 61,3°. Впрочем, результат испы- 
тания подобных смесей в открытом тигле, 
где не могут накопляться пары летучего 
компонента, не так искажается от примесей, 
особенно если разница В. в обоих компонен- 
тах значительна. В нек-рых случаях такие 
смеси могут давать двойную В. при разных Ё. 
Воспламенение. Темп-ра воспламе- 
нения превышает РВ. тем значительнее, 
чем выше сама #’ В. Как показали Кюнклер 
и М. В. Бородулин, при нагревании нефтя- 
ных продуктов от В. до воспламенения испы- 
туемое вещество теряет ок. 3% своего веса, 
при чем эта потеря относится к более лег- 
ким погонам. Поэтому присутствие неболь- 
ших количеств (не более 3%) легких по- 
гонов, существенно искажающее ѓ° вспышки 
вещества, не мешает точному измерению $ 
воспламенения. Наоборот, присутствие в 
масле более 10% бензина делает  воспла- 
менения неопределенной. 
Самовозгорание, или самовоспла- 
менение, смеси горючих паров происходит 
тогда, когда тепловыделение окисляющей- 
ся системы уравнивается с теплопотерей, и 
потому даже ничтожное ускорение реакции 
ведет к бурному процессу. Очевидно, гра- 
ница Р-ного равновесия изменяется при том 
же составе смеси в зависимости от массы 
ее, теплопроводности и теплоиспускающей 
способности оболочки, содержащей горючую 
смесь, от г’ окружающей среды, присутст- 
вия катализаторов в смеси и целого ряда 
других условий, так что Г самовозгорания 
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имеет определенное значение лишь при стро- 
го определенных условиях. Зависимость РГ 
самовозгорания от присутствия или отсут- 
ствия катализирующей платины доказы- 
вается, напр., данными Э. Констана и Шлён- 
фера (табл. 1). Зависимость температуры 


Табл, 1. —Зависимость 1° самовозгора- 
ния от присутствия платины. 


| ° {° самовозгорания 


Вещество, дающее горю- смеси с воздухом 
чий пар 


Платино- | Фарфоро- 
вый тигель |вый тигель 
Пехельбронское масло дви- 
гателей (Моіогепігеірё!) 390° 550° 
Пехелъбронское специальное 
масло пля двигателей ($ре- 
2121 Мотогепо) ...... 410° 530° 
Шотландское неочищенное 
масло для дизелей (Сгаае 
ОШ еее. 510° 610° 
Деготь коксовальных печей 
(богемекий буроугольный) 520° 640° 
Деготь камерных ‘печей с 
Мюнхенского газового за- 
вода еее. 600° 700° 


самовозгорания от присутствия в смеси кис- 
лорода или воздуха показана данными тех 
же исследователей (табл. 2). 

Табл. 2. Зависимость і° самововгора- 


ния от присутствия кислорода или 
воздуха. 


| 1° самовозгорания 


смеси в платино- 
Вещество, дающее горю- 


вом тигле 
чий пар ___ 
Кислород | Воздух 
Буроугольное газовое масло 350 400—460 
Каменноугольное масло . . 550 590—650 
Каменноугольный деготь. . | 480—530 600—630 


Исследование С. Гвоздева над самовозго- 
ранием различн. веществ в кварцевых и же- 
лезных трубках в атмосфере кислорода и 
воздуха дало результаты, которые сопоста- 
влены в табл. 3. 

В отношении к самовозгоранию опытом 
установлены некоторые общие положения, 
а именно: 1) давление понижает # самовоз- 
горания; 2) присутствие влаги тоже понижа- 
ет {’ самовозгорания; 3) в воздухе #’ само- 
возгорания выше, чем в кислороде; 4) Г са- 
мовозгорания в открытой трубке выше, чем 
в закрытом пространстве; 5) і? самовозгора- 
ния углеводородов циклогексанового ряда 
ниже, чем у ароматических, и близка к К 
самовозгорания предельных углеводородов; 
6) для ароматич. углеводородов ѓ° самовоз- 
горания в воздухе и кислороде близки ме- 
жду собой; 7) некоторые вещества (скипи- 
дар, спирты) дают при последовательном ря- 
де испытаний весьма колеблющиеся значе- 
ния #’ самовозгорания (особенно скипидар). 
Особый случай самовозгорания представля- 
ют волокнистые материалы (хлопок, начески, 
шерсть, тряпье), пропитанные маслами; лег- 
кость самовозгорания в таких случаях свя- 
зана с 2? самовозгорания соответственных 
масел. Явления этого рода имеют столь су- 
щественное практич, значение, что разрабо- 
таны специальные методы и приборы для 
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Табл. 3.- Температура возгорания различных ве- 
ществ в кварцевых и железных трубках в атмо- 
сфере кислорода и воздуха. 


кости на воду, содержащуюся 
в чашке; эта последняя затем 
подогревалась. Позднее вспыш- 


е ку в открытом сосуде стали 
у возгорания смеси производить гл. обр. в отноше- 
д. вес Щщ 
в кварцевой | в железной | НИИ Трудно вспыхивающих ве 
Вещество при трубке трубке шеств, например смазочных 
, ———— | масел, газовых каменноугольн. 
15 | елоро- © вов- | Ски | с воз-| смол, различных мастик и т. д. 
дом | ДУХОМ | дом | ДУХОМ! Таковы приборы Маркуссона, 
‚ Бренкена, Кливленда, Мура, 
де-Граафа, Круппа, отличаю- 
Нефть уд. в. 0,864 .....- ] 0,8644 441 598 322 581 щиеся между собой главн. обр. 
Бензин Нобеля, аа 0,7475 353 585 311 685 размерами, формой и материа- 
етролейный эфир ..... 0,6870 291 556 301 645 т Р _ 
Лигроин........... 0,7501 | 276 568 291 в | Лом тигля, конструкцией обо 
Керосин, {° вспышки 28,5°.| 0,8256 | 364 604 283 в09 | гревающих частей и способом 
Соляровое масло, Г’ вспыш- ведения нагрева. Подробности 
ки 81—81,5° еее 0,8659 | 322 607 327 515 б ния с этими приборами 
Сырое сланцевое масло (вей- ооращения с эти р р 
марнское) , ........ — 304 527 316 530 | можно найти в специальных 
Скипидар . 0...0... .. — ЗЫ оно 808 160502500 РУководствах. Следует отме- 
Гексан... ......... — 287 539 258 в05 | ТИТЬ, ЧТО выступание ртутного 
Гептан. ........... — 276 539 276 612 | столбика термометра за пре- 
Мщинатекойн 22: | м | 510 | № | в | ДеЛЫ тигля и нахождение его 
Бензол... 713 793 708 | 753 | В среде с различными в раз- 
Толуол (ее... — 679 739 740 7в9 | ных местах ЁР ведут к необхо- 
тие с 50 2 10 лимәсти в энаяительной по 
Этиловый спирт-сырец ...| — 591 641 447 74 | правке, возрастающей с возра- 
Пропиловый спирт . .... — 548 573 448 625 | станием Р В. или воспламе- 
Изобутиловый епирт .... — 515 546 606 665 нения, —например, до 10—14°, 
зоамиловый епирт .... — 477 526 340 638 2 о о 
Эфир технический ..... — 217 548 238 558 | когда #? В. 300°. Истинная # 
» чистый ........ — 208 549 205 533 | вспышки вычисляется по ф-ле: 
Ацетон технический .... — 614 — 794 — 
11: теср = 0 4 0,00016 (0—2), 
; Водород... .@..@....... — — 622 — 615 
| где 6—непосредственно наблю- 


испытания способности масел 
ранию в присутствии хлопка. 

Измерение Р В. и воспламене- 
ния. Находясь в тесной связи с мол. весом 
и Гкип., В. и воспламенение косвенно свя- 
заны с этими константами и потому харак- 
теризуют данное вещество. Им принадлежит 
еще большее значение на практике, при су- 
ждении о степени огнеопасности вещества в 
данных условиях пользования им и, следо- 
вательно, для‘ установления предупредитель- 
ных мер, обстоятельство, особенно важ- 
ное в промышленности (нефтяной, деревопе- 
рерабатывающей, спиртовой, лаковой, масло- 
бойной) и вообще во всех случаях, где име- 
ют дело с летучими растворителями. 

Необходимость измерять Р В. и воспла- 
менения повела к конструкции многочислен- 
ных, нередко дорогих, специальных прибо- 
ров и к разработке инструкций для работы 
с ними, при чем в отдельных отраслях про- 
мышленности, применительно к отдельным 
классам веществ, даже родственных между 
собой, построены и стандартизованы раз- 
личные приборы с различными инструкция- 
ми. Не имея под собой рациональных осно- 
ваний, меняясь от страны к стране, от одной 
промышленной организации к другой и от 
одного класса веществ к другому, способы 
измерения В. и воспламенения дают резуль- 
таты, согласуемые между собой лишь очень 
приблизительно. Главные типы приборов 
для измерения РВ. бывают: а) с открытым 
сосудом, б) с закрытым сосудом. 

а) Приборы с открытым сосу- 
дом. Измерение #? вспышки первоначально 
производилось наливанием испытуемой жид- 


к самовозго- 


денная температура вспышки 
(или воспламенения), и— число градусов ча- 
сти ртутного столбика, находящейся вне 
испытуемой жидкости, а $’— температура, 
соответствующая середине выступающей ча- 
сти ртутного столбика; хотя # м. б. вы- 
числена, но обычно ее измеряют непосред- 
ственно, помощью дополнительного термо- 
метра. Для быстрого нахождения этой по- 
правки служит специальная таблица. Осо- 
бая таблица елужит также для поправок 
на барометрич. давление, особенно важных 
при определении Ї° вспышки легко воспла- 
меняющихся жидкостей (керосин); для пос- 
ледних обычно применяют приборы с за- 
крытым сосудом. 

6) Приборы с закрытым сосу- 
дом. Из различных приборов этого рода 
наиболее известны приборы Абеля и Мар- 
тенса (оба усовершенствованные Пенским), 
Эллиота (нью-иоркский), Таг. В СССР и 
некоторых других странах (Германия, Ав- 
стрия) употребляется почти исключительно 
прибор Абеля-Пенского для низкокипящих 
жидкостей (керосин) и прибор Мартенса- 
Пенского--для высококипящих жидкостей 
(масла). Рабочая часть этих приборов со- 
стоит из строго нормированного тигля, плот- 
но прикрытого крышкой, в к-рой через оп- 
ределенные промежутки времени открывают 
окошечко для введения в тигель маленького 
пламени. В тигле имеется термометр и ме- 
шалка. Обогрев тигля, а в некоторых случа- 
ях, наоборот, охлаждение, ведется в строго 
определенных условиях, при помощи спе- 
циальных бань (см. Нефть). Приборы, при- 
нятые в разных странах для испытания ке- 
росина, и нормальные ѓ° вспышки при соот- 
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ветствующих испытаниях сопоставлены в 
табл. 4. Показания различных приборов в 
определении Р вспышки всегда расходятся 


Табл. 4. Нормальные ї° вспышки 
керосина в различных приборах. 


Страны 1° вспышки | Система прибора 
Австралия... ... 25,8 Абеля-Пенского 
Австрия....... 21 » » 
Англия ....... 22,8 Абеля 
Бельгия....... 21 Гранье 
Германия ...... 21 А беля-Пенского 
Голландия. . .... 21 Парриша 
Лавия........ 21 Датский 
Италия ......- 21 — 
Иепания....... 16 — 
канада... ..... 29,5 Абеля 
Норвегия ...... 21 Датский 
Португалия ..... 37,8 — 
СССР......... "28 Абеля-Пенского 
С. Ш.А. ...... 20—45 Сейболта, Тага 
Франция .. ..... 35 Гранье, Люшера 
Швейцария ..... 23 — 
Швеция ....... 22 Датский 
Япония ....... 30 . — 


между собой, при чем определение В. в от- 
крытом сосуде всегда дает г’ более высокую, 
чем в закрытом приборе. Обусловливается 
это тем обстоятельством, что в закрытых при- 
борах пары постепенно накопляются в при- 
боре, тогда как в открытом сосуде они всевре- 
мя диффундируют в окружающую атмосфе- 
ру. О размерах этих расхождений можно су- 
дить на основании данных табл. 5. 


Табл. 5. Температура вспышки по 
показаниям различных приборов. 


Прибор п 
рибор 
Вещество Мартенса- Разность 
Пенского Брепкена 
Пиронафт .. . . 106 115 9 
Соляровое масло 148 160 12 
Машинное » 196 212 16 
Цилиндровое» 215 236 21 
Нефть...... 30 46 16 
Мазут. . . ... 96 119 23 


Из этой таблицы видно также, что разница 
между Г В. в закрытом и открытом прибо- 
рах увеличивается с повышением і? В., а 
также, как показывают последние два при- 
мера,—с увеличением неоднородности про- 
дукта. В связи с этим наличие большой раз-, 
ницы в температуре В. для одного и того же 
вещества при определении его В. в откры- 
том и закрытом приборах указывает либо на 
примесь к тяжелому веществу, напр. маслу, 
какого-либо легкого вещества (бензина, ке- 
росина) либо на нек-рые дефекты перегонки 
(разложение с образованием легко летучих 
продуктов). Таким образом сопоставление 
температуры вспышки одного и того же ве- 
щества в открытом и закрытом приборах 
может служить для контроля правильности 
как употребления, так и производства сма- 
зочных масел. П.. Флоренский. 
° ВТОРИЧНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ, см. Обога- 
щение. 

ВТУЛКА ВИНТА (воздушного) служит 
для присоединения ступицы винтак валу мо- 
тора при установке деревянных воздушных 
винтов; в конструкциях же металлич. вин- 
тов она иногда является органически свя- 


Т. 9. т. ІУ. 


занной с телом винта—его ступицей. Обыч- 
ная конструкция В. в. состоит из собственно 
втулки с фланцем, которая надевается на 


‚вал мотора и имеет канавку для шпонки 


или нарезанную гребенку, внешнего фланца 
с прорезями, входящими в соответственные 
прорези на втулке, зажимных болтов, про- 
ходящих сквозь тело ступицы и фланцев, и 
гайки , закрепляющей втулку на валу мотора. 


Т.о. ступица винта зажимается болтами ме- 
жду двумя фланцами и этим прочно соеди- 
няется со втулкой, а следовательно и с ва- 
лом мотора. Прежде чем надевать винт на 
мотор, необходимо присоединить к нему 
втулку, что производится следующим обра- 
зом: в прорезанную в центре ступицы винта 
дыру, равную диаметру внешней части втул- 
ки, вставляется втулка; на сверлильном 
станке просверливаются дыры для закрепля- 
ющих болтов, и ступица зажимается между 
фланцами. Затем втулка надевается на ко- 
нусообразный вал мотора и крепко зажи- 
мается гайкой, которая законтривается или 
шплинтом или специальным приспособлени- 
ем. Для снятия втулки служит особая гай- 
ка, которая навинчивается на внутреннюю 


‘нарезку на самой втулке и, нажимая на ко- 


нец вала, сталкивает ее с вала. 
Обычно придерживаются стандартных раз- 
меров В. в. В помещен. на ст. 611—612 табл. 
даны размеры англ. стандартных втулок. 
Винт на самолете во избежание дрожания 
при работе должён быть установлен так, 
чтобы его продольная ось инерции была 
строго перпендикулярна оси мотора. Битье 
лопастей допускается не более 2—3 мм; для 
регулировки соответственно подвинчивают 
зажимные болты. Наличие сравнительно 
большого количества зажимных болтов де- 
лает надевание и съемку винта со втулки 
чрезвычайно кропотливым. Значительно про- 
ще производится эта операция на втулках 
типа Руппе, в к-рых, вместо зажимных бол- 
тов, имеются конические штыри, к-рые вхо- 
дят в соответственные углубления, сделан- 
ные в теле ступицы винта; зажим произво- 
дится передней гайкой, нажимающей на ко- 
нус, прилегающий по своему основанию на 
передний фланец втулки. Некоторым недо- 
статком этой. конструкции является то, что 
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ВУАЛЬ А 
Равмеры английских стандартных втулок (см. фиг.). 
0 ‚ < х Г _— 
= 
_ Болты Е |8 | 2 4, |8. 7 
= он = На НЕВЕ Е 85а 
- рЫ н М б 
№ Чи- Диа Резьба длина | “8. | 5885 | 55 На 2582 | съа раз Мп 

сло р | ВЕ ‘вмм о | ЯБбиа | НЗ ЯН |5. Боз ЗЕЕ >: 

в мм |в им Вох | ВЕ ооз 2] орош ой Вы я 

дм. с Босо шұ шр асыр 555 | «РН 

Ноа | Наба | Аба Аа а Ена АЕН | Руж 

Е |! ГА 8 Е А В с |р г 
1 6 11 И 160 60 14 150 60 120 110 6 0—0,08 
2 8 11 ле 190 60 14 190 70 150 140 6 0,08—0,15 
З 8 11 тв 290 60 14 220 80 170 170 8 0,15—0,23 
4 8 15 9 зв 260 90 18 260 80 200 200 8 0,23—0,38 
5 10 15 в 290 70 18 300 90 230 230 10 0,38—0,58 
6 12 16 5 а 335 70 18 330 100 250 270 10 0,58—0,74 
7 12 16 556 370 75 19 350 110 270 300 12 0,74—0,93 
8 12 16 5 400 75 19 380 115 290 330 12 0,93—1,16 
| \ 


крепление втулки на винте с течением вре- 
мени ослабляется вследствие смятия стенок 
конических дыр, благодаря чему получается 
неравномерная работа винта. 

Лит.: Юрьев Б., Воздушные гребные винты 
(пропеллеры), М., 
Аітѕсгеув, Г.., 1920 А. Александров. 

ВУАЛЬ в фотографии, имеет несколько 
значений. 

1) Вуаль химическая — очень мелкий 
налет на негативе, появляющийся обыкно- 
венно в результате неправильной обработки: 
а) желтая вуаль вызывается продуктами 
окисления проявителя (особенно часто при 
пирогаллоле); устраняется бромированием 
(на 100 см? воды Зе брома, 2 г бромистого 
калия) с последующим вторичным проявле- 
нием или коротким погружением в раствор 
сулемы (1 : 100); 6) красная серебряная 
В. вызывается избытком сульфита при про- 
явлении пирогаллолом, гипосульфита—при 
железном проявителе, выветрившимся суль- 
фитом-—при амидоле; объясняется раство- 
рением серебра в проявителе и осаждени- 
ем его в слое в коллоидальном состоянии; 
в) иногда с поверхности В. бывает зеленой, 
а на просвет красной; такая В. называет- 
ся двуцветной, или дихроистиче- 
ской; красная и дихроистическая В. устра- 
няются бромной медью с последующим про- 
явлением; г) синяя В. состоит из берлин- 
ской лазури, образующейся при соедине- 
нии ионов закиси и окиси железа (например 
в урановом усилителе); устраняется раство- 
рами щелочей; д) белая известковая В., 
осадок щавелевокислого кальция, который 
образуется при промывании жесткой водой 
после железного проявителя; устраняется 
кислой квасцовой ванной. 

2) В. в сенситометрии (см.)—серый на- 
лет, покрывающий весь негатив и особенно 
заметный в местах, не подвергшихся осве- 
щению. Объясняется химическим восстанов- 
лением серебра проявителем из неосвещен- 
ных зерен АзВг. Вуаль обычно определяет- 
ся вычитанием плотностей, измеренных на 
сенситограмме. 

3) В. световая вызывается действием 
света на пластинку до или во время про- 
явления: если случайно кассета была непло- 
тно закрыта, если в камере или в кассете 
были щели, если красный фонарь в темной 
комнате был слишком ярок или пропускал 
кроме красного другие цвета и если в фо- 
паре были щели. Равномерную вуаль свето- 


1925; 'Р агк Ҹу. Е., А їгеаќіѕе оп 


вую, как и химическую В., можно удалить 
ослабителем Фармера (см. Ослабитель); про- 
тив В. в виде отдельных пятен средства нет. 

4) Воздушная В. вызывается воз- 
душной дымкой (частицами пыли, во- 
дяными парами и светорассеянием возду- 
ха) при съемке земных предметов с воздуха, 
(см. Аэрофотография); затягивая весь не- 
гатив, она уменьшает контрасты. Действие 
ее ослабляется подбором негативного мате- 
риала, светофильтров и условий проявления. 


Лит.: Энглиш Е., Основы фотографии, М —Л., 


1927; СольскийД., Иванов И., Хомяков 
А., Чибисов К., Тарасенков Д., Фото- 
графия и аэрофотография, М., 1926. А. Рабинович. 

ВУАЛЬ, гладкая тканая прозрачная ма- 
терия, вырабатываемая из крученой основы 
и гребенного утка. Ткань производится из 
хлопчатобумажной, камвольной пряжи и 
шелка. Качество, тонкость и прозрачность 
ткани зависят от природы пряжи, ее номе- 
ра и плотности ткани. Камвольная вуаль 
вырабатывается из основы и утка № 3/94, 
по плотности—22 нитки основы и утка на 
1 дм.; хлопчатобумажная В.—из основы и 
утка № 2/50, основа-—34 нитки и уток—36 
прокидок на 1 дм. Для хлопчатобумажной 
В. крученая пряжа м. б. заменена гребенной 
пряжей № 50 и 60. Для получения лучшей 
прозрачности и ровноты делаются широкие 
кромки, доходящие до 1, дюйма ширины 
и более. Лицевая сторона вуалевой готовой 
ткани иногда дополняется всевозможными 
цветными рисунками, воспроизводимыми из 
мерсеризованной пряжи, натурального и 
искусственного шелка при помощи выши- 
вальных машин. В. иногда подвергается кра- 
шению и набивке. См. Ткани. с. Молчанов, 

ВУДА МЕТАЛЛ, см. Висмутовые сплавы. 

ВУДИТ, упругий и теплостойкий матери- 
ал, служащий суррогатом каучука. Выдер- 
живает действие жиров, масел, кислот, ще- 
лочей и солей. Производится из водоросли 
Еисиѕ уеѕвісп]оѕиѕ, из класса бурых водо- 
рослей, и каучука. Согласно Ан. П. 1901 г. 
Вуда и Бартлета, 10—30 ч. этой водоросли, 
измельченной, промытой и обработанной ще- 
лочью, кипятят с 5—20 ч. древесины и 5 ч. 
мастики до образования вязкой массы; за- 
тем к смеси прибавляют до 100 ч. каучука, 
а также серу, и подвергают смесь вулканиза- 
ции. В. применяется для прокладок, кла- 
панов и т. п. изделий. П. Флоренский, 

ВУЛКАЗОЛ, патентное название фурфур- 
амида (С.Н,О),№М,; применяется как уско- 
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ритель процесса при вулканизации каучу- 
ка. В. относится к числу аммиачных про- 
изводных альдегидов и получается из фур- 
фурола С,Н,О:СНО посредством обработки 
его водным аммиаком. Влажный продукт 
реакции подвергается затем нагреванию в 
автоклаве при 120—140° в течение 3 часов 
или при 80—100° в течение 48 часов и дает 
бурую смолу, легко растворимую в бензоле, 
сРил. 121° и Г вспышки 250°. Вулказол при- 
меняется также в качестве лаковой смолы— 


самостоятельно или с льняным маслом. 
Лчт.: Е 1118 С., Ѕупћейс Беѕіпѕ апа ет 
Р1Іаѕїісѕ, р. 217, М. Ү., 19923; \УоатгфрА., рісііоп. 
де сһітіе риге её аррПапее, у. 1, раг@е І, р. 1506, 
Р., 4874—1908; Тгіскеу, Мілпег а. Вгомп- 
1ее, «Іпаоѕігіа1 апа Епеіпеегіпеє Сћһегтівту», Баѕіоп, 
Ра, 1923, р. 65; роЬозвес А., «Ге Саоџісћоис её 
Іа би а-Ретс\а», Р.,1920; 0 прове А., «Кипѕіѕбоѓѓе», 
мапсһеп, 1924, 11, р. 59. П. Флоренский. 


ВУЛКАН-АСБЕСТ, прочный изолирующий 
и уплотняющий материал, сохраняющий по- 
стоянство при нагревании и представляю- 
щий собою смесь роговой резины (эбонита) 
с асбестовым волокном. Лишь незначитель- 
но уступая чистому эбониту по изоляцион- 
ной способности и удобству обработки, вул- 
кан-асбест обладает преимуществом боль- 
шей механической прочности, почему при- 
меняется (вместо мрамора) для распреде- 
лительных досок. Толщина пластин—от ё 
до 10 мм; максимальные размеры пластин— 
2х1 м. См. Эбонит. Л. Горбунов. 

ВУЛКАНИЗАЦИЯ каучука, технич. 
прием обработки каучука для придания 
ему более совершенной и постоянной эла- 
стичности и нерастворимости. Сырой каучук 
не годится для готовых изделий, т. к. его 
эластичность слишком невелика и слишком 
сильно меняется от температуры. При нуле 
он становится более твердым и при даль- 
нейшем охлаждении даже хрупким; начи- 
ная же с 30° постепенно размягчается и 
при дальнейшем нагревании (около 150°) по- 
степенно расплавляется, становится клей- 
ким и при охлаждении не возвращается 
вновь в прежнее состояние. Помимо этого, 
сырой каучук легко растворяется в не- 
которых растворителях (сероуглероде, бен- 
золе, хлороформе, четыреххлористом угле- 
роде, бензине, скипидаре, керосине). Спосо» 
бов вулканизации несколько, но все они 
основаны главным образом на действии серы 
в той или другой форме. Указываемые в 
нек-рых руководствах в качестве вулкани- 
зующих агентов сернистые соединения ме- 
таллов могут считаться таковыми лишь по- 
стольку, поскольку они содержат свобод- 
ную серу; в противном случае они могут 
влиять на процесс В. наравне с окисями и 
другими несодержащими серы соединениями 
металлов, присутствие к-рых сказывается на 
конечном эффекте В. Точно также и пред- 
лагавшиеся в свое время в качестве вулка- 
низаторов фосфор, селен, тринитробензол и 
другие, представляя теоретический интерес, 
практического значения не имеют. 

Различают два типа В.: холодную и го- 
рячую. Холодная В. также делится на 
два вида. По первому способу она произво- 
дится при помощи полухлористой серы; пред- 
мет из сырого каучука в готовой форме по- 
мещают в пары полухлористой серы 5,01, 
или.в раствор ее в каком-нибудь раствори- 
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теле (Рагкеѕ, 1846 г.), при чем последний 
не должен реагировать с 5,С1, и должен об- 
ладать свойством растворять каучук. Наи- 
более подходящим растворителём служит се- 
роуглерод, а также бензин и четыреххлори- 
стый углерод. За последнее время, помимо 
других галоидопроизводных жирных угле- 
водородов, начинают применять, особенно 
в Америке, также и хлористый этилен из 
этилена, получаемого при крекировании неф- 
ти. В присутствии 5,С1, каучук не раство- 
ряется в растворителе, но пропитывается по- 
лухлористой серой и получает при этом но- 
вые свойства. Продолжительность действия 
5,С1, определяет свойства конечного продук- 
та. Обычно при работе с 2%-ными растворами 
и при толщине стенок каучукового изделия 
не более 1 мм операция занимает время от 
десятка секунд до одной или нескольких 
минут. При слишком энергичной В. проис- 
ходит так наз. перевулканизация, и 
изделия становятся хрупкими. Само собой 
разумеется, что для холодной В. могут упо- 
требляться только тонкостенные изделия: 
трубки, баллоны, соски, перчатки, презерва- 
тивы, вообще тонкие пластинки, так как в 
ином случае наружная поверхность будет 
гораздо сильнее вулканизоваться, чем вну- 
тренние части. После В.изделия извлекают и 
просушивают или промывают еще водой или 
слабым раствором щелочи. Другой способ 
холодной В. открыт недавно англичанином 
Пичи (Реасһеу, 1919 г.). Тонкостенные изде- 
лия помещают сперва на 10—20 м. в атмо- 
сферу 50,, затем после легкого обдувания 
их переносят в камеру, наполненную Н,$, 
где оставляют на 15—25 м.; по истечении 
этого срока изделия превращаются в вулка- 
низованный товар. Способ Пичи может быть 
применяем в очень разнообразных случаях, 
напр. для В. склеенных стыков, и обладает 
многими преимуществами. 

Горячая В. при помощи серы. 
1) Изделия в готовой форме погружают на 
некоторое время в расплавленную серу при 
р 125—130°, после чего их извлекают, очи- 
щают механически от приставших кристал- 


лов серы и промывают горячим слабым рас- 


твором щелочи для окончательного удаления 
серы с поверхности. Этим способом можно 
вулканизовать также только тонкостенные 
предметы, т. к. в этом случае сера имеет воз- 
можность равномерно продиффундировать 
сквозь всю толщу стенки. Хотя этот способ 
теперь уже оставлен, тем не менее он пред- 
ставляет большой интерес внаучном отноше- 
нии и дает довольно важные указания, отно- 
сящиеся к природе В. (Бызов и Попова). 
2) К сырому каучуку вместе с необходимыми 
примесями прибавляют (на вальцах) 5—10% 
серы в зависимости от качества, назначения 
и твердости желаемого изделия; т. н. рого- 
вой каучук, или эбонит, содержит 25—50% 
серы. Сформированные из полученного теста, 
изделия подвергают затем В., т.е. нагрева- 
нию, к-рое производится различными сно- 
собами. Формованные изделия в металлич. 
формах (или закатанные в ткань или просто 
положенные на слой талька на противнях) 


‘помещают в воздушную печь при РК 130— 


140°, при чем давление может быть повышен- 
ное; в других случаях формы помещают в 
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автоклавы с перегретым водяным паром при 
тех же ё? или, наконец, зажимают в нагревае- 
мых прессах. Эта форма В., хронологичес- 
ки первая, сейчас наиболее распространена; 
подавляющее количество резиновых изделий 
вулканизуется именно по этому способу. 
Свойства вулканизованного каучука за- 
висят от многих условий, поэтому правиль- 
ная В. принадлежит к числу наиболее труд- 
ных и важных операций резинового произ- 
водства. Во-первых, качество сырого кау- 
чука и способ его предварительной обра- 
ботки сказываются на результатах при его 
В.; во-вторых, количество прибавленной се- 
ры, #, продолжительность и род вулканиза- 
ции в различных комбинациях позволяют 
вести процесс в. желаемом направлении; на- 
конец, имеет значение присутствие различ- 
ных примесей, как органических, так и не- 
органических. Вопреки общепринятому мне- 
нию, доказано многими опытами, что при- 
сутствие многих веществ чрезвычайно вазк- 
но, так как без них невозможно осуществить. 
правильную В. Особенное значение в этом 
отношении в последнее время получили так 
называем. ускорители, т. е. вещества, 
прибавление которых к каучуковой смеси 
облегчает В., т.е. сокращает время нагрева- 
ния и понижает необходимую для процесса 
В. темп-ру. Так, при горячей В. в воздухе 
требуется присутствие окиси свинца или 
основных его солей вместе с органич. к-тами 
или содержащими кислотные гидроксилы 
органич. соединениями (жидкими при РВ.). 
Из органическ. ускорителей в горячем возду- 
хе активными являются: тиурамидсульфид, 
ксантогенаты и меркаптобензотиазол. При 
В. в водяном паре применяются преиму- 
щественно основные ускорители; сюда при- 
надлежат минеральные щелочи: Са(Он),, 
М=О, МаОн, КОН, а также растворимые 
соли, дающие при гидролизе основания, на- 
пример Ма,СО,, М№а,С5,, те же калиевые со- 
ли, некоторые сернистые металлы и т. п. Из 
органическ. ускорителей в эту группу входят 
органическ. основания, амины и целый ряд 
не укладывающихся в какую-нибудь опреде- 
ленную классификацию органическ. соедине- 
ний. По большей части это—-производные 
Н,5, тиомочевины, аммиака, СБ. и различ- 
ные продукты уплотнения аминов с серни- 
свыми соединениями. В практике наиболь- 
шим распрострапепием пользуются: дифе- 
нилгуанидин, альдегид-аммиак, гексамети- 
лентетрамин и дитиокарбаматы. Это-—патен- 
тованные вещества, идущие под разнообраз- 
ными нерациональными названиями. Часто 
активность ускорителей повышается от при- 
сутствия небольших количеств окиси цин- 
ка. Помимо поименованных ускорителей 
имеет значение для самого процесса и сре- 
да, в к-рой ведется В. Так, напр., воздух 
является неблагоприятной средой при обык- 
новенном давлении; повышение давления 
улучшает течение В. Угольный ангидрид и 
азот не помогают вулканизации; в атмосфе- 
ре аммиака или сероводорода получаются 
очень хорошие результаты. 
‚Так как В. переводит каучук в нераство- 
римое состояние и улучшает его эластич- 
ность, то контроль над В. ведется лучше 
всего при помощи измерения этих свойств. 


В практике обычно применяют определе- 
ние разрывного усилия и растяжения при 
разрыве, иначе говоря, прочности изделия, 
однако этот. метод слишком груб и в слу- 
чаях тонкого контроля над изменениями 
каучука при вулканизации не применим. 
Кроме того, он собственно не является мери- 
лом эластичности, поэтому пришлось выра- 
ботать другие методы. Эластичность изме- 
ряется: модулем упругости Юнга; этот мо- 
дуль у каучука меняется в зависимости 
от нагрузки, поэтому Гука закон (см.) к 
каучуку не применим. При малых нагруз- 
ках модуль больше, затем по мере воз- 
растания нагрузки. он падает, остается по- 
стоянным и, наконец, снова возрастает. Для 
сравнения разных каучуков нужно поль- 
зоваться измерением модуля Юнга в по- 
стоянной области; эта область. лежит при- 
близительно в пределах 300% растяжения. 
При В. модуль Юнга обычно возрастает до 
известного максимума, характеризующего 
птимум вулканизации, а затем начинает 
падать в силу наступающей перевулкани- 
зации. Другим мерилом эластичности явля- 
ется так называемая полезная упру- 
гость. Определение ее основано на следу- 
ющем. Если псстепенное растяжение каучу- 
ка под влиянием возрастающей нагрузки 
изобразить при помощи координат (фиг. 1), 
где.на оси абсцисс 
отложены растяже- 
ния, а на оси орди- 
нат нагрузки, то кри- 
вая растяжения при- 
мет вид АВС; при па- 
дении нагрузки кри- 
вая пойдет обрат- 
но по другому пути 
СПА, и даст так на- 
зываемую гистерезисную петлю. 
Нетрудно видеть, что площадь АВСЕ изо- 
бражает работу, затраченную на растяже- 
ние. Площадь А4А.ОСЕ изображает работу, 
возвращенпую каучуком. Отношение пло- 
щади А, СЕ ко всей затраченной работе 
АВОЕ и есть мерило полезной упругости: 
Ее удобнее всего изображать в процентах. 
Совершенно ясно, что в случае ‘идеальной 
эластичности никакой работы поглощаться 
не будет, и это отношение равно 1, или, 
соответственно, полезная упругость равна 
100%. В случае же не эластичного, а пла- 
стичного тела она равна 0; состояния же 
пластично-эластичные, к-рыми обладает кау- 
чук в различных стадиях В., лежат в про- 
межутке. Т. о. полезная упругость является 
мерилом эластичности. Что касается рас- 
творимости, то измерять ее у каучука не- 
посредственно, как у кристаллических тел, 
невозможно. Поэтому полезнее всего прибе- 
гать к измерению набухаемости образцов в 
каком-либо растворителе (по методу Гофмей- 
стера), т. е. к определению веса поглощен- 
ной при набухании жидкости в течение 24 ча- 
сов. Опыт показывает, что для вулканизо- 
ванного каучука максимум набухания на- 
ступает уже через 24 часа. Применение 
описанных методов дает возможность про- 
следить течение вулканизации при различ- · 
ных условиях и в зависимости от вли- 
яния тех или других примесей. По харак- 
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теру своему взаимодействие между серой и 
каучуком многими относится к числу хи- 
мических реакций, что, повидимому, непра- 
вильно. Никогда не удается связать всю при- 
мешанную серу; часть ее, и вполне опреде- 
ленная, остается после В. в свободном со- 
стоянии и можот быть извлечена раствори- 
телями, например горячим ацетоном (св о- 
бодная сера). Остаток, т. е. разность ме- 
жду общей прибавленной серой и свободной, 
носит название связанной серы. Свя- 
зывание серы в процессе В. подчиняется 
определенному закону: 

1 общ. сера 
№ = т а - & , 

где х—постоянпая, #—время, &; свободная 
сера, за время $. Величина К зависит от Г 
и от состава смеси, а также от условий В.; 
при повышении і° на 10°Ё удваивается. Та- 
ким образом по связыванию серы можно на- 
равне с вышеупомянутыми физич. свойства- 
ми составить критерий степени В. Связанная 
сера в свою очередь разделяется на две ча- 
сти. Одна окисляется бромом в водной сре- 
де и представляет собой поглощенную набу- 
ханием каучука серу, находящуюся в ви- 
де мельчайших капель в переохлажденном 
аморфном перастворимом состоянии. Дру- 
гая—не окисляющаяся, повидимому, нахо- 
дится в химически связанном с каучуком 
состоянии. Однако эффект В. вызывается, 
по всей вероятности, именно первой, следова- 
тельно не образованием химич. соединений 
серы с каучуком, а чисто коллоидными про- 
цессами между ними, т. е. адсорбцией, на- 
буханием, желатинированием и в резуль- 
тате образованием тончайших капель пере- 
охлажденной серы коллоидных размеров, 
что создает в студне каучука коллоидную 
систему второго порядка. Процесс В. не- 
обратим, т. е. при обратном удалении серы 
происходит, очевидно, разрушение молеку- 
лы каучука и уничтожение его ценных ка- 
честв (эластичности). Возможно, что В. со- 
провождается также изменением строения 
или какими-либо другими превращениями 
углеводорода каучука (напр. полимериза- 
цией). В этом случае обратная регенерация 
вулканизованного каучука в исходный сы- 
рой не сулит благоприятных результатов, 
т. к. она также представляла бы собой не- 
обратимый коллоидный процесс. Поэтому 
технич. девулканизация ограничи- 
вается очисткой и пластицированием отбро- 
сов вулканизованных изделий, чтобы прев- 
ратить их в состояние, допускающее тесное 
смешение с свежим каучуком или с новыми 
примесями и серой и способное к новой В. 

О вулканизации отдельных видов резин. 
изделий см. Автошина, Галоши, Гребни. 

Лит.: Бызов Б., «Ж», 1991, т. 53, стр. 1—180; 
Вейаѓога С. №. апа Міпке1 тара Н. ., 
Ѕузіетаїііс Ѕигүеу ої ВаЪЪег Сһетріѕігу, р. 53—73, 
М. У., 1923; Воігу, серия статей в «Ге Саоџісћоицс 
её 1а Оџа-Регсһа», Р., 1926—27; К ігеһһої Е., 
Еотїзсһгіїїе іп бег Кампізсһик-Тесһпо\овіе, Ргездеп, 
1927; Ра її В., Сһегтізігу ої ВаЪЪег, Гопаоп, 1923; 
Ѕ5ітторз Н. Е., Виррег Мапиѓасїпге, 1,., 19929; 
Мерет Г. Е., Тһе Сһетіѕїгу о? Варрег Мапцѓас- 
Фиге, Гопӣоп, 1926; «Журнал резиновой промышлен- 
ности», Москва, с 1927. Б. Бызов. 

Техника безопасности. При холодной 
В. в воздух мастерской поступают пары 
ядов. Полухлористая сера при разложении 


котлы манометрами 


водой выделяет пары сернистого ангидрида 
50О,, иногда в воздух попадают и пары се- 
роводорода. Особенно большое значение для 
здоровья работающих имеют растворители 
(бензин, бензол и в первую очередь сероуг- 
лерол), вызывающие тяжелые отравления. 
Замена сероуглерода тетрахлоруглеродом, 
этилентетрахлоридом и трихлорэтиленом 
лишь несколько ослабляет опасность отра- 
влений и их интенсивность, но отнюдь не 
делает холодную В. совершенно безвред- 
ной. С другой стороны, сероуглерод и дру- 
гие растворители представляют собой ве- 
щества легко воспламеняющиеся, чему спо- 
собствует их электризация при движении. 
Вместе с тем пары растворителей в смеси 
с воздухом могут при известных условиях 
образовать взрывчатую смесь. Для устране- 
ния этих опасностей и вредностей требуется: 
1) устраивать отделение холодной В. в осо- 
бых изолированных помещениях и притом 
отнюдь не под другими мастерскими; 2) снаб- 
жать мастерские приточно-вытяжной вен- 
тиляцией, при чем для сероуглерода, в виду 
его большого уд. веса, отсасывание должно 
производиться вниз, а подача свежего воз- 
духа сверху; 3) устраивать автоматич. при- 
способления (например с применением легко 
перегорающего шпура), которые, в случае 
воспламенения растворителей, тотчас зке за- 
крывали бы сосуд для В. герметической 
крышкой или заполняли его водой; 4) при- 
менять в отделении В. только герметическую 
электрич. арматуру, при чем рубильники 
должны находиться вне помещений, где м. б. 
пары растворителей; 5) хранение и подачу 
растворителей лучше всего производить при 
помощи инертного газа, наприм. по системе 
Мартини и Гюнеке. Во всяком случае в ра- 
бочем помещении должен храниться запас 
не более дневного потребления и притом в 
герметически закрытых сосудах. 
Горячая В. является значительно ме- 
нее опасной и вредной. В этом отношении 
следует отметить: 1) поступающую в воздух 
мастерской тальковую пыль; 2) высокую Г 
и влажность при разгрузке вулканизацион- 
ных котлов; 3) опасность от аварий и взры- 


ВОВ этих котлов, работающих под давлением 


4—5 ит; 4) сильные мускульные напряже- 
ния и возможность несчастных случаев при 
ручном перемещении вулкапизуемых пред- 
метов. Для предупреждения этих опасностей 
и вредностей необходимо: 1) устраивать над 
местом разгрузки котлов вытяжные зонты, 
соединенные с эксгаустером, для удаления 
паров; 2) снабдить 


и предохранитель- 
ными клапанами, 
следить за их со- 
стоянием и подвер- 
гать их периодиче- 
ским освидетельст- 
вованиям, соглас- 
но правилам НКТ; Ы 
3) механизировать Фи 2. 
перемещение тяже- А 

лых предметов, подлежащих вулканизации, 
при помощи подъемных устройств (кошек 
ит. п.); 4) снабдить котлы приспособления- 
ми для легкого и надежного открывания 


619 


и закрывания крышек. На фиг. 2 изобра- 
жен вулканизационный котел с подвешен- 
ной крышкой и байонетным затвором. При 
вращении маховичка выступы кольца котла 
заходят за выступы крышки. 

Кроме всего этого к работам по В. не 
должны допускаться женщины и подростки. 
Все работающие при холодной В. должны 
подвергаться регулярному медицинскому 
осмотру, при чем при первых признаках 
отравления сероуглеродом они должны сни- 
маться с работы. Все рабочие холодной В. 
пользуются сокращенным 6-час. рабочим 


днем (пост. НКТ СССР 7/У1—-1923 г.), до-. 


полнительным %-недельным отпуском (пост. 
НКТ СССР 28/У1—1923 г.) и получают по 
бутылке молока в день (пост. НКТ СССР 
24 ПХЬ— 1923 г.). Рабочие горячей В. поль- 
зуются дополнительным 2-недельным отпус- 
ком при условии тяжелой физическ. работы. 


Лит.: Королев А. Е., Пожарная охрана 
пром. предприятий, стр. 145—146, 2 изд., М., 1997; 
Гартман ВН. Вентиляция промышлен. заведений, 
стр. 152—153, Москва, 1926; Зугир Е., Напарчев 
деѕ Агреіѓегѕсһиі2еѕ опа ег Веїтіерѕѕісһегћеії, В. 2, 
р. 276—285, В., 1927. С. Каплун, П. Синев. 


ВУЛКАНИЗАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ, один из 
способов консервирования древесины (см. 
Дерева консервация) с целью предохранения 
ее от гниения, особенно когда она должна 
находиться в условиях переменной влаж- 
ности и ?°, способствующих развитию гриб- 
ков и бактерий. Способ В. д. состоит в том, 
что древесину помещают в герметически за- 
крытое помещение, обычно цилиндрический 
котел, и подвергают действию высокой г 
(120—180°) при высоком давлении (3— 
16 ат); после того как вся толща древеси- 
ны хорошо прогреется, ее, при том же да- 
влении, постепенно охлаждают. Описанная 
процедура вызывает в древесине частичное 
разложение, при чем продукты последнего, 
под влиянием высокого давления, входят 
в раствор медленно выделяющихся дегтей 
и смол, к-рые обволакивают и пропитывают 
как волокна древесины, так и межклеточ- 
ные пространства; высокая {ѓ° способствует, 
кроме того, стерилизации древесины. В. д. 
была распространена до конца 90-х гг., но 
с 1903 г. она стала решительно вытесняться 
пропиточными процессами (см. Деревопро- 
питка), так как наблюдения показали, что 
В. д. хотя и повышает сопротивляемость 
древесины гниению, но вместе с тем ухуд- 
шает ее механич. свойства: древесина стано- 
вится более хрупкой и слабой. В СССР В. д. 
недавно нашла применение при изготовле- 
нии буковых шпал (проф. Гуленко). Тем 
не менее этот способ (вулканизация с пред- 
варительной запаркой) распространения не 
получил, несмотря на то, что бук содержит 
в себе сильное консервирующее начало— 
креозот. М. Квитковский. 

ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ФИБРА, электро- и 
теплоизоляционный слоистый материал, при- 
меняющийся также в машиностроительной 
и поделочной промышленности. В. ф. вы- 
делывается из наращиваемой слоями бу- 
маги, желатинированной помощью солей, и 
выпускается в продажу в виде листов (по- 
верхность которых, по Швальбе, может быть 
увеличиваема почти безгранично), палок и 
трубок. В. ф. заменяет до известной сте- 
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пени кожу, мягкий и твердый каучуки, рог, 
дерево, а в нек-рых применениях и металл. 
В. ф. производится двух родов; твердая (ро- 
гоподобная) и мягкая (кожеподобная). Все 
В.ф.вырабатываются сходным процессом, но 
в зависимости от исходного сырья и деталей 
производства весьма различаются по каче- 
ству. На рынок они поступают под названия- 
ми; твердая фибра, вулканизованная фиб- 
ра, вулканфибра, роговая фибра, египет- 
ская фибра, вулканизованное папье-маше, 
летероид, летербумага, электрик-пирлес, ди- 
электрик-дилевер, диэлектрик даймонд, ра- 
стительная фибра, красная фибра, ройте- 
роид, конденсит, целорон, дурит, дурат- 
дерматит, пасколин, амалит, дисфико, ры- 
бъя бумага, фибероид, виллесденова бумага, 
гволлева фибра, фибра высшего сорта ит. д. 
Официальная англ. инструкция 1983 г. для 
испытания В. ф., применяемой в электротех- 
нике (ЕВА), установила основные сорта В.ф. 
(см. табл.). Первоначально В. ф. выраба- 
тывалась исключительно в С. Ш. А., и лишь 
значительно позже европейская промыш- 
ленность научилась производить В. ф. выс- 
шего качества. Причина этой задержки за- 
ключается в секретах, касающихся подроб- 
ностей процесса производства В. ф., хотя 
общие основания его весьма несложны. Эти 
подробности и теперь в значительной мере 
скрываются з-дами. Сущность процесса со- 
стоит в гидролизировании и поверхностной 
желатинизации (пергаментировании, непра- 
вильно называемом «вулканизацией») воло- 
кон целлюлозы при помощи раствора хло- 
ристого цинка (Т. Тейлор—1859 год), рода- 
нистого кальция (А. Дюбоск—1905 г., Уиль- 
яме —1921 год), двойной азотнокислой соли 
меди и аммония (Виллесден), серной кисло- 
ты и других соединений, при чем целлюлоза 
переходит в амилоид (см.). Желатинирующую 
ванну заводчики ‘называют иногда «кисло- 
тою», и это название подает мысль о кислот- 
ном характере В. ф., тогда как он, ско- 
рее, основной. Предлагали для желатиниза- 
ции также растворы хлорист. магния, каль- 
ция, алюминия, олова, с последующею об- 
работкой азотной к-той. При нагреве и не- 
большом давлении набухшие волокна склеи- 
ваются, образуя однородную массу волок- 
нистой структуры, и, по весьма тщательном, 
но осторожном, вымывании солей, дают 
упругий, чрезвычайно прочный, нерасще- 
пляющийся материал, обладающий электро- 
и теплоизоляционными свойствами, хоро- 
шо обрабатываемый различными приемами, 
стойкий в отношении жиров, раститель- 
ных и минеральных масел, растворов ней- 
тральных солей и слабых кислот и не разру- 
шающийся ни холодною ни кипящею водою. 
Наилучшим исходным сырьем для произ- 
водства В. ф. считается тряпичная бумага, 
выделанная из старого хлопчатобумажного 
тряпья, так как новая хлопковая бумага не 
дает В. ф. высшего качества. Для В. ф. 
менее ответственного назначения в настоя- 
щее время применяется новая хлопковая 
бумага и даже древесная масса. Желати- 
нирующая ванна из 76% -ного раствора хло- 
ристого цинка д. б. нагрета до 27—100°. 
Гранмужен рекомендует раствор в 72° Вё 
(уд. вес 1,85), при 45°. По сообщениям Гоф- 
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Классификация и характеристика основных видов вулканизованной фибры. 


| Категория 
р А В С 
Характеристика 
Качество Наилучшее Среднее Низшее 
Применение Специально электротех- | Машиностроение, по- | Специально для чемода- 
ническое делки, обшивка стен, нов, актовых папон, не- 
доски для столов, от- больших ремней ит. д.; 
части в электротехни- для электротехнич. при- 
ке менения непригодна 
Исходный материал Поношенное тряпье, | Хлопковая целлюлоза Древесная целлюлоза 


особенно чулки 


Весьма постепенная и 
очень тщательная от- 
мывка минеральных 
солей 


Выделка 


Высокие электрическ. 
и механические харак- 
теристики 


общие технические усло- 
вия 


Серая фибра естествен- 
ного цвета. Красная 
фибра наилучшего ка- 
чества. Черная фибра 
наилучшего качества. 
Летероид и другие 
электротехнич. фибры 


Сорта 


Твердая, рогоподобная 


| 


Основной признак 


Тщательная, но не столь 
постепенная отмывка 
солей 


Быетрая и мало тщатель- 
ная отмывка солей 


Довольно хорошие ме- 
ханич. характеристики 


Слабые механич. характе- 
ристики и почти отеут- 
ствие изоляционных ка- 
честв 


Наиббльшая часть окра- 


Сиециальные поделочные 
шенных В. ф. В. ф. 


Твердая Гибкая, кожеподобная 


мана, на 1 кг бумаги требуется 4 кг концен- 
трированного раствора хлористого цинка, 
но часть последнего м. б. регенерирована. 
Бумага из ванны наматывается на боль- 
шие барабаны до наращения потребной тол- 
щины, затем срезается с барабанов и про- 
ходит через ряд ванн, содержащих раство- 
ры хлористого цинка уменьшающейся кре- 
пости; когда содержание его в бумаге до- 
ведено до 0,15%, начинается вымывание ди- 
стиллированною водою. Весь процесс про- 
мывки длится, в зависимости от толщины ли- 
стов, от 6 дней до 12 месяцев; при толщине 
около 6 мм требуется 3 — 4 недели, а при 
толщине 5 ем-— от 6 до 8 мес. По окончании 
промывки В. ф. просушивается при 40— 
60°, прессуется и каландрируется. Много- 
численными опытами установлена важность 
тщательного и длительного просушивания 
В. ф. Палки В. ф. вырабатывают навив- 
кою желатинированной бумаги на стержень 
квадратного сечения, а трубки—навивкою 
на валы. Окраску обычно делают окисью же- 
леза или анилиновыми красками, однако 
от применения последних ухудшаются эле- 
ктроизоляционные свойства В. ф. Усадка 
В. ф. при сушке и отделке достигает 50%. 
В случае применения роданистого кальция 
вместо хлористого цинка требуются рас- 
творы с Ё?кип. между 135 и 150°, а желати- 
низацию целлюлозы ведут при 80—100°; рас- 
творы иной концентрации, большей или 
меньшей, не оказывают желаемого дейст- 
вия. В. ф. нуждается после изготовления в 
тщательном хранении; рекомендуется тем- 
пература несколько превосходящая комнат- 
ную, и влажность в 60—65% , при чем плас- 
тины помещают стоймя, на ребро, и отделя- 
ют одну от другой. В случае надобности мяг- 
кость В. ф. может быть увеличена пропит- 
кою фибры глицерином. Обработка листов 
В. ф., согласно патенту Томаса Ойе (Оуе), 


дает гибкий и мягкий материал, напоми- 
нающий кожу. Процесс Ойе состоит в про- 
питке уже готовой В. ф., толщиною 1— 
6 мм, водным раствором хлористого цинка 
(при подогреве), полной просушке и вто- 
ричной пропитке (на холоду) водно-масля- 
ной эмульсией, напр. из сульфированного 
касторового масла («турецкое красное мас- 
ло»), а затем (тоже на холоду) животными 
или растительными жирами. После этого 
с поверхности тщательно удаляют избыток 
масла, и В. ф. погружают в водный раствор 
жидкого стекла или же в расплавленный 
парафин, избыток которого также снимают 
с поверхности фибры. Существуют и другие 
многочисленные процессы обработки В. ф., 
например пропитка бакелитовым лаком для 
сообщения водонепроницаемости, битуми- 
нозными веществами и т. д. Из продуктов 
обработки В. ф. замечателен летероид (Іеа- 
1ћегоіа), способный во влажном состоянии 
подвергаться прессовке и формовке, так что 
отдельные части его спаиваются между собой 
без постороннего клея. Сорта дерматин и 
сходные с ним дурит и дурат содержат 
«перчу гум», фибру, серу, сернистую сурь- 
му, окись железа, асбест, квасцы, окиси 
цинка и сернистого цинка, углекислый ам- 
моний и представляют стойкий в отно- 
шении нагрева, холода, сухости, влаги, жи- 
ров и кислот материал. Наконец, следует 
отметить композицию В. Штрейтцига для 
распределительных досок и вообще изоли- 
рующих пластин, изготовляемую из порош- 
кообразной В. ф. с цементом. В некоторых 
случаях поверхность В.ф. покрывают («обла- 
гораживают») лаком. Для склейки В.ф. ре- 
комендуется клей: 60 ч. асфальта сплавля- 
ют с 18 ч. каменноугольного дегтя и затем 
разбавляют 25 частями бензола: клей в го- 
рячем виде наносится на пластины, которые 
затем выдерживают под сильным давлением... 


623 


ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ФИБРА ` 


624 


Свойства В. ф. Химическ. состав В. ф. 
характеризуется следующими данными: ами- 
лоида 93—85 9%; воды 6,4—12 9%; нераство- 
римых солей (бп, 51, Ее, А1, Хп, Си, Ме) 
0,6—3%. Уд. вес ГОТОВОГО продукта 1, 1— 
1,48, а высших сортов 1,3—1,5. В. ф. сильно 


24 


озрастание толщиРы 


УД 
БИБ 
ах 


стание 
бух бзаиино- 
диаметров 


Возра 
д 
ярных 


длины 
перпендикул 


Они 


Фиг. 1 


поглощает воду: за 24 ч.— от 25 до 70%. 
Красная В. ф. за 19 дней поглощает 62 объ- 
емных % воды, увеличиваясь в объеме на 
51%, а за 34 дня поглощает 76 объемных 
% воды, увеличиваясь в объеме на 61%. 
Набухание диска В. ф., толщиною 10 мм и 
диам. 36 мм, в зависимости от времени пре- 
бывания в воде, представлено, по Бауману, 


АУ 
40 


Фиг. 2. 


на фиг. 1, при чем кривая а относится к воз- 
растанию толщины, а кривые б и в—к воз- 
растанию продольного и поперечного диа- 
метров (см. ниже). Вода при 60° поглоща- 
ется В. ф. гораздо быстрее, чем холодная, 
но общее количество поглощенной воды и 
увеличение объема при 60° меньше, чем при 
обыкновенной #?°. Поглощая воду, В. ф. раз- 
мягчается и при высыхании коробится; 
так же действует и пар.Воспламеняется В. ф. 


нелегко; при высокой Г обугливается и 
становится хрупкой; активное сгорание на- 
чинается при Р ок. 343°. Светом В. ф. не раз- 
рушается. Вода, ацетон, алкоголь, водный 
аммиак, сероуглерод, бензол, эфир, бен- 


зин, скипидар и озон не оказывают на В. ф. 
остающегося действия; минеральные и ра- 
стительные масла слегка поглощаются ею; 
слабые к-ты и щелочи вызывают набухание, 
а, затем разъедание В. ф., тогда как крепкие 
к-ты и щелочи производят быстрое распа- 


‚дение волокон. Характеристики В. ф. весь- 


ма зависят от ее влажности, так что значе- 
ния их м. б. указываемы лишь примерно. 
Так, для красной В. ф. удельное объемное 
электрическое сопротивление при 18° около 


8 
== 1 
Ч || 
4+ 
анан | 


он 4. 


5х 10? 9-ем; диэлектрический коэфф. 3,5—4,5 
(летероид); угол диэлектрических потерь 3°; 
диэлектрическая крепость красной В.. ф. 
примерно 5 КУ/мм, а летероида-— 10 КУ/мм, 
при чем пробойное напряжение просу- 
шенной твердой фибры, в зависимости от 
толщины, представлено, по Гендриксу, на 
фиг. 2, а зависимость диэлектрич. крепости 
на, пробой от темп-ры, для черной В. ф. раз- 
личной толщины, представлена кривыми на 
фиг. 3, по Ивсу (Еуез). Наконец, фиг. 4 по- 
казывает зависимоёть пробойной крепости 
роговой фибры от толщины материала, по 


Е 


ЕЈ 


бес 


Ұ 


Доглощение благи 8 % 
& 
Удельный 


5 


Љлщина слоя, фибры 
А у 0 5 20 
Фиг. 5. 


Рейнеру (Каупег), при чем кривая а отно- 
сится к роговой фибре, обработанной изо- 
ляционной эмалью («электроэнемель»), кри- 
вая б-——к фибре, дважды проваренной в 
льняном масле, а кривая в—к фибре не- 
обработанной. Коэффициент термическ. рас- 
ширения В.ф. 27 х 107, а теплопроводность 
при 50° от 2,1 х 10-3 до 3,3 х10-% Ј см? ект, 
т. е. от 50х 10-5 до 79 х 10-5 са| см? скі. 
Различные свойства В. ф., предназначенной 
для электротехнического применения, пред- 
ставлены на фиг. 5, по А. Монкгаузу, в виде 
функций толщины слоя В. ф., при чем кри- 
вая а относится к удельн. весу; б—к проч- 
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ности на разрез, в—к прочности на разрыв 


в продольном направлении и г—-к прочно- ` 


сти на разрыв в поперечном направлении, в 
кг/см?; д—к насыщению воды (в %) по про- 
шествии 24 часов при 15°; е—к электрич. 
крепости при 90° (в У/мм). В виду разли- 
чий в способе производства тонкой и тол- 
стой В. ф. кривые для той и другой не смы- 
каются или имеют различный ход. Пункти- 
ром (на фиг. 5) показаны кривые, соответет- 
вующие применению процесса производства 
тонкой В. ф. к толстой. 

Испытание. В. ф.— вещество анизо- 
тропное; необходимо при испытаниях В. ф. 
различать направления: продольное 
(параллельн. перемещению материала в про- 
цессе его производства), поперечное 
(нормальное к первому и параллельное по- 
верхности материала) и перпендику- 
лярное (нормальное к продольному и 
поперечному). Испытание В. ф. для элек- 
тротехнических применений, согласно упо- 
мянутой выше инструкции (ЕВА), состоит: 
1) в изготовлении стандартных образцов, 
просушиваемых при 75—80° в продолжение 
18—24 часов; в последующих измерениях: 
2) толщины, 3) плотности, 4) сопротивле- 
ния растяжению, продольного удлинения 
и поперечного сжатия при постоянной на- 
грузке, 5) сопротивления сжатию и сокра- 
щения при постоянной нагрузке, 6) со- 
противлений на сдвиг и на разрыв, 7) сцепле- 
ния между листами (испытание на расщеп), 
8) сопротивления на изгиб, 9) гибкости (испы- 
тание на перегиб) в различные моменты: 
после изготовления образцов, после прогре- 
ва их в течение 48 ч. при 105—110° и после 
проварки в масле в течение 48 ч. при 115— 
120°, 10) диэлектрической крепости, 11) объ- 


емного электрического сопротивления в раз-' 


ных условиях влажности, 18) поверхностно- 
го электрич. сопротивления, 18) внутреннего 
электрическ. сопротивления (между гнезда- 
ми, высверленными в образце); образцы под- 
вергают также испытаниям: 14) на покоробле- 
ние, искривлениеивздутие после пребывания 
в атмосфере влажностью в 759 втечение 18— 
24ч., в сушке в течение 48 ч. при 105—110°, 
после проварки в масле в течение 120 часов 
при 105—110° и после нахождения в струе 
пара при 105—110° в течение 6 ч., 15) на 
обрабатываемость, 16) на химич. нейтраль- 
ность, 17) на отсутствие проводящих ча- 
стиц и скважин, 18) на действие масла в 
течение 7 дн. при 105—110°, 19) на погло- 
щение воды в течение суток и 6 суток (пог- 
лощение иногда оцзнивается по разным на- 
правлениям) и 20) на пригодность В. ф. к 
закреплению обмоток. Указания стандарт- 
ных образцов, над к-рыми должны произво- 
диться испытания, нормальные способы про- 
изводства испытаний и испытательные ап- 
параты содержатся в инструкции (ЕВА). 
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11]0озе апа оой, М. Ү., 1926; Мопкіоховѕе А., 
Е1есітісаі Іпэшаііоп Мафег1а 15, Г., 1996; в1аевег 
Н., РІаѕіізсһе Маззеп, Г.р2., 1924; Но тапп С., 
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ВУЛКАНИЧЕСКОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СЫ- 
РЬЕ, см. Минеральное сырье. 
ВУЛКАНИЧЕСНОЕ СТЕКЛО, см. Стекло. 
ВУЛКАНОЛЬ, мостовые камни в виде 
плит, приготовленные прессованием под вы- 
соким давлением из смеси полевошпатовой 
горной поролы с глиной; изготовляется в Гер- 
мапии. В Петербурге до 1914 года вулкано- 
лем была замощена для пробы Бородинская 
улица. Материал В. обладает большой проч- 
ностью, но форма его, в виде гладких плит 
с довольно большой поверхностью, неудобна 
для замощения городских улиц, т. к. после 
дождя лошади па таких мостовых скользят. 
Лит.: Товарная энциклопедия, М., 1927. 
ВУРЦИЛИТ (УҮигіх11іїе), второй в ряду 
четырех асфальтовых пиробитумов, найден- 
ный в единственном месторождении в Юин- 
та (Юта, С. Ш. А.) в виде сети верти- 
кальных и горизонтальных жил мощностью 
от 25 мм до 0,6 м, с простиранием от 100 м 
до 5—6 км. Режется и строгается ножом 
подобно рогу или китовому усу. В ‘тонких 
пластинках эластичен подобно стеклу или 
слюде, реже подобен по эластичности ре- 
зине. Стружки при быстром или сильном 
нажиме лопаются подобно стеклу, чем В. 
отличается от других асфальтовых пиро- 
битумов и от асфальтитов. При нагревании 
до 425° в серной ванне не показал плавле: 
ния. Цвет в массе черный, излом ракови- 
стый, блеск сильный, черта светлобурая, 
в тонких пластинках просвечивает темно- 
красным цветом, удельный вес 1,05—1,07, тв. 
по Мосу 2—8, тв. по игле пенетрометра при 
25° равна 0, тв. по консистометру при 85° 
больше 150, в пламени размягчается и бы- 
стро сгорает, не плавится без разложения, 
твердого углерода содержит 2—25 %, в СВ, 
растворяется 5—10%, минеральных приме- 
сей содержит 0,2—2,5 0. П. Пальчинский. 
ВУТЫ, в железобетонных сооружениях, 
утолщения плит или балок, как разрез- 
ных, так и неразрезпых, вблизи опор по 
высоте сечения в целях повышения их со- 
противления на ко- 
ротком протяжении 
около опор, где мо- 
менты и перерезы- 
вающие силы дости- 
гают наибольших абсолютных значений, 
тогда как по направлению от опор они 
быстро падают. Такие увеличения сечения 
применяются к опорам для соответственного 
размещения арматуры в противодействие от- 
рицательным изгибающим моментам. Отно- 
шение высоты й В. к его зал ›эжению (длине) 
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принимается обычно не более 1:3; в про- 
тивном случае приходится учитывать вли- 
яние наклонного положения поверхности В. 
на величину расчетных напряжений. Если 
же по каким-либо соображениям устройство 
В. недопустимо, то увеличение сечения балок 
достигается уширением их. В отношении 
сопротивления балок увеличение сечения 
путем увеличения высоты является пред- 
почтительным. 

Лит.: Керстен Б., Железобетонные сооруже- 
ния, М., 1997; Техническая Энциклопедия, изд. т-ва 
«Просвещение», т. %, СПБ; Лолейт А. Ф., Курс 
железобетона, М. Л., 1995; Передерий Г. П., 
Курс железобетон. мостов, П., 1990. И. Запорожец. 

ВХОДНОЙ СИГНАЛ, сигнал, устанавли- 
ваемый перед ж.-д. станцией для указания, 
разрешается ли вход на станцию поезду, 
следующему с перегона. В. с., по союзным 
правилам, может быть двузначным (дающим 
показания: «стой!» и «путь свободен») либо 

— 


Фиг. 1. 


многозначным. В последнем случае, кроме 
тех же показаний, он дает еще знать, на 
какой путь или группу путей принимает- 
ся поезд. Для этой цели в СССР пользуют- 
ся двукрылыми либо трехкрылыми сема- 
форами; из них первый дает три пока- 
зания, а второй— четыре («стой!», «путь сво- 
боден по главному», «путь свободен на пер- 
вый отклоненный», «путь свободен на вто- 
рой отклоненный»). Если станция настоль- 
ко развита, что для точного указания пути 
недостаточно трехкрылого семафора, то ли- 
бо ставят двукрылый входной семафор А;-, 
и дополняют его маршрутными семафорами 
Б до Ж (фиг. 1), устанавливаемыми в начале 
станционных путей, либо ставят последо- 
вательно несколько многокрылых семафоров 
. < 


А, 


7-2-3 


Фиг. 2. 


А1-2-з, Б1-э-з (фиг. 2). На приведенных фигу- 
рах литеры с индексами возле путей обо- 
значают, какие семафоры и на сколько кры- 
льев должны быть открыты для движения по 
этому пути. Всякий входной семафор реко- 
мендуется снабжать предупредитель- 
ным диском. В. с., в случае надобности, 
снабжаются дисками сквозного прохода и 
маршрутными индикаторами. В. с. уста- 
навливается на расстоянии не менее 50 м пе- 
ред опасными точками пути: перед острием 
входной стрелки (если она противошерет- 
ная), или предельным столбиком (если стрел- 


ка пошерстная), или той точкой на главном 
пути, до к-рой доходят маневрирующие со- 
ставы (если маневры производятся с вытяж- 
кой на главный путь), или, наконец, перед 
местом, где останавливается хвост наиболее 
длинного поезда (если опять-таки он не по- 
мещается целиком в пределах станционных 
путей). См. Железнодорожная сигнализация. 


Лит.: Общие правила сигнализации на железных 
дорогах, М., 1995. Н. Рогинский. 


ВЫБОЙНЫЙ АППАРАТ, механич. приспо- 
собление для набивки мешков мукою, при- 
меняемое на хорошо оборудованных мель- 
ницах вместо набивки мешков вручную. Пре- 
имущество механической набивки мешков 
заключается не толь- 
ко в быстроте и де- 
шевизне этой опера- 
ции, но и в более 
плотной набивке, что 
дает большую эконо- 
мию в таре, так как 
мешки м. б. на 50— 
75 мм короче. Наи- 
более употребитель- 
ная конструкция В. 
а. имеет следующее 
устройство (фиг. 1). 
На деревянных стой- 
ках А укреплен на 
подшипниках колен- 
чатый валик а, на 
одпом конце к-рого 
насажены холостой 
и рабочий шкивы б. 
Колено валика вме- 
сте с тягой в соста- 
вляют кривошипный механизм, шатун ко- 
торого сообщает колебательные движения 
вперед и назад деревянному щиту Б, при- 
крепленному к потолку двумя стальны- 
ми полосами г. Рама с дверкой 0 для уда- 
ления набитого и закладывания нового меш- 
ка прикреплена к этому же щиту и совер- 
шает вместе с ним колебательные движения. 
К выпускной трубе Е мучного закрома 
прикреплен чугунный патрубок (фиг. 1 и 2), 
называемый выбойным клапаном В. Вну- 
три патрубка находится диск, вращающийся 
па оси м; клапан поворачивается посред- 
ством рукоятки е. К выбойному клапану В 
посредством хомута или рем- 
ня прикрепляется мешок, в 
который ссыпается мука из 
выбойной трубы. Веледетвие 
быстрых движений системы 
щита, рамы и дверки мешок 
все время испытывает сотря- 
сения, благодаря которым му- 
ка достаточно плотно наби- 
вается в него. Передача Д служит для пере- 
вода, посредством рукоятки ж, ремня с хо- 
лостого шкива на рабочий и обратно. Ап- 
парат делает 125 об/м. Другой тии В. а. 
имеет внутри выбойного цилиндра, соста- 
вляющего как бы продолжение выбойной 
трубы, шнек, посредством к-рого мука сна- 
чала выпускается из трубы в мешок, а за- 
тем вдавливается в него до желаемой плот- 
ности. Аппараты эти не получили распро- 
странения на русских мельницах в виду 
сложности их конструкции. В: Прокофьев. 


Фиг. 1. 


Фиг. 9. 
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ВЫВЕТРИВАНИЕ, процесс разрыхления 
и распада поверхностных горных пород под 
действием атмосферных агентов. Полный 
цикл работы атмосферных агентов—внеш- 
них динамическ. сил, проявляющих свое дей- 
ствие в изменении рельефа земной поверх- 
ности, заключается в процессах: 1) В. (в ши- 
роком смысле это понятие обнимает все 
разнообразные изменения пород), 2) уда- 
ления и переноса продуктов разрушения и 
3) отложения осадков. Процессы В. разде- 
ляются на физические, химические и орга- 
нические. Физическое В. состоит в дей- 
ствии на горные породы солнечных лучей, 
ветра, воды и электрических ударов. Силь- 
ное нагревание солнечными лучами поверх- 
ностных слоев породы вызывает расширение 
их и затем десквамаци ю—отелаивание 
породы концентрическими кругами; охлаж- 
даясь, нагретые за день, породы сокращают- 
ся, растрескиваются, постепенно крошатся 
и превращаются в песок. Вода, замерзая и 
увеличиваясь в объеме, раздвигает частицы 
породы; при повторном замерзании и оттаи- 
вании порода разрыхляется и рассыпается. 
Ветер удаляет все разрыхленные разнооб- 
разными процессами В. массы, обнажая тем 
самым новые слои породы для распада (см. 
Дефляция); сильный ветер несет твердые 
кварцевые песчинки, с силой ударяет ими 
по встретившимся породам, округляет не- 
ровности, вытачивает и углубляет впадины 
(см. Коррозия). Химическое В.—раз- 
рыхлепие пород гл. обр. водой, заключаю- 
щей в себе растворенные газы, к-ты и соли; 
сбегая по склонам рыхлых или легко рас- 
творимых пород, вода прорывает в них глу- 
бокие борозды, разделенные параллельными 
гребнями; иногда же образует борозды в 
виде сетки, узора. Органическое 
выветривание происходит при участии бак- 
терий (деятельности азотных бактерий ро- 
да `М№іігоѕотопаѕ, например, приписывается 
В. многих вершин Альп), а главным обра- 
зом растений: корни растений проникают в 
тончайшие трещины породы, расширяют их 
и растворяют породу выделением различ- 
ных кислот. Строительные камни и стены 
искусственных сооружений, в особенности 
с шероховатыми поверхностями, легко за- 
селяются низшими растениями (трещинные 
грибы, лишаи, мхи и др.), плохо высыха- 
ют, поэтому вследствие замерзания воды 
скорее поддаются разрушению. 


Лит.: От Э., Геология, т. 1, М., 1924; Штинии. 
и Мушкетов Д., Технич. геология, Л.—М., 4995. 


ВЫГОРАНИЕ КАНАЛОВ ОРУДИЙ, явле- 
ние, связанное с применением бездымного 
пороха. Начало выгорания характеризует- 
ся появлением на переднем коническ. скате 
в канале, около начала нарезов, матового 
кольца, к-рое, по мере продолжения стрель- 
бы, распространяется вперед и становится 
все более резко выраженным. Это матовое 
кольцо является следствием появления сети 
чрезвычайно тонких и очень неглубоких 
трещинок на поверхности канала. Сначала 
сетка не имеет сомкнутых петель, а пред- 
ставляет лишь группу пересекающихся ме- 
жду собой отдельных веточек, из к-рых бо- 
лее резко выражены продольные. Такую 
сравнительно менее резко выраженную кар- 


тину явления выгорания каналов орудий 
можно наблюдать в каналах орудий толь- 
ко в самой первоначальной стадии их выго- 
рания. По мере дальнейшей стрельбы отдель- 
ные трещинки удлиняются, встречаются с 
соседними и образуют замкнутые петли в 
виде сплошной сетки; эта стадия развития 
наступает после значительного числа вы- 
стрелов. Как глубина, так и ширина перво- 
начальных трещинок увеличиваются с уве- 
личением числа сделанных из орудия вы- 
стрелов. Наибольшее развитие получают 
продольные трещины, но на полях нарезов 
преобладают трещины поперечные. Как 
только сеть трещин получает значительное 
развитие, ведущий поясок снаряда начи- 
нает срывать небольшие частицы стали с ре- 
бер полей нарезов, оставляя на них неров- 
ности, которые с каждым последующим вы- 
стрелом все более и более увеличивают за- 
едание снарядных поясков и усиливают 
разрушение канала. Срывание полей на- 
резов иногда переходит в полное выкра- 
шивание их целиком до глубины нарезов, 
а иногда даже глубже, так что на местах 
сорванных полей остаются борозды. Бла- 
годаря всему этому начало нарезов как бы 
отодвигается вперед все дальше и дальше 
и первоначальные размеры канала ствола в 
этой стадии В. к. 0. являются сильно из- 
мененными. Выгорание распространяется в 
длину по нарезам, достигая своего макси- 
мума на некотором расстоянии от начала на- 
резов, а затем опять убывает почти до пол- 
ного исчезновения в дульной части. Вслед- 
ствие отдаления начала нарезов первона- 
чальный объем каморы как бы увеличи- 
вается, что влечет за собой падение началь- 
ной скорости и уменьшение дальности. Изъ- 
язвление начальной части нарезов делает не- 
однообразным врезание в них ведущих ча- 
стей снаряда или пули, что создает изме- 
нение начальных скоростей, уменьшающее 
меткость. При сильном выгорании м. 6. 
также и случаи срыва снаряда с нарезов и 
неправильный его полет. Уменышение даль- 
ности стрельбы от износа, вследствие паде- 
ния начальной скорости, учитывается при 
боевых стрельбах по таблицам стрельбы. 
В морских и береговых орудиях (крупных) 
падение начальной скорости определяется 
по эмпирич. формуле в зависимости от обще- 
го числа выстрелов, сделанных из орудия; в 
полевых орудиях падение начальной скоро- 
сти определяют прибором Высоцкого по фа- 
ктической длине зарядной каморы орудия 
(см. Баллистические приборы). 

Факторами, способствующими В. к. о., 
являются: #°, развивающаяся при сгорании 
пороха, давление пороховых газов, вес заря- 
да, время движения снаряда в канале (дли- 
на ствола), скорость и режим стрельбы. 
Полигонные наблюдения за В. к. о. при- 
водят к следующим практическим выводам: 
а) для двух подобных орудий выгорание 
увеличивается с увеличением калибра про- 
порционально его квадрату; б) при данном 
калибре и сорте пороха разгар больше за- 
висит от веса заряда, чем от давления поро- 
ховых газов; в) место наибольшего развития 
выгорания в нарезной части не совпадает с 
местом наибольшего давления пороховых 
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газов и лежит ближе к началу нарезов; 
г) обтюрирующие средетва, уменьшающие 
прорыв газов между стенками канала и сна- 
рядом, уменьшают В. к. о.; д) средства, по- 
нижающие ѓ пороховых газов, также умень- 
шают выгорание. 

С развитием металлургии обращено вни- 
мание на изучение и подбор сортов стали, 
хорошо противостоящих В. к. о. Добавле- 
ние к стали определенного % никеля, хро- 
ма, ванадия, вольфрама, молибдена, при 
наличии высоких механических качеств 
стали (большой предел упругости, высокая 
пластичность и вязкость), влияет на В.к.о. 
в сторону его уменьшения. Французы име- 
ли отдельные экземпляры 75-мм полевых 
орудий, выдержавших до 20 000 выстрелов 
(число, примерно в &,5—3 раза большее 
нормального для таких орудий) за счет гл. 
образом специального сорта стали. Изуче- 
ние явления В. к. о. выдвинуло несколько 
теорий, из которых основными являются 
следующие. 

Теория Д. К. Чернова (термичес- 
кая). При воспламенении заряда в канале 
орудия образуется газовая среда с г около 
2 000° и более, оказывающая очень высокое 
давление на стенки канала (в современных 
орудиях иногда свыше З 000 кг/см“). Әта га- 
зовая среда, чрезвычайно большой плот- 
ности, представляет собою как бы огненную 
жидкость, плотно прилегающую к стенкам 
канала и очень быстро нагревающую по- 
верхностный слой металла до высокой Г; 
в виду кратковременности действия тол- 
щина нагретого слоя будет выражаться в 
сотых и десятых долях мм. После выстре- 
ла происходит быстрое охлаждение поверх- 
ностного слоя канала вследствие охлажда- 
ющего действия остальной холодной мас- 
сы металла ствола. Такие резкие измене- 
ния Р требуют от металла высокой пластич- 
ности и вязкости. При нагревании поверхно- 
стный слой канала должен расшириться, но, 
будучи под давлением наружных слоев, не 
может этого сделать, начинает морщиться 
и покрываться трещинами, обнаруживаемы- 
ми после некоторого числа выстрелов. По 
мнению Д. К. Чернова, металл ствола, для 
лучшего противостояния выгоранию, кроме 
большой пластичности и вязкости, должен 
иметь коэффициент теплового расширения 
по крайней мере такой, при к-ром наиболь- 
шее расширение металла от нагревания при 
выстреле не выходило бы за пределы упру- 
гих деформаций этого металла. 

Теория Вьеля (динамическая). При 
выстреле струи пороховых газов, находясь 
под высоким давлением, с громадной ско- 
ростью прорываются между снарядом и по- 
верхностью канала и, при высокой Г, раз- 
мягчают или даже расплавляют металл и вы- 
носят частицы его вперед из канала. 

Теория Шарбонье (динамическая). 
Пороховые газы рассматриваются как жид- 
кая струя, к-рая действует механически, 
размывая канал подобно быстрому водному 
потоку. Как в водном потоке в месте суже- 
ния или расширения его русла возникаю- 
щие вихри производят сильный размыв бе- 
регов, так и в канале ствола наиболее стра- 
дает место соединения каморы с нарезной 
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частью канала. Уменьшение разности диамет- 
ров каморы и нарезной части канала до ми- 
нимума, по теории Шарбонье, должно .бла- 
гоприятно влиять на срок службы оружия. 
Кроме изложенных основных исследова- 
ний вопроса о выгорании, имеется целый 
ряд трудов, затрагивающих вопрос как с 
точки зрения химич. воздействия пороховых 
газов на металл ствола (Сиви),—в частно- 
сти карбюризации его поверхностного слоя 
(В. `В. Свешников),—так и с точки зрения 
влияния постояпных и случайных напря- 
жений, имеющихся в металле (Сиви). 
Лит.: Чернов Д. К., О выгорании каналов в 
стальн. оруд., Труды Д. К. Чернова, П., 1915; Кр ы- 
лов И. А., Изучение разгорания каналов огнестр. 
оружия, П., 1922; Матюнин А., Изнашивание 
орудий, «Артилл. журн.», СПБ, 1910, 1—3; $ уеѕі- 
пікоѓ? ү., Сагригітаѓіоп аз а ЕаКфог ір їће Егоѕіоп 
о? Масһіпе боп Ватте15, «Агту Отгапапсе», ХҰ8һ., 
1925, 20; Уіеі11е М., Еае эаг 1е5 рієпогтёпез 
а ’ёгоѕіоп ргодц Из раг 1е5 ехр1оѕіїѕ, «М ёпогіа! деѕ 
ропагеѕ её ѕа1рёїігеѕ», Р., 1907, 1. 11; Сһагроп- 
піег Р., Іа уете сатеџѕе, «М6тог!а] де 1'агіі11егіе 
їгапс̧аіѕе», Р., 1992, 1. 1; «Біуіѕѓа аі агивЦейа е сепіо», 
Вота, 1928, 3. В. Шелков, 
ВЫГРЕБА, вместилища для удаления не- 
чистот из домов. При вывозных системах 
удаления нечистот (см. Ассенизация) нечи- 
стоты (фекалии) скопляются в домовых В. 
(резервуарах) и затем удаляются путем пе- 
риодической вывозки за пределы селений; 
такой способ удаления печистот называется 
индивидуальным. В. неизбежны лишь в тех 
случаях, когда канализация требует боль- 
ших денежных ассигнований на ее устрой- 
ство или она невыгодна с экономич. точки 
зрения и удовлетворительность санитарных 
условий в данном месте м. б. обеспечена 
и при вывозной системе. Отсутствие необ- 
ходимых средств в городских коммунальных 
хозяйствах, сельский характер населенных 
пунктов в СССР являются причиной того, 
что В. у нас очень распространены. В 
В. по устройству разделяют на подвиж- 
ные и постоянные. Лучше всего располагать 
В. вне зданий и вне зависимости от домовых 
стен. Полезная емкость В. исчисляется так, 
чтобы при очистке их один раз в год на 
одного человека приходилась емкость око- 
ло 0,5 м; если В. устраивается только для 
твердых экскрементов, то последняя норма 
понижается до 0,025 мз. В случае спуска в 
В. всех домовых вод (80—100 л на 1 чел. в 
сутки) полезная емкость выгреба, при про- 
чих равных условиях, исчисляется до 3 м? 
на 1 человека, но вывоз нечистот в этих слу- 
чаях нужно производить чаще, что требует 
больших затрат, и экономически такое ре- 
шение вопроса неправильно: в этом случае 
дом следует канализировать. По гигиенич. 
соображениям рекомендуется очищать В. не 
менее одного раза в месяц. Количество вы- 
делений составляет на жителя в сутки при- 
близительно от 1,20 до 1,30 л, из них жидких 
нечистот приходится 1,10—1,20 л, а твер- 
дых 0,10 л. Высота выгреба делается от 1,80 
до 2 м, с расчетом, чтобы при очистке в нем 
мог поместиться человек (согласно постано- 
влению Московского совета, высота выгреба, 
при условии очистки один раз в месяц, д. б. 
не более 1,42 м); т. о. высота, занятая в В. 
нечистотами, д. б. не более 1—1,25 м. В. при- 
дают часто квадратную или прямоугольную 
форму, иногда делают выгреб и круглого 
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сечения в целях увеличения сопротивления 
стенок давлению грунта. Не всегда В. устра- 
ивают под землей; иногда их устанавли- 
вают и над поверхностью дворовых участков 
(воздушные В.). Для удобства полного опо- 
рожнения дну В. придают нек-рый уклон. 
В. имеет два отверстия: одно для присоеди- 
нения к нему фановых труби другое, закры- 
ваемое крышкой, для опорожнения В. Слен- 
ки и подошву выгреба, в целях полнейшей 
непроницаемости, обкладывают слоем мятой 
утрамбованной глины, толщиной не менее 
20—925 ем, лучше 50 см. Покрывают выгре- 
ба обычно сводами толщиной в один кир- 
пич, с земляной надсыпкой над ними в 50— 
75 см, чтобы сделать выгреб непроницае- 
мым для воды и воздуха. Наиболее подхо- 
дящим материалом для выгребов является 
железобетон, керамические изделия, котель- 
ное железо, камень и кирпич. 

Благодаря дешевизне лесного материала, 
в СССР часто строят деревянные В. Их де- 
лают прямоугольной или квадратной фор- 
мы из брусьев (сечение 18х 18 см) с прямо- 
угольными шпунтами и гребнями. Прокла- 
дывая швы соединяемых брусьев паклей со 
смолою (фиг. 1) и просмолив брусья со всех 
сторон, можно пре- 
дохранить В: от бы- . 
строго разрушения; · 
но как только нечи- 
стоты проникают до 
волокна брусьев, то 
последние начинают 
быстро гнить, в осо- 
бенности в угловых 
соединениях. 

Каменные выгреба 
делают из базальта, 
песчаника, гранита, 
других плотных кам- 
ней или хорошо обожженного кирпича, на 
цементном растворе (1 : 3), оштукатуренных 
снаружи и внутри тем же цементным раство- 
ром; внутреннюю поверхность стенок луч- 
ше оштукатурить асфальтом. Для достиже- 
ния полной непроницаемости двойных сте- 
нок В. между ними прокладывают слой це- 
ментного раствора, толщиною 1,5—3 см, а 
иногда пространство между стенками за- 


Фиг. 1. 


ИИ ОВ 
БС ег и: МАЕ 
бутобая плита 


Фиг. 3. 


Фиг. 2. 


фиг. 2 каменный выгреб перекрыт сводом 
(толщиной в один кирпич), в котором сде- 
лано отверстие (размер 0,66х0,66 м) для 
опорожнения; отверстие запирается двойной 
чугунной крышкой, а промежуток между 
крышками заполняется землей или соло- 
мой; дно В. сделано в виде обратного свода, 
толщиной в половину кирпича, для облег- 
чения очистки. Выгреб облагается изоляци- 
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онным слоем глины и снабжен боковым. от- 
верстием, в к-рое впущена фановая труба. 
Чаще всего теперь строят бетонные выгреба, 
которые делают набивными или заготовляют 
на специальных заводах, и только сборка 
их производится на местах. Для набивных 
В. берут .бетон 1:3 :3 или 1:3:4. Такой 
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м. 


Фиг. 4. 


В. представляет собой цилиндр, перекры- 
тый куполообразным сводом. Основание его 
состоит из двух рядов бутовой плиты (фиг. 3) 
на цементном растворе; бутовая плита ча- 
сто заменяется щебеночной. Люк В., при 
внутреннем диаметре 0,25—0,50 м, снабжен 
внутренней железной и наружной чугунной 
крышками. В. заводского приготовления со- 
стоят из отдельных звеньев: нижнее звено 
с дном, верхнее в виде купола с цилиндрич. 
вставкой для люка; все звенья соединяются 
между собою цементным раствором (1 : 1; 
1:2). Железобетонные выгреба строят обы- 
кновенно по системе Монье, основанной на 
применении зжкелезного каркаса, заделывае- 
мого в бетон, благодаря чему сокращается 
толщина стенок. К недостаткам бетонных и 
железобетонных В. нужно отнести их свой- 
ство подвергаться разъеданию гнилостными 
газами. Для достижения лучшей водоне- 
проницаемости применяют церезит и др. ма- 
териалы. Заслуживают внимания керамико- 
вые В. (фиг. 4), составленные из отдельных 
звеньев (труб); диаметр их 0,65 — 0,8 м; 
лазы закрываются двойными чугунными 
крышками. Соединение труб между собой 
делается так: сначала в стык плотно заби- 
вают конопатку из просмоленной пеньки, 
а затем стык заливают асфальтовым гудро- 
ном (3—4 ч. сызранского асфальта на 1 ч. 
гудрона). Это--лучшие для В. трубы, т. к. 
соляно-глазурованная поверхность их хо- 
рошо сопротивляется разъеданию нечисто- 
тами и выделяющимися при разложении не- 
чистот газами. Железные В. делают из 
оцинкованного железа толщиной не менее 
1 ем; длина железных В. 2—6 м при диам. 
1,15—1,50 м; люк закрывается чугунной 
крышкой. В СССР над ними в подземных 
В. устанавливают обыкновенно деревянный 
сруб, за границей железный цилиндр. 
Для сокращения количества вывозимых 
нечистот (отдельный выпуск жидких не- 
чистот из В.) употребляется В. с раздели- 
телем нечистот (дивизор). Такой В. пере- 
гораживают стенкой, не доходящей до по- 
толка; через получаемое т. о. отверстие со 
скосом жидкие нечистоты стекают во. вто- 
рое отделение, откуда могут быть спущены 
по проходящей сквозь наружную стенку вы- 
греба трубе (фиг. 5). Твердые экскремен- 
ты под действием силы тяжести оседают на 
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дно первого отделения и постепенно запол- 
няют его, после чего извлекаются обычным 
способом. Более совершенным дивизором яв- 
ляется перегородка с отверстиями из пори- 
стого камня (фиг. 6) или в виде металли- 
ческой решетки. 

В городах иногда применяются водяные 
клозеты, при чем увеличивают размеры В. 
или чаще вывозят нечистоты. Для дезодо- 
рации и дезинфекции ‘экскрементов в В. 
применяются: су- 
хая` растительная 
земля (гумус), торф, 
Е. древесный уголь, 
и» зола; эти вещества 
й< всасывают жидкие 
= экскременты и по- 
99 глощают образую- 
тый камень тиеся гнилостные 
газы. К дезинфици- 
рующим веществам 
(к-рые уничтожают 
бактерии и превра- 
щают экскременты в безвредные соединения) 
относятся: известковое молоко, хлорная из- 
весть, карболовая к-та, нефть, креозол и пр. 
Втак называемых септических В. очи- 
стка основана на деятельности бактерий, 
разлагающих органические вещества. Сеп- 
тич. В. наиболее простого типа (фиг. 7) за- 
крываются герметически двой- 
ной крышкой и имеют сверху 
фановую трубу а, а сбоку слив- 
ную б. Сверху жидкости в В. 
образуется толстая черноватая 
корка из плавающих веществ, 
а на дне осаждаются тяжелые 
вещества; в промежутке между 
осадком и коркой, где находятся фановая и 
сливная трубы, сосредоточивается осветлен- 


ная. жидкость. Благодаря верхней корке, 


способствующей развитию деятельности ана- 
эробных бактерий, разлагаются органическ. 
вещества. В СССР эти В. известны под на- 
званием шамбо. С точки зрения гигиены 
осветленные в септических выгребах воды 
так же опасны, как и свежие экскременты. 

Подвижные В. только тогда, можно при- 
знать гигиеничными, если они будут гер- 
метически закупориваться и из них можно 
будет ежедневно, до начала процесса раз- 
ложения, вывозить нечистоты. Подвижные 
выгреба делают в виде чанов или бочек раз- 
ной емкости, устанавливаемых под фановыми 
трубами или соединяемых с ними специаль- 


ными патрубками. Әта бочечная система ши-. 


роко распространена в Зап. Европе. Боч- 
ки устанавливают горизонтально или верти- 
кально, переносятся они вручную за при- 
деланные к ним ручки или, если установле- 
ны на тележки, отвозятся лошадьми. Необ- 
ходимо, чтобы после опорожнения легко 
было производить очистку бочек. Отвер- 
стие бочки закрывается крышкой, не пропу- 
скающей воздух; сама бочка изготовляет- 
ся из непроницаемого материала, допускаю- 
щего тщательную пригонку отдельных час- 
тей; в особенности тщательно должны быть 
сделаны соединения бочек с фановыми тру- 
бами. Размеры бочки: высота 80—90 см, 
диам. 40—50 см; вес брутто 135 — 150 ка, 
нетто 35—45 кг; для общественных зданий 


допускается емкость 200—1 000 л (для дере- 
вянных бочек) и до 1500 л (для железных 
бочек). На фабриках, в казармах, школах 
употребляются бочки емкостью до ® 000 л, 
устанавливаемые на четырехколесных по- 
возках и имеющие несколько впускных от- 
верстий. Бочки делают из дерева твердых 
пород (дубовые); отдельные части д. б. скре- 
плены железными обручами и выкрашены 
масляной краской. Железные чаны для пре- 
дохранения от ржавчины следует ежегодно 
окрашивать или же делать из оцинкован- 
ного железа. Бочки ставят в сухие сводча- 
тые подвалы с асфальтовым или цементным 
полом и со свободным доступом к ним со сто- 
роны двора. Эти помещения должны быть со- 
вершенно изолированы от жилых стенами 
толщин. не менее чем в 1 кирпич; зимой они 
отапливаются, дабы не замерзали нечистоты 
и их спуск в чаны. Необходимые размеры 
помещения (для одной бочки): площадь 1 м? 
и высота в 1,8 — 2,0 м. Часто помещения 
для бочек устраивают в нишах стен лестнич- 
ной клетки. Как самые бочки, так и поме- 
щения для них д. б. вентилируемы. Опоро- 
жнение В. необходимо производить в ночное 
время, без загрязнения двора и стен зданий 
и без отравления воздуха газами. Вывозные 
ассенизационные бочки должны быть непро- 
ницаемы для газов; емкость таких бочек 
должна быть от 1200 до 2 000 л. 
Опоражниваются постоянные В.: 1) вы- 
сасыванием содержимого путем разреже- 
ния воздуха, производимого в ассениза- 
ционных бочках, 9) высасыванием содер- 
жимого В. насосами и З) вручную. В первом 
случае насое соединяется посредством спи- 
рального резинового рукава (диам. 40 мм) 
с верхом ассенизационной бочки, в нижнее 
отверстие к-рой входит всасывающий спи- 
ральный рукав диам. 85—125 мм, опущен- 
ный в очищаемый В. Затем насос приводится 
в действие и выкачивает из бочки воздух 
до тех пор, пока содержимое выгреба не 
наполнит бочку. В устроенном при насосе 
приспособлении сгорают выкачиваемые на- 
сосом зловонный воздух и газы. Все опо- 
рожнение В. пневматич. способом произво- 
дится быстро: заполнение одной ассенизаци- 
онной бочки занимает не более 3 минут при 
участии 4 рабочих. Такой способ очистки, 
при условии удаления содержимого из В. 
без всякого запаха, может производиться 
даже днем. Для избежания заноса заразных 
болезней после каждого вывоза нечистот 
ассенизационная бочка должна быть очи- 
щена и промыта дезинфицирующим раство- 
ром. При насосном опорожнении выгреба, 
подвозят насос на четырехколесном ходу, 
всасывающий рукав насоса (диам. 8—10 см) 
опускают в В., а напорный рукав насоса— 
в ассенизационную бочку. Для нагнетания 
содержимого выгреба требуются 2 рабочих. 
Выделяющиеся в бочках газы пропускают 
по отводной трубе через сосуд с горящими 
углями. Этот способ хуже первого (пнев- 
матического), так как часто твердые плот- 
ные осадки не м. б. высосаны со дна В. и по 
временам их приходится удалять вручную; 
кроме того, даже при скорой установке на- 
соса и размещении шлангов все же начи- 
нается выход газа из В. Опорожнение вруч- 
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ную (наиболее антигигиенич. способ) произ- 
водится так: рабочие опускаются в В. и 
оттуда наполняют поставленные у В. ведра, 
другие же опоражнивают эти ведра в бочки; 
перед тем как рабочие должны спуститься 
в В., необходимо помощью горящей свечи 
или пакли выяснить, нет ли в В. опасного 
для жизни газа — углекислоты (СО,). Наи- 
более распространенным в СССР является 
прием, когда рабочие, стоя около В., по- 
гружают в него черпаки и наполняют ведра, 
которые опорожняются в бочки, при чем да- 
же при аккуратной работе загрязняются не- 
чистотами двор и стены зданий, а также от- 
равляется воздух гнилостными газами. 
Стоимость вывоза нечистот в Германии 
приведена в следующей таблице: 


Стоимость вывоза нечистот в 
Германии. 


Стоимость в руб. 
Система выгребов на 1 м? не- на 1 чел. _ 
чистот в год 
Подвижные В. (сменные 
бочки) ......... 1,10—2,00 0,60—1,00 
Подвижные В. с примен. 
торфяных клозетов . . | 1,55—2,40 0,80—1,10 
Постоянные В. с примен. 
торфяных клозетов 1,50—2,50 0,80—1,25 
Постоянные В., опорож- 
няемые пневматическ. 
епособом........ 0,75—1,60 0,35—0,80 


Подытоживая особенности систем выгре- 
бов и способов удаления нечистот, необхо- 
димо указать, что выгреба не могут удовле- 
творить современным требованиям гигиены, 
так как скопление нечистот даже на сравни- 
тельно короткое время вызывает процессы 
разложения и образования гнилостных и 
ядовитых для человека газов. Наличность 
В. вызывает, в целях уменьшения довольно 
больших расходов по их очистке, необходи- 
мость уменьшать в домах количество водо- 
разборных приемников (умывальников, ра- 
КОВИН И пр.), что вредно отзывается на столь 
важной для здоровья человека чистоте по- 
мещений. Поэтому система выгребов в го- 
родах д. б. рассматриваема как временная, 
от к-рой, при экономич. возможности, необ- 
ходимо перейти к общему удалению нечистот 
путем устройства городской канализации. 

Лит.: Караффа- Корбут В., Краткое ру- 
ководство практич. дезинфекции в условиях военного 
времени, П., 1916; Иванов В., Санитарная техника. 
Канализация насел. мест, изд. Одесск.научно-техниче- 
ского о-ва, Одесса, 1926; Полещук А. А., Водо- 
проводы и водостоки, СПБ, 1904; Дзержговский 
С. К., О значении септич. приспособлений для очистки 
сточных вод, Труды УПТ Водопроводн. съезда, М., 
1907; Енш А. НКН., Пояснит. записка к канализации 
г. Казани, М., 1915; Папенгут А., Отхожие места, 
выгребные ямы, СПБ, 1914; Устройство и оборудова- 
-ние заразных госпиталей, изд. Всероссийск. союза го- 
родов, М., 1916; «Вопросы коммун. хозяйства», изд. 
Ленинградск. губоткомхоза, Л., 1997; (В и1111ег 
е Ве11е, Мапое] ргайаце йе ӣёѕіпѓесііоп, Р., 1924; 
Уове1 за Зеһтіаії, Епіғаѕѕегип= ипа БКеіпі- 
випє а. Себзмае, Вегііп, 1908. И. Звпорожец. 

ВЫДЕРЖКА, см. Экспозиция. 

ВЫЖИГАНИЕ по дереву, коже и 
тканям, нанесение на поверхность изде- 
ЛИЙ из соответствующего материала, раска- 
ленными металлич. штифтами или штампа- 
ми орнаментов, рисунков или условных зна- 
ков. Вследствие обугливания органич. тка- 
ни в точках соприкосновения материала с 


раскаленным металлом остаются следы б. 
или м. интенсивного коричневого цвета, не- 
смывающиеся и не стирающиеся от времени. 
Особенное развитие В. получило в 70-х го- 
дах прошлого века. Повидимому, самое 
большое распространение В. получило сре- 
ди любителей прикладных искусств. Тех- 
ника В., в особенности после того как его 
начали комбинировать с полихромовыми ор- 
наментами, все время совершенствовалась,, 
и можно с уверенностью сказать, что В. 
призвано играть значительную роль в при- 
кладном искусстве. Метод В. можно приме- 
нять на всех материалах, обугливающихся 
от соприкосновения с раскаленным метал- 
лом, Выжигать можно самые тонкие рисун- 
ки и даже портреты. Применяется В. также 
в декоративном искусстве (для плафонов и 
декорирования стен). 

Кроме В. от руки, именуемого пирогра- 
фией, существует еще пиротипия, или п е- 
чатание путем выжигания. Пиротипия 
изобретена в Вене Бернгардом Людвигом, 
положившим основание печатанию выжжен- 
ных рисунков при помощи машин. 

Для пирографии служат приборы, осно- 
ванные либо на действии электрическ. иск- 
ры либо на раскаляющем действии, оказыва- 
емом воспламеняющимися парами бензина, 
или спирта на полый металлический штифт. 
Электрич. штифт работает хорошо и равно- 
мерно, но вынуждает пользоваться аккуму- 
лятором или электрич. сетью, вследствие 
чего область применения иглы ограничена, 
а пользование ею дорого. Наибольшим рас- 
пространением пользуется бензиновая игла 
для В. штифт Пакелена; обращение с нею 
крайне простое, эксплоатация обходится де- 
шево. Аппарат с бензиновой иглой занимает 
мало места, портативен и дешев. Он состоит 
из металлич. или стеклянного сосуда (в ко- 
тором помещается губка) с пробкой, через 
к-рую пропущены две каучуковых трубки, 
и из ручного или ножного нагнетательного 
резинового насоса, служащего для накачи- 
вания образующихся в сосуде бензиновых 
паров в полый металлич. стержень, на кон- 
це к-рого приделан заостренный полый пла- 
тиновый наконечник. Если такой наконеч- 
ник предварительно нагреть на пламени и 
затем накачать в него пары бензина, то по- 
следние, воспламеняясь, быстро накалят его; 
при непрерывном действии насоса наконеч- 
ник остается на все время подачи паров бен- 
зина в накаленном состоянии. В продаже 
имеются наконечники разнообразных сече- 
ний и размеров. Приделанный к полому 
стержню (штифту) раскаленный наконечник 
дает возможность рисовать по дереву, ко- 
же и другим подходящим материалам, как 
карандашом. Кроме бензиновых, существу- 


` ют также приборы, работающие на спирте. 


Выжигание лучше всего удается на тонко- 
волокнистых сортах дерева: на клене, гру- 
ше, липе, тополе. 

Пиротипия Людвига производит- 
ся при помощи машин для печатания по 
дереву выжженных рисуннов. Главной Ча- 
стью машины является пара вращающихся 
в разные стороны бронзовых полых валов, 
подогреваемых изнутри газом и приводимых 
в движение системой зубчатых колес от 
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кривошипа. Негативы рельефных рисунков, 
к-рые должны быть выжжены по дереву, на- 
несены на поверхность верхнего сменного 
валика, который надевается на нагреваемый 
изнутри верхний вал машины; поверхность 
соответствующего нижнего валика гладкая. 
Сменные валики представляют собой коль- 
ца и, смотря по назначению, бывают шири- 
ной от нескольких см до 60 см. Рельеф на 
поверхности верхнего валика образован б. 
или м. глубокими вырезами и углублениями 
в толще валика со слегка коническими по 
отношению к главной оси вала боковыми 
поверхностями. Самые разнообразные эф- 
фекты рисунка можпо получить, увеличи- 
вая или уменьшая давление валиков на по- 
верхность деревянного изделия, повышая 
или понижая степень нагрева валиков, удли- 
няя или сокращая продолжительность воз- 
действия раскаленных валиков на древе- 
сину. Изменения поверхности деревянных 
изделий зависят главным образом от высоты 
выпуклостей на рабочей поверхности вали- 
ка: те места поверхности изделия, которые 
подверглись действию сильно выпуклых мест 
валика, окажутся вдавленными и сильно 
обугленными, в то время как менее выпук- 
лые места валика оставят на дереве ме- 
нее глубокие и более светло окрашенные 
следы; те места древесины, на которые ока- 
зали действие наиболее глубокие места ре- 
льефа на валике, окажутся едва заметно 
вдавленными и, не подвергаясь совершенно 
обугливанию, сохранят свой первоначаль- 
ный цвет. Необходимыми условиями для по- 
лучения хороших рисунков являются рав- 
номерное нагревание валиков и равномер- 
ная скорость их вращения. 

Способом пиротипии можно получать ри- 
сунки как плоские, так и рельефные. Вы- 
жигая и выдавливая рисунок на тонких де- 
ревянных дощечках, можно изготовить де- 
ревянные обои с красивым рисунком, шири- 
ной около 60 вм; если рисунок выжжен на 
клене или тополе, обои имеют очень кра- 
сивый шелковистый вид. Кроме обоев, спо- 
собом пипотипии изготовляются также спин- 


Фиг. 1. 


ки и сиденья для стульев (фиг. 1), разные 
рисунки для украшения комнат, равно как 
фризы, рамы, карнизы, розетки, пуговицы и 
другие декоративные изделия. 
Выжженный на дереве рисунок обладает 
двумя выдающимися свойствами, благодаря 
к-рым он является особенно ценным: 1) ри- 
сунок не стирается и не портится от дейет- 
вия сырости; подвергшаяся уплотнению дре- 
весина особенно хорошо противостоит сы- 
рости и совершенно не разбухает от дей- 
ствия влаги; 2) рисунки хорошо поддаются 


лакировке и полировке, что объяспяется 
сужением пор дерева во время напесения ри- 
сунка. В лесном хозяйстве употребляют раз- 
нообразные молотки-клейма, при помощи 
которых выжи- 
гают условные 
метки на лесном 
материале (обы- 
кновенпо — на 
торцах его). 

Нанесение В. 
торговых знаков 
на стенках упа- 
ковочных ящи- 
ков выполняет- 
ся при помощи 
эксцентриковых 
прессов (фиг. 2) 
весом до 2500 ка, 
приводимых в 
движение элек- 
тромотором мо- 
щностью в 1— 
5 Ф. Подлежа- 
щая В. поверх- 
ность дерева, кла- 
дется лицевой стороной на металлич., нака- 
ленную газовыми горелками, матрицу пресса 
и прижимается верхней пластинкой пресса. 
Непосредственный процесс В. длится всего 
1—2 ск. Обычная производительность та- 
кого пресса составляет 150 оттисков в час. 

Лит.: Артикова М. Ф., Руководство для са- 
мостоятельного изучения выжигания по дереву и 
пр., П., 19143 Забранский и Нетыкса, 
Руководство выжигания по дереву, коже и тканям, 
4 издание, М., 1911; Гоерегз Гехікоп дег беѕатіёеп 
тТесһпік, 2 Амй., В. А, 54., 1906. 

ВЫЖИМНИ ВИНОГРАДНЫЕ, отброс про- 
изводства при виноделии, представляют со- 
бою остаток виноградных ягод после их 
прессования (отжим); содержат до 3,4% азо- 
тистых веществ, до 2,4 % жиров, до 9,4 % 
клетчатки, до 2,9 % золы; содержание са- 
хара, воды и экстрактивных веществ в В. в. 
разных сортов винограда резко колеблется. 
При расчете получения сусла из виноград- 
ных ягод выход выжимок считается от 20 до 
45 % (по весу) в зависимости от сорта ви- 
нограда и климатических условий, при ко- 
торых виноград вызрел. Сахара задержи- 
вается в выжимках виноградных (опыты 
Нейбауера) от 10,6 до 27,9 9% всего содер- 
жащегося в ягодах количества сахара. 

В. в. используются: 1) для выработки де- 
шевого вина (вторых сортов)—петио (см. 
Виноделие), 2) для получения фруктовой 
водки, 3) для получения удобрительных ту- 
ков, 4) для выработки виноградиого уксуса, 
5) поташа К.,СО., 6) винного камня КС,Н,0%, 
7) краски (см. Виноградная чернь), 8) на 
топливо и 9) для утилизации семян вино- 
градных ягод. Средний химический состав 
семян: азотистых веществ — до10,31%, жи- 
ра — до 8% (колебания от 6 до 18%), экс- 
трактивных веществ — до 25 % (12—34 9%), 
клетчатки — до 42%, золы — до 3,5%. Из 
семян в крупных винодельческих хозяйствах 
(в З. Европе) добывают съедобное вино- 
градное масло (Ттгаџорепкегпёб!). Мас- 
ло, полученное холодным прессованием из 
свежих семян, имеет приятный вкус; ста- 
рые семена дают масло темного цвета и 
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горького вкуса, годное только для мылова- 
рения. Виноградное масло состоит из гли- 
церидов олеиновой, рецинолеиновой, лино- 
левой и линоленовой кислот, а также содер- 
жит эруковую кислоту. Удельный вес масла, 
0,920—0,956, заст. колеблется в пределах 
от 10 до 17°, показатель преломления 1,473 
(при 25°), коэффициент омыления 178—190, 


иодное число 94—96. 

Лит. Мангуби И., Руководство для вино- 
делов. Практическое виноделие, Москва 1895; 
Неійбе С. ипа Ја кор Е., Ргакііѕсһе Ўъџпвеп 
іп дег Ҹеіпсһетіе џпа КеПегуігізсһаїі, Ѕїшбәті, 
1911; даат Р1ар А., Оле Мегуегіцпе дег Меіпгіск- 
зідпде, 3 Аџаве, \іеп, 1895. Н. Раккцкий. 


ВЫЖИМКИ СВЕКЛОВИЧНЫЕ, см. Са- 
тарное производство. 

ВЫЗРЕВАНИЕ, в крашении и ситцепечата- 
нии, операции, во время к-рых происходит 
образование красителей на волокнах, на- 
пример окисление лейкосоединений кубо- 
вых или сернист. красителей при лежке или 
проходе ткани по воздуху, образование не- 
растворимых азокрасителей из нанесенных 
на волокно компонентов, окисление анили- 
новой соли в черный анилин под действием 
теплой влажной атмосферы зрельни, вос- 
становление и фиксация волокном напеча- 
танных кубовых красителей, ит. п. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЗЛЕКТРИЧЕСНИЕ, при- 
боры для размыкания и замыкания элек- 
трического тока в цепи с целью отключать 
от источника электрич. энергии или приклю- 
чать к нему различные приемники. В за- 
висимости от силы (а также напряжения) 
тока, циркулирующего в данной цепи, мо- 
жно различать В. э. слабых и сильных то- 
ков. Первые применяются в технике свя- 
зи, сигнализации, лабораторной практике, 
в небольших установках, в осветительной 
технике и в медицинской практике; вто- 
рые—на электрических станциях, в боль- 
ших установках, в службе тяги. В. э. сла- 
бых токов нередко в силу особых требова- 
ний должны быть приспособлены к удоб- 
ному манипулированию или к автоматиче- 
скому действию. Такие специальные В. э. 
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имеют соответственные конструкции и полу- 
чают особые названия. Так, В.э. для бы- 
стро следующих друг за другом кратковре- 
менных импульсов — телеграфные ключи; 
для автоматически производимых весьма 
частых разрывов в цепи—прерыватели (см.); 
для изменения направления тока — ком- 
мутаторы (см.); для перехода от одного 
приемника к другому— переключатели (см.); 
для включения или выключения под дей- 
ствием определенной причины (повышение 


Т. Э. т. ІУ. 


темп-ры, появление воды, взлом и т. п.)— 
предохранители (см.); для перерыва соеди- 
нений электрич. цепи при отсутствии тока — 
раззединители (см.) (треншальтеры). 

Общий характер электрич. состояния це- 
пи во время включения может быть пояс- 
нен на примере осцилограммы (фиг. 1) то- 
ка короткого замыкания электрическ. цепи 
1500 У при нормальном токе в 1000 А. Как 
видно из хода кривой, повышение тока до 
8 700 А повело к напряжению в 2260 У; 
это—случай безопасного перенапряжения. 
Необходимость в современном электрохо- 
зяйстве выключать большие мощности при 
высоком напряжении (порядка 100 КУ) с 
вытекающими отсюда возможными послед- 
ствиями в виде появления на пркемнике 
недопустимых перенапряжений образова- 
ния в В. э. мощных дуг, иногда и ава- 
рий— пожаров, взрывов и опасности для об- 
служивающего персонала— делает службу 
В. э. весьма ответственной и заставляет 
предъявлять к их конструкции весьма слож- 
ные требования. Что же касается материа- 
лов для В. э., то требования определены: 
материалом для В. э. служит медь, а для 
гасящих дугу контактов—медь и уголь. 
Применение меди обусловлено ее большою 
электро- и теплопроводностью (первое ведет 
к малому падению напряжения в В. э., а 
второе способствует быстрому гашению ду- 
ги); кроме того медь допускает легкую обра- 
ботку и обладает достаточной упругостью. 

Действующая часть В. э. представляет во 
всех случаях либо рубильник (см.), либо 
контактную пружину, либо ртут- 
ный контакт, при чем в первых двух 
случаях эта часть укрепляется на попе- 
речной перекладине (траверсе, к ко- 
торой бывает приложено усилие, переме- 
щающее действующую часть. Эта последняя 
м. б. единственною (однополюсный 
В. э.), или же монтируется совместно с дру- 
гой такой же частью (двухполюсный 
В. э.), или еще с двумя (трехполюс- 
ный В. э.), даже с четырьмя (четырех- 
полюсный В. э., редко применяется). 
Разведение и сближение контактов В. э. мо- 
жет производиться либо вручную, либо 
автоматически, глав. обр. с помощью 
электромагнита. Наконец, средою, в к-рой 
происходит самый разрыв сети, м. б. либо 
воздух, либо вакуум, либо изоляционное ма- 
сло (см. Изоляционные масла), в зависимости 
от чего В. э. делятся на воздушные и 
масляные (масляники). В отношении всех 
В.э. принято называть рабочей плотно- 
стью тока число ампер, приходящихся на 
1 мм? площади соприкосновения в контак- 
те, т. е. в электрическом соединении; м о щ- 
ностью выключения называют про- 
изведение прерываемой силы тока на на- 
пряжение между разводимыми контактами, 
которое устанавливается тотчас после от- 
ключения; наконец, работа выклю- 
чения выражается как 

Т 


2 


Ат)» == Ј ев: Е, 
0 + 
где ев напряжение дуги, а сток в ней. 
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Приближенно 
А = —-Г. Е.т, 


где Г -выключаемый ток короткого замы- 
кания, Е напряжение сейчас же после вы- 


ключения, т-продолжительность выключе- . 


ния в секундах, равная обычно 1—2 полу- 
периодам. При трехфазном токе это произве- 


дение надо помножить на ИЗ. 


Воздушные В. з. Рубильник и пред- 
ставляют собой (фиг. 2) медный нож, входя- 
щий в медную же пружину, крепко его за- 
жимающую и образую- 
щую контакт. Размеры 
рубящих В. э. выбира- 
ют так, чтобы повыше- 
ние темп-ры контактов 
сравнительно с окру- 
жающей средою не пре- 
восходило 50°. Обычно 
это достигается при плотностях, не превос- 
ходящих 0,1—0,2 А/мм?. Внешние размеры 
рубильника определяются напряжением и 
силой рабочего тока. При конструировании 
и выборе рубильника можно руководиться 
эмпирической формулой Эрлахера: 


Р = Ст и0= К+, 


где | есть расстояние (в мм) между контак- 
тами одной полярности, а —между кон- 
тактами разных полярностей (фиг. 3), 1— 
сила тока, С, С, К., Къ —эмпирич. функ- 
ции, зависящие от предельного напряжения 
(приведены в табл. 1). 


Фиг. 2. 


занной причине вспомогательные контакты 
д. б. легко заменяемы. Рабочая плотность то- 
ка на пружинных контактах м. б. доводима, 
до 0,4—0,5 А/мм?. Пружинные контакты 
выполняются из ков- 
кой меди толщиною 
0,5 мм, при чем для 
каждого типа их эм- 
пирически подбирает- 
ся наиболее подходя- 
щий угол между пру- 
жинами и величина 
их давления. При тща- 
тельном ввшолнении | 
контактов можно при- 
нять это давление в 
1 кг/м? поверхности 
соприкосновения, что 
дает сопротивление контактов примерно 
91 мо /см?. Наивыгоднейшее давление уста- 
навливается по наименьшей потере напряже- 
ния в контакте. Пружинные контакты дол- 
жны выдерживать в течение 5 ск. 50-крат- 
ный ток против нормального, нагреваясь не 
свыше 300°, так как от большего подъема ї° 
медь утрачивает необходимую упругость. 
Предельная нагрузка 
для пружинных кон- 
тактов простой кон- 
струкции, достигну- 
тая в настоящее вре- 
мя, — 10 000 А. Для 
отключения неболь- 
ших мощностей (до 
50 КУА) и на малых 
участках воздушн. ли- 
ний (до 10 км), особен- 
но в установках с.-х. 


Фиг. 8. 


Фиг. 4. 


назначения, применя- 
ются ради удешевле- 


Табл. 1.— Значение коэффициентов в 
формулах Әрлахера. 
Д і й' Для разной по- 
Предельное Для одинаковой, 
напряжение полярности О лярности 4 
В У С, | С. К, | К. 
250 50—100 \ 10 ; 10— 30 10 
800 70—150 | 10 30— 60 10 
2 000 150—200 | 5 50—100 | 5 


Размеры а и 6 (в мм) плиты, на которой 
монтируется рубильник, могут быть рас- 
считаны по значениям П и 4, найденным 
на основании табл. 2 


Табл. 2.—Размеры плиты для рубиль- 


пика. 


| Пределы значений (в м.и) 


Вид рубильника 


| а [1 
Однополюсный . | ота до 1,54 
Двухполюсный . | » 2 » 2,54 јот р +а до ра, 
Трехполюсный » За » 3,5 


Контактные В. э. (с контактными 
пружинами). Примером может служить кон- 
струкция, изображенная на фиг. 4. Обычно 
параллельно основным пружинным контак- 
там устанавливают добавочные, которые вы- 
ключаются с некоторым запозданием после 
основных. Принимая на себя разрыв дуги 
выключения, вспомогательные контакты об- 
горают и тем защищают от разрушительного 
действия дуги основные контакты. По ука- 


1 


ния воздушные В. э., монтированные на 
столбах (фиг. 5) и снабженные рогами для 
тушения дуги размыкания. 
Автоматические В. э. Несмотря на 
весьма большое разнообразие конструкций 
автоматич. В. э., почти 
во всех применяются 
электромагниты. Цель 
автоматич. приспособ- 
лений — предохранить 
цепь от чрезмерного по- 
вышения или пониже- 
ния силы тока, напря- 
жения, мощности. Тако- 
вы автоматические В. э. 
сериесные, шунтовые, 
обратные шунтовые и 
т. д. Все они могут быть 
как максимальными, 
так и минимальными. 
Масляные В. з. упо- 
требляют для выклю- 
чения умеренных мощ- 
ностей, при чем они 
представляют собой те 
же воздушные В. э., но 
помещенные в бак с мас- 
лом (фиг. 6), при чем 
иногда каждая фаза 
проводки имеет свой отдельный рубильник, 
помещенный в особом баке (фиг. 7). Про- 


Фиг. 5. 


‚ цесс размыкания цепи сопровождается об- 
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разованием дуги, дающей высокую Г, от 
действия к-рой контакты нагреваются, пла- 
вятся и частично испаряются. Масло под- 
вергаетея испарению 
и крекингу (расщепле- 
нию молекул), продук- 
тами которого являют- 
ся водород, метан, эти- 
лен и друг. предельные 
и непредельные угле- 
водороды. В зависимо- 
сти от давления и от 
температуры крекинг 
протекает различно, и 
по процентпому соотно- 
шению его продуктов 
можно судить о вели- 
чине возникающего да- 
вления. Обычно полу- 
чается 70% водорода, 
10% метана и 20% эти- 
лена, что отвечает 4 ат 
давления. Общее коли- 
чество выделяющихся 
газов достигает 50—60 см на 1 КУ! в ск. ра- 
боты выключения. Образование газов, при- 
том горячих, может повести к короткому за- 
мыканию в однобаковом трехфазнца масля- 
ном В. э., если пузыри отдельных фаз соль- 
ются между собой. Соприкасаясь с воздухом, 


Фиг. 7. 


горячие пары и газы могут воспламениться 
или дать взрывчатую смесь. Кроме того 
быстро расширяющиеся газы могут повре- 
дить кожух и крышку масляного выключа- 
теля, если над масляной поверхностью нет 
достаточно высокой воздушной подушки. 
Работа выключения распределяется между 
указанными явлениями следующим образом: 
1) на деформацию кожуха, траверса и про- 
чее—3%, 2) на колебание массы масла— 
2%, 3) на нагревание и испарение контак- 
тов—4,59%, 4) на испарение и крекинг мас- 
ла— 90,5%. В виду этих опасных явлений 
большие мощности выключения требуют 
введения особых приспособлений (см. Ма- 
сляные выключатели). 

Лит.: Поярков М. Ф., Центральн. электрич. 
станции, М.—Л., 1927; Угримов Б. П., Техника 
высоких напряжений, вып. 4, М.—Л., 1996; Су ш- 
кин Н.И.н ГлазуновА. А., Центральн. элек- 
трич. станции, М.—Л., 1927; Лютер Р. А., Әленк- 
трич. силовые установки, Л., 1996; Тагроъх Ј. С., 
Е1есігіс Ромег Есдчіртепё, М. Ү., 1927; Моггом 
І. У. Ҹ., ЕЈесігіс Рожег Ѕїаііопѕ, М. Ү., 1927; Ае а- 
тоте Е. В. а. Тгепспаш Н., Ѕ5мійєһоеаг Гог 


ВЫКЛЮЧКА 


646 


‚ Б1есітіс Ромег Сопігої, Г., 1994; В1егтаппзв Ј., 


Ге Ббъегятоте іп Носһѕраппопеѕапіавеп, В., 1995; 
Ккааепрегуе В., Ког7зеН1азз {тоте Бет Веігіер у. 
Стоззкга \уегкеп, Вегііп, 1995; К оїћһ А., Носһѕрап- 
пипеѕѓіесһпік, В., 1927; Раёпоп Р. еї ВагЬі1- 
11ор 1., Іпеггиріеотѕ еї діѕјопсіеогѕз дапѕ 1°һиі1е, 
Раг!$, 1927; «ЕТУ», 1997; «Сепегаі Е1есігіс Кеуіех», 
Зенелесфаау, 1926; «КСЕ», 1926. М. Поярков. 


ВЫКЛЮЧКА, в типографском наборе, вы- 
равнивание строки соответственно данно- 
му формату. Выключка производится путем 
увеличения или уменьшения нормальных 
пробелов между словами в зависимости от 
сочетаний слов и правил набора. Пробе- 
лы между словами при В. должны быть по 
возможности равномерными и не слишком 
заметно отличаться от пробелов соседних 
строк. В ручном шрифтовом наборе В. про- 
изводится при помощи пробельного материа- 
ла разной толщины (см. Шпация), который, 
в виду его роли при наборе, иногда также 
называется В. В строкоотливных наборных 
машинах В. производится автоматически, 
путем расклинивания специальных шпаций, 
вставляемых в процессе набора между сло- 
вами. В буквоотливных машинах при В. осо- 
бый индикатор в наборном аппарате опре- 
деляет потребную толщину шпаций, к-рые 
и отливаются затем отливным аппаратом. 

Лит.: Богданов И., Наборное дело, М.— 
Л., 1927; Бауэр Ф., Книга как создание печат- 


ника, М.--Л., 1996; Щелкунов М., История, 
техника, искусство книгопечатания, М.—Л., 1996. 


ВЫКОЛАЧИВАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ (в 
переплетном деле), небольшая группа вепо- 
могательных переплетных машин, которую 
правильнее было бы назвать обжимными или 
круглильными машинами, как они и зна- 
чатся в немецкой номенклатуре. В. м. слу- 
жат для округления корешков сшитых и 
заклеенных (подготовленных к переплету) 
книг путем обжима краев прямого корешка 


между гладкими или рифлеными валиками 
или плоскостями. В. м. имеются нескольких 
конструкций как для ножпого, так и для 
приводного действия; последнее не уве- 
личивает производительности машины, а 
лишь облегчает труд работающего. На фиг. 
представлена В. м. новейшей конструкции. 


*31 
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`Машина имеет подвижной стол а, движу- 
щийся вверх и вниз по направляющим б, и 
верхнюю рифленую планку с, которой при- 
дано наклонно-качательное движение. Рас- 
стояние между столом и планкой и сила 
прижима регулируются, в зависимости от 
толщины книги и харак- 
тера работы, установочным 
винтом внизу стола и на- 
тяжными пружинами. Ра- 
бочий, стоя перед маши- 
ной, укладывает книху ко- 
решком между вертикаль- 
но движущимся столом и 
качающейся планкой и об- 
жимает край корешка сна- 
чала с одной, потом с дру- 
гой стороны; т. о. в два 
приема корешку придается 
округлая форма. Раньше 
эта работа производилась 
переплетчиком от руки, 
ударами деревянного мо- 
лотка по корешку книги, 
вследствие чего эта маши- 
на и вошла в русскую но- 
менклатуру под названи- 
ем «выколачивательной». 
Производительность машины зависит от ро- 
да работы и индивидуальных свойств рабо- 
тающего. Выколачивательные машины пред- 
назначены для исполнения массовых пере- 
плетных работ. 


сход У до 
иск. раз. сист. 


- МУКА 2-3с. 


Фиг 


Лит.: $ іұерһ еп, ріе тойегпе бтоѕѕриасћђіп- 
дДегеі, Ҹјеп, 1910. С. Мвхайлов. 
ВЫКРУЖКА, архитектурный профиль, 


по положению противоположный валику, 
т. е. с вогнутой полуцилиндрич. поверхно- 
стью. В. может быть рассматриваема как 
контур эластичного слоя, как бы подвер- 
гающегося растягивающим усилиям двух 
смежных с ним слоев, контуры к-рых пер- 
воначально, до приложения усилий, совпа- 
дали с контуром промежуточного слоя. 
Лит.: Гевирйв Я. Г., Архитектурные формы и 
композиция здания, М., 1926 А 
ВЫМОЛ, название конечной стадии про- 
цесса помола зерна (см. Помолы), связан- 
ной с получением низких сортов муки, от- 
рубей и кормовой муки (мезисятки, повала). 


МУХА 2-Зсорт 


Фиг. 1. Схема для средней мельницы. . 


К В. относятся последние дранные пассажи, 
на к-рых не получаются добротные крупки, 
поступающие на круповейки, и последние 


ВЫКРУЖКА 
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размольные системы, перемалывающие оста- 
тки предыдущих систем и промежуточные 
продукты вымалывающих дранных пасса- 
жей (систем). Цель вымола-—выделить воз- 
можно большее количество муки, связанной 
с оболочкой зерна; эта операция требует 


ШЕКА 972 


МУХА Зс. НУДА Зс МУКА Зс. 


МУКА ЗС. ХОРМ. 1 МУХА 


. 2. Схема для крупной мельницы. 


значительной затраты энергии, так как В. 
приходится вести низко, т. е. с большим на- 
жатием вальцов. При вымоле часть оболо- 
чек зерна раздробляется и попадает в муку, 
чем и объясняется повышенная зольность 
низких сортов муки. Предел зольности для 
конечных 15% пшеничной муки (от 60 до 
75% выхода) колеблется от 2 до 2,3%, 
по данным лабораторий Хлебопродукта, 
Украинского мукомольного треста и Госу- 
дарственной хлебной инспекции. Содержа- 
ние золы в последнем сорте и % выхода му- 
ки определяют степень вымола». Количество 
систем, отводимых в процессе’ помола под 
В., в каждом отдельном случае «зависит: от 
характера помола (простой, повторитель- 
ный или крупчатный), производительности 
мельницы, большей или меньшей развито- 
сти схемы помола и крупности последних 
сортов муки. Получение тонких и чистых 
сортов муки вызывает соответствующее уве- 
личение количества вы- 
мольных систем и рас- 
хода энергии. Для уве- 
личения интенсивнос- 
ти вымола применяют 
на последних системах 
жерновые поставы или 
нарезные вальцы боль- 
шого диаметра (300— 
350 мм), центрифугаль- 
ные бураты и щеточн. 
машины для отрубей. 
Обычно верхние сходы 
(лепешки) гладких вы- 
мольных систем посту- 
пают һа соответствую- 
щие дранные системы. 
Практикуют также «за- 
вороты» дунстов «на 
себя», т. е. возвраще- 
ние на свою систему полученного на ней 
же продукта, что служит часто причиной 
«замалывания» системы, т. е. большого 
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скопления продукта, превышающего про- 
пускную способность системы, почему это 
делать не рекомендуется, за исключением 
небольших мельниц с очень небольшим ко- 
личеством систем. Наличие большого коли- 
чества (8—10) дранных пассажей на наших 
мельницах объясняется отчасти исполь- 
зованием их как вымольных систем, объ- 
единяющих продукты размола и дранья, и 
стремлением получить большее количество 
муки. Приводимые выше схемы вымола наи- 
более типичны (фиг. 1 и 8). 

На схемах показано направление движе- 
ния продукта и указаны основные размеры 
машин и характеристики рабочих органов. 
Принятые обозначения: а) ТУ др., У др. 
и т. д. указывают сходы дранных процес- 
сов; б) 7 раз., 8 раз., 9 раз. и т. д. обозна- 
чают №№ размольных систем; в) уклон риф- 
лей показан в % к длине; г) А—количество 
рифлей на англ. дм.; д) 1:8 указывает диф- 
ференциальную скорость между вальцами; 
е) сита: арабские цифры указывают коли- 
чество ниток на англ. дм. в проволочных 
стальных ситах, а римские №№ швейцар- 


ских шелковых сит. 

Лит: Козьмин П. А., Муком.-крупяное 
производство, 4 изд., М., 1926; Рейсих В. Г., 
Монтаж русских мельниц, 2 изд., Николаев, 1995; 
ваотеёатгіпег Е., Ѕерѕѓипѓегтісһї 1. МаПег п. 
МаШепьачег, 2 Аш]., Ір2., 1921. В. Вендероввч. 


ВЫМОРАЖИВАНИЕ, выморозка, в 
горном деле способ проходки шурфа или 
неглубокой шахты в наносах с сильным при- 
током воды, при использовании действия 
естественного холода. В. получило широкое 
распространение в СССР при разведочных 
работах на золото и платину в местностях 
с продолжительными и холодными зимами 
(вся северн. и с.-в. Сибирь и север Урала). 
В. дает возможность пройти шурф или не- 
глубокую шахту без применения водоотлив- 
ных приборов и состоит в следующем. С на- 
ступлением холодов (например в с.-в. Си- 
бири уже в октябре) производят зарезку 
шурфов, т. е. в тех местах, где требуется 
углубить шурф, снимают верхний растит. 
слой земли и тем самым облегчают промер- 
зание лежащего ниже грунта. В тех случа- 
ях, когда уровень грунтовых вод стоит 
низко, шурф углубляют до появления в нем 
воды. Носле этого ожидают нек-рое время, 
пока под действием естественного холода не 
образуется слой промерзшего грунта до- 
статочной толщины для того, чтобы присту- 
пить к дальнейшему углублению шурфа. 
Удаление верхней части промерзшего слоя 
производят в большинстве случаев при по- 
мощи пожога, т. к. кайловая работа при 
мерзлом грунте мало производительна. При 
работе «на пожог» на дне шурфа разводят 
костер, теплом которого оттаивают верхнюю 
часть замерзшего слоя, и после этого, при 
помощи кайлы и лопаты, удаляют оттаяв- 
ший грунт. Затем шурф оставляют на неко- 
торое время для нарастания мерзлого слоя 
толщины, к-рая достаточна, чтобы сделать 
новый пожог. Чередуя промораживание и 
пожог, углубляют шурф до необходимой глу- 
бины,—до подстилающих наносы коренных 
пород--плоти ка. Аналогичным способом 
производится проходка шурфа в дне неглу- 
боких, с медленным течением, рек. 
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Углубление шурфа «на выморозку» тре- 
бует от рабочего большого навыка, выра- 
жающегося гл. обр. в уменьи соразмерить 
тепловой эффект костра (пожога) с толщи- 
ной промерзшего слоя наносов; кроме того 
требуется большая ловкость при выборке 
из шурфа оттаявшего грунта, так как проби- 
вка мерзлого слоя, изолирующего шурф от 
талого водоносного грунта, вызывает затоп- 
ление шурфа и его потерю. 

Организация работы такова. Обычно на 
пару рабочих возлагается задача у гл у б- 
ки в течение зимы до 10—15 шурфов. Ра- 
бочие, произведя пожог и выбрав породу 
в одном каком-либо шурфе, повторяют эту 
операцию в других шурфах в определенном 
порядке, так что, когда они вновь возвра- 
щаются к первому шурфу, в нем успевает 
намерзнуть достаточный слой для продол- 
жения работы. В обязанности рабочих обыч- 
но входит заготовка дров для производства 
пожогов в тех случаях, когда вблизи име- 
ются лесные участки (случай, часто встречало- 
щийся при разведке на золото и платину). 

Скорость углубления шурфа на вымороз- 
ку зависит от теплопроводности проходимых 
наносов, от средней {° зимы, от степени и 
характера водоносности наносов и от на- 
выка рабочих. Наносы, состоящие из ре ч- 
ника, т. е. смеси песка и гальки с не- 
большим количеством глинистого материала, 
являются наиболее благоприятными для ра- 
боты на выморозку; наоборот, сильно гли- 
нистые наносы обладают низкой теплопро- 
водностью. Средняя {° зимы играет весьма, 
существенную роль, определяя максимальн. 
глубину, на которую можно углубить шурф 
за зиму (напр. для Амурского окр. предель- 
ной глубиной считают в среднем 8 м, для 
б. Приморской обл., где зимы менее холол- 
ны,—6 м). Большое значение в отношении 
скорости работы и глубины шурфов имеют 
степень и характер водоносности наносов. 
Различают верховую воду, образующую так 
наз. наледи, во время которых вода зато- 
пляет шурф сверху, и теплую родниковую 
воду плотика, останавливающую образова- 
ние льда на дне шурфа. Производительность 
рабочего, в зависимости от природных фак- 
торов, а также от его производственного 
навыка, колеблется в пределах от 0,35 до 
0,50 м за рабочий день, при сечении шурфа 
1,5х2,0 м и при заготовке дров на пожог 
самим рабочим. 

Лит.: Бокий Б. И., Практический курс гор- 
ного искусства, т. 1, Л,, 1924; 5 уітідоѓЇѓА. Р., 
Меіһойѕ ої боа Міпіпе іп Еафетп Ѕірегіа, «Епеі- 


пеегіпё апа Міпіп= Јоџгпа1-Ргеѕѕ», Мех ҮогК, 1924, 
У01. 118, 7. Е. Прокопьев. 


ВЫПАРИВАНИЕ жидкостей состоит в 
том, что их доводят до кипения путем нагре- 
вания и образующиеся пары удаляют в ат- 
мосферу или сжижают в холодильнике (кон- 
денсаторе). В. применяется в тех случаях, 
когда необходимо повысить концентрацию 
раствора путем удаления части растворите- 
ля или когда необходимо при помощи пе- 
регонки очистить жидкость от содержащих- 
ся в ней растворимых примесей. Часто В. 
имеет в виду обе указанные цели. Нагре- 
вание жидкости при выпаривании произво- 
дится или огнем или, в более совершен. уста- 
новках, водяным паром. В нек-рых случаях 
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источником тепла является нагретый воздух 


или горяч. дымовые газы, приводимые в не- 
посредственное соприкосновение с выпарива- 
емой жидкостью. При нагревании паром вы- 
парной аппарат снабжается паровой нагре- 
вательной камерой, имеющей форму двой- 
ного дна, змеевика, вертикальных, горизон- 
тальных или перекрещивающихся трубок 
и пр. Одна сторона стенки нагревательной 
камеры соприкасается с греющим паром, 
другая сторона стенки омывается кипящим 
раствором. Расход тепла на В. при одно- 
кратной утилизации теплоты греющего пара 
складывается из двух слагаемых: 1) коли- 
чества тепла, необходимого для нагревания 
раствора, поступающего на выпаривание, до 
{°кып., И ©) расхода тепла на парообразова- 
ние, т.е. собственно на выпаривание. Пер- 
вое слагаемое 4, определяется по ф-ле: 

Ф = 5—4) Сы, 
где д—количество раствора, поступающего 
на В., с-теплоемкость раствора, &—темпе- 
ратура поступающего раствора, #—темпера- 
тура его кипения. Второе слагаемое 4» оп- 
ределяется по формуле: 

9 = И — ой Са], 
где И’—количество выпариваемого раство- 
рителя, +—полное теплосодержание 1 кг па- 
ров, образующихся из растворителя при вы- 
паривании, и с. —его теплоемкость. Полный 
расход тепла 6, как сумма указанных сла- 
гаемых, определяется по ф-ле: 


® = 80( — 1) + Тв — е1). 
В промышленной технике чаще всего раство- 
рителем является вода, для которой с. =1. 
Расход пара Р на В. определяется по ф-ле: 


ое о, и. 
В == 805—2 + Му кг, 


где А—полная теплота греющего пара, а 
т—_теплота конденсата. Для точного опре- 
необходимо 


деления расхода пара на В. 
еще принять во внима- 
ние тепловые потери. Ре- 
зультаты расчетов, полу- 
’ ченные по последней ф-ле 
с достаточной для техни- 
ческих целей точностью, 
показывают, что в усло- 
виях однократн. исполь- 
зования тепла, для выпа- 
ривания 1 кг воды расхо- 
дуется около 1 кг пара. 
Размеры поверхности на- 
грева /" определяются по 
формуле: 
Е = а м?, 


где @—количество тепла, 
проходящее через поверх- 
ность нагрева в 1 

(расход тепла), —Коэфф. 
теплопередачи и 9—раз- , 
ность температур греюще- 
го пара и кипящей жид- 
кости. В некоторых хи- 
мических производствах 
(сахарное, дубильно-экстрактное, каустич. 
соды, солеварение, опреснение морской во- 
ды) приходится выпаривать громадные ко- 
личества воды. В этих случаях В. сопря- 
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жено с большим расходом топлива на па- 
рообразование. Т. к. удаление в атмосферу 
больших количеств горячих паров привело 
бы к потере всего содержащегося в них 
тепла, то. для В. в большом масштабе при- 
меняются аппараты с многократным исполь- 
зованием тепла, так назыв. многокор- 
пусные выпарные аппараты. Та- 
кие аппараты расходуют значительно мень- 
шее количество греющего пара, по сравнению 
с однокорпусным аппаратом. 

Современные многокорпусные аппараты 
для В. больших масс жидкости имеют уст- 
ройство, схематически изображенное на 
фиг. 1. В закрытый котел Г, называемый 
первым корпусом и снабженный трубчатой 
обогревательной камерой 4,, по трубе а: 
поступает жидкий раствор, предназначен- 
ный для В. В нагревательную камеру по 
трубе 6, поступает греющий пар, каковым 
обыкновенно является отработанный пар из 
паровой машины или турбины. В нагрева- 
тельной камере пар, конденсируясь, отдает 
свою скрытую теплоту раствору, который 
закипает и дает вторичный пар более 
низкого давления, чем первоначальный грею- 
щий (первичный) пар. Конденсат, по- 
лученный из первичного пара в нагрева- 
тельной камере 4;, по трубе ОС, стекает 
в конденсационный горшок, откуда по ме- 
ре накопления конденсацион. вода самоте- 
ком или насосом отводится в общий сборник; 
несконденсировавшийся пар из конденса- 
ционного горшка уходит по трубе 4:4. Сгу- 
щенный в первом корпусе до определенной 
концентрации раствор выходит из него по 
трубе а.а, и поступает во второй корпус, 
имеющий устройство, одинаковое с первым. 
Из парового пространства В, первого кор- 
пуса вторичный пар через сухопарник (ло- 
вушку) поступает в нагревательную камеру 
второго корпуса по трубе 6,6 ,; в эту же тру- 
бу по трубе 4.4, входит и пар, не сконденси- 


| бонденсационни 
м Ху гаршок к 


Фиг. 1. 


ровавшийся в конденсационном горшке пер- 
вого корпуса; таким обр. вторичный пар из 
первого корпуса является греющим первич- 
ным паром для второго корпуса. Конденси- 
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руясь в нагревательной камере второго кор- 
пуса, этот пар поддерживает раствор во 
втором корпусе в состоянии кипения и дает 
некоторое количество вторичного пара еще 
более низкого давления. Из нагревательной 
камеры второго корпуса А, конденсацион- 
ные воды поступают во второй конденса- 
ционный горшок, раствор по трубе аза; пе- 
ретекает из второго корпуса в третии, а 
вторичный пар из парового пространства В, 
по трубе 6.6. поступает в нагревательную 
камеру третьего корпуса, ит. д. Число кор- 
пусов в нек-рых установках достигает деся- 
ти. Чаще применяются четырех- и пятикор- 
пусные аппараты. Необходимым условием 
передачи тепла в каждом корпусе является 
наличие нек-рой разности {° греющего пара 
и кипящего раствора, или, что то же, нали- 
чие разпости давлений первичного и вторич- 
ного пара. Давление вторичного пара в пер- 
вом корпусе д. б. больше, чем во втором, 
во втором—больше, чем в третьем, и т. д. 


Эта, разность давлений в корпусах создается. 


или при помощи избыточного давления в па- 
ровом пространстве первого корпуса, или 
при помощи разрежения в последнем кор- 
пусе, или же комбинацией обоих этих усло- 
вий. При увеличении давления в первом 
корпусе соответственно повышается и ким. 
раствора; для многих органич. веществ по- 
вышение и. является опасным, т. к. мо- 
жет повлечь их разложение. Поэтому при 
В. растворов органическ. веществ разность 
давлений в корпусах создается понижением 
давления в последнем корпусе при помощи 
воздушного насоса. В этом случае вторичный 
пар из последнего корпуса проводят в кон- 
денсатор (обыкновенно барометрический), а 
этот последний соединяют е воздушным насо- 
сом, При абсолютном давлении в конденсато- 
рев 150—160 мм рт. ст. оказывается доста- 
точным держать давление в первом корпусе 
равным 1 а@т или несколько выше, что со- 
ответствует кии. раствора около 100° и для 
большинства органическ. веществ является 
безопасным. В том случае, если для В. не- 
хватает отработанного (мятого) пара из па- 
ровых двигателей, в нагревательную каме- 
ру первого корпуса проводят, кроме мятого 
пара, свежий пар из парового котла, при 
чем его редуцируют при помощи редукцион- 
ного вентиля до давления, одинакового с да- 
влением мятого пара. Если же, кроме пара 
для машин, имеется свежий пар невысокого 
давления (3—4 аѓт), а двигатели могут ра- 
ботать с противодавлением до 3—4 айн, то 
свежий пар из котлов низкого давления сме- 
шивают с мятым паром в нагревательной 
камере первого корпуса непосредственно. В 
том случае, когда отработанного пара из 
машин не имеется, обогревание первого кор- 
пуса ведется исключительно при помощи 
свежего пара из паровых котлов. Наконец, 
не исключена возможность нагревания пер- 
вого корпуса при помощи самостоятельной 
топки. При недостаточном количестве мя- 
того пара чаще всего в последнее время 
можно встретить следующую комбинирован- 
ную систему обогревания выпарного аппа- 
рата свежим и мятым паром. Перед первым 
корпусом устанавливают добавочный кор- 


пус, т. н. ноль - корпус, обогреваемый _ 


исключительно свежим паром. Раствор по- 
ступает на В., проходя через ноль-корпус. 
Давление вторичного пара в ноль-корпусе 
поддерживается равным давлению мятого па- 
ра, так что этот последний м. б. смешан со 
вторичным паром ноль-корпуса и по общей 
с ним трубе введен в нагревательную камеру 
первого корпуса. При такой комбинирован- 
ной системе обогревания свежим и мятым 


Фиг. ®. 


паром ноль-корпус заменяет собой редук- 
ционный вентиль, но представляет по срав- 
нению с последним то удобство, что, пони- 
жая давление свежего пара, попутно на- 
гревает и отчасти упаривает раствор, т. е. 
усиливает действие выпарного аппарата. 
Применение многокорпусного аппарата, 
может преследовать двоякую цель: или сгу- 
щение жидкого раствора, или получение 
чистой дистиллированной воды (напр. опрес- 
нение морской воды), или ту и другую цель 
одновременно. Так, напр., в тех случаях, 
когда главной целью является В. раствора, 
большим подспорьем парового хозяйства фл- 
брики является применение конденсацион- 
ных вод для питания паровых котлов, ко- 
нечно, только в том случае, если воды эти 
не содержат вредных газов, выделяющихся 
из раствора. Помимо этого, в нек-рых слу- 
чаях, например на сахарных з-дах, выпар- 
ному аппарату ставят еще и третью задачу: 
производство экстра-пара, потребляе- 
мого на стороне для целей обогревания раз- 
личных аппаратов, не имеющих непосред- 
ственного отношения к В. В этом последнем 
смысле многокорпусный выпарной аппарат 
можно рассматривать как комбинированный 
паровой котел, дающий пар разного давле- 
ния как выше, так и ниже атмосферного. 
Для отбирания экстра-пара от труб, про- 
водящих вторичный пар, делают ответвле- 
ния по которым часть вторичного пара.из 
того или иного корпуса отводится в нагре- 
вательный аппарат, из к-рого конденсацион- 
ная вода, стекает в конденсационный горшок, 
соединенный паровой трубкой с трубкой 
вторичного пара из следующего корпуса, 
как показано схематически на фиг. 2. Как 
паровой котел, многокорпусный выпарной 
аппарат представляет большое разнообра- 
зие и дает возможность всегда выбрать пар, 
наиболее подходящий для поставленной це- 
ли. Наиболее выгодной представляется, од- 
нако, утилизация экстра-пара из послед- 
них корпусов. Пар из этих корпусов, мно- 


: гократно использованный для выпаривания, 
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является более дешевым, чем пар из первых 
корпусов. Как источник пара выпарной ап- 
парат ограничен требованиями, предъявля- 
емыми к сгушенному раствору. В. раство- 
ра никогда не доводится до пределов, очень 
близких к его насыщению, т. к. в противном 
случае делается возможной кристаллизация 
растворенного вещества внутри аппарата. 
Поэтому количество выпариваемой воды ог- 
раничивается заданными начальной и ко- 
нечной концентрациями раствора. Оно опре- 
деляется по формуле: 


В, 


где И’—количество выпариваемой воды на 
1 кг первоначального раствора, В, — началь- 
ная, а В—конечная концентрация раствора, 
выраженные в каких-либо одинаковых еди- 
ницах. В наших дальнейших расчетах кон- 
центрация везде выражается в % по весу рас- 
твора. По этой ф-ле, напр., для превращения 
14 %-ного раствора в70 %-ный количество вы- 
париваемой воды определяется в Ў = м 
—=0,8 кг на 1 кг начального раствора. Разу- 
меется, не все это количество выпариваемой 
воды м. б. потреблено на стороне в виде экс- 
тра-пара, т. к. часть его пойдет на обогрева- 
ние следующего корпуса самого выпарного 
аппарата и на компенсацию тепловых по- 
терь. В том случае, когда для обогревания ап- 
парата примешивается пар со стороны (напр. 
мятый пар), отбор экстра-пара м. б. соот- 
ветственным образом увеличен без измене- 
ния концентрации сгущенного раствора. Это 
ясно видно из сопоставления равенств, вы- 
ражающих материальный баланс выпарного 
аппарата. Если обозначим в жг: через П 
расход свежего пара на ноль-корпус, счи- 
тая на 1 кг жидкого раствора, через ЛА 
количество добавляемого в первый корпус 
мятого пара, через ю количество конденса- 
ционной воды из всех корпусов, обогревае- 
мых вторичным паром, через 8 количество 
сгущенного раствора и через / количество 
экстра-пара, отбираемого на сторону, вклю- 
чая сюда и весь вторичный пар из послед- 
него корпуса, то, составляя материальный 
баланс выпарки, в случае обогревания без 
мятого пара, получим равенство: 
2 +1= р +ъо + Е + 5. 

энстра- сгущ. 

пар раств. 
Левая часть равенства выражает поступле- 
ние в аппарат, правая— получение из аппа- 
рата, откуда Е = 1-— 8-0, ат. к. 1—85 — не 


пар раств. конденсат 


что иное как количество выпарной воды Ў, то 


Е = И — ш. (2) 


В этом равенстве (0 представляет собой 
количество вторичного пара, израсходован- 
ного самой выпаркой. Для сравнения мы 
должны это количество в дальнейших вы- 
водах считать неизменным. При комбини- 
рованной системе нагревания материальный 
баланс выпарки сложится из следующих ве- 
личин. Поступает на выпарку: 1 кг жидкого 
раствора, О) кг свежего пара, В кг мятого 
пара, всего (1-- 2-Е) кг; получается из вы- 
парки: 8 кг сгущенного раствора, Р кг конд. 
воды из ноль-корпуса, 0 кг конденсацион- 


ной воды из остальных корпусов, Е кг экс- 
тра-пара, всего (5 + Р + 0 + Е) кг. Так как 


1+Рр+Е=8 + р + + Е, 
Е =1— 8—0 4 Б, , 


Е= Т-и+в - (3) 


Сопоставляя уравнения (2) и (3), находим, 
что при комбинированной системе обогре- 
вания выпарной аппарат дает большее коли- 
чество экстра-пара на величину, равную до- 
бавленному количеству мятого пара. 
Идея многократного использования тепло- 
ты греющего пара, или, что то же, тепло- 
творной способности толлива, на практике 
оказалась чрезвычайно плодотворной. После 
введения в технику многокорпусных выпар- 
ных аппаратов оказалось возможным умень- 
шить расход топлива на В. в несколько раз. 
Ярким примером в этом отношении являют- 
ся свеклосахарные з-ды, в к-рых до введения 
описанных аппаратов расходовалось камен- 
ного угля до 40% по весу переработанной 
свеклы, после же введения новейших вы- 
парных аппаратов расход этот постепенно 
понизился до 7—8%. С известными ограни- 
чениями можно сказать, что производитель- 
ность выпарных аппаратов, т. е. количество 
выпариваемой воды на весовую единицу 
топлива (или греющего пара), растет с уве- 
личением числа корпусов, но т. к. вместе с 
этим растут и потери Г, зависящие от не- 
скольких причин, то полезная разность #°, 
представляющая собой основное условие пе- 
редачи тепла, уменьшается. Потери разности 
і° при выпаривании растворов обусловли- 
ваются следующими причинами. 1) Велед- 
ствие понижения упругости паров раство- 
рителя, при растворении в нем твердого те- 
Ла, кип. раствора всегда выше ѓ° паров рас- 
творителя. Пользуясь вторичным паром для 
нагревания, мы, поэтому, теряем некото- 
рую разность ї°, равную повышению точки 
кипения раствора по сравнению с чистым 
растворителем. Это повышение точки кипе- 
ния увеличивается с возрастанием концен- 
трации раствора. Поэтому потеря разности 
Г вследствие понижения упругости пара (по- 
теря от депрессии) должна увеличиваться 
по направлению от первого корпуса к по- 
следнему. Так, например, хип. 15%-ного 
сахарного раствора выше #°кип. чистой воды 
при том же давлении на 0,2°, каковая ве- 
личина и представляет собой потерю разно- 
сти г’ при использовании вторичного пара 
15%-ного сахарного раствора, между тем 
как для 60%-ного сахарного раствора эта 
потеря составляет уже 3°. $) Температура 
вторичного пара понижается вследствие па- 
дения давления при переходе его по паро- 
проводу из одного корпуса в другой. Вели- 
чина потери давления, при прочих равных 
условиях, пропорциональна уд. объему па- 
ра. Так как уд. объем вторичного пара уве- 
личивается по направлению от первого кор- 
пуса к последнему, то, при одних и тех же 
условиях (паропровод одинакового сечения, 
одинаковое количество проходящего пара), 
абсолютная потеря давления д. б. в послед- 
них корпусах больше, чем в первых. 3) Т. к. 
высота слоя кипящего раствора в выпарных 


то 


или 
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аппаратах значительна (1—1,5 м), то ким. 
нижних слоев раствора всегда выше, чем 
верхних слоев. Поэтому и средняя К». 
всего слоя раствора всегда несколько выше, 
чем хип. в верхних слоях. Очевидно, раз- 
ность между средней {’хии. всего раствора и 
кип. верхних слоев также является поте- 
рей разности г. Влияние давления столба 
жидкости на ки. должно увеличиваться 
с увеличением уд.в., т.е. с концентрацией 
раствора. Иными словами, и в этом случае 
потеря разности в последних корпусах 
будет больше, чем в первых. Учесть точно 
все указанные потери разности ї° нетрудно, 
если известны все концентрации, ѓ° и раз- 
меры паропроводов, иначе говоря, нетрудно 
сделать такой подсчет для существующих 
выпарных аппаратов. Но при проектирова- 
нии нового выпарного аппарата, когда боль- 
шинство указанных величин являются иско- 
мыми, учесть заранее все потери разности 
г невозможно. В этом случае пользуются 
для расчетов округяенными преувеличенны- 
ми значениями для потерь разности темпера- 
тур. Некоторое преувеличение потерь дает 
в результате небольшой запас поверхности 
нагрева. Величины температурных потерь 
приведены в табл. 1. 
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опреснитель системы Ягна, с суточной про- 
изводительностью 150 000 ведер воды для 
питья; в Красноводске установлен опресни- 
тель Круга для целей снабжения паровозов 
пресной водой. В остальных производствах, 
напр. содовом, солеваренном, поташном и 


ЕЕ 


И 


ААБ 


9 Рта па, 
== (6емий пар 


Фиг. 3. Фиг. 4. 


нек-рых других, где многократные аппара- 
ты могли бы найти большое применение для 
В. и перегонки, они встречаются довольно 
редко: На фиг. 3—6 представлен аппарат 
Рилье (ВИИеох). Он состоит из 3 или 4 кле- 
паных железных цилиндрических горизон- 
тальных котлов в 1 м диаметром и З м дли- 
ной. При трех котлах—аппарат двукратно- 
го действия, при четырех котлах— аппарат 
трехкратного действия, так как два котла 


Табл. 1. Температурные потери (в градусах). 


| 1-й корпус 2-й корпус 3-й корпус 4-й корпус 5-й корпус 
| 1 
‚ м : ны . ны : вы А Е ы 
Выпарки 58 | аа | 58 | ва | 58 | аа | О | аа | Од | аа вого 
ко ев = э р ЧЕ Е но р ко 027 
а = во 32 о [= о 5 [= а 5 = 
ор Ф о оа 2 б оа фо од, о о Ф а о о 
НЕ р = ка ед [= БЕ ко = а= 
5% ос о о ос оо о с Е) оз Е ос 
|= НЯ Н= |= |= Бя Ея Ев НЕ |= 
__ . 222 
Двукорпусная ., . . . 1,5 1,5 4 — — — — — — — 7 | 
Трехкорпусная . . . 1 1,5 2 1,5 4 — — — — — 10 
Четырехкорпусная.. 1 1,5 1,5 1,5 2 1,5 4 — — — 13 
Пятикорпусная . 1 1 1,5 1,5 2 1,5 3 1,5 4 — 17 


Принимая во внимание заметное увеличе- 
ние потери разности ї° с увеличением числа 
корпусов и во избежание излишней громозд- 
кости многокорпусных аппаратов, редко ус- 
траивают их с числом корпусов больше пя- 
ти. Существующие десятикорпусные опрес- 
нители представляют настолько большие 
неудобства своей сложностью, громоздко- 
стью и неравномерностью работы, что в не- 
которых установках, для удобства ухода и 
попеременной чистки, их делят на два не- 
зависимых пятикорпусных аппарата. Нор- 
мальным средним числом корпусов является 
в настоящее время пять, при чем на сахар- 
ных заводах первый корпус обыкновенно 
является ноль-корпусом. 

Главная область применения многокор- 
пусных аппаратов--свеклосахарное произ- 
водство. На свеклосахарном з-де, где в сред- 
нем ежедневно выпаривается более полу- 
миллиона л воды, где требуется пар са- 
мых различных давлений для обогревания 
промежуточных продуктов производства, 
невозможно обойтись без многокорпуеной 
выпарки. Помимо сахарного производства, 
многокорпусные аппараты в СССР нашли 
применение для опреснения морской воды; 
так, например, в Баку до постройки нового 
водопровода действовал десятикорпусный 


соединены параллельно. Котлы установле- 
ны на полых чугунных столбах, служащих 
в то же время и паропроводом. Каждый 
котел снабжен сухопарником. Мятый пар 
из паровой машины по трубе Г поступа- 
ет в паровую коробку корпуса А и распре- 
дёляется по трубкам. Труба Г соединена с 
другой трубой, по которой в случае необ- 
ходимости можно пускать прямой пар из 


Фиг. 5. 


Фиг. 6. 


котлов. Вторичный пар из'корпуса А по тру- 
бе # пропускается в колонну $ и в чугун- 
ную коробку К. Здесь вторичный пар раз- 
ветвляется: часть его идет по колонне $ 
на обогрев второго корпуса В, другая часть 
идет на обогрев третьего корпуса, где про- 
изводится окончательное уваривание рас- 
твора. Затем из второго и третьего корпусов 


‘вторичный пар поступает в конденсатор. 
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Обогревательными элементами являются го- 
ризонтальные трубки в 52 мм диаметром, по 
которым проходит пар. Выпариваемый рас- 
твор омывает трубки снаружи и перетекает 
из одного корпуса в другой. Конденсацион. 
вода из первого корпуса по трубе ѓ посту- 
пает в сборник, откуда идет на питание па- 
рового котла. Конденсационные воды из 
остальных корпусов собираются отдельно и 
могут итти на другие нужды. 

На фиг. 7 изображен двукорпусный аппа- 
рат конструкции Роберта. Оба корпуса, из 
к-рых первый представлен в разрезе, имеют 


зр 


БУУ 


Фиг. 7. 


совершенно одинаковое устройство. В ниж- 
ней половине каждого корпуса днища аб 
и сй отделяют паровое пространство от рас- 
твора. Через оба днища проходят 254 мед- 
ные или латунные трубки диам. в 52 мм, 
открытые с обоих концов, так что ниж- 
няя часть аппарата имеет сообщение с верх- 
ней. Выпариваемый раствор через воронку 
по трубе 9, по трубкам е и по трубе й пе- 
ретекает в нижнюю часть второго корпуса. 
Из этого последнего сгущенный раствор вы- 
сасывается насосом по трубе +. Большим 
недостатком аппарата Роберта является то 
обстоятельство, что раствор из верхней ча- 
сти каждого корпуса поступает в ниж- 
ною часть следующего корпуса. При таком 
расположении сое- 
дипительных труб 
жидкий, т.е. более 
легк., раствор вво- 
дится под более гу- 
стой, тяжелый рас- 
твор. Перемешива- 
ние их неизбежно, 
что уменьшает эф- 
фект выпаривания 
и понижает произ- 
водительность ап- 
парата. Вся работа, 
аппарата неравно- 
мерна. В современ- 
ном виде горизон- 
тальн. аппарат так 
называемой еунду- 
чной формы (конс- 
трукция Вельнера- 
Еллинека) представлен на фиг. 8—10. Гре- 
ющий отработанный пар из машины по- 
ступает в отделения передней паровой ко- 
робки Аи А”, откуда по направлениям, 
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указауным стрелками, распределяется по 
отдельным пучкам обогревательных трубок. 
Отделения паровых распределительных ко- 
робок снабжены трубками и. для стока кон- 
денсационной воды. Отделения А и А, в 
верхней части сообщаются с вентилями т 


для подведения свежего пара из паровых 
котлов. Выпариваемый фаствор проходит в 
корпус сбоку через вентиль 9. По трубкам 
С туда же поступает раствор, увлеченный 
в сухопарник (ловушку) У. Сгущенный рае- 
твор выходит снизу аппарата через трубу % 
и поступает в следующий корпус. Вторич- 
ный пар по штуцерам Е проходит через ло- 
вушку в паровую коробку следующего кор- 
пуса, имеющего такое же устройство. 
Дальнейшие усовершенствования выпар- 
ных аппаратов относились гл. обр. к дета- 
лям конструкции и не касались самого прин- 
ципа многократной утилизации теплоты па- 
ра. Одним из позднейших усовершенство- 
вапий выпарного аппарата явился комбини- 
рованный способ обогрева мятым и свежим 


Фиг. 10. 


паром, или так наз. система Паули-Грейне- 
ра. Способ этот состоит в присоединении к 
выпарке ноль-корпуса и пользуется теперь 
повсеместным распространением на свекло- 
сахарных з-дах. Причиной, вызвавшей этот 
способ к жизни, является то обстоятельство, 
что при современных паровых машинах, 
расходующих 8—10 кг пара на силу-час, ко- 
личество мятого пара на сахарном з-де сде- 
лалось так мало (ок. 20% по весу перера- 
ботанной свеклы), что его не хватает для 
сгущения свекловичного сока при выпарке 
до нормальной (60—65 %) концентрации. 
Т.к. для В. сока и производства экстра-пара 
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на сторону выпарка требует до 50% пара 
по весу свеклы, то недостающие 30% пара 
приходится пополнять паром из паровых 
котлов. Система Паули-Грейнера являетея 
наиболее удобным и выгодным комбиниро- 
ванным способом, позволяющим нагревать 
одновременно и свежим и отработанным 
паром. Почти никакого применения не на- 
шел интересный с теоретич. стороны способ 
многократной утилизации сзкатого вторич- 
ного пара в одном и том же корпусе. Способ 
этот состоит в том, что часть вторичного 
пара из какого-либо корпуса по выходе из 
аппарата сжимают компрессором, по воз- 
можности без потерь тепла, и снова приме- 
няют этот пар для обогрева того же самого 
корпуса. Другая же часть вторичного па- 
ра в несжатом состоянии идет на обогрев 
следующего корпуса и т. д. Способ этот 
применялся в виде опыта неоднократно, но 
окончательно никем еще не разработан. 
Наиболее распространенными являются в 
настоящее время аппараты: вертикальные 
Роберта и горизонтальные Еллинека. В пер- 
вых высота слоя раствора достигает 1,5 м, 
во вторых—нормально 0,6 м. Меньшая тол- 
щина слоя раствора в горизонтальных аппа- 
ратах вызывает меньшие потери разности 
і° и тем самым обусловливает ббльшую про- 
изводительность поверхности нагрева. Кро- 
ме того горизонтальные аппараты, обладая 
по сравнению с вертикальными большей 
поверхностью испарения жидкости, отлича- 
ются спокойным и равномерным кипением. 
Но зато вертикальные аппараты допускают 
механич. очистку трубок без разборки всей 


поверхности нагрева, в то время как чистка ' 


горизонтальных аппаратов возможна, только 
при условии выемки всех трубок. Для уве- 
личения производительности вертикальных 
аппаратов Классен предложил уменьшать 
в них толщину слоя кипящей жидкости, т.е. 
не заполнять трубки жидкостью по всей вы- 
соте. Ту же цель преследовали и многочис- 
ленные конструкции т. н. оросительных вы- 
парных аппаратов, в которых раствор ис- 
парялся, орошая каплями или тончайшим 
слоем систему обогревательных трубок. Оро- 
сительные аппараты получили весьма малое 
распространение. 

В последпее время начинает входить в 
практику, гл. обр. в качестве ноль-корпуса, 
аппарат Кестнера, к-рый в известном смы- 
сле можно отнести к оросительным аппара- 
там (орошение снизу). Аппарат Кестнера, 
изображенный на фиг. 11, состоит из вер- 
тикальных железных трубок длиною 7—8 м 
и диам. 35—38 мм. В нижней части трубки 
открываются в коробку А, в к-рую по тру- 
бам а поступает жидкий раствор. В верхней 
головной части трубки открываются в ци- 
линдрич. резервуар, снабженный сепарато- 
ром для отделения пара от капель жидкос- 
ти. Из этого резервуара сгущенный раствор 
может выходить по трубам б, а вторич- 
ный пар—по трубе 4,. Трубки окружены 
железным клепаным кожухом, образующим 
вместе с трубами обогревательную камеру 
аппарата. Греющий пар поступает по тру- 
бе 4,. При кипении раствора в трубках об- 
разуется значительное количество пузырь- 
ков пара, которые, быстро поднимаясь по 


трубкам вверх, увлекают за собой раствор. 
Последний также быстро поднимается по 
внутренней поверхности трубок в виде тон- 
кого слоя. Поднятие раствора снизу до вер- 
ху трубок требует при большой разности 
темп-ры греющего параи раствора иногдаме- 
нее минуты времени. 
Пар, вырываясь из 
верхних отверстий 
трубок с большой 
скоростью, увлекает 
за, собой и некоторое 
количество раствора 
в виде мельчайших 
капель. Для отделе- 
ния раствора, кото- 
рый увлечен паром, 
в головной части ап- 
парата устанавлива- 
от сепаратор, сос- 
тоящий из спираль- 
но изогнутых листов 
железа. Влажный 
пар, ударяясь снизу 
о поверхность этих 
листов, приходит во 
вращательное дви- | 
жение, при чем раз- 
вивается нентробеж- | 
ная сила, отбрасы- | 
вающая капли жид- | 

| 

| 

| 


кости к периферии. 
Большая скорость 
движения раствора в 
аппаратах Кестнера, 2 
с одной стороны, спо- || 
собствует более ин- 
тенсивной передаче 
тепла, а с другой — 
делает эти аппараты 
удобными в том слу- 
чае, когда необходи- 
мо упаривать орга- 
нические вещества, 
разлагающиеся при | 
высокой Г. Непро- |] 


рубки 


М 


должительное время | 
пребывания раство- в 
ра в аппарате Кест- р 
нера позволяет ино- 
гда поднять кип. да- 
же выше пределов, 
допускаемых при В. 
в других аппаратах. 
Это обстоятельство 
позволило, наприм., 
ввести аппараты Ке- 
стнера на сахарных 
заводах в качестве 
ноль-корпуса, обо- 
греваемого свежим 
паром #° до 150°, при 
чем оказалось возмо- 
жным поднять хил. 
сахарного раствора 
почти до 130°, между 
тем как в обыкновенных робертовских ноль- 
корпусах, где пребывание раствора более 
продолжительно, допустимой точкой кипе- 
ния является только 115—118°. Повыше- 
ние же кии. в ноль-корпусе, соответствую- 
щее повышению давления вторичного пара 


Фиг. 11. 


663 


ВЫПАРИВАНИЕ 


664 


в нем, дает возможность создать более ши- 
рокий интервал для падения давления в 
корпусах и позволяет, кроме того, получить 
экстра-пар сравнительно высокого давления. 
Более широкие пределы для падения дав- 
ления во всей выпарке дают возможность 
поднять давление во всех корпусах и довести 
его в последнем корпусе, например, до атмо- 
сферного давления. Вся разность давлений 
будет достигаться, т. о., не за счет вакуума 
в последнем корпусе, а за счет избыточного 
давления в ноль-корпусе (выпарка под дав- 
лением). В этом случае отпадает необходи- 
мость иметь барометрич. конденсатор и воз- 
душный насос; весь вторичный пар из по- 
следнего корпуса м. б. утилизирован как 
экстра-пар на стороне. В виду того, что при 
пользовании вакуумом приходится всегда, 
конденсировать некоторое количество вто- 
ричного пара из последнего корпуса, тепло- 
та этого пара для целей нагревания должна 
считаться практически потерянной, так как 
нагревание воды конденсатора (от 10—15° 
до 25—30°) практически можно считать бес- 
полезным. При отсутствии вакуума и при 
повышении давления в последнем корпусе 
до атмосферного эта потеря избегается. Но 
на такую коренную переделку выпарных 
аппаратов, как уничтожение барометричес- 
кого конденсатора, сахарные заводы, вводя 
ноль-корпус Кестнера, до сих пор не реши- 
лись, и только на одном заводе (Ново-Ян- 
ковском) имеется полная пятикорпусная 
выпарка системы Кестнера без барометри- 
ческого конденсатора. 

До тех пор, пока еще не был разработан 
расчет выпарного аппарата, конструкторы 
придерживались правила, впервые приме- 
ненного Рилье: всем отдельным корпусам 
выпарки придавали одинаковые размеры и 
одинаковую поверхность нагрева. При рас- 
чете многокорпусного аппарата необходимо 
принять во внимание, что по мере увеличе- 
ния концентрации раствора вязкость его бу- 
дет увеличиваться; вместе с этим будет уве- 
личиваться и толщина неподвижного слоя 
раствора, находящегося у самой поверх- 
ности нагрева, что будет уменьшать коэф- 
фициент передачи тепла. Очевидно, что пе- 
редача тепла в первых корпусах будет луч- 
ше, чем в последних. Эмпирические данные, 
собранные М. Д. Зуевым [1,2], приводят к 
следующим средним величинам коэффици- 
ентов передачи тепла для 1 м? поверхности 
в Са] в минуту: 


Табл. 2. — Теплопередача. 


хкорпусн 
Четырехкорпу ые Пятикорпусные аппараты 
№ кор-! теплопере- теплопере- 
пуса | Дача в Са] в | № корпуса дача в Саі в 
минуту на 1 м? минуту на 1 м? 
1 80—35 1 (или 0) 35—40 
2 25—30 `2 25—30 
З 15—20 3 20—25 
4 5—10 4 12—15 
| 5 6— 8 


Эти величины коэфф-тов теплопередачи 
взяты с нек-рым запасом для медных или 
латунных трубок. При расчете на железные 
(стальные) трубки данные величины следует 


уменьшить на 25 %. Для аппаратов Кестнера 
приведенные величины могут быть увели- 
чены на 30—40 %. 

Поверхность нагрева в каждом корпусе 
является функцией разности ГР, а разность 


1°, в свою очередь, зависит от того, какова 


д. б. Г вторичного пара; т. к. этот пар в виде 
экстра-пара должен обладать заранее задан- 
ной #°, то при таком условии распределе- 
ние поверхностей нагрева не м. б. подчине- 
но какому-либо заранее установленному об- 
щему правилу. Соотношение поверхностей 
нагрева может оказаться каким-угодно, если 
кип. в отдельных корпусах назначаются за- 
ранее. Если же Г не даются, то вопрос о 
распределении поверхностей нагрева следо- 
вало бы поставить так: каковы д. б. разнос- 
ти Р в отдельных корпусах для того, чтобы: 
1) поверхности нагрева в отдельных кор- 
пусах были равны между собою и ®) при 
прочих равных условиях общая поверх- 
ность нагрева выпарки была минимальной. 
Общего решения этих вопросов пока никем 
не дано. Расчет выпарного аппарата, должен 
дать решение следующих вопросов: 1) каков 
расход пара, греющего первый корпус, 2) ка- 
ково количество воды, выпариваемой в ка- 
ждом корпусе, 3) какова должна быть по- 
верхность нагрева в каждом корпусе. Дан- 
ными для расчета являются следующие ве- 
личины: количество раствора, поступающего 
в первый корпус в минуту, 8 кг; количе- 
ство экстра-пара, отбираемого из каждого 
корпуса, №, „Б. кг; 2 первичного 
пара в отдельных. ‘корпусах Т, Т.,..., Т,; 
полная теплота первичного пара соответст- 
венно А, Аз,...,А Са]; кии. в каждом кор- 
пусе &, Ё,,. р р вторичного пара соот- 
вететвенно 01, 9,,...,0„; полная теплота. вто- 
ричного пара 1, їз, ...,1, Саі; темп-ра, рае- 
твора, поступающего в первый корпус, #; 


теплота конденсационной воды, поступаю- 
щей из камер, т}, 1.,...1„ Са]; теплоем- 
кость начального раствора с; обозначим, 


кроме того, искомые величины: Р, —расход 
пара, греющего первый корпус, ЭВ, расход 
вторичного пара первого ‘корпуса на обо- 
грев второго, и т. д., количество воды, вы-=. 
паренной в каждом корпусе, ил, %,,...,0,. 
Выпаривание в каждом корпусе идет за 
счет теплоты греющего пара (испарение) и 
за счет теплоты самого поступающего в кор- 
пус раствора (самоиспарение). 

Согласно принятым обозначениям, коли- 
чество тепла, содержащееся в 1 кг греющего 
пара в я-ом корпусе, будет 4„. Т. к. полу- 
чающийся из этого пара конденсат содер- 
жит т» Са], то использованное в м-ом кор- 
пусе количество тепла будет („—т„) Са 
на 1 кг греющего пара. За счет использо- 
ванной теплоты греющего пара происходит 
парообразование в я-ом корпусе при ки, 
равной &,. Т. к. при кипении раствор уже 
является” нагретым до темп-ры &,, то скры- 
тая теплота парообразования в м-ом корпу- 
се будет (і, — &,) Са1 на 1 кг образующегося 
пара. Величина (і, — $) представляет собой 
расход тепла на образование 1 жг пара в 


--т 


п-ом корпусе. Отношение 


каков количество пара может образовать- 
ся из раствора в м-ом корпусе за счет 


"р показывает, 
п 
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использования теплоты 1 кг греющего пара. 
= т, 
Величину є, == таа условимся называть ко- 
„— 


эффициентом испарения или просто «испа- 
рением» в м-ом корпусе. 

Каждый кг раствора, поступая из (п—1)-го 
корпуса в я-й, несет с собой е,_:ѓ,-у Са] 
тепла, где с„_‚— теплоемкость раствора, вы- 
ходящего из (н— 1)-го корпуса. В м-ом кор- 
пусе # раствора сразу падает от ѓ,_; до &,, 
т. е. на ї,-:—{,„. За счет этого падения 2 
освобождается на 1 кг раствора количество 
тепла (#,_:—-1,)6,1 Саі, которое расходуется 
на самоиспарение раствора. Это количество 


1-1 
тепла может выпарить —"-*—®. 


1-1, "би-1 КӘ ВОДЫ. 


Отношение Ва и условимся называть 
коэфф-том самоиспарения или просто «само- 
испарением» в м-ом корпусе. В том слу- 
чае, если ? поступающего раствора ниже 
кип., как это обычно бывает в первом кор- 
пусе, коэфф. В будет отрицателен. Наконец, 
если {° поступающего раствора равна ’кип., 
самоиспарения не происходит, и коэфф. В =0. 

Пользуясь величинами коэфф-тов є и В, 
к-рые м. б. вычислены для всех корпусов 
по заданным ѓ°, можем составить все необ- 
ходимые расчетные ф-лы и общее расчетное 
ур-ие для многокорпусной выпарки. При- 
ведем здесь эти ф-лы без выводов. Количе- 
ство воды, выпариваемой в произвольном 
корпусе, выражается ф-лой: 

в, = ие, [8 — (04-204 ... +1) В». 
Расход пара, греющего м-й корпус, будет: 
Пи 1 Е а=, аа 
+ [Зе—(ил-и,-+ Низ) Ви-1— Ежа. 

В частности, при наличии ноль-корпуса, 
расход пара на 1-Й (2-й по счету) корпус 
Р,= и --(Е,-—- В). 

Общее расчетное уравнение, определяющее 
количество воды, выпариваемой во всей вы- 

парке, будет: 

У = р, Х+8сҮ (Е, В)К— 
—–Е,К,– Е.К ... — ЕК: 
Отсюда находим формулу для определения 
расхода пара, греющего 1-й корпус (или 

ноль-корпус): 
_ И- 8сҮ+(Е,- В)К,+Е,Е,+...ФЕһ1Ка1 


Р, х 
Коэфф-ты Х и У определяются по формулам: 
Хп (п —1)8,—(0—2)В, —... —(9—1)В,, 


Утв, --(и— 18+ (п)... Ви; 
коэффициенты К имеют различные значения 
в зависимости от числа корпусов выпарки 
и определяются по формулам, сгруппирован- 
‚ ным в табл. 3. 


Числовой пример данных для расчета пяти- 
корпусной выпарки сах. з-да см. в табл. 4. 


Табл. 4. Данные для расчета пятикор- 
пусной выпарки сахарного завода. 


г Ц 1 Ц . 
Обозна- 5 5 5 5 5 
а я ща Е 5 
чения о о о о о 
Е ЕУ 5 = > Я 
Та ав | 6 | %8 | 58 
Т 150° 114,5° 104° 93,5° 892 ,5° 
і 116,5° | 107,0° 97, 0° 87,0° 60,0° 
9 115,5° | 105,5° 95,0° 84,0° 56,0° 
= 133,0 111,0 101,0 90,0 91,0 
Е 12,0%| 12,5% 10,0% 6,0% — 


Для грубых предварительных подсчетов 
можно пользоваться следующими приблизи- 
тельными опытными данными: 1 кг пара вы- 
паривает: в однокорпусной выпарке—1 кг 
воды, в двукорпусной— 1,9, в трехкорпус- 
ной—2,7, в четырехкорпуеной—3,6, в де- 
сятикорпусной—4,5. 

Лит.: 1) Зуев М. Д., Энцикл. свеклосахарного 
производ., т. 4, М.— Киев, 1926; 2) его же, Теплота 
в сахарн. производстве, Киев, 1913; Тищенко И.А., 
Общий метод расчета многокорпусного выпарного 
аппарата, М., 1924; его же, Графич. расчет пяти- 
корпусной выпарки, М., 1925; Наоѕвргапа Е., 
УегӢатрѓеп, Копӣепѕіегеп а. КаШеп, 6 Аџй., Ірг., 
1920; Сгеіпег \., ұегдатрѓеп ипа УегКосвеп, 
2 АпПасе, І,р2., 1920; С1аазѕѕвеп Н., ріе 2исКкег- 
Ғаргікађіоп, 5 Аџї., Масдериг=, 1922. И. Тищенко. 

Техника безопасности. Выпарные аппа- 
раты, обогреваемые паром под давлением, 
представляют опасность в отношении взры- 
ва. Опасность эта тем более велика, что аппа- 
раты находятся в общих рабочих помеще- 
ниях. В виду этого правилами НКТ СССР 
от 24/ЈУП 1923 г. установлен по отношению 
к выпарн. аппаратам ряд требований. Раз- 
меры всех частей этих аппаратов должны 
соответствовать наибольшему допускаемо- 
му давлению. Части аппаратов, имеющие 
более 800 мм в поперечнике, должны иметь 
лазы для внутреннего осмотра, размерами: 
круглые—не менее 400 мм в диам., а оваль- 
ные—-300 х 400 мм. Чугун допускается для 
аппаратов, работающих под давлением не 
свыше 6 аїт. Аппараты д. б. снабжены сле- 
дующей арматурой: 1) запорным клапаном 
или клинкетом, 2) приспособлениями для 
выпуска воздуха и конденсационной воды, 
3) манометром, 4) предохранительным кла- 
паном. Если аппарат получает пар из котла 
с более высоким давлением, то на паропро- 
воде должен иметься редукционный клапан 
с манометром и предохранительным клапа- 
ном, установленными на стороне меньшего 
давления. Аппараты должны подвергаться 
освидетельствованиям технической инспе- 
кции труда: не реже одного раза в год—на- . 
наружному осмотру, не реже одного раза в 


Табл. 3.— Формулы для коэффициентов К. 3 года—внутреннему осмотру 
Число корнтеб и не реже 1 раза в 6 лет—ги- 

Козффи- рпусов дравлическ. испытанию, кото- 
ц з [а] 5 | 6 рое производится при пробном 
к. 1 — — — — давлении, в 11/, раза превыша- 
К:. — 1 |328, 28. 4-38, 48.38, 5-48, 63.68, 48, Ющем рабочее при давлениях 
Ка — | 2-8. 2—8, 28.23, 38,48,38, до 10 айп; при рабочем давле- 
Ба. = | = 1 8, —28:—28, нии свыше 10 аёт при гидра- 
Е, — — — _ ы влической пробе давление ус- 


——-- 


танавливается на 5 ай выше 


Заданные величины для удобства, расчета 
группируются предварительно в таблицу. 


рабочего. Вышеуказанные правила не рас- 
пространяются: 1) на выпарные аппараты 
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емкостью не свыше 25 л, 2) на такие аппа- 
раты, в которых произведение емкости (в л) 
на рабочее давление (в айп) менее 200, 3) на 
выпарные аппараты, имеющие давление не 
свыше 1, айп, и 4) на нагревательные каме- 
ры, составленные из трубчатых змеевиков 
с наружным диаметром не свыше 5% мм. 
Лит.: Ш ретер В. Н., Паровые котлы и паро- 
приемники, М., 1928; Якимчин И. И., Законо- 


лательство по технике безопасности и промышленной 
санитарии, М., 1996. П. Синев. 


ВЫПАРНЫЕ АППАРАТЫ, см. Выпарн- 
вание. 

ВЫПРАВЛЕНИЕ РЕН, специальный ме- 
тод улучшения судоходных условий рек 
для получения глубин, отвечающих требова- 
ниям судоходства. Вследствие обилия пере- 
катов рёки в естественном своем состоянии 
в меженнее время обычно представляют 
большие затруднения для судоходетва и 
вызывают необходимость уменьшения осад- 
ки судов. Для устранения этого предпри- 
нимается В. р., называемое также регу- 
лированием реки. В основу В. р.кла- 
дут использование живой силы самого реч- 
ного потока, который под влиянием искус- 
ственных возводимых в русле реки соору- 
жений сам вырабатывает на улучшаемом 
участке русло требуемой глубины. Кроме 
углубления желательно также придать ре- 
ке в плане направление, удобное для дви- 
жения судов или для подхода их к приета- 
ням. Т. к. большинство перекатов бывает 
в местах ненормального расширения реки, 
то новому проектному руслу придавали ши- 
рину, меныпую против естественной, т. н. 
нормальную, которую получали пу- 
тем расчетов по эмпирическим формулам. 
В плане новому руслу придавали криво- 
линейное очертание, приноравливаясь к 
существующим изгибам речного русла, где 
имеются вполне удобные условия для су- 
доходства. Линии, ограничивающие в плане 
новое очертание русла, получили назва- 
ние выправительной трасы. Про- 
межутки между линиями трасы и межен- 
ними берегами реки заполняли различны- 
ми выправительными сооружениями: попе- 
речными полузапрудами, служащими для 
сжатия потока путем закрытия части его 
живого сечения, или продольными дамбами, 
направленными по линии трасы с целью не 
только сжать поток, но и дать ему соот- 
ветственное направление. Кроме этих двух 
типов сооружений, при выправлении при- 
менялось в широких размерах укрепление 
берегов в тех местах, где их направление 
совпадало с направлением трасы, и запру- 
жение второстепенных рукавов в целях 
сосредоточения в главном русле большего 
расхода воды. 

На основании результатов длительной 
практики выправительных работ герм. инж. 
Шлихтинг в 70-х годах прошлого столетия 
предложил для образования нового проект- 
ного русла применять полузапруды для вы- 
пуклых берегов и продольные дамбы для 
‚вогнутых (фиг. 1). По этому методу было вы- 
полнено много работ как в З. Европе, так 
и в России, но не всегда результаты полу- 
чались удовлетворительные. На Волге за- 
метной пользы выправительные работы для 
судоходства не принесли. Произошло это 


жна представлять 


потому, что метод выправления был осно- 
ван на ошибочном предположении, будто реч- 
ному потоку вообще присуще параллеле- 
струйное движение его частиц и что отсут- 
ствие такого движения происходит лишь от 
неправильностей речного русла. Создавая 


Фиг. 1. 


выправительными сооружениями два парал- 
лельных берега и сжимая поток в целях 
увеличения средних скоростей, надеялись 
достигнуть правильности течения и увели- 
чения глубин. Но исследования показали, 
что такое представление о движении речного 
потока неправильно. Из опытов Макса Мюл- 
лера на Везере выяснилось, что на поверх- 
ности водного потока существует сходяще- 
еся движение водных струй; благодаря это- 
му в фарватерном течении происходит у 
поверхности накопление водной массы, ко- 
торое может уравновеситься лишь нисходя- 
щим движением водных частиц, вызываю- 
шим, в свою очередь, расхождение водных 
струй у дна реки. Вода поднимается далеко 
по откосам вплоть до поверхности и потом 
вновь устремляется к фарватеру. В прямых 
частях русла каждая водная струя должна 
представлять не прямую линию, а спираль, 
горизонтальная проекция которой образует 
змеевидную линию (фиг. 2). Правильная ре- 
ка, так. обр. дол- 


две вращающиеся 
вокруг своих осей 
струи, движущиеся 
друг возле друга 
вниз по течению. 
Инж. Лелявский 
своими тшательны- 
ми исследованиями на р. Днепре посредством 
изобретенного им подводного флюгера-ука- 
зателя направления речных струй оконча- 
тельно рассеял иллюзии параллелеструй- 
ности речного потока и установил, что в 
руслах рек существуют два течения: одно— 
верховое, сбойное, сходяшееся, к-рое, спу- 
скаясь на фарватере до дна, делает в нем 
продольные углубления и по своему дей- 
ствию м. б. уподоблено плугу, прорезываю- 
щему в дне борозду и отваливающему на 
сторону взрываемый грунт; другое течение— 
донное, расходящееся, веерообразное, по- 
степенно переходящее от направления сбой- 
ного по фарватеру к направлению, почти 
нормальному к берегам. Действием донно- 
го течения грунт, вырытый на фарватере и 
размытый у вогнутого берега, складывает- 
ся на пологих отмелях и катится по ним 
в косых направлениях по поверхности пес- 
чаных валиков. В кривых частях русла все 
поверхностные струи направляются от вы- 
пуклого берега к вогнутому, и чем круче 


Фиг. 2. 
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поворот последнего, тем быстрее происходит 
опускание водных частиц из верхних слоев 
ко дну, тем больше живая сила, приобретае- 
мая этой частицей при движении, и тем боль- 
ше размыв дна у вогнутого берега. Этой си- 
лы, оказывается, достаточно не только для 
размыва, но и для того, чтобы пронести вы- 
мытый грунт по фарватеру, не засоряя его, 
и сложить его на косы и отлогости выпук- 
лых берегов. С того пункта, с к-рого вогну- 
тый берег перестает пересекать приливаю- 
щиеся струи верхового течепия, начинает- 
ся ослабление сбоя воды, сопровождающее- 
ся уменьшением глубин на фарватере; затем, 
по мере отступления берега от обшего на- 
правления русла, уменьшается угол схо- 
ждения струй, и, наконец, струи начинают 
растекаться в разные стороны. На этом месте 
получается не гладкая продольная вымоина 
дна, а волнообразная поверхность с посте- 
пенно уменьшающимися глубинами; фарва- 
тер, как место сходящихся струй, прекра- 
щается, и мутное донное течение выходит 
на поверхность воды. Передвижение нано- 
сов происходит порывами и не прямо по 
течению, а зигзагами в косвенных к греб- 
ням песчаных валиков направлениях. Одни 
валики стираются и заменяются другими, 
ниже их лежащими, и так. обр. совершается 
поступательное движение наносов, при чем 
и гребень косы, или т.н. свалье, отодви- 
гается вниз по течению. Такова работа реки 
на перекатах. Описанные исследования ка- 
сались исключительно меженнего состоя- 
ния реки, но само собой разумеется, что 
главнейшим фактором, формирующим реч- 
ное русло, являются высокие воды. Поэтому 
для получения общей картины жизни реч- 
ного потока необходимо было наблюдаемые 
в меженнее время явления каким-нибудь 
образом связать с весенней работой того 
же потока. 

Интересное освещение этого вопроса дал 
инж. Лохтин. Он устанавливает прежде все- 
го, что характер каждой реки определяет- 
ся сочетанием трех основных, друг от друга 
независимых элементов: 1) мпоговодности, 
зависящей от атмосферных и почвенных ус- 
ловий, 2) ската, или крутизны, речной до- 
лины, обусловливаемой рельефом пересека- 
емой рекою местности, и 3) большей или 
меньшей размываемости или устойчивости 
ложа реки, соответствующей свойствам про- 
резаемых ее течением слоев земли. По мне- 
нию Лохтина, реки в этом отношении можно 
разделить на две основные группы: с устой- 
чивым и неустойчивым руслом. Если уклон 
’реки велик, а грунт берегов и дна слабый, 
то тогда несоразмерно сильное течение воды 
легко и быстро размоет вставшую на его 
пути преграду, а потому в такой реке не 
м. б. устойчивых отдельных перекатов, и 
русло такой реки будет находиться как бы 
в динамич. состоянии, т. е. в состоянии по- 
стоянной затраты силы течения на размыв 
русла и на постоянное перенесение наносов 
в. неустойчивом, блуждающем русле реки. 
Продольный уклон такой реки будет иметь 
вид линии, близкой к прямой или плавной 
кривой с ничтожным лишь уклонением от 
величины среднего уклона. Если, наоборот, 
грунт ложа реки обладает достаточной устой- 


чивостью и в то же время крутизна реки 
невелика, то в этом случае сила течения да- 
же при наиболее энергичных высоких во- 
дах будет не в состоянии легко справиться 
с наносами, которые и будут скапливаться 
во всех тех местах русла, где высокие воды 
по каким-либо причинам уменьшают свою 
силу. Так как каждое такое происшедшее 
при весенних водах отложение наносов по- 
сле спада воды до меженнего уровня вызы- 
вает известный подпор, а с ним вместе и 
усиленный размыв, то для нарастания каж- 
дого из подобных отложений имеется извест- 
ный предел, вследствие чего продольный 
профиль такой реки приходит к известному 
равновесию и устанавливается в характер- 
ном ступенчатом виде отдельных плесов, 
разделенных крутыми скатами перекатов. 
В реках с устойчивым руслом перекаты 
обычно долго остаются на одних и тех же 
пунктах и лишь весьма медленно передви- 
гаются вниз по течению вместе с общим 
перемещением ложа реки по ее долине; 
здесь происходит как бы разделение тру- 
да между высокими и меженними водами: 
высокие воды собирают ббльшую часть ска- 
та реки на плесы и, поддерживая на них 
глубину, отлагают наносы в критических 
для себя пунктах, на перекатах; меженние 
воды, напротив, концентрируют этот скат 
на перекатах и выносят с них то, что бы- 
ло оставлено высокими водами. В качестве 
примера неустойчивой реки можно приве- 
сти Вислу, а устойчивой— Днестр. 

Новые идеи были внесены в методы вы- 
прямления рек инженерами Фаргом, Жи- 
рардоном и Лелявским. 

Фарг, производивший в большом масшта- 
бе работы на р. Гаронне, предложил новый 
способ очертания трасы на перегибах русла, 
состоящий в том, что траса дает выпуклое 
очертание обоим берегам, так что ширина ее 
меньше, чем на прилегающих к перегибу 
плесах, при чем, как видно из фиг. 3, точки 


Фиг. 3. 


перегиба ,, /,, Љ каждого берега, где во- 
гнутость переходит в выпуклость, должны 
лежать выше по течению точек противо- 
положного берега, в которых происходит 
обратный перегиб. У нас метод Фарга испы- 
тан был инж. Лелявским на р. Припяти у 
м. Чернобыли, но не дал удовлетворитель- 
ных результатов. Причина этого, по мнению 
Лелявского, заключается в том, что слабо 
выраженные выпуклые очертания обоих бе- 
регов, хотя и способствуют отклонению фар- 
ватера к середине русла, но не могут обеспе- 
чить устойчивого его положения: он будет 
постоянно передвигаться от одного берега 
к другому, во-первых— периодически, в за- 
висимости от горизонта воды, а во-вторых, 
в зависимости от естественных изменений в 
состоянии русла на соседних участках реки. 
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Идея Жирардона заключается в следую- 
щем. Исходя из положения, что перекаты 


на реках, влекущих наносы, представляют - 


неизбежное явление, он предлагает не уни- 
чтожать их, а лишь улучшать. Он разделя- 
ет перекаты на два типа— плохие и хоро- 
шие (фиг. 4 и 5). Не говоря уже о том, 
что из всех перекатов данной реки перекаты 
первого типа обыкновенно бывают самыми 
мелкими, они представляют затруднения для 
судоходства велед- 
ствие крутизны по- 
ворота фарватера 
= и большой скоро- 
сти течения. Пере- 
каты второго типа 
в большинетве слу- 
чаев не создают 
препятствий для 
судоходства, и те- 
чение здесь отли- 
чается умеренны- 
ми скоростями. На- 
блюдая направле- 
ние судового хода 
на хорошем пере- 
кате, можно заме- 
тить, что, будучи 
расположен близко 
к берегу у вершины кривой, он постепенно 
отклоняется от него и переходит на сере- 
дину русла в его перегибе. Так. обр. судо- 
вой ход представляет непрерывную кривую, 
имеющую наибольшую кривизну в вер- 
шине кривой вогнутого берега и наимень- 
шую на перегибе. Берег не д. б. паралле- 
лен судовому ходу, и кривые, его образую- 
щие, д. б. таковы, чтобы судовой ход мог 
от него отходить по мере приближения к 
перегибу русла. Образованию вогнутого бе- 
рега лучше всего удовлетворяет продоль- 
ная дамба, так как благодаря непрерывно- 
сти действия она способствует благоприят- 
ному направлению течения и сохранению 
глубины около нее. Если бы очертание дам- 
бы в плане было таково, что судовой ход 
удерживался бы около нее вплоть до пе- 
региба, то переход его к противополож- 
ному берегу оказался бы крутым, и русло 
на перегибе приняло бы форму, близкую к 
перекатам первого типа. Но так как берег 
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Фиг. А. Плохой перекат. 


привлекает к себе судовой ход тем ближе, 


чем больше его кривизна, то очевидно, что 
для обратной цели необходимо, чтобы кри- 
визна берегов уменьшалась непрерывно от 
максимума в вершине до нуля на перегибе. 
Исходя из тех же соображений постепен- 
ного ослабления действия дамбы на поток, 
УЖирардон предложил делать гребень дам- 
бы не горизонтальным, а с постепенным про- 
дольным уклоном вниз по течению. На вы- 
пуклых берегах вообще не следует, по мне- 
нию Жирардона, возводить таких соору- 
жений, которые могли бы способствовать 
размыву русла. этот берег д. б. трасирован 
так, как это делается на естественных хо- 
роших перекатах, т. е. должен представлять 
плоский берег со слабым уклоном, дающий 
возможность течению свободно по нему рас- 
текаться. Когда плоский естественный берег 
обладает достаточным сопротивлением раз- 
мыву, —он не требует возведения каких- 


либо сооружений. Если же он легко раз- 
мываем, то его следует закреплять донными 
полузапрудами. Расположение этих полу- 
запруд д. б. таково, чтобы они отклоняли 
струи к судовому ходу. Их уклон д. 6. со- 
гласован с тем действием, к-рое они долж- 
ны оказать на поток: оно д. б. тем сильнее, 
чем больше желают отдалить от выпуклого 
берега судовой ход. Полузапруды, распо- 
ложенные против места наибольшей кри- 
визны вогнутого берега, должны обладать и 
наибольшим уклоном. Этот уклон в ниже- 
лежащих полузапрудах должен уменьшать- 
ся и быть минимальным на перегибе. Рас- 
сматривая поперечные профили хороших 
перекатов, мы видим, что они имеют форму 
тр-ка, вершина которого совпадает с фар- 
ватером (стрежнем реки), а основание—с 
поверхностью воды, при чем это основа- 
ние имеет достаточную для судоходства ши- 
рину; стороны-——не особенно крутые, но во 
всяком случае откос вогнутого берега кру- 
че выпуклого. Этот профиль по мере при- 
ближения к перегибу меняется, при чем по- 
степенно уравниваются и уклоны сторон; 
ниже точки перегиба симметричные фор- 
мы образуются в таком -же порядке. На 
плохих перекатах разница в уклонах сто- 
рон выражается гораздо резче, и нет не- 
прерывности изменения профиля при пере- 
ходе через перегиб. Чтобы руслу плохого 
переката придать форму хорошего, надо 
изменить его поперечные профили посред- 
ством донных полузапруд, возводимых от 
обоих берегов. Такие сооружения достигают 
двух целей: способствуют образованию 60- 
лее благоприятного для судоходства русла 
и закрепляют самый перекат; сохраняя про- 
дольный профиль в ступенчатом виде, они 
тем самым не допускают в вышерасполо- 
женном плесе понижения горизонта, к-рое 
является одним из обычных недостатков 
В. р. путем сжатия потока. Таким обр., по 
мнению Жирардо- 
на, отнюдьнеследу- 
ет сжимать потока, 
а нужно лишь за- 
ставить его итти в 
ложе такой формы, 
какую создает сама 
река на перекатах, 
имеющих достаточ- 
ные для судоход- 
ства глубины и ши- 
рины фарватера. 
Метод Жирардона 
у нас не применял- 
ся, но по своей 
идее он заслужи- 
вает полного вни- 
мания. К числу его 
недостатков следу- 
ет отнести некоторую опасность для судо- 
ходства продольных дамб с постепенным 
уклоном гребня по течению. При сравни- 
тельно высоких горизонтах в нижней их 
части образуется сильное течение поперек 
гребня, которое может увлекать суда за 
сооружения. | 
Предложенный Лелявским метод выпра- 
вления основан на приведенной выше его 
теории речных течений и формирования реч- 
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Продольный проф. 82 форв. 


Поперечные профиля 
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Фиг. 5. Хороший перекат. 
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ного русла. Из этой теории следует, что в 
естественном русле сбой и растекание воды 
расположены неравномерно: в плесах на- 
блюдается сбойное течение, а на перекатах— 
расходящееся. Отсюда первое положение 
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Фиг. 6. 


метода Лелявского:выправление должно спо- 
собствовать осуществлению по длине ре- 
ки равномерности распределения этих тече- 
ний; для этого следует направлять течение 
посредством рационального устройства, бе- 
регов таким образом, чтобы в каждом попе- 
речном профиле происходили и сбой и рас- 
текание, т. е. для достижения непрерыв- 
ной глубокой полосы в русле необходимо 
осуществить на этой полосе фарватерное 
сходящееся течение и соответственно этому 
направить речные струи. Второе положение: 
все сооружения, предназначенные для этой 
цели, должны иметь характер струенапра- 
вляющих. Осуществляя сходящееся тече- 
‘ние воды, следует иметь в виду, чтобы оно 
не достигло предела, после которого мо- 
жет перейти в расходящееся, со всеми 
неблагоприятными для русла последстви- 
ями; поэтому следует довольствоваться со- 
зданием сходимости струй на фарватер- 
ной полосе русла и не стеснять течения, 


вляющего берега, при чем необходимо пре- 
доставить воде свободно растекаться в сто- 
рону противоположного выпуклого берега. 

Выправительный метод, окончательно раз- 
работанный инженером Шлихтингом, д. б. 
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Перевал до выправления с изображением проектных трасы и сооружений. 


назван водостеснительным, потому 
что в основу его положено ограничение 
ширины русла, т. е. фиксирование послед- 
ней непременно с обоих берегов в целях 
увеличения средней скорости и достижения 
размыва русла; по методу же Лелявского 
устраивается лишь один берег и не закре- 
пляется противоположный. Вогнутость бе- 
рега способствует образованию около него 
сбоя, но для сохранения сбойного фарва- 
терного течения у такого берега необхо- 
димо, чтобы эта вогнутость, или кривизна, 
была плавная и достаточно развитая, т. к., 
чем меньше расход воды в русле, тем меньше 
удар ее и давление на вогнутый берег, а 
следовательно, тем легче вода может его 
оставить и направиться к выпуклому берегу. 
Только достаточно крутой поворот берега мо- 
жет пересечь слабо прижатые к нему струи, 
направить их на пересечение с далее теку- 
щими струями, заставить струи опуститься 
ко дну и сохранить сбой струй и глубокий 
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Фиг. 7. Результаты выправления реки по методу Шлихтинга. 


оставляя его по возможности свободным. 
Изменяя направление течения струй, сле- 
дует исключить как объект воздействия ши- 
рину русла — третье положение, которое 
резко отличает этот метод от предложен- 
ных другими авторами. Из этого положения 
вытекает, что глубина и непрерывность 
фарватера обеспечиваются целесообразным 
устройством одного ведущего струенапра- 


Т. Ә. т. ІУ. 


фарватер. Дать точные указания, для опре- 
деления радиусов кривизны, соответствую- 
щих известному состоянию реки, т. е. из- 
вестному расходу реки и скорости ее тече- 
ния, Лелявский не находит возможным и 
рекомендует достаточную кривизну берега 
искать путем наблюдения над естественны- 
ми плесами или посредством опытных вы- 
правительных работ. Так как на реках с 
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размываемым руслом бблыпая часть пере- 
катов образуется на перегибах русла, то 
Лелявский уделяет вопросу о выправлении 
их особое внимание. Для большей нагляд- 
ности преимущества своего метода по сравне- 
нию с практиковавшимся ранее водостесни- 
тельным он берет типичный перегиб русла 
с перевалом от одного берега к другому 
через мелкую косу и показывает на нем 
проектную водостеснительную трасу с вы- 
полняющими ее сооружениями и свой спо- 
соб решения той же задачи. На фиг. 6 по- 
казано расположение выправительных тра- 
сы и сооружений по методу Шлихтинга, а 
на фиг. 7 результаты такого В. р., при чем 
изображены удлинения полузапруд лево- 
го берега для исправления трасы; на фиг. 8 
показаны сооружения на том же перекате 
по методу Лелявского и долженствующие 
получиться результаты. Сравнение показы- 
вает, что метод Шлихтинга не только не 
обеспечивает достижения требуемых для су- 
доходства глубин, но и влечет за собой по- 
стройку лишних сооружений. По вопросу 
`об увеличении глубины на перекате после 
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Все предложенные в позднейшее время 


‘различными авторами методы В. р. обладают 


одним общим недостатком: давая только 
основные идеи для решения. задачи, они 
требуют от составителя проекта большого 
опыта в области речной гидрологии и зна- 
чительной доли интуиции. Происходит это 
потому, что речная гидрология до сих пор 
еше не доведена до степени точной науки 
и действительное движение потока в по- 
движном, размываемом русле еще не уло- 
жено в точные математические формулы. 
Вопрос о стоимости выправительных со- 
оружений еще очень мало освещен, и это в 
значительной мере зависит от того, что эта 
стоимость весьма сильно колеблется как 
для одной и той же реки на разных ее уча- 
стках, так и для разных рек в зависимости 
от их гидрологических условий. Если при- 
бавить к этому еще различие типов сооруже- 
ний, зависящих от чисто местных условий, 
то становитея понятным, что дать какие- 
нибудь общие цифры, годные для лю- 
бой реки, совершенно невозможно. Обшир- 
ный материал по выправительным работам, 
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Фиг. 8. Выправление реки по методу Лелявского. 


его выправления Лелявский придерживает- 
ся взглядов, весьма близких к высказан- 
ным Жирардоном, и указывает, что было бы 
‘большой ошибкой стремиться к уничтоже- 
нию существующих перекатов, так как по- 
следствием этого было бы понижение гори- 
зонта воды на плесах, появление быстрин и 
новых многочисленных мелей. Перекаты, 
по его мненито, и после выправления должны 
играть роль естественных донных запруд, 
сохраняющих на плесах и тихое спокойное 
течение, и глубину, и ширину фарватера. 
Т. о. природа создает на реках с подвиж- 
ным дном как бы естественное шлюзование. 
По методу Лелявского произведены боль- 
шие выправительные работы на рр. Днепре 
и Припяти, при чем в большинстве случаев 
результаты получались вполне удовлетво- 
рительные для судоходства. В частности, 
предложенный им способ выправления пе- 
региба русла довольно быстро давал доста- 
точную глубину, но следует отметить, что в 
тех случаях, когда продольные плотины 
имели большую длину и своими оконечнос- 
тями сильно вдавались в реку, они способ- 
ствовали образованию позади них глубоко- 
го русла, вследствие чего требовался по- 
стоянно крупный ремонт во избежание 
опрокидывания их в сторону берега. 


проиэведенным на реке Днепре в период 
с 1882 по 1913 год, дает возможность лишь 
для этой реки привести некоторые сред- 
ние цифры, показывающие, какого, пример- 
но, порядка эти величины. Так, стоимость 
1 п. км выправления для отдельных улуч- 
шенных участков р. Днепра колеблется в 
следующих размерах: для верхнего Дне- 
пра—от 10000 р. до 36 000 р., для среднего 
Днепра от 36 000 р. до 159 000 р. и для 
нижнего Днепра —от 111 000 р. до 135 000 р. 
На Рейне на протяжении от Страсбурга до 
нидерландской границы, если подсчитать. 
расходы на строительство с 1821 по 1899 г., 
стоимость 1 я. км выправления выразилась. 
в сумме 127 000 р.; если же принять рас-. 
ходы лишь с 1880 г., то стоимость понижает- 
ся до 61 000 р. 

Лит.: Лелявский Н. С., 06 углублении на- 
ших больших рек, Киев, 1904; ВодарскийеЕ.А., 
Выправительные работы на р. Рейне, СПБ, 1913; 
Лохтин В. М., О механизме речного русла, Ка- 
зань, 1895; А кулов К. А., Выправительные рабо- 
ты на р. Днепре, П., 1914; Акулов К. А., Бри- 
линг Е., Марцелли М., Курс внутр. водных со- 
общений, т. 4— Реки в свободном состоянии, М.—Л., 
1997; Егаплічовз 1., УогзеШасе Гаг а. токӣлтеіце 
Веринегопе дег ЕІйѕве, «РАТЬ. дег ВаиуегмаНипе», В., 
1893; & сртІісЬ $1106 Ј., Рака Наюе ВериНегипе 
а. ЕІйѕѕе їйг а. Меатемаззег, іріа., 1893; Е пе 13. 
Н., Напдӣриср аез \У/аззегЬапез, 3 А1ї1., Геірғіє, 1923; 
ре Маз Е. В., Соцгз ае пахісаііоп іпіёгіеџге, $. 1— 
Кіуіёгеѕ ё соџгапё рге, Р., 1899. К. Акулов. 
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ВЫПРЯМИТЕЛИ, специальные устройст- 
ва для трансформации переменного тока в 
постоянный. 


|. Выпрямители в радиотехнике. 


В радиотехнике В. применяются для пи- 
тания анодов ламповых передатчиков, или 
для зарядки аккумуляторов анода и накала, 
приемных устройств, или же, наконец, для 
непосредственного питания приемника. В 
зависимости от того или другого назначе- 
ния выбирается и система выпрямителей. 

В. для питания анодов ламповых передат- 
чиков. Такого рода выпрямители развива- 
лись вместе с ламповыми передатчиками 
и стали применяться как только были раз- 
работаны ғенераторные лампы на высокие 
напряжения, свыше 3 000—4 000 У, при ко- 
торых машины постоянного тока были рань- 
ше мало надежны. В. служат пустотные вен- 
тили с накаленным катодом (кенотроны), 
ртутные В. и В. с накаленным венельтов- 
ским катодом и благородными газами (неон). 

1. Кенотронные В. Наибольшее рас- 
пространение в настоящее время имеют ке- 
нотронные В. Достоинства их: постоянство 
(при условии постоянства накала), незави- 
симость характеристики от воздействия схе- 
мы, в которой работает кенотрон, и воз- 
можность работать при очень высоких на- 
пряжениях, превосходящих 15 000 У. При 
высоких напряжениях кпд устройства доста- 
точно высок; с понижением выпрямленного 
тока он сильно падает в виду значитель- 
ного расхода на накал катода и большого 
падения напряжения в кенотроне. В табл. 1 
приведены основные данные кенотронов 
общества «Телефункен». 


Табл. 1.— Основные данные кенотронов общества 


«Телефункен». 
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(фиг. 2). Напряжение холостого хода В. в 
обоих случаях равно: У = У 2. Ув, Пуль- 
сации выпрямленного тока обычно сглажи- 
ваютея фильтром, состоящим из конден- 
сатора, в некоторых случаях с добавкой 


системы дросселей. Схема фиг. 3 дает возмо- 
жность получения такого же напряжения вы- 
прямленного тока, как и схема фиг. 1 и 2 


к к 


А . ` 


при трансформаторе, имеющем половинное 
напряжение; эта схема имеет, кроме того, 
преимущество перед другими в виду луч- 
шего использования меди вторичной обмот- 
ки трансформатора, так как по ней идет 
не пульсирующий, а перемен- 
ный ток. Схема фиг. 3 приме- 
няется при мощностях до 5— 


Выпрямленный ток Накал катода ш 10 КУ и возможна также и при 

|=) га 
тип {ма а] ЕЕ многофазном токе. Схема Шен- 
ав ҷу ТоквА в ү вА Е< не келя (ЅсһепКке1) дает еще боль- 
Фа | йә | шее выпрямленное напряже- 
ние: У =У®-п - У., где я— 
56 в 250 0,006 10 1,5 00| 1 | число кенотронов. Однофазное 
45 6 000 0.250 14 12 1 1 выпрямление применяется при 
46 20 000 0,075 16 8 0,8 1 выпрямлении малых мощнос- 
61 _ 20 000 0,25 32 16 3 1 | тей или при повышенной час- 
219 16 000 0,5 35 25 5 Водян.| ТОте (500—1 000 пер.) и срав- 
2 охл. | нительно с многофазной сис- 
1 16 000 З 85 46 10 » темой требует значительно 


При малых мощпостях применяются ке- 
нотроны с воздушным охлаждением, а при 
больших, свыше 5 КМ, —с медными или 
железными анодами, охлаждаемыми водой. 
Плоская форма анода значительно пони- 
жает падение напряжения в кенотроне и 
улучшает его кпд. Для питания малых пере- 
датчиков (до 1 КМ) часто применяется схема 
с одним кенотроном, как показано на фиг. 1 
(где переменный ток, Г— постоянный ток 
и #—кенотрон), при чем используется лишь 
одна половина периода. В этом случае 
получается значительное падение напряже- 
ния при переходе от холостого хода к на- 
` грузке и малый кпд установки. В более 
мощных устройствах при однофазном токе 
применяется схема с полным выпрямлением 


больших емкостей в фильтре, 
так как пульсации напряжения в этом 
случае равны 100%. 

Многофазные системы выпрямления, кро- 
ме малых пульсаций, имеют значительно 
большую их частоту; вследствие этого раз- 
меры фильтрующих устройств уменьшают- 
ся. Схема многофазного выпрямления да- 
на на фиг. 4. Выпрямленное напряжение 


при холостом ходе У=У?. Ирр. фазн. Здесь, 


даже при малых конденсаторах, ТУ имеет 
малое изменение при изменениях нагрузки. 
Использование как кенотронов, так‘и вто- 
ричных обмоток трансформаторов при обыч- 
ных многофазных системах весьма мало, 
так как при шести фазах кенотрон работает 
по времени лишь \ периода или вообще 
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„часть периода, где т—число фаз. Потери . 


в кенотроне и во вторичной обмотке полу- 
чаются значительными, так как эффектив- 


ные значения фазного тока лишь в Ут раз 


Ут оѓ? 


ИЕРИ 


Постояьн тон + 


Фиг. 3. 


меньше среднего значения выпрямленного 
тока, что делает невыгодным увеличение 
числа фаз, в других отношениях очень бла- 
гоприятное. Однако увеличение числа фаз 
необходимо при быстродействующей работе 
передатчика, при отсутствии эквивалента, 


2 
Фиг. 4. 


т. к. фильтры низкой частоты вызовут па- 
дение напряжения, подводимого к лампам, 
или потребуют очень больших емкостей, 
которые необходимы также и при телефон- 
ной работе с сеточной модуляцией. Так, 
при шестифазном кенотронном устройстве 
на 50 КҰ и 10000 У необходима емкость 
около 106Е. 

2. Работа В. в условиях питания лам- 
пового передатчика, независимо от системы 
В., м. б. представлена следующим образом. 

р Возьмем упрощен- 
ную схему выпря- 
мительного устрой- 
ства(фиг.5),гдей— 
выпрямитель, %— 
ток В., г сопроти- 
вление В.и вообще 
цепи, /—самоиндукция рассеяния трансфор- 
матора и контура (эквивалентн. самоиндук- 
ция), С—емкость фильтра, В-сопротивление, 
заменяющее передатчик и отвечающее соот- 


ношению В = х, где У — мощность, потреб- 
ляемая передатчиком, и /—его ток анодного 
питания. Токи и напряжения в контуре и 
на конденсаторе (6х, %) м. б. представлены 
в виде стационарных токов и напряжений 
(е2, 1,) и токов и напряжений свободных ко- 


лебаний (е,,%,): 
е‚ =е-е,, (1) 


Фиг. 5. 
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Эде трансформатора 
ер = Е:51п 95. (3) 


Величины стационарных тока и напряжения 


будут равны: 


е, = 7: віп (шір), (4) 


і, 5 від (оі—д), (5) 


где й— полное сопротивление всей цепи и 
2; —полное сопротивление параллельно со- 
единенного конденсатора С и сопротивления 
В (фиг. 5). Напряжение и ток свободных 
колебаний определятся из уравнения (для 
е, можно написать уравнение того же вида): 

4%, 1 "\1 1 г\. 

а (с т) (14 0) 0 (0) 
решения которого будут для тока 4,: 

б = 2 (а -зт 0? -- В-сов о)“ (7) 

и ДЛЯ напряжения е2: 


е, = 87%. іп 0 ++ 1. сов ой). (8) 
Здесь фактор затухания цепи | 
1ү 1 " 
= (20+ 1) (9) 


и угловая частота свободных колебаний 


с, В, Е и 1—постоянные интегрирования, ко- 
торыв определятся пограничными условия- 
ми. На фиг. 6 показаны: вверху—напряже- 


ние на конденсаторе, а внизу —ток, при чем 


Фиг. 6. 


сплошной линией обозначен действительный 
ток, э пунктиром-—ток, который был бы при 
отсутствии выпрямителя. 
Ур-ия (1) и (2) будут иметь место до мо- 
мента &, после чего пойдет разряд конден- 
сатора от & до & по уравнению: 
+ 
в’ = её СЁ, (11) 


где е, значение е, в момент & прекраще- 


‚ния тока 7. Разряд пойдет до тех пор, по- 


ка напряжение на конденсаторе не упадет 


* Здесь и дальше в статье через є обозначено осно- 
зание натуральных логарифмов. 
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ДО в, =6б—е,, где е, — напряжение на кон- 
денсаторе в начальный момент $, е — эдс 
трансформатора, е,--значение зажигатель- 
ного потенциала. В этот момент ток через В. 
пойдет вновь. Полный период изменений за- 
канчивается, ограничиваясь временем з.-{ т». 
Для кенотронного выпрямителя величину ер 
нужно принять равной 0, и сопротивление 
кенотрона можно взять равным постоянной 
величине, т. е. предполагается работа до 
насыщения. Для ртутного В. можно исхо- 
дить из вольтамперной характеристики ви- 
да, показанного на фиг. 7, где е, = 300 У. 
Из кривой фиг. 6 видно, 
что напряжение на кон- 
денсаторе может превы- 
шать амплитуду транс- 
форматорного напряже- 
ния и что ток % может 
итти два раза или бо- 
лее за период, если В 
будет достаточно мало 
и кривая конденсатор- 
ного напряжения е, пе- 
ресечет кривую е, вто- 
рого полупериода, или 
второй фазы. Если же 
кривая е, не пересечет 
кривой е, на протяже- 
нии того же периода, то 
получится пропуск в 
работе одного или не- 
скольких кенотронов 
или анодов ртутного В. 
При кенотроне от ука- 
занных обстоятельств будет зависеть лишь 
изменение напряжения на конденсаторе той 
или другой частоты, иногда значительно 
более низкой, чем частота питающего тока, 
что и нужно учитывать при расчете фильтра. 
В ртутном же В. указанные пропуски имеют 
решающее значение, т. к. основное различие 
кенотронного и ртутного выпрямителей за- 
ключается в том, что реакция схемы не ока- 
зывает никакого влияния на характеристику 
кенотрона, тогда как на характеристику 
ртутного В., показанную на фиг. 7, имен- 
но на величину ер, реакция может оказать 
большое влияние, увеличивая иногда, ерв де- 
сятки раз. При болыпой нагрузке, при нажа- 
тии ключа, т. е. уменьшении величины Р, 
если такая нагрузка имеет место с момента 
пуска и не прерывается, обычно пропусков 
фаз не бывает, почему опасным для ртутных 
выпрямителей будет период отжатия ключа, 
или переход от малой нагрузки к боль- 
шой. Для ртутных В. условием для созда- 
ния благоприятной реакции схемы, при ко- 
торой ртутная колба будет работать хоро- 
шо, будет большой период свободных ко- 
лебаний, т. е. малая величина с: 


в< (1,5—8)7>^, (12) 


где т —число фаз и о —угловая частота пи- 
таюшего тока. Осуществление этого условия 
достигается включением дросселя Г; усло- 
вие (12) является достаточным, так как при- 
водит к тому, что при включении выпря- 


Фиг. 7. 


мительного устройства конденсатор С заря- 


жается всеми фазами, а не одной или дву- 
мя, что, как видно из последующего рассмо- 
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трения свойств ртутной колбы, совершен- 
но необходимо для получения малой ве- 
личины ёр. 

Ртутная высоковольтная колба, при ра- 
боте на емкость, при неправильной схеме 
часто дает потухание отдельных фаз, паде- 
ние выпрямленного напряжения и т. д.; эти 
явления зависят от изменения величины за- 
жигательного потенциала е. Определим ве- 
личину зажигательного потенциала в двух 
случаях: 1) независимо от влияния стенок 
трубок, в которых находятся аноды В., и 
2) принимая во внимание влияние этих сте- 
нок. В первом случае наибольший зажига- 
тельный потенциал будет при прямолиней- 
ном распределении потенциала между ка- 
тодом и анодом и будет равен: 

Галь 4 4-1 
где 6,=—=10,4 У, 1—расстояние между элек- 
тродами и 4—длина свободного пути элек- 
трона. В зависимости от температуры колбы 
будем иметь, например, при {=20 см для 
зажигательного потенциала е: 


Р вем ер В У 
100 2,8 75 
50 0,56 370 
60 0,008 2500 


Отсюда видна необходимость вентиляции 
колбы при больших нагрузках. Во втором 
случае влияние зарядов на стенках найдем, 
исходя из вольтамперн. характеристики од- 
ного анода (фиг. 8), из которой видно, что 
в колбе имеются два устойчивых режима: 
электронный (ветвь 0с) и ионный (ветвь 46). 
При переходе от холостого хода к нагрузке 
всегда переходим через оба режима. Для · 


о и’ 0079’ 


АА 


Фиг. 8. 


электронного режима, полагая, что на стен- 
ках трубки имеется ртутное зеркало 9 


(фиг. 9), можно считать, что Р = с“, где Р— 


проницаемость (ПигевотИ{), С. емкость 
анода и С, —емкость поверхности 9 по отно- 
шению к катоду. Электронный ток через 
выпрямитель будет равен: 


1 3 
І = (ЕР: 7.) ‚ 


где У — потенциал поверхности 9 по отно- 
шению к катоду и К—постоянный коэфф. 


Здесь 
УР”: Уа Ры. (15) 


Из фиг. 8 видно, что переход в ионный 
режим будет при токе +. для чего нужен 


(14) 


` управляющий потенциал Ү,„= И”. Отсюда за- 


жигательный потенциал будет равен: 
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вр, = (Ра У) = (777): (6) 


При соединении поверхности д с катодом, 
что часто бывает, 
1 
Ур = 0 и И, = БУ (17) 
Обычно У’ = 200—300 У и Р = 10—20 %, 
поэтому для зажигательного потенциала 
6р= 1 000—2 000 У. Если поверхность 9 не 
соединена с катодом, то она может заря- 
жаться до весьма высокой величины в пе- 
риод непрохождения тока через данный 
анод. Из ур-ия (16) видно, что при 
7, 2 (0,1—0,2) И, – Ра 
наступит уже состояние высокого вакуума, 
т. е. ток через данный анод не пойдет совер- 
шенно, так как зажигательный потенциал 
будет больше анодного напряжения. Заряды 
на поверхностях трубки снимаются ионами 
в момент прохождения ионного тока, почему 
и необходимо выполнение условия, данного 
ранее соотношением (18). В указанном сня- 
тии зарядов или в отсутствии этого снятия и 
заключается влияние схемы на Табл. 
зажигательный потенциал, аз 


3. Ртутные В. Схема ртутного выпрями- 
тельного устройства дана на фиг. 10. Здесь 
1—главный анодный трансформатор (1—пер- 
вичная, 11—вторичная обмотки), 2—транс- 
форматор дежурного зажигания, 8— колба, 
4— рабочие аноды высокого напряжения, 5— 
аноды дежурного зажигания, 6 и 8—ртут- 
ные электроды, между которыми получается 
ртутная дуга, дающая, с одной стороны, па- 
ры ртути, а с другой— поток электронов, вы- 
брасываемых светящими электродами дуги 
зажигания, 7—замыкатель, 9— фильтры пе- 
редатчика (Г самоиндукция, (емкость), 
ТГ. дроссель дежурного зажигания, [Г,— 
дроссель выпрямления. Әта схема пригодна 
для напряжений до 12 000 У при выпрямлен- 
ном токе в З А. Значительно рациональнее 
схема каскадного включения выпрямителя 
по фиг. 11 (патент СССР № 777), дающая 
полную устойчивость работы устройства; чи- 
сло каскадов может быть доведено, при боль- 
ших мощностях, до шести и даже восьми. 
Табл. 2 дает основные величины для раз- 
личного числа фаз. 


2.0 сновные величины для различного 


- числа фаз. 


значит и на работу В. Обра- 


зование зеркальных поверхно- | число | Число пуль- 
стей на колбе, на к-рых могут фаз | тока при 50 С, 
т 


появиться .заряды, зависит 
плохой откачки колбы, поче- 
му такие колбы и дают высо- 
кий зажигательный потенциал. 
Присутствие газа (при давле- 


ос п — 


саций выпрям. ёт-тав = 29 5фф.фазн. 
е е в 

пер. 9 эфф. фазн. 9 

50 1,57 0,636 1,57 

100 0,66 0,9 0,707 

150 0,25 °’ 1,165 0,58 

300 0,057 1,35 0,41 

300 0,057 2,34 0,58 


нии:свыше 10— мм рт. столба) 3х2 

может быть причиной друго- | (каск.) 
го недостатка высоковольтного 
выпрямителя, а именно: образования обрат- 
ного зажигания, при котором происходит 


короткое замыкание между двумя анодами. 
При правильной откачке нетрудно сделать 
колбу на 10000—12 000 У. 


Здесь е, и і, постоянные составляющие 
выпрямлеиного тока, ер. һо --амплитуда пе- 
ременной составляющей выпрямленного то- 
ка (т-й гармоники), ёр. фазн. И эфф. фазн.— 
эффективные величины фазных эдс и тока. 

. Для получения весьма малых пульсаций 
высокой частоты особенно удобно примене- 
ние многофазных каскадных схем, питаемых 
током повышенной частоты (500—1 000 пер.). 
При повышенной частоте зажигательный 
потенциал ртутной 
колбы понижается, 
опасность же об- 
ратного зажигания \\ 
повышается; при 
высоких напряже- 
ниях срок службы 
колбы падает в ви- 
ду более интенсив- 
ного распыления 
анодов. При часто- 
тах порядка 20000 
пер. ртутный В.мо- 
жет применяться 
лишь в том случае, Фиг. 11. 
если и аноды будут 
из ртути, т. к. в противном случае распыле- 
ние анодов выведет колбу из строя уже через 
несколько часов. Ртутное выпрямительное 
устройство более экономно в эксплоатации, 
т. к. кпд его выше и расходы на замену колб 
меньше. В табл. 3 дано сравнение установки 
мощностью в 36 КҰ с 2 ртутными колбами, 
включенными каскадом, с шестифазным вы- 
прямлением шестью металлич. кенотронами. 
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Табл. 3. —Сравнение стоимости экс- 
плоатации ртутных выпрямительных 
устройств с кенотронными. 


Установка! Установка 
с ртутны- | с металл. 
Наименование данных ми колба- | кенотро- 
ми нами 
Число колб... ...... 2 6 
Потери в колбах (в ваттах). 360 10 000 
Срок службы (в часах)... 5 000 1 000 
Стоимость потерянной энер- 

гии на 1 ч. горения (в руб.) 0,018 0,5 
То же в год при 6000 час. 

(в руб.)........... 108 3 000 
Стоимость 1 колбы (в руб). 200 875 
Стоимость 1 комплента (в руб.) 400 5 250 
Стоимость замены колб на 

1 час горения (в руб.) .. 0,08 5,25 
Годовой расход на замену 

колб (в руб.). ..... 480 31 500 
Общий расход на потерян- 

ную энергию и эамену 

колб в год (в руб.).... 588 34 500 


Как видно из таблицы, стоимость эксплоа- 
тации ртутного выпрямительного устрой- 
ства при 36 К составляет менее 1/„ стои- 
мости ее для металлических кенотронов. При 
увеличении мощности это отношение увели- 
чивается, но все же и для самых благопри- 
ятных условий не превышает 1/55. 

В. для зарядки аккумуляторов для радио 
употребляются следующих типов: 1) механи- 
ческие, 2) электролитические, 3) оксидные, 
или вообще сухие пластинчатые, 4) газовые. 

1) В механическом В. контактная 
система, управляемая самим выпрямляемым 
переменным током, включает в цепь одну по- 
ловину периода и выключает другую. Это 
включение должно: а) быть синхронно с вы- 
прямляемым током и б) происходить тогда, 
когда величина тока,. проходящего через 

выпрямитель, равна 
нулю. Если эти ус- 
ловия не выполне- 
ны, то происходит 
искрообразование, и 
выпрямитель выхо- 
дит быстро из строя. 
Контактная система 
обычно состоит из 
железного якоря’ К 
(фиг. 12), к-рый по- 
ляризуется перемен- 
ным током, проходя- 
щим через катушку 
5, и притягивается 
полюсами № и 8 по- 
стоянного магнита 
М. Прерывание про- 
исходит между кон- 
тактами К; и Ё, и 
якорем №. Инерция 
колеблющейся сис- 
темы дает сдвиг фа- 
зы между управлято- 
‚ щим переменным то- 
ком и колебаниями контактной пружины, 
почему и должна быть применена компен- 
сация этого сдвига помощью соответствен- 
но подобранных самоиндукции и емкости, 
включаемых в цепь выпрямляемого тока. 
При правильпой компенсации сдвига вклю- 
чение в разрыв тока будет происходить 
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при нулевом его значении. Условие вклю- 
чения при 4=0 не допускает применения в 
выпрямленном токе дросселей, почему, при 
работе В. на зарядку аккумулятора, ток 
и должен иметь вид, показанный на фиг. 13 
внизу (вверху дано выпрямляющее напря- 
жение). Ток такой 
формы может быть 
представлен в ви- 
де постоянного то- 
ка 1, и наложепно- 
го на него перемен- 
ного, имеющего эф- 


фективное значение 

1 

9_ - , 
Е" Этот послед. Фиг 13. 


ний составляет чи- 
стую потерю в приборе, потребляющем вы- 
прямленный ток (например в аккумулятор- 
ной батарее), что значительно понижает кпд 
механич. В., к-рый едва, достигает 50%. Ме- 
ханич. В. изготовляются обычно на 1,5—5 А, 
2—30 У, хотя фирмой Кох и изготовлялись 
В. такого рода до 500 А. Механич. В., при 
всех их недостатках, все же имеют то боль- 
шое преимущество, что стоимость их весь- 
ма низка, часто не выше пескольких рублей. 
2) Электролитические В. долж- 
пы удовлетворять следующим требованиям: 
а) выпрямление д. б. полным; б) максималь- 
ное напряжение, к-рое выдерживает В., не 
пробиваясь, д. б. зпачительно выше, чем ам- 
плитуда напряжения выпрямляемого пере- 
менного тока; в) электростат. емкость д. б. 
возможно малой; г) В. должен иметь малое 
падение напряжения в направлении прохо- 
дящего тока; д) электролит должен иметь 
малое сопротивление; е) поверхность охла- 
ждения д. б. достаточно большой для того, 
чтобы #° не повышалась выше 40°. Электро- 
литические В. весьма дешевы (2—3 руб. на 
1А и 15У) и, кроме того, могут быть по- 
строены самим радиолюбителем. 
Алюминиевый В. состоит из алюми- 
ниевой пластины и другой железной или’ 
свинцовой, погруженной в насыщенный рас- 
твор углекислого аммония или буры. Для 
пригодности В. к работе необходима так наз. 


‚формовка, производимая пропусканием в те- 


чепие нескольких минут переменного тока, 
через В. и последовательно включенное со- 
противление. В дальнейшем при начале ра- 
боты В. формуется уже сам собою, в течение 
нескольких секунд. Размеры алюминиевой 
пластины рассчитываются на плотность тока 
ок. 2 А на дм? выпрямляемого тока. Чрез- 
мерное увеличение поверхности увеличива- 
ет вредную электростатическую емкость. Ча- 
сти поверхности алюминиевой пластины, 
выходящие из электролита, во избежание 
разъедания покрывают лаком. После 50 час. 
работы действие В. ухудшается и может быть 
вновь восстановлено чисткой поверхности 
шкуркой или стеклом. Поверхности алюми- 
ниевых электродов д. б. первоначально очи- 
щены от следов железа, для чего их травят 
едким натром и моют дистиллированной во- 
дой. Электролит д. б. свободен от хлористых 
и азотистых соединений. 

Танталовый выпрямитель («Балкит») 
состоит из танталовой и свинцовой пла- 
стин, погруженных в электролит из 25 %-го 
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і 


раствора серной к-ты, к к-рому прибавлено 
0,8% Ее50,.7Н,О. В. может быть изгото- 
влен от 0,4 до десятка ампер; особенно при- 
годен он для 6-У батарей. Кид В. на 2,5 А 
и 6 У вместе с трансформатором на 110/6 У 
составляет около 30%. Срок службы—сотни 
часов. Возможно применение и при выпря- 
мленном токе 100 У. 

Железный В. имеет в качестве вентиль- 
ного электрода железо и электролитом кон- 
центрированную серную кислоту, к кото- 
рой можно прибавить для уменьшения со- 
противления М№а,50,. 

В. «Коллоид» состоит из серебряного 
катода и анода из никеля или другого ме- 
талла, напр.: РЫ, Ее, Си, АІ, 51. Электроды 
помещены в колбочку, наполненную пемзой, 
пропитанной концентрированной серной ки- 
слотой. Падение напряжения в В. весьма ма- 
ло. В. пригоден для напряжений при аноде 
из меди до 8 Уи при аноде из 5і—-до 50 У. 
Концентрация электролита 65° Вё. Благо- 
приятная температура 50°. Выпрямитель 
очень компактен, но, к сожалению, иногда 
быстро выходит из строя. 

3) Оксидные, или сухие пластин- 
чатые В. предложены в последнее вре- 
мя, но для применения их уже открывают- 
ся широкие перспективы. Принцип действия 
их тот же, что и у обыкновенного детекто- 


ра, с тою лишь разницей, что вместо микро-° 


ампер могут быть получены 
амперы. Принцип действия 
основан на том, что работа, 
удаления электрона от ме- 
талла разнится по величине 
от работы удаления от ка- 
кого-либо металлическ. со- 
единения. В. состоит из мед- 
ной и свинцовой пластин, 
между которыми проложен 
слой оксида меди. В этом 
случае сопротивление про- 
хождению тока в направле- 
нии от оксида к меди будет меньше, чем в 
обратном направлении. На фиг. 14 показан 
такой В., который при 6 У может дать около 
0,3 А на см?. При искусственной вентиля- 
ции или при охлаждении маслом плотность 
тока может быть увеличена до 0,5 А на см?. 
На фиг. 15 дана вольтамперная характерис- 
тика одного элемента. На фиг. 16 дан кпд В. 
при различных выпрямленных напряжениях 
и разных мощностях, взятых от элемента ди- 
аметром около 38 мм. Как видно из кривых, 
кпд В. весьма велик и превышает 60%. Эле- 
менты могут быть соединяемы параллельно 
или последовательно, а также согласно схе- 
мам, дающим выпрямление обоих полупе- 
риодов. Вес В. на 1 КУ выпрямленной мощ- 
ности составляет 8 кг. В. этого типа дела- 
ются в Америке наб У, 2 АибА. По такому 
типу построены америк. В. «Элькон». Пла- 
стины, имеющие выпрямляющее действие, 
состоят из смеси сернистых соединений ме- 
ди и цинка. Диаметр пластин—2,85 см, при 
0,2 см толщины; с одной стороны к пластине 
припрессован медный диск, а с другой— 
диск из магния. Каждый элемент дает при 
6 У—0,15 А выпрямленного тока. 

4) Газовые В. были до сих пор са- 
мыми употребительными В. для зарядки ра- 


‘диобатарей. Они строятся для сильных то- 


ков, для зарядки батарей накала и анодных 
батарей. Газовые В. могут быть разделе- 
ны на две группы, , 
из которых каждая м 
по конструкции рас- 
падается на несколь- 
ко разновидностей: 
А) В. с накаленным 
катодом: а) твердый 
катод—из вольфра- 
ма, торированного ° 
молибдена, с оксид- 

ной нитью и с ве- ғ [- 
нельтовским  като- 
дом и б) жидкий ка- 4 | 
тод—ртутный и из 


12 


І м 
2 . 
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амальгамы щелочных металлов. Б) В. с не- 
накаленным катодом: а) основанный на 
явлении тихого разряда и б) основанный 
на длине свободного пути. 

А) Накаленный катод является 
источником электронов; поэтому, если в раз- 
реженном пространстве поместить два элект- 
рода, из к-рых один будет иметь достаточно 
высокую #°, то, при сообщении накаленному 
электроду отрицательного потенциала, элек- 
троны от накаленного электрода будут дви- 
гаться к электроду, имеющему положитель- 
ный потенциал. Если приложенное напря- 
жение переменить на обратное, то тока не 
будет, т. к. на холодном электроде не будет 
налицо нужных электронов; иначе говоря, 
такой прибор будет пропускать ток лишь 
в одном направлении и, будучи включеп 
в цепь переменного тока, даст выпрямле- 
ние. Сила тока, проходящего через прибор, 


в случае полного вакуума, будет [= КУ ?, 
где 7 -приложенное на электродах напря- 
жение и Ё— постоянный коэффициент, рав- 


2,33-10—* 
ный =. (а — расстояние в см между па- 


раллельными электродами). Для зарядки 
аккумуляторной батареи, где необходимы 
токи в несколько А, „за 

такой прибор непо- в 
средственно не го- 
дится, т. к. при на- 
пряжении У=100 У г 
и расстоянии а= 1 см 

он даст ток Г, рав- ® 
ный всего 2,38 тА. 
Причиной, препят- 
ствующей быстрому зо 
увеличению токапри 
увеличении напря- 
жения, является 0б- п 
разование вылетаю- . 
щими от катода элек- 2 
тронами пространст- 
венного заряда. Для 
компенсации отри- 
цательного пространственного заряда при- 
меняется наполнение выпрямителей с нака- 
ленным катодом, назначенных для выпря- 


70 
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мления токов в несколько А, каким-либо 
благородным газом (аргоном, неоном или ге- 
лием). В этом случае электроны, двигаясь 
от катода, при достаточной скорости иони- 
зуют, т. е. разбивают молекулы газа на 
электрон и положительный ион. Последний 
движется по направлению к катоду и своим 
положительным зарядом компенсирует про- 
странственный заряд, уничтожая его тор- 
мозящее действие. В этом случае прибор. 
будет иметь при значительных токах доста- 
точно малое падение напряжения Г. Нали- 
чие положительных ионов, ударяющихся 
о накаленный катод, в виду большой массы 
иона, вызывает быстрое разрушение катода, 
особенно сильное при ионах неблагородных 
газов; поэтому при применении в качестве 
накаленного катода вольфрама необходимо 
принять меры к удалению следов неблаго- 
родных газов, к-рые могут выделиться во 
время работы из электродов, для чего при- 
меняют покрытие стенок колбы зеркалом из 
металлич. бария или магния, поглощающих 
посторонние газы. По этому типу изгото- 
вляются В. под названием: 1) рамар (Ва- 
таг) герм. фирмой АЕА, 2) тенгар (Тип- 
саг)—в Америке (беп. Еі. С%® и 3) фирмой 
Филиплс в Голландии на 3—6 А и 6—10 У 
для батарей накала. Тот же В. пригоден и 
‚ для напряжения 50 У при 0,25 А. Падение 
в колбе здесь равно 5—7 У. Выпрямляется 
лишь один полупериод, почему кпд его не- 
велик. Срок службы не превосходит несколь- 
ких сот часов. В. состоит из колбы, в к-рой 
помещена спираль из вольфрама и анод 
из графита или угля. Спираль накаливает- 
ся переменным током от общего трансфор- 
матора, имеющего две вторичных обмотки на 
10 У и на 50 У и обмотку для накала. По- 
следовательно с анодом включено балластн. 
‚ сопротивление для избежания чрезмерного 
накала нити при увеличении выпрямляемого 
тока. Колба наполнена аргоном при давле- 
нии около 30 мм. На большое нанряжение 
В. непригоден из-за обратного зажигания. 
Для уменьшения разрушения накаленного 
катода положительными ионами, а также 
для увеличения силы тока и увеличения кпд 
герм. фирмой Сименс и Гальске совместно 
с фирмой Курц и Шварцкопф разработаны 
В., в которых вольфрам заменен торирован- 
ным молибденом. Преимущество замены: по- 
нижение # с 2500—92 700° до 1 300—1 700°, 
благодаря чему выпрямление допускает ко- 
лебания напряжения сети, большая эмиссия, 
меньшее разрушение ионной бомбардиров- 
кой, а следовательно, больший срок службы. 
В. построен с двумя анодами, почему выпря- 
мляет оба полупериода. В табл. 4 приведе- 
ны данные фирмы Сименс и Гальске. 
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В. этот имеет срок службы в несколько 
тысяч часов и изготовляется рядом герман- 
ских фирм. Падение в колбе-—около 5—7 У. 

В. с оксидным накаленным катодом (Ве- 
нельта) допускают, благодаря большой эмис- 
сии, выпрямление больших токов. Оксид 
или нанесен на нить из иридистой платины 


или помещен в виде 
Д 


стерженька внутри 
спирали из плати- 

к 
ПИ 


ны. В последнем 
Фиг. 17. 


случае, вследствие 
нагревания, оксид 
‚ возгоняется и акти- 
вирует катод. В ка- 
честве оксида при- 
меняются окиси ще- 
лочноземельн. ме- 
таллов. На фиг. 17 
дана схема вклю- 
чения В. Для за- 
жигания его вбли- 
зи катода, находит- 
ся зажигательный 
электрод 2, соеди- 
ненный с одним из 
анодов посредством силитового сопротивле- 
ния 84. Вследствие большого падения при 
начале работы, между 2 и К происходит 
ионизация, и далее ток перекидывается на 
анод. Выпрямление—обоих полупериодов. 
Колба наполнена аргоном. Падение напря- 
жения в колбе—око- о 
ло 10 У. Срок служ- 
бы ок. 800 час. Фир- 
ма Ассити]|. Еаргік 
А.-С. в Берлине из- 
готовляет В. этого 
типа на 1, 2, 3, 6,10, 
20 и 50 А для вы- 
прямления тока от 0 . 
до 220 У. На фиг. 18 
показан В. вместе с 
трансформатором на 
220 Уи З А. Такой 
же выпрямитель при 
его наполнении нео- 
ном может работать 
при напряжепиях до 
38000 Уи 1 А. Срок 
службы его невелик: 
около 50—100 часов. 
В., изготовляемый австр. з-дом Ика, так- 
же имеет вольфрамовый накаленный катод, 
но в колбочке, наполненной благородным га- 
зом, имеется также значительное давление 
ртутных паров, так как накаленная спираль 
частью погружена в ртуть. Выпрямитель 
имеет два угольных анода и позволяет полу- 
чать или двустороннее выпрямление при 6 У 
и И 1,5 А или одностороннее при 
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Табл. 4.Данные выпрямителя фирмы Сименс 
Гальске. выпрямляемом напряжении в 
Напад еуро та 80 У. Выпрямитель крайне ком- 
а | рямленный ток Число | пактен и выдерживает боль- 
Тип еве» у | А А у акнумул. | шой срок службы. 
- - - - | Ртутные В. применяются для 
1 1,75 4,5 11,5 _ 1—6 зарядки радиобатарей сравни- 
1,5 1,45 6, 5—7 1,5 35—40 12 | тельно редко, так как могут 
За 2,4 12 3 85—40 12 | быть построены лишь на токи 
35 
10а 29 17 10 35—40 12 большие 3 А (при меньших то- 
0,1а 1,75 4,5 0,1—0,15 100 — | ках дуга тухнет) и, кроме того, 
1 они сравнительно сложны и 


0 


691 


ВЫПРЯМИТЕЛИ 


692 


неудобны. Трестом з-дов слабого тока изго- 
товлялись ртутные В., пригодные для одно- 
временной зарядки батарей на 80 У и 0,25 А 
и батарей накала на 6 А и 6 У. Колба здесь 
имеет 4 анода, вследствие чего выпрямле- 
ние обоих Токов происходит обоими. полу- 
периодами. Падение напряжения в колбе 
равно 15 У. На фиг. 19 показан такой В. 


Фиг. 19. 


Значительно пригоднее для целей радио 
В., у которого ртуть заменена амальгамой 
калия и натрия и в колбе вместо вакуума 
находится разреженный аргон. В этом слу- 
чае колба может работать и при малых то- 
ках, порядка 0,1—0,3 А, почему пригодна 
и для зарядки батарей на 80 У и 0,25 А. 
Кроме того, зажигание происходит здесь не 
качанием, как в ртутных колбах, а вспомо- 
гательным анодом, к к-рому приложено вы- 
сокое напряжение от вспомогательной об- 
мотки трансформатора. Такие В. изготовля- 
ются фирмой П. Гардеген и К° (Р. Нагдесеп 
и. С°) под названием эз рго на л (Агеопа]). 
Падение в колбе—около 14 У. В послед- 
нее время этот тип вытесняется другими 
конструкциями. 

Б) В. без накаленного катода 
отличаются простотой и состоят из электро- 
дов, помещенных в колбу, в которой нахо- 
дится разреженный газ (напр. смесь гелия 
и неона) при давлении около 10 мм. Элек- 
троды могут отличаться по материалу или 
по форме, на чем и основывалот вентиль- 
ное действие. 

В. с тихим разрядом (С1ітт1ісһіс1еісһ- 
гісһіег), изготовл. фирмами Пинч (Ріпіѕсһ 
А.-С.) и Осрам (Оѕгат АЕС), используют 
для вентильного действия то обстоятельет- 
во, что электрод из калия требует для уда- 


ления электрона затрату вдвое меньшей ра- 
боты по сравнению с железным электродом, 
почему катодное падение калиевого электро- 
да будет меньше, чем железного. Кроме то- 
го, катодное падение растет очень сильно в 
том случае, если поверхность катода умень- 
шить до пределов, при которых начинается 
т. н. анормальное катодное падение. Кон- 
структивно оба принципа осуществляются 
в колбе, у к-рой один большой электрод по- 
крыт калием и другой электрод сделали в ви- 
де железного. штифта. Если катодом будет 
штифт, а аподом калиевый электрод, то 
через прибор пойдет, даже при сотнях У, 
лишь несколько тА. При перемене же на- 
правления пойдет ток около 0,3 А, при 
падении внутри колбы около 80У, т. е. при 
напряжении сети в 120 У получится 40 У вы- 
прямленного тока. При напряжении сети в 
220 У возможно использовать лишь одип 
принцип, сделав оба электрода из чистого 
железа: большой из железного листа и ма- 
лый в виде штифта. 
В. применяется для — | 
зарядки анодных ба- 
тарей, не требуя ухо- 
да. На фиг. .20 дана 
схема этого выпря- 
мителя. Здесь А— 
железн. катод и А— 
штифт из железа. 
Другой В., сход- 
ной конструкции, из- 
готовляется в Аме- 
рике под названием АИ 
рейтеон (Кауёће- вы 
оп). В нем выпрям- Фиг. 20. 
ляются обе полови- 
ны, так как имеются два анода весьма ма-` 
лой поверхности (остальная часть закрыта 
изолирующимӣ” трубками). В качестве ка- 
тода служит металлическ. колпачок, закры- · 
вающий аноды. Расстояния между электро- 
дами подобраны так, чтобы использовать яв- 
ления, зависящие от величины свободного 
пути электрона в атмосфере разреженного 
гелия, которым наполнен прибор. В. такого 
устройства изготовляются также и франц. 
фирмой 5осіёіё Етапеэлзе Вадюовесьтаче. 
В. для непосредственного пи- 
тания анода приемника. В тех слу- 
чаях, когда выпрямители служат для пита- 
ния анода приемника непосредственно, в ка- 
честве В. может быть применен также и 
обыкновенный кенотрон, так как при малых 
нагрузках его падение не играет большой 
роли. В некоторых случаях, как это дела- 
тот Трест заводов слабого тока и ряд дру- 
гих организаций, применяется кенотрон, по- 
строенный по типу лампы микро, нос 
двумя анодами в виде цилиндров, располо- 
женных один над другим. Этим осущест- 
вляется выпрямление обеих половин, что 
нужно для получения малых пульсаций то- 
ка, сглаживание которых достигается систе- 
мой фильтра из емкостей и самоиндукций. 
Лит.: Курбатов С. И., Ртутные выпрями- 
тели, М.—Л., 1997; Научно-техн. сборник, М., 1927, 
1, стр. 10; Ј о11еу 1., АКегпа пя Сиггепі Бесїі- 
Псайоп а. АШеа Ртор1етѕ, 9 еа., 1., 1926; б й п- 
+ Вегзс Ви |7е А. 0. Ссегт егзвВаизет \., 
17регѕісһі й. а. пеобісеп З{апа а. б1еісһгісһег, % АБП., 


ір2.. 1925; бил негзевнм |11е А., Е1екітіѕсһе 
С1еісһгісһег п. Ұепііе, УУЩепьегя, 1924; «ТАТЕЕ», 
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Мех Уогк, 1937, уо1. 46, 3, р. 215; Напа А., Носһ- 
Тгедоепттеѕѕфесһпік, В., 1922; «Нейоѕ», Гр?., 1997, 
35. 33, 50, р. 471; «ВоЛейт де 1а 8061646 Етапс̧аіѕе 
Байіоё1есігідие», 1927, 2, 5. В. Вологдии. 


11. В. в технине сильных тонов. 


В технике сильных токов выпрямители 
применяются для преобразования перемен- 
ного тока в постоянный в тех отраслях про- 
мышленности, где постоянный ток необходим 
по самому роду производства или его при- 
менение представляет по сравнению с сис- 
темой переменного тока выгоды экономич. 
характера и удобства в техническ. экспло- 
атации. Сюда относится, напр., электрич. 
тяга, где в последнее время получают рас- 
пространение ртутные В. с металлическими 
корпусами. Из существующих видов В. ниже 
описываются: 1) ртутные В., 2) электроли- 
тические (алюминиевые) и 3) механические. 

Ртутные В. Наибольшее распространение 
в технике сильных токов получили в насто- 
ящее время ртутные В., основанные на 
применении вольтовой дуги в разреженном 
пространстве, когда отрицательным элек- 
тродом является ртуть, а в качестве другого 
электрода служит какой-либо металл (же- 
‘лезо, никель, платина) или графит. Ртут- 
ный катод располагают внизу сосуда с вы- 
качанным (приблизительно до давления в 
0,1 мм рт. ст.) воздухом, чтобы сгущающие- 
ся пары ртути могли возвращаться обратно 
к катоду. Для образования дуги в нача- 
ле действия В. колбу наклоняют так, чтобы 
оба электрода соединились тонкой струей 
ртути. В разреженном пространстве ртуть 
испаряется уже при сравнительно низких 
г. Поэтому теплота, получившаяся при про- 
хождении тока через струю ртути, бывает 
достаточна для испарения ртути и запол- 
нения всей колбы парами ртути. В даль- 
пейшем при прохождении тока в виде ду- 
ги в ртутных парах на поверхности ртутно- 
го катода образуется небольшое очень свет- 
лое пятно (кратер), раскаленное до 2 600— 
3 000°. Световой столб между электродами 
отделен от анода и катода небольшими тем- 
ными промежутками. Падение потенциала в 
пространстве между 
электродами состав- 
ляется из трех ча- 
стей: а) падение по- 
тенциала у катода 
(ртути), равное 8,6— 
10 Ұ; 6) падение по- 
тенциала у анода ,за- 
висящее от давления 
паров ртути, а так- 
же от формы и ма- 
териала анода; чем 
выше давление, тем 
меньше это падение; 
оно равно 4,7—10,4 
У; в) падение потен- 
циала в самой дуге, 
которое в малых вы- 
прямителях равно 0,8 —1,2 У/см, а в 


Фиг. 21. 


больших с хорошим вакуумом доходит до. 


0,1 У/см. Электропроводность пространства, 
заполненного ртутными парами, поддержи- 
вается, как и в обыкновенной вольтовой ду- 
ге, ионизацией этих паров, происходящей 
от ударов электронов, испускаемых раска- 
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ленным кратером ртути. Поэтому основным 
условием существования дуги являются вы- 
сокая #° пятна катода и непрерывность тока. 
При перерыве тока или при его уменьшении 
до значения ниже нек-рого І,„ ионизация 
паров ртути исчезает, и дуга гаснет. В В. 
на 5—10 А Г,„„ 2 3 А, а в В. на 250—300 А 
Ти = 25 А. Что- 

этого привести в 

действие В., необ- Фиг. 99. 

ходимо опять про- 

извести зажигание наклонением колбы. В со- 
временных В. на силу тока выше 25 А осу- 
ществляется постоянное возбуждение в виде 
дополнительных анодов. При таком возбу- 
ждении имеется возможность получать от В. 
постоянный ток какой угодно малой силы 
и совсем выключать цепь постоянного тока 
без прекращения действия В. На постоян- 
ное возбуждение тратится обыкновенно око- 
ло 300 \. На фиг. 21 изображена схема В. 
однофазного тока, где 4, и 4,—главные 
аноды, присоединяемые к цепи переменного 
тока, К—ртутный катод, В—вспомогатель- 
ный анод, включаемый лишь для зажигания 
дуги. Трансформатор Т служит одновремен- 
но для повышения или понижения на- 
пряжения подводимого переменного тока и 
для создания нулевой точки О. К край- 
ним зажимам О и У трансформатора при- 
соединяются глав- 
ные аноды 4; и 4, 
выпрямителя. Цепь 
постоян. тока обра- 
зуется между ртут- 
ным катодом Ки 
нулевой точкой О трансформатора. При на- 
личии последней в цепь постоянного тока, 
идут в одном и том же направлении обе по- 
луволны переменного тока, так что в це- 
пи выпрямленного тока течет ток, имеющий 
форму, изображенную на осциллограмме 
(фиг. 22). Для дальнейшего выпрямления 
тока включают в цепь катода надлежащей 
величины катушку самоиндукции Г, вели- 
чиной до 0,1 Н. При этом выпрямленный 
ток получает форму, изображенную на ос- 
циллограмме (фиг. 23). На фиг. 24 прел- 
ставлены осциллограммы тока, который 
идет к анодам в том случае, когда в цепи 
постоянного тока 


Фиг. 23. 


есть самоиндук- Ш \ г \ ^ 
ция (А) и когда 
ее нет (Б). 
Как сказано, в 2 е^. в 
В.ток может про- 
ходить только в 
Фиг. 24. 


одном направле- 
пии— от катода к 
аноду, однако существует и обратный ток; 
он имеет в нормальных условиях очень не- 
большое значение (доли тА), несколько 
увеличиваясь с повышением напряжения вы- 
прямленного тока и сильно возрастая с уве- 
личением силы выпрямленного тока. При ра- 
боте выпрямителя на аккумуляторную бата- 
рею обратный ток больше, чем при нагруз- 
ке лампами накаливания. Главным условием 
незначительности обратного тока является 
то, чтобы аноды были холодными. В дей- 
ствительности так же, как кратер катода 
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накаляется от ударов попадающих на него 
положительных ионов, аноды из железа и 
графита накаляются при работе докрасна 
от ударов отрицательных ионов. При ухуд- 
шении вакуума дуга становится склонной 
концентрироваться на аноде в виде светлого 


Фиг. 25. 


анодного пятна. Тогда В. начинает 
пропускать ток в обоих направлениях. По- 
лучается так наз. обратное зажигание, к-рое 
может повести к опасному. для В. короткому 
замыканию между анодами разных полюсов. 
На фиг. 25 представлены схемы выпрямле- 
ния переменного тока при помощи трех- и 
шестианодного В. (значения букв соответ- 
ствуют фиг. 21). Многоанодные (многофаз- 
ные) В. в отношении кривой выпрямлен- 
ного тока являются значительно более 
благоприятными, чем однофазные. При не- 
индуктивной нагрузке кривая токов точ- 
но соответствует результирующей кривой эдс 
в разных фазах (фиг. 26). Ток доставляет- 
ся в течение Т/т периода (т—число фаз) 
только той фазой, где мгновенпое значе- 
ние эдс больше (за- 
штрихованная пло- 
щадка на фигуре). 
Как видно на фиг. 
26, относящейся к 
шестианодному В., 
выпрямленный ток 
| " (показан жирной 
] ИКИ линией) имеет не- 

| и‘ значительные пуль- 
м7 сации. Включение 
катушки самоин- 
дукции в цепь ка- 
тода вызывает наложение тока двух и даже 
трех фаз друг на друга и этим еще более 
выпрямляет ток. 

Потери энергии в В. составляются из по- 
терь в железе и меди трансформатора, а 
также во всех катодных и анодных дрос- 
сельных катушках и потерь в самой колбе. 
Последние равны: 

Риот.=АЕТер., 
где АЕ— полное падение напряжения в кол- 
бе, а Гр.—среднее значение выпрямленно- 
го тока. Падение напряжения в колбе мо- 
жет быть выражено по формуле Штейнметца: 


еда). 
И Тер. 


Здесь: АЕ, сумма анодного и катодного 
падений напряжения (см. выше), -—длина 
дуги в см, си а—нек-рые величины, зави- 
сящие от ѓ° колбы, от вакуума и от примеси 
других газов. Полное падение. напряжения 
в колбе не зависит от самой величины под- 
водимого напряжения илишь немного умень- 
шается при увеличении силы тока. Прини- 
мая его для мощных В. равным в среднем 
22 У, получим, что кпд колбы, равный 
= — 9 1 22 
29-19 + 2210 е0 + 22 , 
увеличивается с увеличением напряжения 
В. В приведенной ф-ле е; и і, постоянные 
составляющие эдс и силы выпрямленного то- 
ка. В современных В. кпд одного сосуда до- 
ходит до 99%, а всей установки до 96—97 9. 
Процесс выпрямления тока происходит 
без сдвига фаз, который создается лишь 
трансформаторами и анодными дроссельны- 
ми катушками выпрямительной установ- 
ки. Однако, вследствие искажения формы 
кривой тока, поступающего в В., отношение 
показания ваттметра к произведению эффек- 
тивных значений напряжения и силы пере- 
менного тока получается не равным еди- 
нице. В современных шестифазных ртутных 
В. коэфф. мощности всей установки имеет 
значение 0,95—0,97; для трехфазного В. 
он получается ок. 0,90—0,92, т. е. меньше. 
Изменение напряжения в цепи выпрямлен- 
ного тока при нагрузке зависит почти толь- 
ко от падения напряжения в трансформа- 
торе, т. к. в самой колбе, как мы видим, оно 


АЕ=АЕ, 


‚ даже уменьшается при нагрузке. Поэтому 


параллельная работа В. с генераторами— 
электрич.. машинами, имеющими падающую 
внешнюю характеристику, возможна толь- 
ко при соответетвующем подборе падения 
напряжения у трансформатора. Для этой 
же цели включают в цепи анодов дроссель- 
ные катушки. Важное значение имеют эти 
катушки также при зарядке аккумулятор- 
ных батарей от В. Можно достигнуть тогоу 
что напряжение, получаемое от В., будет 
вполне соответствовать начальному и ко- 
нечному зарядному напряжению батарен, 
так что зарядный ток может остаться одним 
и тем же за все время зарядки. 
Регулирование напряжения В. обычно 
совершается путем изменения подводимого 


’ напряжения переменного тока, при чем для 


этой цели применяется ступенчатый транс- 
форматор или индукционный регулятор. В 
малых В. применяется для этой цели ино- 
гда сопротивление. Регулирование может 
совершаться автоматически от реле, действие 
которого зависит от напряжения выпрям- 
ленного тока. 

Нагревание В. имеет очень важное зна- 
чение для его работы. Опыт показывает, что 
одной из главнейших причин короткого за- 
мыкания В., когда перестает существовать 
выпрямляющее действие, прерывается цепь · 
выпрямленного тока и выключаются макси- 
мальные автоматы переменного тока, являет- 
ся высокая #° сосуда. Кроме того при вы- 
сокой #° значительно возрастает падение на- 
пряжения. Поэтому при построении В. вы- 
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бирают размеры внешней охлаждающей по- 
верхности сосуда с таким расчетом, чтобы 
его #° не превысила 100° в В. со стеклянной 
колбой и 70°—в В. с металлич. сосудом 
(мощных) при полной нагрузке. В больших 


Фиг. 27. 


— 


В. с металлическ. сосудом применяется ис- 
кусственное охлаждение водой (см. ниже). 

По конструкции различаются ртутные В. 
двух видов: 1) В. со стеклянным сосудом 
{колбой) на силу тока до 150 А при 600 У 
{в последнее время до 500 А) и 2) В. с ме- 
таллич. корпусом на силу тока до 3000 А 
при 800 У и до 500 А при 5 000 У. 

1) Ртутные В. с стеклянной 
колбой. Стеклянные В. представляют со- 
бой стеклянную запаянную колбу, с уда- 

77а ленным из нее 
воздухом, раз- 
личных разме- 
ров в зависимо- 
сти от мощнос- 
ти. Колба име- 
ет несколько бо- 
ковых отростков 
с впаянными в 
них электрода- 
ми, ЧИСЛО кото- 
рых зависит от 
числа фаз пе- 
ременного тока, 
трансформируе- 
мого в постоян- 
ный. На фиг. 27 
представлены 
трех- и шести- 
анодные колбы 
ртутн. выпрями- 
теля фирмы Си- 
менсиШуккерт. 

В качестве 
вводящих ток 
проводников в 
выпрямителях с 
стеклян. колбой 
раньше приме- 
пялась исклю- 
чительно плати- 
на. Этим дости- 
галась большая 
герметичность и 
надежность места впайки, так как платина и 
стекло имеют приблизительно одинаков. ко- 
эфф. расширения. Вследствие высокой стои- 
мости платины в наст. время или совершенно 
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Фиг. 28. 


заменяют ее другими материалами или огра- 
ничиваются применением ее только на са- 
мых ответственных местах. На фиг. 28 изо- 
бражено одно такое укрепление провода; 
здесь А—медная проволока, В-—платиновая 
и С—железная проволока, 2—-графитовый 
анод. Стекло Е соприкасается только с пла- 
тиновой проволокой. С наружной стороны 
ввод снабжен металлич. колпачком Ё, кото- 
рый служит контактом. Колба делается из 
обыкновенного свинцового стекла. Величина 
охлаждающей поверхности определяется из 
расчета 0,05—0,1 № потерь па 1 см?. Верх- 
няя часть колбы является конденсационной 
камерой. Анод из графита рассчитывается 
таким обр., чтобы на 1 А проходящего тока 
приходилось 0,5—1 см? поверхности анода. 
Давление в колбе равняется при его работе 
0,02 — 0,08 мм рт. столба. Такой вакуум 
получается ртутными насосами после пред- 
варительного откачивания обыкновенными 
вращающимися насосами. Вспомогательный 
зажигающий анод обычно представляет со- 
бой такой же отросток колбы, как и ка- 
тодпый, только меньших размеров, и также 
заполненный ртутью (фиг. 29). Соединение 
с контактом дости- 
гается железным 
кружком а, нахо- 
дящимся под рту- 
тыо(левая фигура). 
Недостатком этого 
анода является то, 
что в этом месте 
Д колба часто дает 
а трещины и делает- 
У ся непригодн. к ра- 

боте. Лучше устро- 

ен вспомогательн. 
анод (правая фигура), где зажигание го- 
раздо легче и скорее совершается при по- 
мощи графитного аподика 6. В то время как 
папряжение, при котором может работать 
колба, зависит главным образом от рассто- 
яния между главными анодами, предель- 
ная сила тока определяется температурой 
нагрева колбы (см. выше). Применяя вен- 
тилятор для обдувания поверхности колбы 
или погружая ее в охлаждающее масло, 
можно значительно повысить предел для 
длительного рабочего тока. Срок продолжи- 
тельности службы стеклянных колб дове- 
ден в настоящее время до 8 000 ч. Ртутные 
В. хорошо переносят перегрузку, при чем 
к ним м. б. при- 
менены нормы для 
перегрузок элек- 
трич. машин. На 
кривой фиг. 30 да- 
ны допустимые пе- 
регрузки стеклян- 
ных колб в зависи- 


Фиг. 99. 
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мости от длитель- 0123456? 
ности’ перегрузки в ~ мани 
холодном началь- Фиг. 30. 


ном состоянии. 

2) Ртутные В. с металлич. кор- 
пусом. На фиг. 31 изображены схемы 
конструкций металлических В. фирмы Бро- 
ун-Бовери (ВВС), АЕС и Сименс-Шуккерт 
(55%). В. фирмы ВВС имеет цилиндриче- 
ский корпус (ќи конденсационную камеру С. 
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В. фирмы АЕС имеет чечевицеобразную ка- 
меру С без конденсацион. камеры. Корпус 
В. фирмы 55% представляет собой как бы 


соединение первых двух конструкций (ци- 
линдрич. средняя часть @ и конич. верхняя 
и нижняя), кроме того он снабжен конден- 
сационной камерой С. Катод К у всех кон- 
струкций изолирован от корпуса. Аноды А 
снабжены с внешней стороны охлаждающим 
телом О,а свнутренней—предохранительной 
трубкой 8. Главное затруднение, какое при- 
шлось преодолеть при построении металли- 
ческих В., состоит в устройстве герметиче- 
ски непроницаемых уплотнений в местах 
вводов электродов, а также в местах соеди- 
нения крышек со стальным корпусом во из- 
бежание потери вакуума. В настоящее вре- 
мя эту задачу нужно считать разрешенной. 
Фирма Броун-Бовери применяет комбиниро- 
ванные уплотнения (фиг. 32) из асбестовых 
прокладок а с заполнением промежутков 
поверх этого ртутью 6. На фиг. 33 пред- 
ставлен разрез современного шестифазного 
ртутного В. с металлич. корпусом фирмы 
ВВС. В. состоит из 
двух частей: верх- 
ней С — меньшего 
диаметра (конден- 
сационная камера) 
и нижней Е—-боль- 
шего (рабочий ци- 
линдр). Эти части 
соединены между 
собой посредством 
массивного кольца 
р, в к-ром сделаны 
анодные вводы ЕЁ; 
нижнее днище сва- 
рено с широким 
цилиндром. Коль- 
цо О и верхняя 
крышка М сварены с верхним цилин- 
дром. а между нижним цилиндром и коль- 
пом Р сделаны герметич. уплотнения. В цеп- 
тре нижнего днища помещается электрич. 
изолированный ртутный катод Г, выполнен- 
ный в виде чашки, заполненной ртутью. 
Вольтовы дуги образуются в нижней рабо- 
чей части В. В верхней крышке М сделан 
ввод для зажигательного анода К. Верхний 
и нижний цилиндры окружены снаружи ко- 
жухами, образующими водяные рубашки В, 
по которым циркулирует окружающая во- 
да. Как уже указано, катод изолируется 
от корпуса. При неизолированном катоде, 
как показывает опыт, часть тока идет не 
вольтовой дугой, а по стенкам нижнего ци- 
линдра. При увеличении нагрузки эта часть 
тока увеличивается, и наконец весь ток бу- 
дет итти по стенкам. Вольтова. дуга будет 
проходить при этом прямо от анода к стен- 
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кам, и наконец произойдет короткое замы- 
кание. Чтобы ограничить пространство, по 
к-рому могло бы перемещаться основание 
вольтовой дуги, так как при этом происхо- 
дит сильное колебание тока, в ртуть погру- 
жается шамотный сосуд, имеющий внизу 
отверстия в пространство, заполненное рту- 
тью. Аноды во внешней своей части снабжа- 
ются ребристой поверхностью. На фиг. 34 
изображен внешний вид ртутного В. с ме- 
таллич. корпусом фирмы АЕС на силу тока 
до 1500 А при напряжении в 500 У. 

Как показывает опыт, для правильной ра- 
боты металлич. ртутных В. необходима в 
течение первых 2—3 месяцев постоянная от- 
качка насосами выделяющегося внутри кор- 
пуса воздуха и других газов, которые на- 
ходятся в окклюдированном состоянии в 
стенках сосуда. Под влиянием нагревания и 
высокого вакуума эти газы постепенно вы- 
деляются и ухудшают вакуум, что может 
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Фиг. 33. 


повести к короткому замыканию. Этот про- 
несе называется формированием цилиндра. 
Когда формирование закончено, для под- 
держания необходимого вакуума, не требует- 
ся постоянной работы насосов. 

Для охлаждения металлич. В. применя- 
ются следующие способы: а) непосредствен- 
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ное охлаждение проточной холодной водой 
и б) циркуляцион. охлаждение. Первый спо- 
соб может применяться тогда, когда имеет- 
ся в распоряжении источник незагрязненной 
и мягкой воды. При этом избегают пода- 
чи и отвода воды непрерывной струей из-за 


Фиг. 34. 


возмозкности заземления корпуса и электро- 
литического разъедания его трубопровода. 
Расход воды равняется около 1 л на 100 А 
выпрямленного тока при поступающей во- 
ды 15° иР В. около 50°. В циркуляционной 
системе охлаждающая вода проходит через 
охладитель и здесь охлаждается или так- 
же водой или воздухом. Вся охлаждающая 
установка заземляется и изолируется от В. 
резиновыми рукавами. 

Исследования показывают, что из трех 
механизмов, превращающих переменный ток 
в постоянный, а именно: мотор-генератора, 
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Фиг. 35. 


одноякорного преобразователя и В., наи- 
большим кпд обладает металлич. ртутный 
В. На фиг. 35 показаны кривые кпд; метал- 
лических В. 1, одноякорного преобразовате- 
ля 2 и мотор-генератора 3. Как показывают 
данные, имеющиеся в технически. литерату- 
ре, сравнительная стоимость одного установ- 
ленного КҰ в разных преобразовательных 
подстанциях мощностью порядка 1 000 КҰ 
м. б. приблизительно оценена следующим 
образом: 1) одноякорный преобразователь 


100—110%; 2) синхронный мотор-генератор 
130%; 3) металлический ртутный В. 100%; 
4) трансформатор 40%. Сравнительная стои- 
мость стеклянного и ртутного В. при мощ- 
ности порядка 300 КУ’: металлич. ртутный 
В.—100%; стеклянный ртутный В.—80%. 

Электролитические В. Алюминиевые элек- 
тролитич. В. употребляются только для не- 
больших мощностей благодаря невысокому 
кпд. (не выше 60%). В. состоит из алюми- 
ниевой пластины и другой железной или 
свинцовой, погруженной в раствор квасцов, 
двууглекислого натрия или серной кислоты. 


Фиг. 36. 


При прохождении тока от алюминия к же- 
лезу (свинцу) на поверхности алюминия об- 
разуется слой окисла АТ.О,, который сей- 
час же после образования прекращает даль- 
нейший пропуск тока. При обратном напра- 
влении тока алюминий восстанавливается, 
слой АЁБО; исчезает, и ток проходит беспре- 
пятственно. На фиг. 36 представлена схема 
выпрямления трехфазного тока с трансфор- 
матором. Максимальное напряжение, кото- 
рое выдерживает В. не пробиваясь (не теряя 
выпрямляющего действия), зависит от рас- 
твора и его концентрации. В табл. 5 даны 


Табл. 5.— Критические напряжения 
‚для некоторых электролитов. 


Концентрация | Критич. напря- | 
Электролит в г-экв./л жение в У 
| | 
Маон 0,01 600 
0,1 170 
1,0 70 
Мансо, 0,01 750 
0,1 280 
1,0 150 : 
Мас! 0,10 580 
0,1 300 А 
1,0 175 | 
Н,50. 0,01 750 
0,1 340 р 
1,0 165 


критич. напряжения для некоторых электро- 
литов в зависимости от концентрации их. 
Электролитич. В. обладают ощутительной 
емкостью. Предельная сила тока, при ко- 
торой В. работает еще удовлетворительно, 
определяется температурой электролита, 
которая не должна, быть выше 40°. 
Механические В. употребляются гл. обр. 
для зарядки аккумуляторных батарей и м. б. 
двоякого рода: с колеблющимися контак- 
тами (см. выше—В. в радиотехнике) и вра- 
щающимися. Последнего рода В. употре- 
бляются также для получения прямого тока 
высокого (порядка 100 КУ) напряжения в 
лабораториях. В. с вращающимися контак- 
тами приводятся во вращение синхронным 
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мотором небольшой мощности, покрываю- 
щим лишь механич. потери на трение. По- 
добные В. отличаются от коллектора элек- 
трич. машин лишь небольшим числом глав- 
ных пластин, при чем имеются еще вспомо- 
гательные контакты, облегчающие разрыв 
цепи выпрямляемого тока без искрообра- 
зования. В. с вращающимися контактами 
для получения постоянного тока высоко- 
го напряжения устанавливаются непосред- 
ственно на трансформаторе высокого напря- 
жения. Контакты приводятся в движение 
синхронным мотором и касаются пооче- 
редно выводов трансформатора разной по- 
лярности. Контакты построены по принци- 
пу щеток, употребляемых в электростати- 
ческих машинах. 

Лит.: Белявский А. Г., Ртутные выпрями- 
тели переменного тока, Ростов н/Д., 1927; Кур- 
батов С. И., ртутные выпрямители, М.—Л., 1997; 
ма! 1ех К. 10., Рег Омлескѕі1регдатрї-С1еісћһгісіћег, 
В., 1995; &8сһаѓег В., Оерег ОцескзПЬегаатту{- 
бЛІеісһгісһег Г0х 2тоззе Шеіѕіџпееп, Егапкїотгі а/М., 


4913; Ке11ет 8., Опіегѕцсһипвеп ат Олмескѕірег- 
датрї-СІеісһгісһіег, 20тісһ, .1919. Е. 


ВЫПУКЛОСТЬ И ВОГНУТОСТЬ. Пусть 


плоская кривая задана ур-ием у=Кхт) (ось . 


ОУ направлена вверх). Проведем касатель- 
ную в точке М кривой. Говорят, что в точке М 
кривая обращена выпуклостью вверх, если 
вблизи М точки кривой лежат ниже каса- 
тельной (фиг. 1); кривая обращена вогну- 


тостью вверх, если ее точки, близкие к М, 


У 


© 


Фиг. 1. 


лежат выше касательной (фиг. 2). Для 
определения выпуклости и вогнутости слу- 
жит знак 2-й производной: если в точке 
Мү'(2) < 0, то имеется выпуклость; если 
Гк) > 0, то вогнутость; если в точке 
М Р’’(<®) = 0, а р’ (0) 520, то имеем точку 
перегиба, отделяющую выпуклую область 
кривой от вогнутой (фиг. 3). В. Степанов. 

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ТОКИ, токи, к-рые 
текут в сети между параллельно работаю- 
щими генераторами под влиянием неравен- 
ства величин эдс этих генераторов, а также 
в случае несовпадения фаз или различия 
форм кривых эдс. В случае генераторов по- 
стоян. тока сила выравнивающих токов 4выр. 
выражается формулой: 

Звыр. = а. , 

тде е и ёз —эдс генераторов, а %"—<©сумма 
внутренних омич. сопротивлений генерато- 
ров, включая и сопротивление соединитель- 
ных проводов между ними. В случае гене- 
раторов переменного тока с синусоидаль- 
ными эде эффективное значение В. т. в цепи 
генераторов равно: 


Е-Е, 
Ув 
где #,—Е„— геометрич. разность эдс генера- 
торов, а ? 2——сумма внутренних полных с0- 
противлений генераторов, включая и полное 
сопротивление пути между генераторами. 
При этом В. т. могут совпадать или не совпа- 


ЕД 


Јвыр. == 


Н итусов. - 


дать по фазе с эдс генератора (см. Генератор 
переменного тока). В том случае, когда пол- 
ное сопротивление пути между генераторами 
очень невелико в сравнении с внутренними 
полными сопротивлениями генераторов (что 
имеет место, напр., при работе генераторов 
на сборные шины станции), В. т. приводят 
к тому, что, несмотря на неодинаковые эдс 
генераторов, напряжение на их зажимах 
устанавливается одно и то же у всех генера- 
торов, —отсюда и пазвание В. т. Если гене- 
раторы работают в разных местах электрич. 
сети, то В. т. накладываются на токи, иду- 


‚щие к привмникам энергии. Вследствие 


этого образуется иное токораспределение в 
сети. Әто обстоятельство должно соответ- 
ствующим образом учитываться при расчете 
сетей. Обычно стремятся довести до мини- 
мума значение В. т. путем надлежащего ре- 
гулирования возбуждения параллельно ра- 
ботающих генераторов, так как выравни- 
вающие токи излишне нагрукают сеть, сое- 
динительные кабели и шины. 
В.т.необходимы для поддержания синхро- 
низма параллельно работающих синхрон- 
ных генераторов переменного тока. Здесь 
В. т. получают необходимое значение, тем 
большее, чем больше неравномерность хо- 
да первичных механических двигателей, 
приводящих в движение генераторы. В. т. 
могут получиться также и между парал- 
лельно работающими трансформаторами. 
Так как упомянутое выше регулирование эдс 
осуществить здесь в самих трансформато- 
рах обычно бывает невозможно, то поэтому 
особенно тщательно д. б. подобраны одина- 
ковые коэфф-ты трансформации (см. Тране- 
форматоры). Величина выравнивающих то- 
ков между параллельно работающими транс- 
форматорами равна: 


к Ел 7 Е уу 
Јвыр. == = 
о —_ 2+2 рц 
где Е; и Е, —эде первого и второго транс- 
форматора во вторичной обмотке, а 2р, и 


к полные сопротивления короткого за- 


мыкания трансформаторов. 

В. т. могут образоваться также и внутри 
генераторов. Так, между параллельными 
ветвями обмотки якоря генератора постоян- 
ного тока будут течь В. т., если под полю- 
сами получились неодинаковые магнитные 
потоки, а также если в ветвях наблюдается 
неодинаковое число активных проводов или, 
говоря вообще, в параллельных ветвях име- 
ет место неодинаковое число так наз. маг- 
нитных сцеплений. Причинами неравенства, 
магнитных потоков под полюсами м. б.: 
неточность обработки и сборки частей ма- 
шины, раковины в отливке станины, экс- 
центричность якоря, неодинаковое число 
витков в катушках возбуждения при много- 
полюсной машине и пр. В. т. будут при этом 
протекать внутри обмотки якоря незави- 
симо от того, нагружен генератор или Нет. 
Вследствие этого понижается кпд машины 
и увеличивается нагревание обмотки якоря. 
При многополюсной машине эти токи будут 
замыкаться также через щетки и соедине- 
ния между ними, отчего щетки будут пере- 
гружаться большой плотностью тока и 
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искрить. Для избежания чрезмерной и, 
кроме того, неравномерной нагрузки щеток 
устраивают так называемые эквипотенци- 
альные соединения в обмотке якоря (см. 
Динамомашмна постоянного тока) малого 


Фиг. 1. 


сопротивления, так что’ В. т. получают воз- 
можность, минуя щетки, замкнуться в боль- 
шей своей части через эти эквипотенциаль- 
ные соединения. Естественно, что все опи- 
санное в отношении В. т. внутри генерато- 
ров справедливо и для электрич. двигателей. 
_ Внутренние В. т. могут возникнуть также 
и в машинах переменного тока и в транс- 
форматорах при соединении их обмоток тре- 
угольником (фиг. 1). Это бывает тогда, когда 
кривые фазовых эдс несинусоидальны, т.е. 


Фиг. 2. 


когда они имеют высшие гармонические со- 
ставляющие. На фиг. 2 представлены кри- 
вые фазовых эдс трехфазной системы в 


Т. Ә. т. ГУ. 


зависимости от времени, в предположении, 
что в них имеется 3-я гармонич. составля- 
ющая. Из диаграммы видно, что, в то время 
как сумма ординат основных синусоид пер- 
вого порядка ее; +- ез = 0, сумма ординат 
3-й гармоники равна тройному значению 
одной ординаты. Последнее соотношение от- 
носится ко всем гармоническ. составляющим 
порядка, кратного трех. Как было указано, 
большие внешние В. т. могут получиться 
между генераторами при одинаковом эффек- 
тивном значении их эдс, если последние 
имеют высшие гармонические составляющие. 


Лит.: Круг В. А., Основы электротехники, 
М., 1926; Шенфер К. И., Динамомашины посто- 


янного тока, ч. І, М. Л., 1997; Агро1а—1а 
Соцг, (Лесь $готтазсЫте, В. 1. Вегііп, 1923, В. 9, 
Веги, 1927; Агпо1а Е., Ҹесһѕе15ѕіготёесһпік, 
В. 1, 2, Вегііп, 1923. Е. Нитусов. 


ВЫРОСТНЫЕ ПРУДЫ, особая категория 
прудов в прудовом рыбоводном хозяйстве, 
распадающаяся, в свою очередь, на В. п. І 
и Н порядка. Первые служат для выращи- 
вания однолетней рыбы (сеголетков), вто- 
рые — двухлетней рыбы (двухлетков). При 
устройстве карповых В. п. необходимо, что- 
бы верхний, растительный слой почвы не 
удалялся, так как последний в значитель- 


‚ ной степени обусловливает продуктивность 


В. п. Форелевые В. п. могут быть и ко- 
паные. Глубина В. п. [ порядка равна в 


| среднем 50—70 см, глубина В. п. И поряд- 


ка 1—1,25 м. Устройство выростных пру- 
дов Ги П порядка в общем одинаковое и 
сводится к следующему. Земляные плотины 
В. п. имеют высоту на 0,4—0,5 м выше уро- 
вня воды; ширина гребня плотин равна вы- 
соте или 3/, высоты их; смоченные откосы 
делают двойными, наружные—полуторными; 
те и другие обшивают дерном. В наиболее 
глубоком месте пруда устанавливают во- 
доспуск («монах»), состоящий из двух труб 
(обыкновенно деревянных): лежақа—гори- 
зонтальной трубы, проходящей под осно- 
ванием плотины, и стояка — вертикальной 
трубы, прикрепленной под прямым углом 
к концу лежака со стороны пруда. Перед- 
няя, обращенная к пруду стенка стояка за- 
менена рядом щитков, вынимая к-рые можно, 
по желанию, регулировать уровень пруда 
или совсем спускать еға. Перед «монахом» 
устраивают т. н. рыбную яму, или лежби- 
ще, куда при спуске пруда собирается ры- 
ба. Размеры. лежбища зависят от величины 
пруда, а следовательно, от количества вы- 
ращиваемой в нем рыбы. В небольших В. п. 
лежбище имеет глубину в 0,7—1,0 м, при 
площади в 4—10 м?; в него впадают сборные 
канавы, пересекающие в различных направ- 
лениях ложе В. п. и служащие для наиболее 
совершенного его осушения; эти канавы 
также способствуют рыбе собираться в 
лезкбище при спуске пруда. Общая площадь 
В. п. [порядка составляет обычно около 13% 
всей площади прудового хозяйства (см.), об- 
щая площадь В. п. П порядка—от 23 до 25% 
ее, отдельные же В. п. имеют самые разно- 
образные размеры в зависимости от рельефа 
местности и хозяйственных расчетов. Во 
всяком случае предпочтительнее иметь в 
прудовом хозяйстве несколько небольших 
В. п. обоих порядков, чем один большой. 

Лит.: см. Прудовое хозяйство. А. Епеонский. 
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ВЫСАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, см. Ковально- 
осадочные работы. 

ВЫСАЛИВАНИЕ, операция, часто приме- 
няемая в лабораторной практике.и заклю- 
чающаяся в том, что к неэлектролиту, от- 
части или даже хорошо растворимому в во- 
· де, прибавляют какую-либо соль, вслед- 
ствие чего растворимость неэлектролита в 
воде сильно понижается и последний выде- 
ляется из раствора. Понижение раствори- 
мости в большинстве случаев пропорцио- 
нально концентрации прибавленной соли. 
В нек-рых случаях было показано, что раз- 
бавленные растворы, взятые в эквивалент- 
ных количествах, понижают растворимость 
больше, чем концентрированные, так как 
при разбавлении соли увеличивается степень 
диссоциации этой соли, а это ведет к увели- 
чению концентрации ионов раствора. Боль- 
шое значение для В. имеет состав взятого 
электролита; так, например, сульфаты обла- 
дают лучшим высаливающим действием, чем 
нитраты. Способность разных солей высали- 
вать неэлектролиты совершенно не зави- 
сит от состава последнего, но зависит от 
обоих ионов, образующих данную соль. На 
основании этого все анионы и катионы 
можно расположить в ряд по их высалива- 
ющим действиям: 

Для анионов........ 80.>С0,>С1>Вг>., 

» катионов ...... . Ма>К>14а>С8>МН.. 

Что касается теории этого явления, то, 
как показали исследования в этой области, 
уменьшение растворимости неэлектролитов 
при прибавлении солей происходит вслед- 
ствие изменения диэлектрической постоян- 
ной среды, в которой находятся неэлектро- 
литы. Другая, более старая теория основы- 
вается на том, что уменьшение раствори- 
мости неэлектролитов в воде происходит 
благодаря тому, что соли обладают способ- 
ностью образовывать кристаллогидраты. В 
качестве примеров В. можно указать на 
выделение спирта из его водного раствора, 
при прибавлении карбоната калия; также, 
если имеется вещество, отчасти растворимое 
в воде, к-рое надо экстрагировать эфиром, 
то для облегчения процесса понижают рас- 
творимость данного вещества в воде путем 
прибавления солей. 

Рассматриваемое здесь явление В. не 
имеет ничего общего с часто применяемым 
термином В. коллоидов. В. неэлектро- 
литов отличается от высаливания коллоидов 
тем, что этот процесс для неэлектроли- 
тов—обратимый. Ряд катионов и анионов 
при выделении коллоидов из раствора, тоже 
совершенно иной; высаливание коллоидов— 
не что иное, как коагуляция (см.). 


Литл: М№егпзф У’., Тпеогейзене Сһетіе уош 
Ѕїапарипкіїе а. Ауовайгоѕсһеп Вебе! ипа а. Тһегто- 
аупатік, 5їџіїрагі, 1996; Коёһтопа У. , І.ӧѕіеһкеі 
ола ІӧѕПсһкеісресіпоѕѕипеє. Напарисћ 4. апветапа- 
еп рћуѕіка!. Спетіе іп ЕіпғеіаагѕќеПопбеп, һг8=8. м. 
с. Вгеаіє, В. 7, Ірх., 1907. Р. Бурштейн. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, электрическое 
напряжение, превышающее 250 У между по- 
люсами или между одним из полюсов и 
землей. Әто подразделение произвольно и 
заставляет думать, что низкое напря- 
жение, менее 250 У, неопасно для человека. 
Это заблуждение ежегодно стоит жизни не- 
скольким сотням людей, так как даже на- 


пряжение прямого (постоянного) тока в 110У 

м. б. смертельным для человека, если обсто- 
ятельства благоприятствуют прохождению 
тока достаточной силы (> 0,1 А) через тело 
человека. Следует избегать касаться двумя 
руками одновременно точек, находящихся 
под напряжением друг относительно друга. 
При наличии заземления опасным м. б. и 
однополюсное прикосновение. Однако тех- 
нич. и экономич. преимущества В. н. столь 
велики, что в настоящее время, несмотря 
на опасность, пользуются чрезвычайно В. н. 
При этом существует ряд особых правил 
безопасности, к-рые следует соблюдать при 
устройстве и эксплоатации установок В. н. 
Так как электрич. мощность равна произ- 
ведению из электрич. напряжения на силу 
тока, то увеличение напряжения электро- 
передачи дает возможность при данной мощ- 
ности уменьшать силу тока, проходящего 
по проводам. Это обстоятельство сделало 
возможной передачу громадпых мощностей 
порядка 100 000 КҰ на расстояние в 200 км 


‚и больше. При низком напряжении такие 


электропередачи были бы невыполнимы, 
т. к. большая часть передаваемой мощности 
тратилась бы на нагревание проводов. 

В настоящее время работают электропе- 
редачи с напряжением в 220 КУ (в СССР до 
115 КУ), и серьезно обсуждаются проекты 
передачи с вдвое большим напряжением. 
В. н. применяется также для того, чтобы 
сообщить свободным ионам или электронам 
достаточный разбег, например, в рентгенов- 
ских установках, где применяют прямой 
ток (постоянный или выпрямленный) с на- 
пряжением в 100 КУ и больше. Для очистки 
газов электрическим путем тоже применя- 
ют В. н., в настоящее время порядка 50 КУ. 
Это напряжение устанавливается между эле- 


ктродами на сравнительно близком рассто- _ 


янии. Возникает сильное электрическое по- 
ле, улавливающее твердые частицы из про- 
ходящих газов. Развитие применения В. н. 
привело к созданию особой отрасли электро- 
техники техники В. н. Для экспери- 


· ментального изучения явлений, связанных с 


применением высокого напряжения, приш- 
лось создавать на заводах и в исследователь- 


’ ских институтах лаборатории, пользующие- 
‚ ся напряжением до 1х 108 У. 


Лит. Смуров А. А., Электротехника высо- 
кого напряжения и передача электрической энергии, 
М. Л., 1925; Реїегѕеп №., Носбзраппипезесв- 
пік, бімшивагі, 1911; Коё А., Носһѕраппипез- 
ќесппік, В., 1997. ‚ Я. Шпильрейн. 

ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ МАШИНА, генера- 
тор, в к-ром непосредственно получается пе- 
ременный ток высокой частоты, при чем эдс 
индуктируется вследствие изменения магнит- 
ного потока в обмотке; это изменение вызы- 
вается вращением одной из частей маши- 
ны (ротора), имеющей форму барабана или 
диска. В некоторых типах эдс получается 
изменением самоиндукции обмотки или же 
изменением емкости, включенной в контур. 
В. ч. м. применяется для питания антенн 
радиостанций большой мощности, а в послед- 
нее время также и для индуктивных печей 
высокой частоты, без железа. 

Исторический очерк развития 
В. ч. м. Первым нашел практическое при- 
менение В. ч. м. Тесла, построив в 1889 г. 
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машину с частотой в 5 000 пер/ск., с 1600 
об/м., мощностью около 1 КҮҮ. Тип маши- 
ны был с переменными полюсами и с ро- 
тором, имеющим обмотку якоря, сердечник 
которого состоял из железных проволок. 
Следующие машины Тесла были с диско- 
вым якорем, без железа и давали 2 500 об/м. 
при 15 000 пер/ск. В 1892 году Парсонс по- 
строил машину, дававшую 12 000 об/м. при 
14 000 пер/ск. и 500 УА. В этой машине 
впервые было применено железо толщиной 
0,254 мм. С 1893 по 1900 г. Тюри построил 
ряд машин с одноименными полюсами, при 
10 000 пер/ск., мощностью около 3—4 КМ. 
В 1907 г., когда выяснились преимущества 
незатухающих колебаний для радиопере- 
дачи, пробудился особый интерес к В. ч. м. 
как к единственному тогда способу полу- 
чения таких колебаний. В 1907 году пред- 
ложение Р. Гольдшмита заменить каскадное 
включение нескольких машин, данное Лату- 
ром, использованием одной и той же маши- 
ны для последовательного увеличения час- 
тоты до нужных пределов позволило приме- 
нить В. ч. м. для радиопередачи. В 1908 го- 
ду Александерсон в Америке, на основании 
многолетних опытов проф. Фессендена, по- 
строил В. ч. м. на 100 000 пер/ск., пригод- 
ную по частоте для практич. применения, 
Позже тем же автором была построена ма- 
шина на 200 000 пер/ск., к-рая, при удвоении 
частоты ртутным выпрямителем, могла да- 
вать частоту в 400 000 пер/ск. Эта машина 
дала возможность радиопередачи незатуха- 
ющими колебаниями на расстоянии 340 км. 
В 1912 году Гольдшмит построил машину в 
100 КҰ при 50 000 пер/ск. и 4000 об/м. 
Этого типа машины были поставлены для 
трансатлантич. связи в Германии— на стан- 
ции Эйльвезе, близ Ганновера, и в Амери- 
ке—па станции Теккертон. В 1912 г. герм. 
об-вом Телефункен была разработана сис- 
тема В.ч. м., отличающихся тем, что самая 
машина имела сравнительно нєбольшую ча- 
стоту, ок. 8 000 пер/ек., и увеличение часто- 
ты происходило в трансформаторе частоты 
системы Әпштейна-Жоли. В России в это 
время В. П. Вологдиным была построена 
для морского ведомства машина мощностью 
вё КҰ, при 60 000 пер/ск. С этого времени 
как Александерсоном, так и об-вом Теле- 
функен строится ряд машин уже для экс- 
плоатации: Александерсоном — мощностью 
ок. 200 КМ и об-вом Телефункен — 150 К\ 
и 400 КҰ. В 1915 году оканчивается разра- 
боткой серия В. ч. м. Бетено-Латура, изго- 
товляемых на 3-де Альзасьен в Бельфоре, 
мощностью в 25, 150, 250 и 500 КҰ. В Гер- 
мании фирма Лоренц строит несколько ма- 
шин системы Шмита мощностью в 50 КМ. 
В Роесии в это время Вологдиным строят- 
ся опытные машины: в 1914 году в 6 КУ, 
с 20 000 пер/ск., затем—в ЗКМ, с 20 000 
пер/ск., и, наконец, в 1915 г. начинается и 
в 1920 г. заканчивается постройка машины 
в 50 КУ, с 20 000 пер/ск., дающей после 
умножения 40 000 пер/ск., и установленной 
в Москве на Октябрьской радиостанции. В 
1923 году заканчивается сооружение уста- 
новленной там же В. ч. м. в 150 КУ, с 
15 000 пер/ек., дающей после умножения 
30 000 и 45 000 пер/ск. В 1927 году в Гер- 
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мании начата постройка машины обществом 
Телефункен в 800 КУА, к-рая будет устано- 
влена в Японии. Это будет самая мощная 
в мире машина. И 

Классификация В. ч. м. Эти маши- 
ны могут быть разбиты на следующие груп- 
пы: 1) обычн. типа с переменными полюса- 
ми, но с увеличенной скоростью; 2) коллек- 
торные; 3) с переменным магнитным сопро- 
тивлением; 4) с переменной емкостью; 5) ра- 
ботающие выделенной гармоникой; 6) ка- 
скадные: а) каскад из нескольких машин, 
б) каскад осуществлен в одной и той же ма- 
шине; 7) индуктор- 
ные машины с по- 
люсами одного на- 
именования: а) да- 
ющие непосредет- 
венно нужную час- 
тоту, б) дающие бо- 
лее низкую часто- 
ту, увеличиваемую 
статическ. умножи- 
телями вне маши- 
ны. По конструк- 
ции ротора В.ч. м. 
могут быть разде- 1 
лены на дисковые 
и на барабанные. 
Практическое значение имеют в настоя- 
щее время лишь индукторные машины, а 
из других машин продолжают сейчас ра- 
ботать машины каскадного типа системы 
Р. Гольдшмита, 

Из основных соотношений для индуктор- 
ных машин можно видеть те затруднения, 
которые представляются при конструкции 
В. ч. м. Если р—число одноименных полю- 
сов, то ѓ= 2 ит = 2р где п число об/м., 
р частота, — полюсный шаг и и—окруж- 
ная скорость. Отсюда, при и = 150 м/ск и 
[= 30 000, получаем для шага т = 2,5 мм. 
При таком шаге изоляция на достаточные 
напряжения представляет большое затруд- 
нение, из которого, при большой частоте, 
можно выйти лишь пропуском части стерж- 
ней, за счет чего можно увеличить изоля- 
цию (Александерсон, Бетено, Вологдин). 
Другим выходом является умножение ча- 
стоты вне машины и постройка самой маши- 
ны на более низкую частоту (Телефункен, 


5 
Шмит, Вологдин). Отношение --, где д—ве- 


личина междужелезного пространства, да- 


ет также неблагоприятные соотношения, на- 
т 


пример, при ё = 0,5 мм и т = 2,5 мм, == 


за 5 6 7 8/ 
Фиг. 1. 


1 
(для нормальной машины—ок. 50)- Эти со- 


отношения особенно неблагоприятны в свя- 
зи с видом характеристики холостого хода 
машины с одноименными полюсами, к-рая 
представлена на фиг. 1, при чем характе- 
ристика тем скорее загибается, чем больше 


6 
соотношение = ” 


Потери в железе В. ч. м. также создают 
значительные затруднения, т. к. они увели- 
чиваются приблизительно с квадратом ча- 
стоты; при индукции В, равной 1 500, и ча- 
стоте в 30 000 пер/ск., железо толщиной в 
0,07 мм дает на 1 кг 160 №. Общая отдача 


*23 
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машины, несмотря на, столь высокие потери 
на единицу веса активн. железа, может быть 
сделана достаточно высокой, достигая ино- 
гда 80—90 %, т.к. (что видно из основного 


Е. 
соотношения для эде: Ф, == 20 актив’ Где Ф— 


поток, є—коэфф-т рассеивания, #— число 
витков, К-—коэфф-т формы, /—частота) по- 
ток на полюсах будет мал, а следовательно, 
количество активного железа будет весьма 
мало. Потери на единицу веса будут весьма 
велики, и отвод тепла, обусловленного по- 
терями, представляет большие затруднения, 
почему и д. б. применено охлаждение же- 
леза водой или маслом. 

При расчете В. ч. м. главное внимание 
должно быть обращено на реакцию самоин- 
дукции. Другие реакции практически не иг- 
рают большой роли в машинах индукторного 
типа, достаточно использованных. Машина 
всегда д. б. рассчитана на работу, близкую 
к резонансу. На 


т № фиг. 2 даны кри- 
71000 24 вые как внешней 
у характеристики (Г) 

Я при соз ф=1, так и 
5 * мощности для ма- 


шин (ІІ) в 150 КУ, 
15 000 пер/ск.,3 000 
об/м. при соѕ ф=1. 
Ниже описываются 
основные системы 
машин высокой частоты, имеющие в насто- 
ящее время эксплоатационное значение. 
Система В. ч. м. Телефункен. 
Эти машины относятся к типу индукторных 
с одноименными полюсами. Машины дают 
непосредственно сравнительно малую час- 
тоту, увеличиваемую трансформаторами ча- 
стоты, работающими с подмагничиванием 
постоянным током или без подмагничива- 
ния. Первоначально применялось каскадное 
включение трансформаторов частоты в трех 
ступенях, с умножением в каждой ступени 
на два, так что общее умножение состав- 
ляло 2х2х2=8. Рабочая частота получа- 
лась при этом: 8 000х8=64 000 пер/ск. В 
последнее время В. ч. м. работают с умно- 
жителями, дающими умножение сразу на 4 
или 8. Одна и та же машина применяется 


0 №0 20 300 А бий 


Фиг. 2. 


Табл. 1.-Типы машин системы Теле- 
функен. 
< < : 
Ян и са Е 
26 я = 
|= А = о са 
Ея Ж 5 в 
Тип Ге 5 о Б Ё = 5 Е 
ЕБР в 8 9 я 
о вн С) Я Е] с ту 
= ни о р" МЕ 
03000/18 18 500 36 3 000 | 10000 
03000/30 30 700 43 4 000 10 000 
03000/60 60 500 120 3 000 | 10000 
01500/100 100 1 000 100 1 500 8 000 
01500/150 150 1 200 125 1 500 7 500 
01500/250 250 1 400 180 1 500 7 500 
01500/400 400 1 600 250 1 500 6 000 
01500/660 660 1 250 530 1 500 | 10000 


для питания нескольких передатчиков, для 
чего обмотка статора машины разбита на 
отдельные секции, питающие разные умно- 
жители. Статор штампован из железа тол- 
щиной 0,35 мм, при чем обмотка статора изо- 
лирована от железа миканитом. Окружная 


скорость невелика (максимум 130 м/сек). Ро- 
тор состоит из колеса с 2 венцами из мар- 
теновской стали. Машины до 60 КУ имеют 
воздушное охлаждение; большие машины 
имеют охлаждение статора водой. В табл. 1. 
приведены типы машин сист. Телефункен. 

Мощность, указанная в табл. 1, при на- 
жатом ключе и непродолжительной нагруз- 
ке может быть увеличена на 40—50% . Осно- 
вные данные машины 01500/400, а также 
данные испытания таковы: 


Статор: 

Число канавок статора . ...... 480 
Число проводов в канавке...... 1 
Шаг канавки статора ........ 10,8 мм 
Катушка возбужд.—между статорами 
Напряжение возбуждения ...... 202 У 

- Ротор: 
Диаметр расточни ротора ...... 1,65 м 
Число зубцов ............ 240 
Зазор а.а... 1,5 мм 
Окружная скорость ......... “130 луск 
Маховой момент ........... 16000хг/м* 


Испытание обмоток статора на пробива- 
ние—2 000 У, перегрев: обмоток статора 80°, 
железа статора 80°, обмоток возбуждения 
60°, подшипников 45°, В схемах В. ч. м. 
сист. Телефункен с трансформатором час- 
тоты непосредственно после машины вклю- 
чается трансформатор напряжения с желе- 
зом (первоначально применялся без железа). 
Конденсаторы контуров — из слюды, ти- 
па Дубелира. Трансформатор: связи с ан- 
тенной и антенные и контурные самоин- 
дукции—из провода, состоящего из тонких 
проволок толщиной около 0,1 мм, покрытых 
эмалью. Каркас самоиндукции антенны де- 
ревянный, установленный на фарфоровых 
изоляторах. Основные данные машинных 
передатчиков можно видеть из табл. 2, 3 
и 4, относящихся к станции Науен. 

Потери и кпд распределяются в машин- 
ных передатчиках системы Телефункен сле- 
дующим образом: 


Расход энергии в двигателе в Кү... .. 530 
Кид мотор-генер. высокой частоты .... 
Кпд трансформатора (напряжение) .... 
Кпд трансформатора (частоты1:2).... 
Кпд трансформатора (частоты 2:4).... 
Ток антенны вА............ .. 375 
Общий кпд от первого двиг. к антенне. . 71,8% 


Последние установки системы Телефункен 
имеют еще более высокий кпд, доходящий 
до 80%. Манипуляция в машинах Телефун- 
кен производится путем дросселя насыще- 
ния (дроссель Осноса) или путем изменения 
тока намагничивания трансформаторов ча- 
стоты. В последнее время делаются опыты 
применения расстройки одного из контуров 
помощью замыкания части самоиндукции 
ртутными реле. Машины сист. Телефункен 
установлены на радиостанциях: а) Прадо 
дель Рей (Мадрид) машина в 150 КУА, с 
7 500 пер/ск. и 1500 об/м.; трансформатор 
частоты-—для удвоения, утроения и учетве- 
рения частоты; б) Малабар (остров Ява) — 
машина в 400 КУА, с 5000 пер/ек. и 1500 
об/м.; трансформатор-учетверитель; в) Монте 
Гранде (Буенос-Айрес)—2 машины в 400 
КУА, с 6000 пер/ск. и 1500 об/м.; рабо- 
чие волны-—8 500 и 12 650 м; г) в Японии 
строится передатчик с машиной в 800 КУА 
(650 КМ антенных). . 

Система В. ч. м. Лоренц-Ш мита. 
По своей системе эти машины мало отли- 
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Табл. 2.--Машины высокой частоты. 180 зубцов; диаметр ротора, 

г Г | _ 52 620 мм, ширина 384 мм; зазор 

я | о Е Ё о 0,5 мм; нормальное число обо- 

Обозначение машин | Я; 5 НР БГА Га ротов около 2 600 в минуту. 

НЕ Е 3 | 85| Я Би =<| Машины приводятся во враще- 

РН а а 9 а | Оа | ние двигателем постоянного то- 

мМти п 2 | 01500/400 | 400 | 1500 | 6 000 | 400 |1000! [2 Схема включения машины 
и....... 

М... 1 | 01500/150 | 150 1500 |8000| зоо | 50| Шмита показана на фиг. 3. 

МІУ... 1 | 01500/150 | 150 150017500 300 | 500. Здесь самоиндукция служит 

| для разгрузки машины от ре- 


активного тока. Для получе- 


Табл. 3. Двигатели к машинам высокой частоты _ 
трехфазного тока с контактными кольцами. НИЯ более коротких волн при 

. = = 1 - меняется каскад двух транс- 

Б е х а х 2) Форматоров частоты, согласно 

Обозначение машин. Е. | Б б 5 о. Сем фиг. 4. При этом первая сту- 

аггрегатов = Е Бы | Ва 5 а |5=м| пень дает умножение на 11 и 

ё На | Ша | За М | © ШВЯ| вторая на 9, почему при пер- 

) вичной частоте в 7300 пер/ск. 

МТип....... 1500/1000 | 550 |1000| 360 | 50 |0,92| 750 | получается частота в 722 700 
М ПтиГг...... 1500/425 280 |1000| 189 | 50 | 0,91 | 700 | пер/ск., что соответствует А = 

| =415 м. Контур между вторич- 


4.Данные передатчиков, 
машин высокой частоты. 


Табл. 


работающих от 


ным контуром и антенной слу- 
жит для защиты ее от гармо- 


ник. Хотя телефония здесь и 


Обозн. | Двигате-| Сколь-| Число может быть осуществлена при 
пере- |‘ли, при- жение |-умно | Ступени умно- | Длина Емкость сравнительно коротких волнах, 

датчи- ключ. К мотора Не жения вм в см например при 360 м, однако, 
| вследствие возникновения до- 

бавочных тонов, нарушающих 

т | М! 8 1 183 18600 | 48000 | ХУДдожественную передачу, эта 

зп | ми 4 2 1к2и 2к4 13000 | 26000 | система вытесняется для радио- 

зш| мш 4 3 1к2, 2н4и4н8 4 900 3 500 вещания ламповыми передат- 

81у МІП Н 2 1к2и2к6 8500 | 7000 | чиками. Изменение волны про- 

изводится выбором другого 


коэфф-та трансформации час- 


чаются от машины системы Телефункен; ча- 
стота, даваемая машиной непосредственно, 
также взята ок. 8 000 пер/ск. Отличие си- 

| стемы заключается 
в том, что обычно 
машины Шмита ра- 
ботают с трансфор- 
матором, дающим 
сразу весьма боль- 
шое умножение ча- 
стоты, например в 
20 раз, почему они 
могут быть приме- 
нимы для получе- 
ния сравнительно 
коротких волн. Данные машины мощностью 
в 100 К\: статор имеет 360 круглых ка- 
навок диам. 3,5 мм; в канавке один провод 


омогат. контур 


СА 


Аентур Фербичюый Юарный 7 
машины Яонтур контур 
у 


Фиг. 3. 


35А 


б2А 
2 


дит. дроссель 


Матилуләци. 
енн, контуо 


Донтур /Первичный 


машини Хонтуг Г Улрынй И ервииный З Б 

бу контур дот № 

522300 пр = "80300 лор ЯИмрный Проненуточн ЗА 
донтуо контур 2, 


9799-7-72 200пед 
Фиг. 2. 


диам. около 2,5 мм; ширина железа стато- | 


ра 2х 150 мм; ротор, из литой стали, имеет 


тоты, а также изменением числа оборотов 
машины. Кпд в значительной мере зависит 
от длины волны, как видно из данных 
табл. 5 для %-К\Ү судового передатчика си- 
стемы Лоренца, снабженного промежуточ- 
ным контуром. Машина непосредственно дает 
7 500 пер/ск. при 2 600 об/м. 


Табл. 5.—-Данные для 2-К\ судового пе- 
редатчина системы Лоренца. 
0 Ф 
іе] > | Ц = О 
= За | 4 На Ба < 9р 
Е =: < Е р: 
9 | @ ы | ва | Е ам 
я ЕВ | Ба | ша | ВЯ | 53 | ба зе 
а ГИ | в Е Е = Е Ян а 
Е е эн д 2 А аа | ` 
Вх | ЗН | БЕ | 55 | 981 ВЕ З.Н 
Ча | ШВ | бе нз |с | СИЕ 
800 | 220 80 117,6 | 6,5 | 22,0 | 3,15 | 17,9 
900 | 220 80 | 17,6 6,0 | 24,5 | 3,61 | 20,5 
1015 | 220 80 | 17,6 | 5,8 | 26,0 | 3,92 | 22,2 
1210 | 220 80 | 17,6 | 5,4 | 98,0 | 4,24 | 94,1 
1390 220 78 17,18 5,0 29,0 | 4,21 | 24,5 
1620 220 80 17,6 4,8 81,0 | 4,62 | 26,2 
1790 | 220 80 | 17,6 | 4,4 | 33,0 | 4,80 | 27,2 
2000 | 220 98 | 17,18| 4,5 | 32,5 | 4,76 | 27,7 
2900 | 220 78 |17,18| 5,5 | 30,5 | 5,12 | 29,8 
| 4200 | 220 73 | 16,07] 5,9 | 29,0 | 4,96 | 30,9 


Машины сист. Лоренц-Шмита установле- 
ны на радиостанции Кенигсвустергаузен, 
мощностью 50 КҰ, для телефонной нереда- 
чи. Имеются также установки в 15 КУ" близ 
Берлина. Для судовых и специальных це- 
лей Лоренцом изготовлен ряд машин малых 
мощностей для Голландии и Японии. Умно- 
жение частоты в машинах Лоренца осно- 
вано на применении сильно насыщенных 
трансформаторов, настроенных т. о., чтобы 
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явление, вызванное насыщением при резо- 
нансе (К1рргезопал7), вызывало сильное ис- 
кажение кривой напряжения (удар). Здесь 
имеется не выделение гармоники, а карти- 
на, сходная с ударным возбуждением при 
искре, почему частота в антенне в некоторых 
пределах не зависит от изменения скорос- 
ти машины, что очень важно. Для улучше- 
ния отдачи применяется добавочный кон- 
тур, настроенный на промежуточную часто- 
ту (см. Трансформатор высокой частоты). 
`` Система В. ч. м. Гольдшмита. 
Эта машина представляет каскадную маши- 
ну, у которой все каскады осуществлены в 
одной системе. Гольдшмит применил прин- 
цип, указанный в 1893 году М. Бушеро, со- 
гласно которому в каждом альтернаторе, в 
роторе (якоре), имеются налицо эдс и токи, 
которые могут быть 
представлены в ви- 
де нечетных членов 
бесконечного ряда 
Фурье, тогда как 
в статоре (индук- 
торе) имеются чет- 
` ные члены того же 
ряда. Гольдшмит 
приключил к яко- 
рю колебательные 
контуры, настроен- 
ные на основную 
частоту машины о, 
а такзке на частоту 
З о, а к индукто- 
ру, расположенно- 
му в статоре, при- 
ключил контур, на- 
строенный на ча- 
стоту 2% и антенный контур, настроен- 
ный на частоту 40 (фиг. 5). В этом слу- 
чае в контуре с частотой о будет индук- 
тирована эдс частоты о; последняя даст 
в нем весьма значительный ток, который 
оказывает на статор реакцию, вызывающую 
эдс с частотой о -о=20; эта эдс даст в 
контуре 20 ток той же частоты, который 
вызовет реакцию на ро- 
тор с частотой Зо. Ток 


вленная в Эйльвезе, имеет обмотку с 384 
полюсами при 7 = 3 100 об/м., основной ча- 
стоте в 10 000 пер/ск. и мощности 150 КУ. 

Система В. ч. м. Бетено. Маши- 
на Бетено (Франц. генеральной компании) 
также индукторного типа, с полюсами одно- 
го наименования. Особенностью 1 машины яв- 
ляется то, что число канавок статора в 2/, 
раза меньше, чем у обычных машин. Эту 
систему машин можно рассматривать как 
три машины на втрое меньшую частоту, сло- 
женные вместе, при чем зубцы ротора сдви- 
нуты у каждой из машин относительно дру- 
гой на */;л. Кроме того, каждая из машин 
работает не основной гармоникой, а тре- 
тьей. В этом случае третьи гармоники ка- 
ждой машины сложатся, а первые гармони- 
ки дадут в сумме нуль, как три синусо- 
иды, сдвинутые на угол ?/;л. Канавки стато- 
ра и ротора—открытые. В зубцах ротора в 
этом случае поток будет пульсировать, по- 
чему венец ротора и д. б. собран из тон- 
кого листового эмалированного железа, тол- 
щиной ок. 0,06 мм. Конструкция дает воз- 
можность дать проводникам якоря доста- 


точно хорошую изоляцию. Провода состоят 


из тонких эмалированных проволок. Пуль- 
сирующий поток в зубцах ротора вызывает 
значительные потери, почему необходимо 
особенно интенсивное охлаждение ротора, 
что достигается циркуляцией масла по ка- 
налам, высверленным в роторе. Статор при 
этом охлаждается маслом, циркулирующим 
по медным трубам, уложенным в железе. 
Открытые зубцы в роторе обусловливают 
работу больших машин в вакууме, т. к. ина- 
че потери на вентиляцию сильно уменьшают 
отдачу машины, в виду значительной окру- 
жной скорости, равной 150 м/сек. Обмотка 
статора разбита на отдельные цепи, из ко- 
торых каждая индуктивно связана с вторич- 
ной обмоткой воздушного трансформатора. 
В качестве двигателя всегда применяется 
быстроходный двигатель постоянного тока. 
В табл. 6 приведены главные данные ма- 
шин указанной системы. 


Табл. 6. Данные машин высокой частоты сист. Бетено. 


этой частоты, возникший Мощность генератора в К\. 25 50 250. 500 | 
в настроенном на неекон- Напряж. холост. хода ву. . 180 350 350 500 
туре, окажет реакцию на Сила тока нормального в А . 160 640 800 1 080 
статор. и вантенном ко ! » » коротк. замык. в А 70 — 640 — 

р, н- Норм. длина волны вим... 9.95 10 14,7 20 
туре получится эдс с ча- Кид генератора в %. . ..... 66 60 у 70. 82 
стотой 40 и ток той же ча- задиотелегр. отдача в д. ... 70 65 85 4555 

ощность двигателя в . 120 — ха | 
стоты. Значительная ве- | пределы измен. числа об/м. 14 940—6 180 4 000-4 500 9.8203 15012 330—2 630 
личина реакции обусло- Кид двигателя при полной | 
вливается тем, что маши- қаёгрувне в % 91:11: | 58% Ба 99 83 
_ пд аггрегата в % ...... 2, , 

на построена с малым за- | ңор. частота в пер/ек. 32 400 30 090 18 000 15 000 


зором, как это имеет ме- 


_- =— 


сто и в асинхронных ма- -— ---- А 


шинах. Умножение частоты здесь происхо- | 


дит в арифметическ. прогрессии, по- 
чему большое число ступеней и невыгодно; 
в качестве исходной частоты Гольдшмит 


взял = = 10 000 пер/ск. и после четвертого 
умножения получил 22—40 000 пер/ск. От- 


дача машины Гольдшмита низка и равна 
};=1, где 7—отдача каждого каскада; при 
1= 80% получим, при четырех каскадах, 
;:=40 %.. Машина Гольдшмита, устано- 


Потери в генераторе мощностью в 250 К\ 
распределяются следующим образом: 


Механические потери......... 35,5 КҮ 
В железе... .@..@..@..@..@..@........ 13,8 » 
В меди. ее еее. 20,9 » 
На возбуждение. . .......... 0,3 » 
На вакуумный насос ......... 3,0 » 
На масляный насос. ......... 6,0 » 
Всего....... 79,5 КМ 


Двигатель В. ч. м. обычно питается от 
специальной группы, состоящей из трехфаз- 
ного асинхронного двигателя, вращающего 
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генератор постоянного тока. В. ч. м. систе- 
мы Бетено могут включаться параллельно, 
однако на практике это применяется ред- 
ко. Машины этой системы являются самы- 


ми распространенными; они установлены на | 


станциях: в Сент-Ассизе, Лионе, Сайгоне, 
Кольтано, Браццавиле, · Тананариве, Бам- 
мако, Бухаресте и др. 

Система В. ч. м. Вологдина. Ма- 


шина этой системы также индукторного ти- 


па, с полюсами одного наименования. Осо- 


бенности системы заключаются в сравни- | 


тельно высокой частоте, получаемой непо- 
средственно от машины (15 000—20 000), 


1 


9 
И 


я Й 
Д | 
О 


у 
Ў 


МММ} 


А 
ин 


\ 


Фиг. 6. 


и в применении умножителей всего лишь 
с коэфф-том © или 3. На фиг. 6 показана 
машина в З К№ с 20 000 пер/ск. Ротор ма- 
шины массивный, в виде тела равного со- 
противления. Промежутки между зубца- 
ми заполнены алюминием, чем уменьшена, 


потеря на вентиляцию. Статор имеет полуза- 


крытые канавки, число к-рых равно ?/;х ёр, 
где р—число одноименных полюсов. Б этой 
машине полюсы имеют лишь одно наимено- 
вание, например №, тогда как другая поляр- 
ность заменена одним кольцевым полюсом 
и в работе активно не участвует. Форма ка- 
навки в машинах этой сис- 
темы изображена на фиг. 7 
и имеет ту особенность, что 
в зубцах статора с кривым 
очертанием поток почти не 
пульсирует, т. к. шаг этих 
зубцов по зазору равен 20, 
почему потери в зубцах 
весьма малы и сосредоточены почти исклю- 
чительно в прямых зубцах. Такая система 
дает значительное увеличение козффициен- 
та полезного действия машины. Две на- 
магничивающих катушки дают магнитодви- 
жущие силы, направленные навстречу одна 
другой, почему и нет продольного намагни- 
чивания вала, как в других индукторных 


машинах. Машина в 50 КҰ имеет несколько 
другую конструкцию, показанную на фиг. 8. 
Здесь также хорошо использован ротор. 
Эта машина, как и машина в З КУ, работа- 
ет с зубчатой передачей. Охлаждение стато- 
ра производится водой, циркулирующей по 


ЛЕ 286 
Г ее 
т 


Фиг. 8. 


медным трубкам, уложенным в железе ста- 
тора. Активное железо, толщиной в 0,06 мм, 
собрано в отдельные купоны. В качестве 
изоляции применен лак цапон. Машина в 
50 КҰ установлена на Октябрьской радио- 
станции и работает с трансформатором ча- 
стоты 1:8, давая волну ок. 7 500 м. На той 
же станции установлена машина в 150: КҰ 
с 15 000 пер/ск. Общий вид этой. машины 
показан на фиг. 9. Машина предназначена 
для работы помощью трансформаторов-умно- 
жителей с коэфф-том трансформации 1:8 


2 


Фиг. 9. 


и 1:3. В качестве двигателя в машинах мощ- 
ностью в 50 КМ и 150 КҰ применены двига- 
тели трехфазного тока; в машине мощно- 
стью в 150 КУ! двигатель имеет  непосред- 
ственное. соединение. Манипуляция при ра- 
боте машины достигается путем расстройки 
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первичного контура умножителя. Основные 
данные машины высокой частоты системы 
Вологдина приведены в табл. 7. 


Табл. 7 Данные машин высокой ча- | 
стоты системы Вологдина. 

Мощность маши- 

ны вК\.. 3 50 150 
Число об/м. . . . [10 000/1 0001 4 000/1 000 3 000 
Частота (пер/ек.) 20 000 20 000 15 000 
Диаметр ротора 

вмм...... 300 900 1000 
Ширина активн. : 

железа в мм. . 50 75 х 2=150 | 185х2=370 
Число полюсов 

ротора... .. 120 300 300 
Окружн. скорость 

ротора в м/ск . 157 188 157 
Междужел. про- 

странство в мм 0,5 0,8 1 
Мощность двига- 

теля вк... 8 90 2х 185 
Кид машины выс. 

част. в % . . . 53 — 70 


Система В. ч. м. Александер- 
сона. Эти машины отличаются от дру- 
гих индукторных машин тем, что ротор их 
имеет форму диска равного сопротивления, 
при чем боковые стороны диска являются 
активной ого частью; для этого венец диска 
снабжен большим числом зубцов, проме- 
жутки между к-рыми заполнены немагнит- 
ным материалом. Принятая форма ротора 
позволяет довести окружную скорость до 
300 м в минуту и выше, почему эти маши- 
ны и могут давать непосредственно нужную 
частоту. Якорь, лежащий с боков диска, со- 
стоит из двух половин, из которых каж- 
дая собрана из тонкого железа, толщиной в 
0,037 мм, в виде ленты, намотанной концен- 
трично с ротором. Канавки лежат радиаль- 
но. Обмотка якоря разделена на 64 отдель- 
ные секции, которые все вместе составляют 
первичные обмотки трансформатора напря- 
жения. Такое устройство позволяет пони- 
зить напряжение якоря до 100 У на секцию, 
при токе в секции 30 А. Статор охлаждает- 
ся водой, проходящей по медным трубкам, 
уложенным в железе. Особенностью маши- 
ны является также устройство упорных под- 
шипников, имеющих автоматич. приспосо- 
бление, позволяющее ротору все время оста- 
ваться в таком положении, при к-ром ка- 
ждый из боковых зазоров имеет одинаковую 
величину; благодаря этому ротор не будет 
оказывать чрезмерного осевого давления на 
подшипники, к-рое, при зазоре, равном 1 мм, 
и значительной окружной скорости, могло 
бы повлечь за собой касание между ста- 
тором и ротором. Нормальные типы машин 
Александерсона, строящиеся американской 
фирмой Ваа1о-Согрогайоп, имеют мощности: 
2 К\/ при 100 000 пер/ск., 50 КҰ при 50 000 
пер/ск. и 200 КҰ при 25 000 пер/ск. Наи- 
большее практич. значение имеет машина, 
в 200 КМ. Установленная в Нью Брунсвике 
машина этого типа дает волну в 13 600 м. 
Машина приводится во вращение двухфаз- 
ным двигателем мощностью в 600 №, с на- 
пряжением ? 300 У и частотой 60 пер/ск.; 
зубчатая передача (1 : 2,97) сообщает ротору 
2 170 об/м. Подшипники машины имеют смаз- 
ку под давлением и сигнализацион. приспо- 
собления, указывающие на недостаточное 


давление масла. Отдача машины сравнитель- 
но низка, как видно из следующих данных; 


Двига- Вспомог. 

тель устр. Итого 
Ключ поднят .... 170 КУ 40 К 210 КҖ 
Ключ опущен. ... 420 » 40 » 460 » 
Телеграфная нагруз- | 
ка при 25 словах вм. 290 » 40 » 330 » 


Указанные данные относятся к работе на ан- 
тенну при С =52.200 сми 1=780 А. 
Двигатели для В. ч. м. В ка- 
честве двигателя для вращения В. ч. м. 
применяются двигатели как переменного, 
так и постоянного тока. При переменном 
токе пригоден исключительно асинхронный 
двигатель, т. к. он дает возможность в пре- 
делах 7—10% менять число оборотов, делая 
этим скорость независимой от частоты пита- 
ющего тока. Синхронный двигатель по этой 
причине неприменим, тем более, что кача- 
ния его при переменной нагрузке также ме- 
шают работе.. При постоянном токе приме- 
няется двигатель с шунтовым и с незави- 
симым возбуждением. Преимущества 
асинхронного индукционного двигателя: 
а) простота и надежность; б) более высокая 
отдача всей системы, т. к. отпадает, в слу- 
чае питания от общей сети, специальный 
аггрегат (экономия в энергии=15—9%0 9%); 
в) более дешевое устройство. Недостат- 
ки: а) необходимость наличия устойчивой 
частоты питающей сети (0,5—1 %); б) невоз- 
можность изменения длины волны путем из- 
менения числа оборотов в, более широких 
пределах, чем 8—10 %; в) большие трудно- 
сти, связанные с конструкцией регулиру- 
ющего устройства, и сравнительная сло- 
жность его; г) необходимость строить ма- 


‘шину лишь на 1 000—1 500 или 3 000 об/м., 


при 50 пер/ск., если не применялась зуб- 
чатая передача. Преимущества при- 
менения двигателя постоянного тока: а) ре- 
гулировка числа оборотов и изменение вол- 
ны в весьма широких пределах; б) простота 
регулирующих устройств; в) большая неза- 
висимость от изменений частоты сети, пи- 
тающей преобразователь (допускает коле- 
бание частоты сети до 12 9%); г) возможность 
получения весьма высокого постоянства 
длины волны (свыше 0,01 %). Недостат- 
к и двигателя постоянного тока: а) меньшая 
надежность, в виду наличия коллектора; 
б) меньшая отдача устройства; в) большая 
стоимость устройства. Несмотря на ряд пре- 
имуществ двигателя переменного тока, в по- 
следнее время замечается переход на дви- 
гатель постоянного тока, даже в системах, 
которые ранее работали на переменном токе 
(Телефункен). В настоящее время на пере- 
менном токе работают: Александерсон, об-во 
Телефункен, Вологдин. На постоянном токе 
работают: Франц. генеральная компания, 
Лоренц-Шмит и новые установки об-ва Те- 
лефункен (Рим, Япония). Что касается мощ- 
ности двигателя, то он д. б. взят с большим 
запасом (от полуторной до трехкратной 
мощности В. ч. м.). 

Регуляторы скорости В. ч. м. 
являются самой важной частью установки, 
т. к. получение устойчивой волны при срав- 
нительно коротких волнах (порядка 500— 
600 м) представляет большие затруднения 
(допускаемые колебания скорости при этой 
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волне—ок. 0,005%). При длинных волнах 
задача решается значительно легче (требуе- 
мая устойчивость при А=30 000 м не пре- 
восходит 0,1%). Регулятор должен, с одной 
стороны, исправить те отклонения от задан- 
ной скорости, которые происходят из-за 
изменения частоты и напряжения питаю- 
щего двигатель тока при переменном токе 
и напряжения—при постоянном токе, и, с 
другой стороны, компенсировать изменения 
скорости, происшедшие из-за изменения на- 
грузки. Первая задача представляет значи- 


тельно меньшие затруднения, чем вторая, · 


так как изменения нагрузки при радиотеле- 
графной работе составляют почти 100%, при 
весьма большой скорости этих изменений. 
Регулирующее устройство состоит из двух 
частей: прибора, к-рый указывает на откло- 
нения от заданной скорости и дает корректи- 
рующие посылки тока, и устройства, непо- 
средственно воздействующего на электро- 
двигатель в смысле изменения или сохра- 
нения его скорости. Наиболее простое регу- 
лирующее устройство—у машин сист. Бе- 
тено-Латур. Указателем скорости здесь слу- 
жит центробежный регулятор сист. Тюри 
(фиг. 10), к-рый при увеличении скорости 
дает контакт между вращающимся медным 
диском и угольной щеткой, чем замыкает 
часть реостата, включенного в возбуждение 
двигателя. Величи- 


рается таким обра- 
зом, чтобы при раз- 
мыкании двигатель 
давал число оборо- 
тов, превышающее 
требуемое, а при 
замыкании это чис- 
ло падало ниже за- 
данного. При этом 
машина все время меняет свое число оборо- 
тов в весьма узких пределах, которые не 
превышают в некоторых случаях 0,02% . По- 
правка на изменение нагрузки в машинах 
мощностью 25 КУ’ достигается включением 
в якорь сопротивления помощью электро- 
магнитного реле, работающего от ключа. У 
больших машин этой поправки нет, так 
как при быстрой работе колебания нагруз- 
ки сглаживает большой маховой момент ма- 
шины, при медленной же работе их вы- 
равнивает регулятор. Мощность двигате- 
ля берется с таким большим запасом, что 
при нем не получается большого изменения 
числа оборотов при переходе от холостого 
хода к нагрузке. Напряжение постоянно- 
го тока, питающего двигатель, сохраняется 
постоянным помощью регулятора напря- 
жения системы: Тюри. 

Регулирующее устройство сист. Алексан- 
дерсона (фиг. 11) имеет указатель, состоящий 
из контура Г с малыми потерями, который 
возбуждается от В. ч. м. и настраивается на 
частоту, немного более высокую, чем частота, 
· машины, почему при увеличении частоты 
машины сила тока в контуре увеличивается. 
Этот контур слабо связан с контуром ІІ, в 
котором имеется какой-либо выпрямитель, 
выпрямляющий ток этого контура для пи- 
тания им обмотки реле, к-рое включает воз- 
буждение особой динамо постоянного тока; 


Фиг. 10. 


на реостата подби- 


к якорю динамо приключена вторая обмотка 
реле, действующая в противоположном смы- 
сле относительно первой обмотки. Такое 
устройство заставляет реле вибрировать со 
скоростью ок. 50 пер/ск. (фиг. 11). Время 


Дебный Фбцгетель В.м. 


/ёнератор 
быс. част. 


Фиг. 11. 


замыкания реле будет тем продолжительнее, 
чем меньше сила тока в контуре ІІ и, зна- 
чит, чем меньше число оборотов В. ч. м. 
Самая регулировка скорости двигателя про- 
изводится путем уменьшения напряжения 
статора, что достигается увеличением само- 
индукции дросселей, включенных в статор, 
при уменьшении постоянного тока, насы- 
щающего эти дроссели. Постоянный ток по- 
лучается от упомянутой выше динамо, по- 
чему последняя и передает на двигатель те 
воздействия, к-рые будут обусловлены ука- 
зателем. Двигатели для В. ч. м. применяют 
двухфазные. Поправка на ключ произво- 
дится включением в ротор соответствующих 
сопротивлений. Постоянство волны, дости- 
гаемое Этим устройством, доходит до 0,5%. 

Регулирующее устройство В. ч. м. сис- 
темы Вологдина состоит из указателя, в ка- 
честве которого взят центробежный регу- 
лятор Тюри 1 (фиг. 12), и системы сопроти- 
влений 8, 11, 12, включенных в ротор. Ре- 
гулятор 1 при понижении скорости В. ч. м. 


включает реле 3, которое замыкает сопро- 
тивление 8. Величина этого сопротивления 
подобрана т. о., чтобы при его включении 
скорость двигателя была на 0,1% больше, 
чем нормальная, а при выключении—на, 
0,1% ниже нормальной. При таком подбо- 
ре, если частота и напряжение сети и на- 
грузка машины будут меняться весьма мало 
(частота менее 0,2%), двигатель В. ч. м. все 
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время будет менять число оборотов ок. сво- 
ей нормальной скорости, и такая система, 
будет находиться в подвижном равновесии. 
Если частота питающей двигатель сети из- 
менится, напр. повысится, то регулятор 1 
будет стремиться более длительно разом- 
кнуть реле 3, включающее в ротор сопро- 
тивление 8, и продолжительность этих вклю- 
чений будет больше, чем продолжительность 
выключений. С реле 3 связаны добавочные 
контакты 31, которые включают якорь вспо- 
могательного двигателя 6, заставляя его 
вращаться в ту или другую сторону. Этот 
двигатель при своем вращении в одну сто- 
рону передвигает щетки реостата, включен- 
ного в ротор главного двигателя, враща- 
ющего В. ч. м., в сторону увеличения со- 
противления и, при вращении в обратном 
направлении —в сторону уменьшения со- 
противления. Если при изменении частоты 
сети, как сказано выше, продолжительность 
замыканий реле 3 будет больше, чем про- 
должительность размыканий, то вспомога- 
тельный двигатель будет получать больше 
импульсов, направленных для передвиже- 
ния реостата ротора в сторону уменьше- 
ния сопротивления. Это продвижение будет 
иметь место до тех пор, пока импульсы, 
получаемые якорем двигателя 6, не будут 
иметь одну и ту же продолжительность. Та- 
КИМ путем вводится поправка на изменение 
частоты сети и на малые изменения нагруз- 
ки. Кроме того, при изменениях нагрузки, 
вызванных отжатием ключа, в ротор двига- 
теля особым реле, связанным с ключом, вво- 
дится добавочное сопротивление 12. Вели- 
чина этого сопротивления изменяется по- 
мощью двигателя 7 так же, как это имеет ме- 
сто у двигателя 6, с той лишь разницей, что 
это изменение будет происходить в период 
отжатия ключа. 

Из других регулирующих: устройств сле- 
дует отметить устройство сист. Телефункен, 
которое ‘состоит из указателя системы Риг- 
гера, основанного на изменении сдвига фаз 
напряжений двух связанных контуров. 

Лит.: Вологдин В. П., Машина высокой 
частоты, «ТиТбП», Н.-Новг., 1927, 44; рюковвВ., 
От искры до коротких волн, «Жизнь и техн. евязи», 
М., 1927, ноябрь; Оснос М., О целесообраан. на- 
стройке генератора высокой част., «ТитбП», Н.-Новг., 
1925, 32; Вологдин В. П., Двигатель для ма- 
шин большой частоты, «ТиТбП», Н.-Новг., 1919, 6; 
Обухов М., Расчет обмотки переменного тока в 
маш. генераторах средней и высокой частот, «ТиТбпП», 
Н.-Новг., 1925, 28; Веїћепоа Ј., Гез айегпаецгѕ 
а һаџќе Гтёдиепее, Рагіѕ, 1926; Вас ег Е., Тһе 
АІехапӣегѕоп Зузфет ог Вадю Теіерһ. апа Вза1о 
Тееэг. Тгапѕтпіѕѕіоп, М. Ү., 1921; А Іехап аег- 
ѕзоп Е., Ҹесһѕе15{готаупато їйг 100 000 Регіодеп, 
«ЕТА», 1909, В. 30, р. 852, 1003; Ссо1азсвюта% 
В, МаѕсһіпеПе Егхепвопе у. еі. \МеПец 1. а. дгаһі]. 
Теевтарые, «ЕТ», 1911, В. 32, р. 54; «ЈаһгЬ.а. агави. 
Т@ебг. опа Те1ерћ.», В., 1911, В. 2, р. 341; $8 бгеп- 
Зет А., БНадйіо-бгоѕѕѕзіаїіоп ЕПуезе, «ЕТ», 1919, 
В. 40, р. 233; Агсо О(., Огав озе Теевт., «Јаһгр. а. 
агаһі1оѕеп Теезт. и. Теіерһ.», ВегИт, 1913, В.Т, р. 90; 
Агсо С., ріе агаһ1оѕе бтоѕавќајіоп Мапеп, «ЕТ», 
1919, В. 20, р. 665: Е1етіпе Ј. А., Тһе Ргіпсір1еѕ 
оѓ Е1есігіс Мауе Теестарну, 2 ей., 1., 1910; А 1е- 
хапаегѕзоп Е., Тгапѕосеапіс Кайіо Соттипіса- 
їіоп, «беп. Е1. Веу.», Ѕсһепесїайу, 1920, у. 29, р. 794; 
Еа1езѕ Н., Пе Носһїгетиепатаѕсһіпеп 4. Ѕосіёіё 
Ггапсаіѕе Байіо-Е1есіїг. іп Рагіѕ, «Јаргрисһ а. агави. 
Теегт. и. Тејерһ.», В., 1933, В. 24, р. 961; «Те1е- 
ѓапкеп-216», Вег\іп, 1919, Маџеп-Миттег; В оеа е- 
кег Н. ппа В1еерег Н., 0рег Егедџеплге1аіѕ, 
«Ҹўіѕѕеп=сһ. Уегӧї?. ам; дет Ѕітепзѕ-К опхегп», В., 1930, 
В. 1, р. 196; Агсо С., Мойегпег ЅеһпеПетрѓапе 
опа ЗеппеЦзепаег, «Јаһгрисһ ег агав. ТеЈесг. опа 


'Тејерһ.», Вегііп, 19223, В. 19, р. 350; Бого1Е \., 
Носһїтедиепятаѕсһіпепѕепіег опа ѕеіпе Ртеһтаһіге- 
вешие, «ЕТУ», 1995, В. 46, р. 415; Ваппеіїх Е., 
Таѕсрепросћ 4. агавИ. Те1еот. и. Теіерһ., р. 806, 896, 
ВегІіп, 1927; Саіуегії Т., Туреѕ НієЋ-Етедоепсу 
А Цегпафогз, «Тһе Е1есігіс Јоџгпа1», Ріїёѕригећ, 1927, 
1, р. 36; 1. аїѓооп С.. Нівһ-Егеппепсу АЦег- 
паіогѕ, «Тһе Б]Јесігіс Јоџгпа1», Ріїіѕрогеһ, 1924, 
У. 21, р В. Вологдин. 


. 446. 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТОК, переменный 
электрич. ток высокой частоты; при нали- 
чии соответствующего излучателя— антенны 
(см.) излучает в пространство на значитель- 
ные расстояния энергию в виде волн элек- 
эпромагнитных (см.), к-рые, в свою очередь, 
вызывают токи той же частоты в приемных 
устройствах, расположенных вдали от ис- 
точников В. т. 

В. т. употребляется в радиотелеграфии 
и радиотелефонии, при передаче изображе- 
ний на расстояние, телеметанике (см.) и во- 
обще во всех тех случаях, когда необходи- 
мо передать на расстояние электромагнит- 
ную энергию без помощи проводов. Диа- 
пазон частот токов в указанных областях 
техники заключается в настоящее время в 
пределах от 15 000 пер/ск. (длина волны 
20 000 м) до 300 000 000 пер/ск. (длина вол- 
ны 1 м). В.т. обладает при движении по про- 
водам следующими особенностями, отлича- 
ющими его от переменных электрических 
токов низкой частоты: 1) В. т. в проводах 
распределяется в слоях, ближайших к по- 
верхности (см. Скин-эффект); 2) наименьшее 
сопротивление для В. т. представляют по- 
этому провода. не с наибольшей площадью 
сечения, а с наибольшим периметром сече- 
ния; 3) сопротивление проводов растет вме- 
сте с частотою токов; 4) самоиндукция про- 
водов при В. т. ниже, чем при перемен- 
ных токах низкой частоты; 5) индуктивное 
сопротивление проводов при В. т. значи- 
тельно выше, чем в случае низких частот: 
оно растет вместе с частотой; 6) физиологич. 
действие В. т. значительно отличается от та- 
кого же низкочастотного тока; в частности, 
В. т. нежизнеопасны. В силу сказанного в 
п. 1, провода для В. т. делаются или в виде 
полых трубок, или в виде лент, или же со- · 
ставляются из подразделенных тонких про- 
водников. В. т. производятся следующими 
способами: 1) посредетвом повторных раз- 
рядов конденсаторов через искровой про- 
межуток в искровых передатчиках; 2) по- 
средством вольтовой дуги в дуговых пере- 
датчиках; 3) посредством машин высокой 
частоты; 4) посредством электронных гене- 
раторных ламп. В. т., получающиеся при 
разрядах конденсаторов, характеризуются 
затухающими колебаниями; В. т., произво-. 
димые дуговыми передатчиками, машинами 
высокой частоты и электрон. лампами, хара- 
ктеризуются незатухающими колебаниями. 

Лит., Берг А. И., Общая теория радиотехни- 
ки, Л., 19295; й еппеск Ј. и. ВиКор Н., Ооеһг- 
рое дег агаһұІ. Теесг., 515., 1925. Д. Викнер. 

ВЫСОТА, расстояние от точки на земной 
поверхности по вертикальному направле- 
нию до какого-либо горизонта или уровня. 
Часто слово «высота» заменяется равнозна- 
чащим словом альтитуда. За горизонт, 
или уровень, от которого предполагается 
отсчитывать высоты, для технической ниве- 
лировки можно принимать местные гори- 
зонты‘ воды в озерах, реках и т. д. Напри- 


725 


мер все нивелирование г. Москвы отнесе- 
но к некоторому уровню р. Москвы у Да- 
нилова монастыря. Высоты, выясненные от 
таких местных, условных, относительных го- 
ризонтов, называются условными, или 
относительными, высотами. 

- При государственных, научных и обшир- 
ных технич. нивелирных работах необхо- 
димо все высоты относить к естественному, 
основному уровню океанов или морей. В 
СССР основное государственное нивелиро- 
вание отнесено к уровню Балтийского мо- 
ря, к нулю кронштадтекого футштока, 
от к-рого и ведется счет В. всех точек госу- 
дарственного нивелирования. Такие В. но- 
сят название абсолютных В. и опреде- 
ляются с наибольшей точностью. Футшток 
имеет вид рейки, снабженной делениями и 
прикрепленной прочно к каменной набереж- 
ной так, чтобы удобно было со стороны на- 
блюдать уровень моря по делениям рейки. 
Из многолетних наблюдений изо дня в день 
выводится. средний уровень моря, кото- 
рый принимается неизменным. Кроме Крон- 
штадта, подобные футштаки установлены 
также в Севастополе, Одессе, Очакове, Ма- 
риуполе, Геническе и Ялте. Для определе- 
ния среднего уровня моря применяются и 
автоматическ. приборы-—поплавки, так на- 
зываемые мареографы, которые непрерывно 
отмечают на профильной бумаге перемен- 
чивый уровень моря. 

° В виду важного значения определения точ- 
ных абсолютных В. требуется весьма внима- 
тельное отношение к определению среднего 
уровня, от к-рого ведется точное, или пре- 
цизионное, нивелирование (см.) для опреде- 
ления В. некоторых выбранных точек тер- 
ритории. Такие точки закрепляются прочно 
особыми чугунными марками, заделы- 
ваемыми в стены водонапорных башен, стан- 
ций ж. д. и т. д.; иногда вместо марок точки 
с определенными высотами на месте обо- 
значаются особыми знаками—реперами, 
представляющими солидные сооружения с 
заделанными чугунными досками, на к-рых 
делается отметка высоты места над уров- 
нем моря. Такие реперы или марки устана- 
вливаются для того, чтобы определенная В. 
точки долгие годы оставалась неизменной и 
чтобы ею можно было пользоваться при 
дальнейших техническ. или других нивелир- 
ных работах. Установка реперов и марок с 
определенными В. в настоящее время про- 
изводится Высшим геодезическим комитетом 
ВСНХ, Военно-топографическим управлени- 
ем, Гидрографическим управлением, НКПС, 
Отделом мелиораций НКЗ и др. Величина 
В. в линейной мере, например в м, называет- 
ся отметкой. Отметки надписываются 
на планах и на картах и указывают в м Н. 
над уровнем моря точки, у к-рой они стоят. 
Обычно отметки ставятся у пунктов тригоно- 
метрической и геометрич. сети, на выдаю- 
щихся вершинах, при пересечении дорог, у 
воды, при мостах, у слияния рек и т. д. 
Отметки также ставятся у горизонталей для 
‚ указания их В. Такое обозначение В. де- 
лает наглядным рельеф топографич. карты 
и дает превосходное средство для разреше- 
ния целого ряда задач военного и технич. 
характера. Особенно важное значение для 
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народно-хозяйственных целей имеют отмет- 


ки В. у воды, которые только в последнее 
° время стали систематически наносить на лис- 


ты издаваемых карт и по которым удобно 
составлять обширные соображения по ме- 
лиоративным прелприятиям. П. Орлов. 

ВЫСОТА НАПОРА, см. Гидростатика и 


` Напор. 


ВЫСОТА ПОЛЮСА. Полюс мира и эква- 
тор— основные элементы, по которым опре- 


` деляется положение точек на земной по- 


верхности. Для точного определения коор- 


‚ динат земных точек необходимо точное зна- 
: ние склонений тех небесных светил, по ко- 


торым производятся наблюдения. Склоне- 


‚ ние светила есть угол между экватором и 


светилом и, значит, зависит от положения 
экватора, или от В. п. Наблюдения пока- 
зали, что полюс мира не находится в абсо- 


‘’ лютно неподвижном состоянии, а непрерыв- 
‚ но. изменяет свое положение, описывая пе- 


риодически (примерно в 400 дней) непра- 


. вильный эллипс с осями в 0,2—0,4 угло- 
‚ вых. Очень тщательную работу по опреде- 


лению изменения положения полюса ми- 


‚ ра произвел астроном Штернберг в 1902 г. 
‚ на обсерватории Московекого университета. 


Плоскость, касательная к земной поверх- 
пости в данной точке, называется пло- 
скостью горизонта ‘данной точки. 
Угол между плоскостью горизонта и полю- 
сом мира называется высотой полюса. 

На чертеже пред- 
ставлена. небесная 
сфера в сечении по 
меридиану некото- 
рого светила 8 со 
склонением 9; пло- 
скость горизонта 
точки наблюдения 
обозначена линией Н,Н,; перпендикулярно 
к ней расположена точка 4 —зенит; дуга ф 
от экватора до 4 (или, что то же, от гори- 
зонта до полюса) есть широта точки: на- 
блюдения. Таким образом широта ф равна 
В. п. РН,; значит, говорить о высоте полюса, 
или о широте данной точки одно и то же. 
Высота полюса зависит от положения плос- 
кости горизонта, а положение этой плоско- 
сти определяется в зависимости от направ- 
ления линии отвеса, или нормали; вслед- 
ствие же эллиптич. формы земных меридиа- 
нов нормали проходят через центр земли 
только на полюсах и на экваторе. Кроме то- 
го, следует указать, что в различных точках 
земной поверхности отвесная линия укло- 
няется от своего теоретического направле- 
ния, и т. о. образуется аномалия силы 
тяжести, что происходит от неравномерно- 
го строения земной коры. Такие аномалии 
изменяют направления плоскости горизон- 
та и тем самым В. п. Последняя (или широ- 
та) определяется преимущественно и непо- 
средственно из астрономическ. наблюдений 
какого-либо светила с известным склоне- 
нием. При картографич. работах с состав- 
лением тригонометрич. сети астрономичес- 
ки определяются только несколько точек, а 
между ними все остальные точки вычисляют- 
ся геодезически (геодезическая задача), бла- 
годаря чему и получается В. п. (или ши- 
рота) не из астрономических наблюдений, а 


727 


ВЫСОТОМЕР 


728 


от начальной астрономической точки и по 
известным расстояниям и азимутам. Такая 
высота полюса (или широта), в отличие 
от астрономической, носит название гео- 
дезической. 

Расхождение между геодезич. и аетро- 
номич. В. п. (или широтой) указывает на 
аномалии силы тяжести, на уклонение фор- 
мы земли от формы математич. эллипсоида, 
на своеобразность формы земли, именуе- 
мой геоидом. Непосредственное астрономи- 
ческое определение В. п:, как видно по чер- 
тежу, сводится к определению места зени- 
та { относительно точки &, в которой куль- 
минирует (проходит меридиан) некоторое 
светило с известным склонением 6. Можно 
написать, что ф =  - 6, где Я, —кульмина- 
ционное зенитное расстояние светила, или 
Фф = (90°—й)-6, где #—меридианная высота 
светила. Подробности таких наблюдений и 
вычислений следует относить к астроно- 


мическим работам. 

Лит.: Штернберг П. К., Широта Московской 
обсерватории в связи с движением полюсов, М., 1903 
(имеется обшир. лит.):«Труды астрон. обсерватории Ка- 
занск. ун-та за 1911 г.», Казань, 1911; А 1ргесћї Т., 
Беѕиіае а. Іпіегпаііопаіеп Вгеіјепӣіепѕіеѕ, «УетбИ. 
3. депіга1ригеап а. Іпіегпаііопаіеп Егатеззипо», В., 
1903—06, 8, 13. П. Орлов. 


ВЫСОТОМЕР. 1. В авиации см. Алъ- 
тиметр. 

2. В артиллерии: а) полигонный при- 
бор для измерения высоты разрывов снаря- 
дов, основанный на определении кажущей- 
ся высоты разрыва, наблюдаемой с опре- 
деленного от мишени расстояния; б) спе- 
циальный прибор или особое устройство в 
противосамолетном далъьномере (см.) для 
определения высоты полета воздушной це- 
ли. Высоту полета самолета считают среди 
других элементов, характеризующих по- 
лет, наиболее устойчивой, меняющейся бо- 
лее постепенно, и поэтому определение ее в 
некоторых способах стрельбы берут за осно- 
ву для расчета прочих данных, необходи- 
мых для наводки орудий. Как самостоятель- 
ный прибор высотомер построен на прин- 
ципе засечки цели с концов большого (2— 
3 км) горизонтального базиса, наблюдатель- 
ныв пункты которого связывают или теле- 
фонной или электромеханическ. передачей. 
Во время войны 1914—18 гг. англичане и 
французы применяли т. н. крышеобразный 
В., основанный на построении в масштабе 
треугольника АСД (фиг. 1), образуемого вер- 
тикальным сечением трехгранной призмы, 


ГАУ 
2 


"Р 


Фиг. 1. 


гранями к-рой служат: горизонтальная пло- 
скость, проходящая через линию базы, и 
две наклонные плоскости (скаты крыши) 
визирования на самолет с концов базы. При 
определении высоты полета цели наблюда- 
тели на концах базы, вращая рамки В. вок- 
руг шарниров | линии базы, удерживают в 
образуемых ими визирных плоскостях цель 


и т. о. получают углы в и В наклона ска- 
тов крыши к горизонту. Это дает возмож- 
ность выразить высоту Н через сумму от- 
резков 1 + 1, в том масштабе, в котором аа 
изображает базу 40. Конструктивное ре- 
шение привело к постройке так наз. прово- 
лочных В., в которых на каждом конце ба- 
зы протягивают проволоку в направлении, 
строго перпендикулярном к линии базы, а 


Фиг. 9. 


под проволокою на расстоянии й, в канаве, 
вдоль базы укладывают брусок, по которому 
можно перемещать визир с горизонтальной 
щелью и перемещением визира устанавли- 
вать скат крыши, улавливая цель на плос- 
кость, проходящую через щель и проволоку; 
таким обр. устанавливают величины #, и 1, 
одну из которых передают по телефону на 
противоположный конец базы. По сумме 
1. + 1, непосредственно делается отсчет вы- 
соты на шкале бруска. Высотомеры крыше- 
образного типа допускают не столь строгое 
соблюдение одновременности засечки цели, 
как дальномеры с большей базой. Наряду 
с простыми конструктивными решениями, 
вроде показанного на фиг. 2, где 1—указа- 
тель отсчета, 2—рулетка, градуированная в 
высотах, 3—- щелевой визир. Имеются и б0- 
лее совершенные в технич. отношении при- 
боры, построенные 
на том же принци- 
пе или решающие 
задачу определения 
высоты попутно с 
другими необходи- 
мыми для стрельбы 
элементами. При- 
мером может слу- 
жить французский 
дальномер -высото- 
мер сист. арсенала, 
Пюто. На вспомо- 
гательном конце ба- 
зы устанавливает- 
ся прибор (фиг. 3), 
позволяющий от- 
считывать относи- 
тельно базы угол 
горизонтальн. про- 
екции направлеп- 
ного на цель ви- 
зирного луча, счи- 
тываемого со шка- 
лы лимба по указателю 1. На главном конце 
базы ставят прибор (фиг. 4), ориентируе- 
мый с боковым и имеющий линейки для 
построения в горизонтальной плоскости тре- 
угольника, подобного образуемому в дейст- 
вительности базой и горизонтальными про- 
екциями визирных направлений на цель. 
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Для определения высоты полета служит 
планшетка 1, разграфленная горизонталь- 
ными линиями, отмечающими высоты до 
4000 м, и вертикальными, нанесенными 
сообразно горизонтальным дальностям до 
10 000 м и отсчитываемыми от оси враще- 
ния визирной трубки (и ребра 2 сектора). 
Наклон визирной трубки при наведении на 
цель дает величину угла местности; по это- 
му углу и по горизонтальной дальности, счи- 
танной с дистанционной линейки (внизу), 
определяется высота. Последняя устанав- 
‘ливается ползуном 4 на бруске 3; против 
зубца 5 ползуна считывают на дистанцион- 
ных кривых сектора 6 наклонные дальности 
или установки дистанционных трубок ит. п. 

Высотомерные устройства в оптич. даль- 
номерах дают автоматич. решение формул: 


Н = рѕіп Ми Е = р соѕ М, 


где О— наклонная дальность, М— угол ви- 
зирного луча (направленного на цель) с 
горизонтом, Н—-высота и Е—горизонталь- 
ное удаление цели. Р определяется дально- 
мером, так же как и М, при непосредствен- 
ном наведении на цель. По этим данным 
механизм, состоящий из ряда зацеплений 


Фиг. 2. 


шестерен и эксцентриков, очерченных по 
логарифмическ. кривым, решает уравнения 
12 Н= 16 Р -+іб зіп Ми 16 Е=1 О-+ [© соѕ М. 
Шестерня, сцепляющаяся с зубчатым сек- 
тором в подшипнике дальномера, переда- 
ет вращение последнего (угол М) логариф- 
мическим эксцентрикам и поворачивает сце- 
пленные с ними эксцентрики на углы, про- 
порциональные 16 ѕіп М и 15с0$ М, что в 
свою очередь передается подвижным указа- 
телям. Под этими указателями имеются по- 
движные диски со шкалами, изображающие 
Н и Е. Диск получает вращение от другой 
пары эксцентриков, один из которых дви- 
жется при вращении измерительного ва- 
лика пропорционально дистанции Д, а дру- 
гой дает 16 р. На шкалах указатели дают 


Е 


окончательный результат, который отсчи- 
тывается обслуживающим специалистом. 

Лит.: Воздушный справочник, т. 2, Москва, 1926; 
А гокас Е., Противосамолетная артиллерия, ч. І, 
М.—Л., 1927. Е. Аговас. 

3. В геодезии В., или эклиме- 
тром, называется геодезич. прибор для 
измерения углов наклона. Если известны 
угол наклона © и длина наклонной линии а, 
то горизонтальное проложение Л линии по- 
лучится из ф-лы р = 4с08&; если извест- 
ны горизонтальное проложение П наклонной 
линии и угол ее наклона ©, то превышение 
№ одного конца линии над другим опреде- 
литея из формулы # = О іса. Эта формула 
и служит для определения высот, для чего 
В. измеряется угол наклона о. Основной ча- 
стью В. служит вертикальный полный круг, 
или полукруг, или квадрант—сектор с гра- 
дусными делениями и какой-либо визирный 
прибор—труба или диоптры (см. Визирные 
приборы). Визирный прибор должен быть 
так соединен с кругом и индексом, чтобы 
при горизонтальном положении визирной 
линии начальное деление круга останавли- 
валось против нуля индекса. Простейший В. 
состоит из медного полукруга с градусными 
делениями; полукруг своим центром укре- 
пляется на подставке —прочном деревянном 
коле с железным наконечником-—-так, что 
может вращаться в вертикальной плоскости 
около своей оси. Верхняя сторона диаме- 
тра полукруга служит визиром. В центре 
полукруга, на нити, прикреплен малень- 
кий отвес, по которому производится отсчет 
углов наклона. Для правильного получе- 
ния углов наклона следует убедиться в том, 
что в тот момент, когда верхняя сторона 
диаметра полукруга или визирн. линия ди- 
оптров горизонтальна, нить отвеса покры- 
вает нулевое деление вертикального полу- 
круга. При измерении углов наклона высо- 
томер ставится вертикально в одной точке 
линии, а в другой точке ставится веха, на 
которой отмечается расстояние от земли до 
точки закрепления полукруга В., и на эту 
отметку вехи наводится ось визирного при- 
бора. Против нити свободно висящего от- 
веса можно сделать отсчет по градусным де- 
лениям, который будет соответствовать уг- 
лу наклона измеряемой местности. Для про- 
верки В. следует произвести измерение уг- 
ла наклона одной и той же линии дважды: 
сверху вниз и снизу вверх; если оба опре- 
деления будут одинаковы, В. верен; в про- 
тивном случае верный угол наклона будет 
равен полусумме отсчетов, а ошибка в по- 
ложении нуля вертикального полукруга 
(место нуля) будет равна полуразности 
отсчетов. Если место нуля определено, то, 
придавая его к отсчетам по вертикальному 
полукругу с соответствующими знаками, 
можно получать верные углы наклона даже 
и не совсем исправным В. Точность изме- 
рения вертикальных углов зависит от точ- 
ности градусных делений и от общей точно- 
сти в устройстве всего прибора. Если взять 
линию в 100 м и изменить угол на 1°, то 
ошибка в высоте Ай = 100 16 1° = 100. 


Гад 


57,3 

= м; при 100 м и измепении угла на 1’ 
100 

ошибка Ал = заза = 0,03 м. Малая точность 
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высотомера с отвесом и неудобство нити от- 
веса заставили сконструировать новые виды 
В., без нити и с оптич. приспоссблением, 
увеличивающим точность отсчетов по вер- 
тикальному кругу (эклиметры Гауса, Бран- 
диса, Тесдорфа и др.). Особенность этих вы- 
сотомеров Та, что все они: (визирные прибо- 
ры, вертикальн. круги) вращаются под дей- 
ствием тяжести (груза), градусные деления 
нанесепы на ободе круга, а потому их 
можно рассматривать через лупу одновре- 
менно с визированием на точку местности. 
К приборам прилагаются таблички, даю- 
щие по измеренному углу превышение и го- 
ризонтальное проложение для линии в 20 м. 

Применение В. разнообразно при всяких 
геодезических работах. При землеустрои- 
тельных работах В. применяются преиму- 
щественно для определения углов наклоне- 
ния линий, чтобы получить их горизонталь- 
ное проложение, при чем измеряются углы 
наклона всей линии сразу, или углы всех ее 
изломов. В городских съемках В. изме- 
ряются углы наклона на каждой ленте че- 
рез 20 м. При изысканиях В. может слу- 
жить для определения предельных укло- 
нов, в особенности в гористой и. холмистой 
местности. При глазомерной съемке высото- 
мер дает возможность определять углы на 
отдельные выдающиеся точки, с тем что- 
бы, определив расстояние по карте или на- 
глаз, по масштабу высот можно было опре- 


делить превышепия. 

Лит.: Соловьев С. М., Курс низшей геоде- 
вии, М., 1911; Бик А. Н., Учебник низшей геоде- 
зии, М.—Л., 1926; Практика низшей геодезии, 6 изд., 
под ред. проф. П. М. Орлова, М., 1927. П. Орлов. 


ВЫСТАВКИ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСНКИЕ 
(производственные) являются орудием про- 
изводственного просвещения рабочих, в це- 
лях повышения их квалификации, а также 
хозяйствен. воспитания рабочих масс. Пра- 
ктика советской промышленности доказала, 
возможность развития самых разнообраз- 
ных производственных выставок: наряду 
с постоянными выставками, в посто- 
янном и специально оборудованном поме- 
щении, организуются передвижные и 
временные (или периодические) выста- 
вки. Передвижные выставки характеризу- 
ются передвижной базой и назначением об- 
служивать определенную территорию, груп- 
пу предприятий, ряд жел.-дор. или с.-х. 
пунктов. Периодич. и временные выставки 
имеют целью отразить достижения в какой- 
либо определен. области промышленности. 
Наконец, нередки специальные выставки с 
конкретными узкими задачами, напр. выстав- 
ки изобретений, «рабочей смекалки», выстав- 
ки по охране труда, выставки, посвященные 
борьбе с производственным браком и его 
причинами, отражающие деятельность про- 
изводственных совещаний, школы ф.-з. уче- 
ничества, и т. п. Постоянными выставка- 
ми располагает ряд крупных предприятий 
СССР, например Коломенский машинострои- 
тельный завод, Краснопресненская трехгор- 
ная мануфактура, завод резиновых изделий 
«Каучук» и др. Примерную передвижную вы- 
ставку дает организованная Сев.-Кавказски- 
ми жел. дор. в 1927 г. вагон-выставка по ох- 
ране труда; на некоторых предприятиях про- 
ведена организация передвижных цеховых 


выставок-витрин. Примером специальных 
В. ф.-з. могут служить две выставки «рабо- 
чей смекалки», осуществленные тульскими 
металлистами, «музей брака», организован- 
ный рабочими завода сельскохозяиственных 
машин«Коммунар»> (в Запорожьи). Практика 
показывает полезность привлечения к вы- 
ставочной работе производственных круж- 
ков и кружков изобретателей. 
Организация В. ф.-з. требует специаль- 
ного подбора выставочных экспонатов, от- 
носящихся, в основном, к нижеследующим 
четырем группам: 1) вещественные экспо- 
наты, 2) литературные материалы, 3) иллю- 
стративные материалы, 4) графические ма- 
териалы. Группа вещественных энс- 
понатов включает образцы различных 
материалов, полуфабрикатов и изделий, мо- 
дели отдельных машин и целых установок, 
коллекции бракованных изделий, работы 
учеников фабр.-заводск. школ ит. п: Группа 
литературных материалов может 
включать; инструкции, печатные отчеты, вы- 
резки, рабочие корреспонденции, различ- 
ные описания и пр. К, группе иллюстра- 
тивных материалов относятся вся- 
кого рода фотографии, зарисовки, карты, 
чертежи и пр. Графические матери- 
алы содержат схемы, диаграммы, карто- 
граммы, таблицы. При изготовлении этих 
экспонатов следует предусматривать пока- 
зательность и легкость их усвоения рабочим- 
посетителем. Поскольку выставка должна 
демонстрировать все происходящие в про- 
изводстьенной жизни предприятия измене- 
ния, рекомендуется прибегать к примене- 
нию разнообразных подвижных диаграмм. 
Построение В. ф.-з. и соответствующий 
подбор материалов должны предусматривать 
не только отражение жизни и достижений 
данного предприятия, но и характеристику 
значения данного предприятия в данной 
отрасли промышленности и в системе всего 
народного хозяйства СССР. Таким обр. все 
выставочные экспонаты могут быть разбиты 
на две группы; местного значения и общего 
значения. Экспонаты местного значения, ха- 
рактеризующие работу данного предприя- 
тия, могут по своему распределению соот- 
ветствовать либо отделениям-цехам з-да, ли- 
бо основным факторам производства. При- 
мером первого может служить выставка Ко- 
ломенского завода, которая содержит ряд 
отделов по судостроению, паровозострое- 
нию, сел.-хоз. машиностроению, электротех- 
нике ит. д., соответственно основным отде- 
лам этого предприятия. Примером группи- 
ровки экспонатов поосновным факторам про- 
изводства может служить выставка Вышне- 
волоцкой мануфактуры Тверского хл.-бум. 
треста, в к-рой произведено разделение экс- 
понатов по сырью, силовому хозяйству, про- 
изводительности и охране труда, ит. д. Наи- 
более целесообразно применение смешанно- 
го принципа, т. е. одновременное отражение 
работы предприятия и по отдельным его 
частям и по основным моментам производ- 
ственной жизни. 
‘ При разработке программы В. ф.-з., а 
также при подборе и размещении материалов 
необходимо стремиться к достижению наи- 
большей простоты в конструировании и 


788 


содержании выставки и к отражению только 
наиболее важных «узловых» моментов. Для 
облегчения усвоения содержания выстав- 
ки посетителями необходимо присоединять 
к экспонатам пояснения, сопроводительные 
надписи ит. п. Рекомендуется широко поль- 
зоваться пояснительными надписями, а так- 
же обращать должное внимание на подбор 
и размещение в выставочных помещениях 
лозунгов по основным вопросам хозяйствен- 
ного строительства. Важным принципом в 
руководстве В. ф.-з. следует также считать 
целесообразную последовательность в озна- 
комлении посетителей выставки с ее содер- 
жанием. Учет посетителей часто может дать 
руководителям В. ф.-з. возможность при- 
нимать меры к ее совершенствованию. Здесь 
можно рекомендовать также непосредствен- 
ный опрос посетителей по окончании осмотра 
или заполнение последними краткой анкеты, 
отражающей полученные посетителями впе- 
чатления и их пожелания относительно со- 
держания и совершенствования выставоч- 
ных материалов. 


Лит.: Рейнберг Л., Фаб.-зав. производствен- 
ные выставки и уголки, 9 изд., Мос ва, 1998; Фаб.- 
зав. выставки (практика и организация), Сборник 
материалов, М.—Л., 1936; Циркуляр ВСНХ СССР и 
ВЦСПС от 17 мая 1994 г. об организации фабрично- 
заводских выставок. Л. Шухгальтер, 


ВЫСШИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ - 
СТВА (ВСНХ) СССР, Народный комиссари- 
ат промышленности Союза, орган экономи- 
ческо ‚ диктатуры пролетариата, ве .ающий 
всей производственной жизнью советского 
государства. 


1. Первоначальный период работы ВСНХ. 


Вопрос об организации народного хозяй- 
ства встал на другой день после Октябрь- 
ского переворота. В составе первого Вре- 
менного рабочего и крестьянского прави- 
тельетва был создан (8 ноября 1917г ) ряд хо- 
зяйственных наркоматов: земледелия ,труда, 
торговли и промышленности, финансов. Но 
первый период деятельности советского пра- 
вительства был периодом разрушения ка- 
питалистических отношений и периодом ис- 
кания новых форм управления страной и 
принципиально новых форм организаңии 
ее народного хозяйства. Обстановка этому 
не благоприятствовала. Царским правитель- 
ством под довоенную русскую промышлен- 
ность не было и не могло быть подведено 
прочной хозяйственной и технической базы 
(в силу сохранившихся до самого конца 
крепостнически-дворянских отношений, под- 
пывавших производительные силы страны). 
Война 1914—1918 гг. разрушила промыш- 
ленность, истощила, страну и показала зна- 
чение технич. и организацион. отсталости. 
Встретив при своем возникновении бешеное 
сопротивление буржуазии, с. ветская власть 
не могла сразу приняться за плодотворную 
созидательную работу. Катастрофич. демо- 
билизация промышленности благодаря рез- 
кому падению производства на оборону, 
т. к. военные заказы были (с 20 декабря 
1917 г.) аннулированы, и отсутствие зара- 
нее разработанных планов перехода к мир- 
ному труду—усилили разруху, к-рая уве- 
личилась еще в результате отрыва снабжаю - 
щих и потребляющих районов друг от друга. 
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Приступая е первых же дней к мероприя- 
тиям по регулированию хозяйствен. жизни, 
особенно промышленности, советская власть 
встретила затруднения, которые были тем 
серьезнее, что перед нею стояли сложней- 
шие задачи: приходилось строить совершен- 
но новую систему управления, нигде в ми- 
ре не имевшую образцов, на принципиально 
новых основах, используя старый аппарат, 
который приспособлен был к другим соци- 
альным функциям. Основным законодатель- 
ным актом советского правительства описы- 
ваемого времени, касающимся промышлен- 
ности, сыгравшим исключительную роль в 
организации ВСНХ и сильно отразившимся 
на всей его дальнейшей деятельности, яв- 
ляется «Положение о рабочем контроле», 
утвержденное СНК 27 ноября 1917 г., т. е. 
уже через три недели после Октябрьского 
переворота. Рабочий контроль, как говорит 
декрет о нем, устанавливается в интересах 
планомерного регулирования народного хо- 
зяйства во всех промышленных, торговых, 
с.-х. предприятиях, имеющих наемных ра- 
бочих и дающих работу на дом, над произ- 
водством, куплей и продажей продуктов и 
сырых материалов, хранением их, а также 
над финансовой стороной предприятия. Ра- 
бочий контроль осуществляют все рабочие 
данного предприятия через свои выборные 
учреждения, куда входят также представи- 
тели от служащих и от технич. персонала. 
Решения органов рабочего контроля обя- 
зательны для владельцев предприятий и мо- 
гут быть отменены лишь постановлением 


‚ высших органов рабочего контроля. Цель 


этого Положения—приобщить рабочих и 
служащих к делу управления народным хо- 
зяйством и обезвредить буржуазию, делав- 
шую на своих предприятиях и через них 
контр-революционное дело. Декрет впослед- 
ствии был дополнен инструкцией Всерос- 
сийского совета рабочего контроля. Этими 
законодательными актами советская власть 
не устраняла промышленников от их пред- 
приятий. Пролетариат пытался тогда сде- 
лать первый приступ, первый подход к мир- 
ной работе по социалистич. строительству. 

Саботаж буржуазии побуждал сов. влаеть 
на дальнейшие шаги в деле овладения про- 
мышлённым аппаратом страны. В качестве 
средства борьбы с промышленниками, не 
подчиняющимися рабочему контролю, при- 
меняется национализация их предприятий. 
Т.о. национализация, которая впоследствии 
является основным принципом экономич. 
политики советской власти, на первых порах 
проводится не как планомерная система ов- 
ладения промышленностью, а как мера ка- 
рательная—-за неподчинение рабочему кон- 
тролю, за увольнение рабочих, за оставле- 
ние предприятий в целях противодействия 
сов. власти, наконец, за стремление к рас- 
стройству работы на ф-ках и з-дах путем 
несвоевременности или полного прекраще- 
ния заготовки топлива и сырья для произ- 
водства. Во всех таких случаях советская 
власть конфискует промышленные предпри- 
ятия, объявляя их собственностью респуб- 
лики. Лишь в отдельных случаях при нацио- 
нализации тех или иных промышленных 
предприятий мотивом является их важное 
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государственное значение для промышлен- 
ности или обороны. И только с весны 1918г. 
начинается планомерная национализация 
целых отраслей промышленности. 

Рабочий контроль послужил школой, ко- 
торая подготовила рабочее управление про- 
мышлен. предприятиями. Он ускорил так- 
же и национализацию. К моменту органи- 
зации ВСНХ ряд хозяйственных наркома- 
тов уже работал. Однако наиболее близкий 
к ВСНХ по смыслу названия Народный ко- 
миссариат торговли и промышленности не 
занимался организацией и управлением про- 
мышленностью, а развернул свою рабо- 
ту в сторону торгового надзора и контро- 
ля над торгово-промышленными предприя- 
тиями. Он также не был и комиссариатом 
торговли, Т. к. торговля во все время его 
деятельности свеёертывалась, а при перехо- 
де к новой экономической политике («нэп») 
была организована (в- 1922 г.) при СТО Ко- 
миссия по внутр. торговле, преобразованная 
позднее (в 1924г.) в Народный комиссариат 
внутр. торговли. Наркомат торговли и про- 
мышленности постепенно свернул свою де- 
ятельность на протяжении первых двух с 
половиной лет существования сов. власти. 

В выработке первого положения о ВСНХ 
принимали участие профессиональные сою- 
зы, центральные органы рабочего контро- 
ля и группа деятелей по специальному пра- 
вительственному назначению (Н. И. Бу- 
харин, В. В. Оболенский, М. А. Савельев, 
В. П. Милютин и др.). Положение было 
утверждено ВЦИК 14 декабря, а 18 дека- 
бря 1917 года опубликовано. ВСНХ был 
создан как орган с более широкими зада- 
чами, чем тот, каким он сделался потом. 
«Задачей ВСНХ является организация на- 
родного хозяйства и государственных фи- 
нансов»—было сказано в Положении. 
«С этой целью ВСНХ вырабатывает общие 
нормы и план регулирования экономическ. 
жизни страны, согласует и объединяет дея- 
тельность центральных и местных регули- 
рующих органов (совещания по топливу, ме- 
таллу, транспорту, центральный продоволь- 
ственный комитет и пр.) соответствующих 
народных комиссариатов (торговли и про- 
мышленности, продовольствия, земледелия, 
финансов, военно-морского и т. д.), Всерос- 
сийского совета рабочего контроля, а также 
соответственную деятельность фабрично-за- 
водских и профессиональных организаций 
рабочего класса». ВСНХ предоставлялось 
право конфискации, реквизиции, секвест- 
ра, принудительного синдицирования раз- 
личных отраслей промышленности и торгов- 
ли и прочих мероприятий в области произ- 
водства и государственных финансов. Этим 
декретом все существующие учреждения 
по регулированию хозяйства подчинялись 
ВСНХ, к-рому предоставлено было право их 
реформирования. ВСНХ образовался: 1) из 
Всероссийского совета рабочего контроля, 
2) из представителей всех народных комис- 
сариатов, 3) из сведущих лиц, приглашае- 
мых с совещательным голосом. Все законо- 
проекты и крупные мероприятия, имеющие 
отношение к регулированию народного хо- 
зяйства в его целом, вносились, по декрету, 
в СНК через ВСНХ. ВСНХ должен был 


объединять и направлять работу экономич. 
отделов Советов раб., солд. и кр. депутатов, 
а при отсутствии таких отделов имел право 
создавать свои местные органы. Любопытно 
отметить, что в одном из декретов ВЦИК 
(о назначении В. В. Оболенского первым 
председателем ВСНХ) ВСНХ был назван 
«Народным комиссариатом по организации 
и урегулированию производства». Позднее 
ВСНХ так“не назывался. До І Всероссий- 
ского съезда советов нар. хоз. (май 1918 г.) 
ВСНХ находился в периоде организации. 
Структура ВСНХ в этот период была следую- 
щая: председатель (В. В. Оболенский), пре- 
зидиум (состав его: т.т. Бухарин, Смирнов, 
Антипов, Савельев, Чубаров, Шмидт, Амо- 
сов, Милютин, Ларин, Ломов, Сокольников, 
Смидович, но часть их очень скоро отошла 
от работы в ВСНХ); в составе ВСНХ обра- 
зуется ряд производственных отделов и 


‚секций, ведающих отраслями и группами 


промышленности: гос. хозяйства и банков, 
хоз. политики (с подотделом финансирова- 
ния предприятий), транспорта, топлива, гор- 
ный, металла, волокнистых веществ, хими- 
ческий и др. По перезде в Москву (12 марта 
1918 года) был создан целый ряд новых 
органов: комиссия по внешней торговле, от- 
дел организации производства, отдел снаб- 
жения и нормирования, отдел контроля, Пи- 
щевой ин-т и Научно-технич. совет. Отдел 
транспорта создал в своем составе секции: 
жел.-дор., шоссейных дорог, автомобильную 
и главное управление водных сообщений; 
другие же производственные отделы стали 
выделять из себя главн. комитеты (будущие 
«главки» и «центры»): Главсахар, Главкость, 
Центротекстиль, Центромыло и другие. В об- 
щем эта структура действовала до новой 
экономической политики. Отделы ведали и 
управлением предприятиями и распределе- 
нием их продукции: по мере проведения 
национализации торговли вырабатываемые 
промышленными предприятиями изделия. 
широкого потребления передавались Нар- 
компроду, который и распределял их как 
в порядке снабжения, так и в порядке то- 
варообмена (Главпродукт при Наркомпро- 
де). ВСНХ до самого введения новой эконо- 
мической политики постепенно освобождал- 
ся от ряда функций и превращался в чисто 
производственный наркомат. 

С весны 1918 года в ВСНХ начал ра- 
ботать второй состав президиума (пред- 
седатель А. И. Рыков, члены: В. П. Милю- 
тин, Г. И. Ломов, Л. Я. Карпов, Я. 9. Руд- 
зутак, Л. Б. Красин, Ю. Вейнберг, А. В. 
Шотман, В. Я. Чубарь). В работе ВСНХ 
этого периода принимал близкое участие 
В. И. Ленин, который придавал развитию 
деятельности ВСНХ огромное значение. 
В качестве программы работ для ВСНХ 
он внес (еще в середине декабря 1917 г.) 
в Бюро президиума ВСНХ свой проект о 
национализации народного хозяйства, —до- 
кумент, ясно показывающий, как В. И. 
Ленин представлял себе предварительные 
условия для успешной организации народ- 
ного хозяйства и выхода из разрухи. «Кри- 
тическое положение продовольствия,—го- 
ворится в проекте, —угроза голодовки, со- 
зданная спекуляцией, саботажем капита- 
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листов и чиновников, а равно общей разру- 
хой, делают необходимыми чрезвычайные 
реғолюционные меры для борьбы с этим 
злом; чтобы все трудящиеся классы... могли 
немедленно со всех сторон, не останавли- 
ваясь ни перед чем и действуя наиболее ре- 
волюционным путем, взяться за такую борь- 
бу и налаживание правильной хозяйствен- 


ной жизни страны, постановляются следую- | 


щие правила: все акционерные предприятия 
объявляются собственностью государства: 
весь административный персонал акционер- 
ных обществ обязан в полном порядке про- 
должать ведение дел, представляя ежене- 
дельные отчеты в местные советы. Гос. зай- 
мы, внешние и внутренние, аннулируются 
(уничтожаются); вводится всеобщая трудо- 
вая повинность», ит. д. ВСНХ не издал это- 
го декрета одновременно и целиком. Декрет 
был проведен в жизнь по частям, разными 
ведомствами и в разное время. В частно- 
сти, основная часть этой программы-декре- 
та—национализация промышленности—-бы- 
ла декретирована 28 июня 1918 г., а факти- 
чески закончилась лишь к концу 1920 года. 


П. Период военного коммунизма в работе 
: ВСНХ. 


Процесс национализации отдельных отра- 
слей народного хозяйства проводился сов. 
властью очень осторожно. Банки были на- 
ционализированы #7 декабря 1917 г., капи- 
талы частных банков конфискованы 8 фев- 
раля 1918 г.; в тот же день был национали- 
зирован торговый флот, 15 февраля 1918 г.— 
крупнейшие зернохранилища, 22 февраля 
1918 г.—внешняя торговля, 2 мая 1918 г.— 
сахарная промышленность. Ряд предприя- 
тий и крупных промышленных объединений 
был в индивидуальном порядке национали- 
зирован на протяжении с ноября 1917 года 
до июня 1918 года. Центральная власть при 
такой национализации также предписыва- 
ет всему административному и техническому 
персоналу оставаться на местах и продол- 
жать свою работу на прежних. основаниях, 
при чем делает попытки бороться с само- 
чинными национализациями, производящи- 
мися местными органами, считая дело на- 
ционализации прерогативою центральной 
власти. К 1 июня 1918 года постановлением 
центральных. органов было национализи- 
ровано всего 100 предприятий. Кроме того, 


38 предприятий было отобрано в наказание ` 


за нарушение декретов советской власти. 
В это время созывается І Всероссийский 
съезд советов народного хозяйства (85/\М\“— 
4/УТ 1918 года). Он подвел итоги предше- 
ствующему периоду работы ВСНХ и отра- 
зил все многообразие функций, к-рые были 
возложены на ВСНХ первого периода. На- 
сколько широко мыслился размах работы 
ВСНХ, видно из принятого съездом (утвер- 
жденного СНК, в несколько измененном 
виде, 13 августа 1918 года) Положения о 
ВСНХ, где говорится: «Все комиссариаты в 
вопросах, касающихся народно-хозяйствен- 
ной жизни, подчинены ВСНХ, и их хоз. ап- 
параты вливаются в соответственные произ- 
водетвенные отделы ВСНХ». 

Проект реорганизации ВСНХ, приня- 
тый съездом, намечает привлечение к не- 


Т. Э. т. ТУ. 
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посредственной работе ВСНХ представите- 
лей с мест. Вскоре после этого съезда СНК 
издал декрет «О национализации крупней- 
ших предприятий по горной, металлургич. и 
металлообрабатывающей, текстильной, элек- 
тротехнич., лесопильной, деревообделочной 
и пр. отраслям промышленности» (28 июня 
1918 г.) декрет, с изданием к-рого началась 
новая полоса в работе ВСНХ. Декрет этот 
отодвинул на второй план прежнюю роль 
ВСНХ как органа общехозяйственной по- 
литики государства. В этом декрете для 
определения предприятия, подлежащего на- 
ционализации, вводится объективный при- 
знак—размер основного капитала предпри- 
ятия (величина которого колеблется в за- 
висимости от отрасли производства). Де- 
крет о национализации указывает, что до 
особых постановлений национализирован- 
ные предприятия остаются во временном 
арендном пользовании прежних владель- 
цев. В дополнение к этому общему декрету 
впоследствии издается инструкция о про- 
ведении национализации, обращенная к фа- 
брично-заводским к-там (а не к бывшим 
владельцам предприятий); эта инструкция 
в значительной степени конкретизирует де- 
крет и, оставляя за владельцами номиналь- 
ное право на получение дивиденда, вводит 
такую систему управления и снабжения 
предприятий и реализации их продукции, 
к-рая ничем по существу не отличается от 
системы, применяемой в предприятиях, на- 
ходящихся в управлении советеких орга- 
нов. Впоследствии как центральные, так 
и местные органы окончательно устранили 
старую фабр.-зав. администрацию на нацио- 


`нализированных предприятиях, ввели свое 


управление и так. образом завершили зада- 
чу, поставленную декретом. Овладев меха- 
низмом управления национализированных 
и конфискованных предприятий, советская 
власть одновременно накладывает свою ру- 
ку и на запасы сырья и готового продукта 
в национализированных предприятиях, вво- 
дит учет, воспрещает продажу и перевозку 
товара, объявляет реквизиции и конфиска- 
ции, устанавливает государственную моно- 
полию на торговлю металлами, и т. д. 

В конце концов государству пришлось со- 
средоточить в своих руках монополию на 
заготовку и распределение продовольствия 
и окончательно запретить свободную торгов- 
лю. Этот период— вторая половина 1918 г.— 
м. б. охарактеризован как период орга- 
низационного строительства промышленно- 
сти, проводимого на фоне острой граждан- 
ской войны. Декретом ВЦИК от ё сентября 
1918 г. Советская республика провозглашена, 
военным лагерем; 30 ноября 1918 г. орга- 
низуется Совет рабочей и крестьянской обо- 
роны, к-рому и предоставляется вся полнота, 
власти в деле обороны страны. Советская 
республика находилась под сильным да- 
влением германского империализма, душив- 


‚ шего ее после Брестского мира; одновре- 


менно начался натиск империалистич. дер- 
жав Согласия (мятеж чехо-словаков, окку- 
пация черноморских портов, захват Севера 
англичанами, ярославский мятеж ит. д.), 


‚ который значительно усилился после кра- 


ха германского империализма. Топливный 
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кризис этого периода объяеняется гл. обр. 
необходимостью перейти сплошь на дровя- 
ное отопление в связи с захватом белыми 
войсками каменноугольной промышленно- 
сти Юга и Сибири (см. табл. 1). Этот кризис 


Табл. 1.- Топливный баланс стра- 
ны (в %). 

Годы Уголь | Нефть ! Дрова | Итого 
1918 (ое. 65,2 21,7 18,1 100 
1918 (о... 22,7 25,5 51,8 100 
1919 ........ 5,1 6,7 88,1 100 
1990 ..... 29,9 5,9 64,2 100 
1921 ..@..@...... 24,5 25,3 50,2 100 

автоматически влечет за собою дальней- ` 


ший распад транспорта. Остатки транспорт- 
ных средств всецело брошены на обслужи- 
вание армии и военной промышленности. 
Мирная промышленность поневоле зами- 
рает, и процесс ее разложения ускоряется 
в этот период новым кризисом, до тех пор 
неизвестным, —кризисом рабочей силы. Са- 
мая передовая, самая сознательная часть ра- 
бочих отозвана в Красную армию либо пе- 
реброшена на милитаризованные заводы и 
фабрики, работающие на нужды государ- 
ственной обороны. 

Новое Положение о ВСНХ, принятое на 
І Съезде СНХ и утвержденное СНК 13 ав- 
густа 1918 г., уже в значительной мере раз- 
нится от первого положения. Основной ра- 
ботой для ВСНХ называется промышлен- 
ное производство, но, с другой стороны, 
за ВСНХ сохраняются еще черты надве- 
домственного учреждения. «ВСНХ являет- 
ся экономическим отделом ВЦИЕ, —гово- 
рится в Положении,— ответственным перед 
ним и СНК. ВСНХ регулирует и органи- 
зует производетво, распределение и управ- 
ление всеми предприятиями республики, 
при чем все декреты о распределении про- 
дуктов через Наркомпрод и Наркомзем со- 
.храняют силу. Через ВСНХ перед внесе- 
нием в СНЕ проходят все сметы гос. бюд- 
жета. Через ВСНХ же совместно с НКФ 
и Контролем производится финансирование 
всех отраслей народного хозяйства». В По- 
ложении был установлен пленум ВСНХ в 
составе 69 чел.: от ВЦИК—10, от профсо- 
юзов—30, от областных советов нар. хоз.— 
10—20 чел.; от с.-х. потребительской и про- 
мысловой кооперации—5 и по 1 от хоз. нар- 
коматов. Пленум собиралея раз в месяц. 
Руководство работою ВСНХ вел президиум 
из 11 человек, утверждаемый СНК, при чем 
председатель и его два заместителя изби- 
рались ВЦИК. По характеру отраслей хо- 
зяйства ВСНХ делился на производствен- 
ные и функциональные отделы. Главки и 
центры, охватывающие целые крупные про- 
изводства, наделены были правами произ- 
водственных отделов. Во главе производ- 
ственных отделов стояли коллегии из 3— 
9 лиц, назначаемых президиумом ВСНХ, 
по согласованию е ВЦСПС. 

Необходимо отметить, что в своей работе 
ВСНХ в целом был все время теснейшим 
образом связан с проф. организациями, уча- 
ствовавшими через своих представителей 


во всех руководящих его органах как цен- 
тральных, так и местных. В первоначаль- 
ном пленуме ВСНХ Всеросе. проф. произ- 
водственным объединениям было предоста- 
влено около }/, всех мест; коллегии отделов 
и главков ВСНХ обычно назначались по со- 
глашению с соответствующим профсоюзом; 
иногда этому предшествовал выбор кандида- 
тов на соответствующих съездах профсою- 
зов. Аналогичное положение имело место 
в губ. советах нар. хоз. Помимо этого, по 
всем сколько-нибудь существенным вопро- 
сам, возникавшим по ходу работы, ВСНХ 
всегда имел общение и с центральными к-та- 
ми профсоюзов и с ВЦСПС. Нечего и гово- 
рить, что заводоуправления, в свою очередь, 
были тесно связаны в своей работе с соот- 
ветствующими рабочими организациями. 

К концу 1918 г. ВСНХ имел следующие 
отделы: а) функциональные—комитет хоз- 
политики, отдел организации производства, 
комиссию проектов, отдел изобретений, от- 
дел снабжения и нормирования, отдел эко- 
номич. исследований, комитет твердых цен, 
кооперативный отдел, комитет гос. соору- 
жений, главное управление водного транс- 
порта, финансово-экономический отдел с 
комиссией смет и статистику снабжения; 
б) производственные отделы-_химический, 
металла, волокнистых веществ, обработки 
пищевых и вкусовых веществ, топливный, 
горный, электротехнический и полиграфиче- 
ский. Через полгода (19—27 декабря 1918 г.) 
состоялся П Всерос. съезд советов народн. 
хозяйства, к-рый констатирует, что нацио- 
нализация промышленности в основном яв- 
ляется уже завершенной, и в качестве даль- 
нейших мероприятий называет гос. трести- 
рование отдельных отраслей промышленно- 
сти, необходимость поднятия производитель- 
ности труда, большее привлечение проф- 
союзов к делу разрешения важнейших во- 
просов хоз. деятельности. По докладу пре- 
зидиума ВСНХ съезд указал на необходи- 
мость упрощения аппарата экономич. управ- 
ления. Выступавший на съезде В. И. Ленин 
говорил о переходе от коллегиального уп- 
равления и ответственности к ответствен- 
ности личной, а также о своевременности 
отказа от прежних предрассудков в деле 
привлечения всех нужных нам для промы- 
шленности специалистов. Впоследствии он 
указывает, как на явно утопическую, на 
задачу создать новый строй только рука- 
ми коммунистов, без привлечения специа- 
листов. Второй съезд СНХ продолжает еще 
смотреть на ВСНХ, как на организацию 
типа будущего СТО: это отразилось и в ре- 
золюциях и в Положении о ВСНХ, приня- 
том съездом, к-рый детализировал Положе- 
ние СНК от 18/УІІІ 1918 г. В работах это- 
го съезда наметились все основные момен- 
ты политики последующего периода «воен- 
ного коммунизма», Уже ярко проводится 
линия централизации управления: объяв- 
ляется война сепаратизму и местничеству; 
губернские советы нар. хозяйства превра- 
щаются в исполнительные органы ВСНХ 
(ранее они были лишь отделами губернских 
исполнительных комитетов). 

След. 1919 г. был для нар. хозяйства пе-' 
риодом острого недостатка в материальных 
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ресурсах (в продовольствии, сырье, топливе, 
металле). Хотя районы, поставлявшие сы- 
рье,топливо и пр.,оказались отрезанными от 
центра уже с начала лета 1918 г., однако, 
результаты этого сказались несколько поз- 
днее. Республика Советов и в 1919 г. про- 
должала находиться под концентрическим 
натиском империалистов, окруживших ее 
кольцом блокады со всех сторон. И все же 
аппарат нового государства, аппарат управ- 
ления хозяйством страны уже успел сло- 
житься. На ІІ Всерос. съезде профсоюзов 
(янв. 1919 г.) В. И. Ленин об участии масс 
в управлении говорит: «Создателями ново- 
го общества м. б. только многомиллионные 
массы; как сотни были создателями в эпоху 
крепостного права, как тысячи и десятки 
тысяч строили государство в эпоху капита- 
лизма, так и теперь социалистический пере- 
ворот м. б. сделан только при активном, 
непосредственном, практич. участии в уп- 
равлении государства десятков миллионов. 
Мы к этому подошли, но мы до этого не 
дошли». На первых порах хозяйство, не- 
сомненно, в деловом отношении страдало 
крупнейшими дефектами, но, как неодно- 
кратно подчеркивал т. Ленин, все же впер- 
вые в истории был создан аппарат гос. вла- 
сти руками рабочих и крестьян. 
Увеличение числа гос. предприятий, есте- 
ственно, заставило ВСНХ видоизменить по- 
строение своих органов, и система це н- 
т р ов, занимавшихся преимущественно ре- 
гулированием промышленной деятельности, 
постепенпо уступила место системе гла в- 
к о в, преимущественно управлявших про- 
мышленными предприятиями, непосредст- 
венно или через свои вепомогательные ор- 


ганы. Последними являлись групповые, или. 


кустовые, объединения предприятий, 
связанных между собой или однородностью 
производства при географич. близости или 
последовательностью технологич. процесса, 
при котором продукты производства, одного 
предприятия являются полуфабрикатами 
для другого. Такие объединения получили 
широкое распространение в текстильн. про- 
мышленности и, отчасти, в металлической, 
где существовали, например, Центральное 
правление тяжелой индустрии юга России 
(Цепти), Гое. объединение московских ме- 
таллич. з-дов (Гомомез) и др. Задачей кая:- 
дого отдела, главка и его подсобных орга- 
нов являлась в этот период всесторонняя 
забота о нуждах данной отрасли промыш- 
ленности и всех предприятий, к ней относя- 
щихся. Поэтому, если не в ведении, то па 
учете нек-рых из этих главков (как, напр., 
Главмуки или Главрасмасла) находились 
многие тысячи предприятий, для к-рых гла- 
вки должны были определять размер произ- 
водства, вырабатывать и проводить в жизнь 
планы снабжения их материалами, сырьем, 
полуфабрикатами, топливом и денежными 
средствами, а впоследствии вырабатывать 
для них, хотя бы частично, и планы раепре- 
деления готовых изделий. Конечно, в не- 
посредственном управлении главков нахо- 
дилась лишь небольшая доля национализи- 
рованных предприятий. Огромное большин- 
ство их было подчинено местным органам 
ВСНХ —губ. советам нар. хоз. и областным 
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промбюро, к-рых к 1920 г., согласно схеме, 
приведенной в «Отчете ВСНХ УПТ Съезду 
советов», насчитывалось всего 74 (68 советов 
и 6 промбюро). 

На 1 октября 1919 года органами ВСНХ 
было национализировано 2 522 предприя- 
тия, не считая горной и горнозаводской 
промышленности, с общим числом рабочих 
750 000, из 6 755 учтенных предприятий, на- 
считывавших 1 185 500 рабочих. Вся эта мас-. 
са предприятий должна была управлять- 
ся в тяжелой обстановке гражданской вой- 
ны, которая требовала от промышленности 
напряженной работы по снабжению армии 
и укреплению тыла. Национализированные 
предприятия в эту «эпоху главкизма» раз- 
делялись на три группы: наиболее крупные 
предприятия 1-й группы управлялись из 
центра, средние, 2-й группы, были под 
двойным подчинением: губернских советов 
народного хозяйства и центра и, наконец, в 
ведении мест были самые мелкие заводы и. 
фабрики 3-й группы. В виду организацион- 
ной слабости большинства местных советов 
нар. хоз. главкам удалось подчинить своему 
управлению почти целиком и предприятия 
2-й группы. Однако сведения, имевшиеся 
в центре, о всех многочисленных предпри- 
ятиях, объединяемых главками, были весь- 
ма скудны и носили в большинстве слу- 
чаев лишь формальный характер. Следить 
за ходом производства было в высшей сте- 
пени трудно, особенно в отдаленных пред- 
приятиях. Исключение составляли лишь за- 
воды военной промышленности и немногие 
крупные предприятия металлическ. и хи- 
мическ. промышленности, признанные особо 
важными для государства. Следствием недо- 
статочной осведомленности главков было то, 
что директивы, даваемые ими на места, ча- 
сто не отвечали действительному положе- 
нию вещей или опаздывали и создавали на 
местах только путаницу. Естественно, что 
отчасти на этой почве, а гл. обр. на почве 
различного понимания задач и возможно- 
стей данных производственных единиц со 
стороны центра и мест, между губ. советами 
нар. хоз. и главками ВСНХ возникал целый’ 
ряд коллизий. Местные органы ВСНХ, ко- 
торым действительная жизнь данного пред- 
приятия была виднее, чем главкам, весьма 
часто не соглашались с директивами послед- 
них, опротестовывали их в президиум ВСНХ. 
или направляли работу данного предприя- 


‚тия так, как находили НУЖНЫМ и возможным - 


в данных конкретных условиях. Вообще ме- 
стные исполнит. к-ты и губ. советы нар. 
хоз. настойчиво стремились расширить свои 
права в отношении предприятий, располо- 
жен. на их территории, и добились в этом 
отношении больших успехов, особенно по 
окончании работ Комиссии ВЦИК (1920 г.), 
к-рая весьма значительно «разгрузила» спи- 
ски предприятий 1-й и 2-й групп. 

Одной из существенных задач главков и 
центров ВСНХ в первый период их деятель- 
ности было финансирование пром. предприя- 
тий, производившееся как в порядке выдачи‘ 
авансов, так и в сметном порядке, для че- 
го при отделах и крупных главках были. 
учреждены особые комиссии, проверявшие 
и утверждавшие сметы соответствующих 
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предприятий. Однако, с течением времени, 
по мере перехода к системе безденежн. рас- 
четов, натуральному снабжению и натураль- 
ному товарообмену, деньги стали играть в 
промышленности второстепенную роль; есте- 
ственно поэтому, что и фупкции финансиро- 
вания промышленных предприятий, выпол- 
нявшиеся глав. управлениями, чрезвычайно 
сократились, а в некоторых случаях и вовсе 
отмерли. Зато все большее и большее зна- 
чение приобретали функции натурального 
снабжения и распределения как внутри про- 
мышленности, так и вне ее. Әта задача пер- 
воначально выполнялась частью некоторы- 
ми производственными центрами и главка- 
ми, частью специальными органами, суще- 
ствовавшими в составе ВСНХ. Таковыми 
были: Главный к-т по топливу (Главтоп) с 
его местными органами, ведавший распре- 
делением различных видов топлива между 
всеми потребителями (а не только промыш- 
ленными предприятиями), К-т по продаже 
и распределению металлов (Продрасмет), ве- 
давший распределением и некоторых видов 
металлич. изделий, и др. Однако лишь часть 
этих органов была самостоятельна в своей 
работе, как, напр., Главтоп; остальные с те- 
чением времени становились все больше и 
больше исполнителями планов, составляв- 
шихся Комиссией использования. ІХ съезд 
РКП (23/111—4/ТУ 1920 г.) признал создав- 
шееся положение ненормальным и весьма 
опасным для дальнейшего хозяйственного 
строительства. Создавшаяся система «пре- 
вратила промышленность,-—говорится в ре- 
золюции съезда, —в ряд могущественных 
вертикальных объединений, хозяйственно 


изолированных друг от друга и только на. 


верхушке связанных ВСНХ. В то время как 
при капитализме каждое трестированное 
предприятие могло приобретать многие ма- 
териалы, рабочую силу и пр. на ближай- 
шем рынке, те же предприятия в настоящих 
условиях должны получать все им необхо- 
димое по нарядам центральных органов 
объединенного хозяйства. Между тем, при 
огромности страны, крайней неопределен- 
ности и изменчивости основных факторов 
производства, при расстроенном транспорте 
и крайне слабых средствах связи, при чрез- 
вычайной еще неточности приемов и резуль- 
татов хозяйствен. учета, те методы центра- 
лизма, к-рые явились результатом первой 
эпохи экспроприации буржуазной промыш- 
ленности и которые неизбежно привели к 
разобщенности предприятий на местах, име- 
ли своим последствием чудовищные формы 
волокиты, которые наносят непоправимый 
ущерб нашему хозяйству. Организационная 
задача состоит в том, чтобы, сохраняя и 
развивая вертикальный централизм по ли- 
нии главков, сочетать его с горизонтальным 
соподчинением предприятий по линии хоз. 
районов, где предприятия различных отра- 
слей промышленности и разного хозяй- 
ственного значения вынуждены питаться од- 
ними и теми же источниками местного сырья, 
транспортных средств, рабочей силы и пр.». 
В таком направлении было намечено ослаб- 
ление централизации. 

В ряде постановлений конца 1980 г. (года 
наибольшего упадка крупной промышлен- 
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ности) красной нитью проходит стремление 
приобщить кустарную и мелкую частную 
промышленноеть к государственной, за- 
ставить ее служить нуждам государства, 
связать по возможности в организационном 
отношении кустарную промышлепность с 
хоз. регулирующими органами. Основной 
декрет от 7 сентября 1920 г. издан «в целях 
более правильного и регулярного снабже- 
ния Красной армии и населения продуктами 
кустарной, ремесленной и мелкой промыш- 
ленности, а также в целях борьбы со спе- 
куляцией таковыми». 

Со времени облегчения положения на 
фронтах централизм, вынужденный оборо- 
ной, постепенно ослабевает. Промышлен- 
ность переходит к децентрализации, но не 
к простой передаче власти на места, а с со- 
хранением за ВСНХ общего руководства при 
децентрализации управления, т. к. к это- 
му времени аппарат ВСНХ уже сложился 
и сильно окреп. Роль местных советов нар. 
хоз. усиливается. Идет передача им ряда 
предприятий, разгрузка центра. Работала, 
созданная для этого специальная Комиссия 
ВЦИК (ср. выше). В ведение мест к 1 ноября 
1920 г. перешло. */, предприятий, в центре 
осталась только 1/,. Н 1920 г. были ликви- 
дированы существовавшие кое-где уездные 
советы нар. хоз., функции которых были пе- 
реданы экономическим отделам уездных ис- 
полнительных комитетов. В ведении главков 
остались крупные и особо вазкпые для госу- 
дарства предприятия, а также уникумы, 
'управлявшиеся иной раз через групповые 
или кустовые объединения (характерно для 
текстильной промышленности), и тресты. 
Таких объединений и трестов в 1920 г. бы- 
ло 179. Вряд ли термин «трестирование» в 
применении к этой эпохе может считаться 
удачным. Речь шла, конечно, не о создании 
мощных группировок целых отраслей про- 
мышленности по горизонтали и вертикали, 
дающих монополию на рынке; скорее, это 
было желание объединить ряд предприя- 
тий под единым управлением с вытекаю- 
щими отсюда возможностями переброски за- 
пасов топлива, сырья, материалов, рабочей 
силы и даже оборудования. Подавляющее 
большинство трестов возникло в 1919 году; 
в одних лишь металлических главках име- 
ется около 40% трестов, образованных в 
1918 году. По постановлению УІІІ Съезда 
советов главки начали преобразовываться 
из органов, работавших по принципу «от 
‚предприятия берется все, что им произве- 
дено, предприятию дается все, что ему для 
производства нужно»,—в органы, руководя- 
щие производетвом, дающие задания, регу- 
лирующие и контролирующие работу мест- 
‘ных советов нар. хоз., на основе производ- 
ственного плана, разрабатываемого Цент- 
ральной производственной комиссией ВСНХ 
с 1920 года. Число главков стало сокращать- 
‚ ся. К концу 1920 года было еще 52 главка; 
в 1921 году вместо них было организовано 
16 главных управлений по отраслям про- 
‚мышленности. За местами, наконец, было 
признано их значение, взята даже линия 
`равнения на места и их инициативу. Со- 
‚ветскому государству пришлось, однако, в 
этот период пережить новый хозяйственно- 
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экономический кризис, подготовленный на- 
растающим «процессом распада единого про- 
летарского натурального хозяйства» и при- 
ведший к кризису политическому (крестьян- 
ские восстания, Кронштадт), которые за- 
ставили пересмотреть всю систему общест- 
венно-экономических отношений, по иному 
поставить решепие проблемы взаимоотноше- 
ния города и деревни, выдвинуть и в про- 
мышленности и в сельском хозяйстве прин- 
ципы новой экономической политики (нэп). 
А 


ПІ. Работа ВСНХ в восстачовительный период 
развития промышленности. 


Нужно было во что бы то ни стало пойти 
навстречу крестьянству, тем более, что 


если рапьше крестьянство шло на жертвы. 


из боязни помещичьей реставрации, то те- 
перь, с разгромом белогвардейских армий, 
такая опасность перед пим уже не стояла. 
С другой стороны, город и промышленность 
не могли существовать без хлеба, и нельзя 
было рассчитывать на их восстановление, 
не сдвинув сельского хозяйства с мертвой 
точки, не создавши личной заинтересован- 
ности крестьянина в увеличении его про- 
дукции и не предоставив ему права само- 
му распоряжаться своими излишками. На 
Х Съезде партии была принята резолюция 
о замене разверстки продналогом и о воз- 
можности распоряжаться излишками в пре- 
делах местного оборота. Из этой одной ме- 
ры развернулась вся новая экономическая 
политика, начиная с декрета ВЦИК от 
21 марта 1921 года. «Новую экономическую 
политику мы проводим всерьез и надол- 
го, но, конечно, не навсегда» (Ленин). Ис- 
ходя из основной нашей задачи—увеличе- 
ния количества продуктов‚,—«пролетариат 
идет на рост непролетарских (мелкобур- 
жуазцых и крупнобуржуазных) форм хо- 
зяйствования для того, чтобы сохранить, 
подкрепить, развить формы пролетарского 
‚хозяйства, социализированную крупную ма- 
шинную индустрию» (Бухарин). Переход 


к новой экономической политике в области 
промышленности совершался постепенно на 
протяжении двух лет. Нужно было увя- 
зать промышл: нное развитие с развитием 
сельского хозяйства в условиях свободы 
рынка. Нужно было приноровить к этой 
свободе рынка всю промышленную полити- 
ку и организацию, обеспечить промышлен- 
ности руководящую роль в новых усло- 
виях. «Взаимоотношение, какое существует 
у нас между рабочим классом и крестьян- 


· ством, — говорится в резолюции ХИ Съезда 


партии, опирается в последнем счете на 
взаимоотношение между промышленностью 
и сельским хозяйством. Свое руководящее 
положение рабочий класс может в послед- 
нем счете сохранить и укрепить не через 
аппарат государства, не через армию, а че- 
рез промышленность, которая воспроизво- 
дит самый пролетариат. Партия, профсою- 
зы, союзы молодежи, наши школы и проч. 
имеют задачей воспитание и подготовку 
новых поколений рабочего класса. Но вся 
эта работа оказалась бы гостроенной на пе- 
ске, если бы не имела под собой растущей 
промышленной базы. Только развитие про- 
мышленности создает незыблемую основу 
пролетарской диктатуры». 

Переход к нэпу в области промышлен- 
ности проводился в следующей последова- 
тельности. Декретом СНК от 17 мая 1921 г. 
был отменен ряд постановлений, стеснявших 
раз итие мелкой и кустарной промышлен- 
ности. С этого декрета началась денациона- 
лизация промышленности и освобождение 
ВСНХ от мелких предприятий. Постанов- 
лением ВЦИК от 30 июня 1921 г. было ут- 
верждено положение об экономических со- 
вещаниях— областных, губернских, уездных 
и волостных. В качестве инструкции для 
проведения нэпа СНК и СТО издали «На- 
каз местн. советским учреждениям» от 30 но- 
ября 1921 г. Порядок сдачи в аренду пред- 
приятий, потв‹ домствен. ВСНХ, был опреде- 
лен постановлением СНК от 5 июля 1981 г. 
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По вопросу о проведении начал новой эко- 
номической политики в области крупной 
гос. промышленности был издан наказ СНК 
от 3 августа 1921 года. Предшественником 
первого декрета о трестах было постановле- 
ние СНК от 12 августа 1921 г. под названием 
«Основные положения о мерах к восстано- 
влению круппой промышленности и разви- 
тию производства», согласно которому наи- 
более крупные и технические оборудован- 
ные, целесообразно организованные и соот- 
ветственно расположенные предприятия в 
данной отрасли промышленности могли быть 
соединяемы в особое объединение, органи- 
зуемое на началах хоз. расчета. На тех же 
началах могли быть выделены и отделены 
предприятия. Расширяются права госуд. 
предприятий в области финансирования и 
распоряжения материальными ресурсами, с 
упрощенным сметным финансированием (де- 
крет СНК от 16 августа 1921 года). В целях 
предоставления всем хоз. органам возмож- 
но большей самостоятельности при переходе 
на хоз. расчет, СНК 27 октября 1921 г. из- 
дает постановление о свободной реализации 
продукции предприятиями, снятыми с госу- 
дарственного снабжения. Для оплаты труда 
рабочих и служащих, для заготовки сырья, 
топлива и пр. расходов такие предприятия 
получили право сбывать продукцию по ры- 
ночным ценам. Распределительные органы 
(Комиссия использования, Центральн. топ- 
ливный комитет и другие) не имеют права 
требовать от этих предприятий безденеж- 
‘ного отпуска готовых изделий, сырья, топ- 
лива и т. д., в отличие от такого права их 
по отношению к предприятиям, не снятым 
с гос. снабжения. Предпоследним декретом 
по денационализации промышленности яв- 
ляется декрет ВЦИЕ и СНК от 10 декабря 
1921 года «О предприятиях, перешедших в 
собственность республики». По этому де- 
крету признаны национализированными все 
предприятия, к которым до 17 мая 1921 го- 
да фактически применена национализация, 
признаки которой: прием предприятия по 
приемочному акту, назначение заведующего 
или организация управления, расходование 
госуд. средств на ведение дела и охрану. 
Что каеается мелких и кустарных пред- 
приятий, то они считаются собственностью 
государства, если предприятия эксплоати- 
руются .государством и если правитель- 
ственные органы усилили их новым технич. 
оборудованием или снабжением. Все про- 
чие предприятия принадлежат прежним их 
владельцам и м. б. использованы послед- 
ними. Президиуму ВСНХ предоставляется 
право по ходатайству кооперативов и част- 
ных владельцев денационализировать нахо- 
дящиеся в руках государства мелкие пред- 
приятия с числом рабочих до 20 человек. 

На таких основах перестраивала свою ра- 
боту промышленность. С 16 января 1922 г. 
перешел на хоз. расчет транспорт (декрет 
СНК). Для регулирования развертывавшей- 
ся торговли при СТО была организована 
комиссия по внутренней торговле—по по- 
становлению СНК от 9 мая 1922 года (Нар- 
комвнуторг, как самостоятельный комисса- 
риат, организован 9 мая 1984 года вме- 
сте с ликвидацией Наркомпрода). В январе 


1923 года была организована комиссия по 
пересмотру трестов, 22 марта 1983 г. издан 
последний декрет о денационализации про- 
мышленности, которым был предоставлен 
3-месячный срок для заявок, после чего де- 
напионализация предприятий прекращена. 
Наконец, в качестве завершающих переход 
к новой экономич. политике издаются два 
декрета о трестах: о крупных гос. трестах— 
10 апреля 1923 г. и о мелких гос. местных 
трестах— 17 июля 1923 г. 

С мая 1921 года начал работать третий 
состав президиума ВСНХ (до мая 1923 го- 
да) с П. А. Богдановым во главе (члены: 
И. Т. Смилга, С. П. Середа, А. Н. Долгов, 
В. Н. Ипатьев, Л. К. Мартенс). В связи 
с организацией СТО и Госплана, ВСНХ 
признается «хозяйственным органом, ведаю- 
щим только организацией, восстановлением, 
регулированием и управлением обрабаты- 
вающей и добывающей промышленности». 
Работы по переводу промышленности на 
рельсы нэпа было достаточно. Функции объ- 
единения наркоматов нес теперь СТО. Не- 
урожай 1921 года привел страну к жесто- 
кому голоду. Недостаток хлеба сильно ухуд- 
шил материальное положение рабочих. Еще 
7 апреля 1921 года был издан декрет о 
натуральном премировании рабочих. Кре- 
стьянство захваченных засухой районов под- 
верглось разорению и вымиранию. Кроме 
того, к осени 1921 года разразился силь- 
ный топливный кризис. Все это, вместе 
взятое, значительно ослабило промышлен- 
ное и торговое оживление, начавшееся вес- 
ной 1921 г. Однако промышленность про- 
должала перестраиваться. С мая проводи- 
лось в жизнь коллективное снабжение ра- 
бочих ,срывавшееся продовольственным кри- 
зисом. Одновременно шло широкое введе- 
ние сдельной оплаты труда. Зима 1981/22 г. 
прошла под знаком тяжелого и разоритель- 
ного голода. В пораженных голодом дерев- 
нях население доходило до людоедства. Го- 
лодная смерть стала в это время неред- 
ким явлением. С этим временем совпало 
приглашение советского правительства на 
Генуэзскую конференцию. Однако и Генуэз- 
ская и Гаагская конференции, на которые 
возлагались надежды по привлечению ино- 
странного капитала к восстановлению раз- 
рушенного народн. хозяйства, обнаружили, 
что международный капитал согласен дать 
советскому правительству кредиты лишь на 
совершенно неприемлемых для республики, 
кабальных условиях. Он требовал полного 
признания и уплаты старых долгов, а также 
восстановления частной собственности на 
ф-ки и землю. Это обстоятельство поставило 
перед страной задачу самостоятельно, без 
посторонней помощи, накоплять средства 
и ресурсы на восстановление разрушенно- 
го хозяйства. Вот откуда ведет начало за- 
дача индустриализировать страну. Однако 
блокада была уже окончательно ликвиди- 
рована, и началось развитие торговли е 
заграницей. В стране намечался промыш- 
ленный подъем, вызванный первыми же 
признаками хорошего урожая 1922 г. Ожив- 
ление, создавшееся с мая в форме увеличе- 
ния гос. сделок, особенно сильно сказалось 
в июле и августе, К этому времени отно- 
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сится значительный рост производства в пи- 
щевой, текстильной и каменноугольной про- 
мышленности. Наоборот, кожевенная, са- 
харная и металлургическая промышленно- 
сти находились в очень тяжелых условиях. 
Профсоюзы усилили тарифную работу и пы- 
тались создать максимальную увязку между 
заработной платой и производительностью 
труда. Начался переход к заключению кол- 
лективных договоров. 

Результаты трестирования промышлен- 
ности к ноябрю 1922 г. были таковы: по 
12 отраслям (электрической, швейной, текс- 
тильной, горной, полиграфическ., химиче- 
ской, бумажной, деревообделочной, силикат- 
ной, металлической, кожевенной и пищевой) 
было организовано 430 трестов, объединяв- 
ших 4 144 предприятия с 976 942 рабочими. 
Основным вопросом, стоявшим в центре 
внимания ВСНХ, был вопрос о правильном 
разрешении организационной проблемы про- 
мышленности. Наиболее важная в этом от- 
ношении работа проделана названной выше 
Центральной комиссией ВСНХ по пересмот- 
ру трестов, на обязанности которой лежало 
пересмотреть все крупные гос. промышлен- 
ные предприятия, отобрать те из них, к-рые 
наиболее рационально оборудованы, жиз- 
неспособны, рентабельно расположены и, 
что важнее всего, м. б. максимально загру- 
жены. Кроме Центральной комиссии, орга- 
ны ВСНХ на местах образовали также мест- 
ные комиссии по пересмотру трестов при 
промышленных бюро и губ. советах нар. хоз. 

Из всего числа гос.предприятий к середине 
1923 г. в 478 трестов было объединено 3 561 
предприятие с общим числом рабочих ок. 
1 000 000 чел.; общее же количество рабо- 
чих составляло, по данным статистики 
ВСНХ, 1450 000 чел. 

Новая перестройка ВСНХ была предпри- 
нята в связи е утверждением Союзной кон- 
ституции, принятой на сессии ЦИК СССР 
6 июля 1923 г. и утвержденной 'П Съездом 
советов СССР 31 января 1924г. ВСНХ вы- 
ступает в качестве объединенного союзного 
наркомата промышленности. Положение, 
утвержденное 12 ноября 1923 г., возлагает 
на ВСНХ СССР регулирование, руковод- 
ство и управление промышленностью, а 
также подведомственными ему торговыми 
предприятиями на территории СССР. Тре- 
сты были разделсны на три группы: союз- 
ного, республикапского и местн. значения. 
К предметам ведения ВСНХ СССР относят- 
ся: а) общее регулирование госуд. промы- 
шленности и торговой деятельности пред- 
приятий ВСНХ, наблюдение за кооператив- 
ной и частнои промышленностью; б) содей- 
ствие развитию промышленности на терри- 
тории Союза; в) общзе руководство деятель- 
ностью ВСНХ союзных республик; г) упраз- 
ление госуларственными предприятиями об- 
щесоюзного значения, а также организация 
новых общесоюзных предприятий; д) соста- 
вление производственного плана и бюдже- 
та промышленности; е) разработка вопро- 
сов организации производства и его рацио- 
нализации, а также введение технич. улуч- 
шений; ж) разработка. промышленного за- 
конодательства, издание инструкций, пра- 
вил, обязательных постановлений и наблю- 


дение за их исполнением; з) подготовка к 
сдаче промышленных предприятий в кон- 
цессию; и) финансирование промышленно- 
сти и ее организация; к) распоряжение ка- 
питалами предприятий; л) организация про- 
мышленной статистики совместно с Цен- 
тральным статистич. управлением; м) орга- 
низация научных ин-тов и учреждений для 
изучения различных вопросов промышлен- 
ного хозяйства и руководство ими; н) со- 
зыв съездов и совещаний по вопросам про- 
мышленности и гос. торговли. 

Структура аппарата ВСНХ была постро- 
ена так: Председатель ВСНХ, Управление 
делами, Главное экономическое управление 
(при нем Промплан, утвержлаемый предсе- 
дателем ВСНХ и председателем Госплана), 
Центральное управление гос. промышлен- 
ности, Гл. управление военной промышлен- 
ности, Гл. управление электрич. промыш- 
ленности, Научно-технич. отдел, Геологи- 
ческий комитет, Гл. геодезич. управление, 
Редакционно-издательский отдел. Одновре- 
менно ЦИК СССР утвердил и перечень пред- 
приятий общесоюзного значения, управляе- 
мых ВСНХ СССР. Центр. управлению гос. 
пром. совместно с Гл. упр :влениями военной 
пром. и электротехн. пром. было подчинено 
70 союзных трестов, охватывающих до ?/, 
промышленности СССР. Правовое положе- 
ние трестов оформляется в ряде декретов: 
10 апреля 1923 г., 17 июля 1923 г. и 12 ав- 
густа 1923 г., к-рыми предусматривается и 
структура трестов: правление—ревизион- 
ная комиссия—директор з-да. В общем эта 
структура продержалась до 1927 г., когда 
ревизионные комиссии были упразднены (со 
времени организации Главной инспекции). 

Вопрос о взаимоотношениях треста и вхо- 
дящих в его состав фабрик и заводов имеет 
также большую иєторию. Комиссией Пен- 
трального к-та партии 1 июня 1923 г. были 
Утверждены тезисы ВСНХ, носящие назва- 
ние «Основных положений по управлению 
промышленными предприятиями». Эти по- 
ложения предусматривают юридич. оформ- 
ление взаимоотношений между правления- 
ми трестов и директорами отдельных пред- 
приятий, входящих в тресты. Теперь вза- 
имоотношения были точно сформулирова- 
ны, определенно очерчен круг компетен- 
ции правления и директоров, при чем ди- 
ректорам предоставлена казавшаяся по тем 
временам достаточной административно-хоз. 
инициатива, им было обеспечено участие в 
составлении производственных планов их 
предприятий. В дальнейшем жизнь показа- 
ла, что с развитием народного хозяйства и 
ростом промышленности этих прав было 
недостаточно, и вопрос о раскрепощении 
низших звеньев производственной цепи пе- 
ресматривался несколько раз. Следующим 
актом было положение о взаимоотношении 
треста и предприятий от 18 ноября 1983 г., 
затем—положение ВСНХ от 14 мая 1924 г. 
«Об управлении заведением», и, наконец, 
окончательно этот вопрос оформился в раз- 
деле ГУ Положения о гос. промышленных 
трестах, утвержденного ВСНХ 29 июня 
1927 года (ср. ниже). Вопрос встал и начал 
прорабатываться с тех пор, как выдви- 
нулась задача удешевления себестоимости 
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заводской продукции и рационализации 
производства, к-рой нельзя было разрешить 
без увеличения прав заводоуправлений и 
директоров з-дов, без расширения их сво- 
боды и самостоятельности. В качестве явле- 
ния, затормозившего работу промышленно- 
сти, следует отметить в 1983 г. осенний кри- 
зис сбыта. На почве расхождения между це- 
нами на продукты промышленности и сель- 
ского хозяйства рыночное оживление, на- 
блюдавшееся в течение зимы 1922 г., сме- 
нилось застоем. В связи с этим хоз. органы 
начали продавать рабочим и служащим в 
кредит одежду, обувь и мануфактуру. Стре- 
мление ликвидировать финансовый кризис 
привело государство к сильному сокраще- 
нию штатов своего организационного аппа- 
рата. Кризис сбыта 1923 г. выдвинул с ис- 
ключительной остротой проблему регули- 
рования промышленности. 

После назначения А. И. Рыкова предсе- 
дателем СНК СССР в ВСНХ образовался 
новый (пятый) состав президиума с Ф. 9. 
Дзержинским во главе (члены: Г. Л. Пята- 
ков, П. А. Богданов, М. П. Владимиров, 
В. Н. Манцев, В. И. Межлаук, А. И. Юлин, 
А. Н. Долгов, Г. И. Ломов, А. П. Чубаров). 
Этот президиум проработал с февр. 1924 г. 
по сентябрь 1926 г. Преодолев «ножницы» в 
области отпускных цен промышленности, 
ВСНХ переходит затем в 1925 г. к нажиму 
на розничные цены, стремясь рядом адми- 
нистративных (напр. приказ 1 ноября 1985 г. 
о борьбе со спекуляцией) и экономических 
мероприятий овладеть рынком и занять на, 
нем господств. положение. Всю работу про- 
мышленности ВСНХ направил под углом 
смычки города с деревней. К этому времени 
общее положение нар. хозяйства начинает 
выправляться. Единый с.-х. налог объеди- 
нил все падающие на крестьянск. хозяйство 
налоги, а 11 дек. 1923 года СНК постановил 
прекратить взимание с.-х. налога натурой. 
Подготовлявшаяся к этому времени денеж- 
ная реформа была проведена декретом СНК 
20 февраля 1924 г. о твердой валюте. Как 
пережиток эпохи военного коммунизма был 
ликвидирован Наркомпрод и взамен был 
организ‘ ван Наркомвнуторг (Постановле- 
вие ЦИК СССР от 9 мая 1984 г.). 

Паратлельно с перестройкой управления 
промышленностью на началах коммерче- 
ского расчета ВСНХ стал перестраивать всю 
систему сбыта промышленных изделий и за- 
готовки для своих предприятий. Если в 
1921 г. в ВСНХ был единый снабжающий 
аппарат— Совет снабжения и распределения 
(позднее—-Центроснаб), который образовал- 
ся путем слияния учетно-распределительных 
органов эпохи военного коммунизма (како- 
вы: Продрасмет, Хименабжение, Главтоп, 
Комиссия использования и органы на ме- 
стах—обленабы, губспабы), то они сначала 
сменились Центральным торговым отделом 
ВСНХ с губторгснабами на местах. А. даль- 
ше, с развитием товарооборота, ростом про- 
изводства, с разделением промышленного 
капитала на производственный, денежный 
(организация Промышлэнного банка ВСНХ 
в 1922 г.)и торговый, все эти органы за- 
меняются торговыми объединениями самих 
трестов в виде синдикатов и торгов. ВСНХ 


стал организовывать эти объединения в до- 
бровольной форме, но часть была объедине- 
на в полупринудительном порядке, каковы: 
Нефтяной синдикат, Соляной синдикат и др. 
Синдикаты сначала образовались в области 
легкой индустрии-—текстильной, спичечной, 
соляной, кожевенной, табачной, швейной 
ит. д. Синдицирование тяжелой индустрии 
началось позднее—е 1926 г. 

Значение синдикатов для промышленно- 
сти состоит в том, что они помогли упоря- 
дочить торговую деятельность предприятий, 
шире развернуть сбыт, организовать плано- 
вые заготовки сырья, увязать промышлен- 
ность с заграничными рынками. Но самое 
важное заключается в том, что ВСНХ при 
помощи синдикатов имел возможность со- 
брать промышленность и значительно легче 
ею управлять уже не только путем прика- 
зов и запрещений, а в другой форме—связи 
экономической, маневрируя в области сбы- 
та, финансов и кредита, используя взаим- 
ную заинтересованность синдикатов и тре- 
стов. Весь этот процесс перехода от прежней 
главкистской централизации к новой цен- 
трализации на синдикатских началах совер- 
шился на протяжении 1921—1924 годов. В 
декабре 1924 года ВСНХ созвал расширен- 
ное совещание президиумов ВСНХ союзных 
республик, советов нар. хозяйства и пром- 
бюро областей. На совещании были подве- 
дены итоги реорганизации торговой дея- 
тельности промышленности и взаимоотно- 
шений синдикатов с НКВнуторгом, был по- 
ставлен вопрос о поднятии производитель- 
ности труда и призпана необходимость раз- 
работки мероприятий по воспроизводству 
основного капитала. В лице расширен. со- 
вещания органов ВСНХ возродилась преж- 
няя система съездов советов нар. хозяйства 
(ПТ Съезд—в январе 1920г., ГУ Съезд—в 
мае 1921 г.), и по своему значению оно м. б. 
названо У Съездом советов нар. хозяйства. 

Уже с начала 1924 г. намечается исчер- 
пание старого оборудования. Заклнчивался 
восстановительный период в промышленно- 
сти, и вставал вопрос о постро. ке новых 
заводов, о воспроизводетве основного капи- 
тала. Когда во второй половине 193/24 г. 
обнаружилось оживление спроса и произ- 
водственные программы на 1924/25 г. стали 
вырабатываться под углом зрения расши- 
рения емкости рынка и усилєнного тем- 
па промышленного развития, изношенность 
основного капитала промышленности и ее 
предельные производственные возможности, 
естественно, стали в центре внимания. Ре- 
зультаты закончениого к тому времени 
пересмотра бездействующих предприятий 
показали, что они представляют весьма сла- 
бый резерв, на который нельзя возлагать 
больших надежд, и не позже чем к 1926/27 г. 
промышленность окажется в весьма затруд- 
нительном положении. Поэтому 27 марта 
1925 г. при ВСНХ постановлением СТО 
СССР было организовано «Особое совеща- 
ние по восстановлению и расширению основ- 
ного капитала промышленности» (ОСВОК), 
к-рому были поручены: разработка перспек- 
тивного плана развертывания промышлен- 
ности, изучение производственно-техничес- 
кого состояния госпредприятий, разработка 
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вопросов организации новых производств, 
установление финансовых ресурсов, уста- 
новление методов оценки основного капи- 
тала и общее наблюдение за проведением 
инвентаризации. В мае 1925 г. второе рас- 
шигенное совещание президиума ВСНХ 
СССР с местными органами (к-рое можно 
назвать УІ Съездом советов нар. хозяйства) 
утвердило порядок работ ОСВОНК по выра- 
ботке плана развертывания промышлен- 
ности, и работа ОСВОК продолжалась до 
1926 г., вылившись в пятилетние (1925/26— 
1929/30 годы) гипотезы развития промыш- 
ленности (по отдельным отраслям издано 
29 книг). Наряду с проблемой количествен- 
ного увеличения промышленной продукции 
перед ВСНХ встал вопрос о качестве про- 
дукции. Здесь имелись уже нек-рые дости- 
жения. Из организационных мероприятий 
в области промышленности надо отметить 
изменение структуры ВСНХ. Постановле- 
нием ЦИК и СНК 12 июня 1925 г. ВСНХ 
дополнен новым Управлением металлич. 
промышленности, Управление делами реор- 
ганизовано в Админ.-финанс. управление, а 
Ред.-издат. отдел—в Центральное управле- 
ние промышленной пропаганды и печати. 

На протяжении 1925 г. ВСНХ совмест- 
но с профсоюзами развернул новую кампа- 
нито по поднятию производительности труда. 
Первые мероприятия были направлены по 
линии поднятия трудовой дисциплины, «со- 
здания воли к труду» и повышению ин- 
тенсивности труда. Здесь были достигнуты 
большие результаты. Одновременно с этим 
началась работа по рационализации про- 
цессов труда. Был устранен целый ряд не- 
достатков и несообразностей в производ‹т- 
венной жизни предприятий, и в значитель- 
ной мере было оздоровлено производство. 
Производственные совещания и сдельщина 
выявили и помогли изжить огромное коли- 
чество дефектов, которых раньше не заме- 
чали, к которым привыкли. Проведен был 
и ряд мероприятий более крупного значе- 
ния, имевших большой экономич. резуль- 
тат—сокращение ассортиментов, специали- 
зация предприятий, концентрация их. На 
ряде предприятий удалось изжить недоста- 
точную нагрузку. Однако работа по подня- 
тию производительности труда, чем дальше, 
тем становится сложнее, т. к. дальнейшее 
развитие упирается в необходимость технич. 
переоборудования. Крупные мероприятия 
по рационализации производства (см. ниже), 
на к-рые перенесен центр тяжести работы 
по повышению производительности труда, 
тоже требуют часто значительных затрат. 

В связи с вопросом о поднятии произво- 
дительности труда встал во весь рост во- 
прос о воспроизводстве квалифицированной 
р..бочей силы. Рост и расширение произ- 
водства начали обгонять поступление но- 
вых квалифицированных кадров в промыш- 
лен 10‹т.; ВСНХ в приказе от 28 февраля 
1925 г. «О подготовке квалифицированной 
рабочей силы» наметил ряд мероприятий, 
которые должны были на основании пятилет- 
него, примерно, плапа, по отраелям произ- 
водства и по каждой специальности и про- 
фессии, выявить количество квалифициро- 
ванной рабочей силы, необходимое для пол- 


ной нагрузки предприятий, для полного 
удовлетворения потребности населения в 
продукции соответственного производства и 
для полного удовлетворения внутреннего 
рынка и экспортной программы-минимум. 
Работа по выявлению рабочей силы должна 
также значительно облегчить работу по 
выяснению потребного технического и руко- 
водящего персонала и сделать возможным 
анализ сети наших высших и средних тех- 
нических уч. заведений под этим углом зре- 
ния (еше в 1920 г. ВСНХ предъявил Глав- 
профобру требование на 2000 инженеров). 
Предварительная работа по определению 
основного типа инженера-экономиста и ин- 
женера-индустриалиста была уже выполне- 
на ВСНХ в 1925 г. и передана на рассмотре- 
ние Гос. ученого совета. Вопрос о типе ин- 
женера для промышленности с этого вре- 
мени не перестает занимать ВСНХ до са- 
мого последнего времени, и летом 1928 г. 
привел к передаче части втузов из Нарком- 
проса в ведение ВСНХ (ср. ниже). В инте- 
ресах повышения качества продукции и 
поднятия производительности труда была 
опубликована инструкция СТО от 80 ию- 
ля 1925 года «О порядке приобретения гос. 
учреждениями и предприятиями патентов на 
изобретения», 2 августа 1925 года ВСНХ 
издал приказ «О мерах поощрения рабочего 
изобретательства на флбоиклх и заводах», 
а 15 сентября 1925 г. СТО утвердил два по- 
ложения: «О К-те по стандартизации при 
СТО» и «О Центральном бюро по стандар- 
тизации при НКРКИ СССР». К-т по стан- 
дартизации руководит работой союзных ве- 
домств по установлению стандартных форм, 
размеров, типов, спецификаций и техниче- 
ских условий для различных материалов 
и изделий, утверждает и опубликовывает 
как обязательные, так и рекомендуемые 
стандарты, устанавливает связь с иностран- 
ными организациями по стандартизации 
ит. д. Бюро же производит предварительное 
согласование и рассмотрение работ по стан- 
дартизации, ведет наблюдение за исполне- 
нием пос’ ановлении К-та по стандартизации 
и выполняет все функции секретариата это- 
го К-та. Промышленные стандарты разра- 
батываются в ВСНХ и утверждаются К-том. 


ГУ. ВСНХ в период реконструкции промы шлен- 
ности и индустриализации всего нар. хозяйства. 


Поворотным пунктом в развитии ВСНХ, 
как и в развитии всего народного хозяйства, 
были решения ХІУ партийного съезда (де- 
кабрь 1925 г.) об индустриализации стра- 
ны, предписывающие: «вести экономическое 
строительство под таким углом зрения, что- 
бы СССР из страны, ввозящей машины и 
оборудование, превратить в страну, произво- 
дящую машины и оборудование; чтобы т. о. 
СССР в обстановке капиталистич. окруже- 
ния отнюдь не мог превратиться в экономич. 
придаток капиталистич. мирового хозяйст- 
ва, а представлял собою самостоятельную 
экономическую единицу, строзящуюся по-со- 
циалистически и способную, благодаря сво- 
ему экономическому росту, служить могу- 
чим средством революционизирования рабо- 
чих всех стран и угнетен. колоний и полу- 
колоний». Этот новейший период в истории 
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деятельности ВСНХ характеризуется окон- 
чательным завершением восстановительно- 
го процесса в промышленности и переходом 
ее на более высокую стадию развития— 
радикального переоборудования существую- 
щих и постройки новых ф-к и заводов, ор- 
ганизуемых по последнему слову техники. 

С течением времени в работе ВСНХ все 
больше и больше отводится места задачам 
плановой увязки отдельных отраслей про- 
мышленности между собою в их перспекти- 
вном развитии, а равно и всей промышлен- 
ности в целом, с остальными частями на- 
родного хозяйства. Таким обр. встала зада- 
ча, составления многолетних промышленных 


технических ин-тов к нуждам промышлен- 
ности и создаются новые ин-ты (ср. ниже). 

Внутри самой гос. промышленности осу- 
ществляются мероприятия, которые должны 
обеспечить рост производительности труда, 
для чего проводится новая кампания по под- 
пятию производительности труда. Начиная 
с 26 февраля 1926 года проводится режим 
экономии. СТО 18 мая 1926 года издает по- 
становление о поднятии производительно- 
сти труда в промышленности и на транс- 
порте; ЦИК и СНК 11 июня 1926 г. издают- 
постановление о режиме экономии для уси- 
ления внутренних ресурсов социалистич 
накопления, дополненное постановлением 


Табл. 2.—-Положение промышленного энспорта в общей структуре экспорта 
(по всем границам). 


1923/24 Г. 1924/25 Г. 1925/26 г. 1926/27 г. 
Объекты экспорта 55 5 ре Е = 585 Е Ы ЕЕ Б У 
ЗЕ | Е | БоБ 24 | 538 | ВОС | 58 | 58 | 855 е5 | әр 
А) о 

ава | ах | МЕН | ак | ах | РЕЯ | ах | ах | а 5 | ак | ах 
Весь промышл. экспорт . . . .| 158 278 | 30,3 | 216 206 | 38,7 | 136,6 | 247 521 36,6 | 121;1 | 298 839 | 38,8 | 120,7 
В том числе: лес ...... .| 70 436 13,5 | 72 689 13,0 | 103,2 | 58 240 8,6 80,1 78 777 — 137,0 
нефть ..... 37 345 7,2 | 66 612 11,9 | 178,4 | 75 969 11,2 | 114,0 | 89213 — 117,4 
марганец 14 366 2,7 | 17 891 3,2 | 124,5 | 21 285 3,2 | 119,0 | 24 090 — 113,2 

сахар ..... 6 560 1,3 | 13964 9,5 | 212,9 | 18962 2,8 | 135,8 4 215 — — 

изделия .... 9 538 1,8 | 16871 3,0 | 176,0 | 30302 4,5 | 179,6 | 31195 — — 

пр. пром. товары! 20 033- 3,8 | 28 179 5,1 | 140,7 | 42 763 6,3 | 151,8 | 70 349 — — 
Весь с.-х. экспорт ....... 364 357 | 69,7 | 342 426 | 61,3 | 94,0 | 429 099 | 63,4 | 125,3 | 471 704 | 61,2 | 109,9 
В том числе: хлеб ..... 191 977 | 36,7| 52 456 9,4 | 27,3 | 160 103 | 23,7: 305,2 1 207 192 — | 129,4 
Итого... .... 522 635 | 100,0 | 558 632 | 100,0 | 106,9 | 676 620 | 100,0 | 121,1 | 770 543 | 100,0.| 113,9 


планов, в частности — пятилетного плана 
развития промышленности, нашедшая пер- 
вое выражение в работах ОСВОК. В этот 
же период ВСНХ закладывает и малериаль- 
но-технические основы индустриализации, 
начинает интенсивнейшим образом развтр- 
тывать внутреннее машиностроение, созда- 
ет целый ряд новых производств и пере- 
страивает внешнеторговые связи с загра- 
ничными рынками через специальные экс- 
портно-импортпые общества (Экепортлес, 
Промэкспорт, Химимпорт, Металлоимпорт, 


Табл. 3.-Положение промышленного 


18 июля 1926 года. К этой же группе меро- 
приятий относятся приказы ВСНХ 17 июня 
1926 г. о мерах к сокращению числа комис- 
сий и совещаний и 10 июля 1926 г. об улуч- 
шении работы ВСНХ и устранении бюро- 
кратизма в работе органов промышленности. 

Среди других задач, разрешенных в этот 
период, надо указать на реорганизацию всей 
постановки капитального строительства. Ус- 
танавливается порядок прохождения и ут- 
верждения проектов новых металлических 
заводов, учреждается Гипромез (Гос. ин-т 


импорта в общей структуре импорта 


(по всем границам). 


1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 г. 1926,27 г. 
. . А . и. Б; 
2 3 е = 2 |1 
Объекты импорта 58. Е 58. Е к СВЕ Р Н 585 Б н 
"н на Фо г ый 
РОБ | 58 | ВБ 55 ав | Воб | 55 | 58 ӘБ 55| 58 
аве | дых | ВЕ | ах | а | РЕЯ | ах | ах | ЮВЕ | ах | ах 
Весь промышл. импорт . . . | 366579| 83,4| 470 925| 65,1 | 128,5 | 590 503| 78,1 | 125,4 | 607 758| 85,3 | 102,9 
Втомчисле: оборуд. пром. .! 18 980 4,3) 50387 7,0 | 265,5 | 842651 11,1 | 167,2 150 403] 921,1 | 139,8 
потреб. трансп. 29 472 6,7 20 987 2,9 71,2| 23308 3,11 111,1 И и 
сырье ..... 223 645] 50,9 | 244 071) 33,7 | 109,1 | 273 878] 36,2 | 112,2 | 329 090] 46,2 [ 120,1 
полуфабрикаты 75 994 17,3 | 112 927 | 15,6 | 148,6 | 145 924 | 19,3 | 129,2 91177 12,8|. 62,5 
топливо .... 6 330 1,4 837 0,1 13,2 3 715 0,5 | 443,8 5 584 0,81 150,3 
потреб. сел. хоз. 12 158 2,8 41 716 5,8 | 343,1 |] 59 413 7,9 | 142,4 31 504 4,4 | 53,0 
в томчис. с.-х. 
маш. и трант. 6 064 1,4 | 32 242 4,5 | 531,7 | 48 430 6,4 | 151,6 23 794 3,3 48,7 
Весь потреб. импорт ..... 68 563| 15,6 | 240 395) 33,2 | 350,6 | 153 492| 20,3 | 63,8, 82893 11,6| 54,0 
Прочие товары ..... ... 4 230 1,0 12 181 1,7 | 288,0 12 337 1,6! 101,3 22 040 3,1 51,9 
Итого ...... 439 372| 100,0 | 723 501| 100,0 | 164,7 | 756 332] 100,0 | 104,5 | 712 691 100,0 | 94,2 
Текстильторг и другие), чем подводится ба- проектирования металлозаводов), органи- 


за под индустоиализацию (см. табл. 2 и 3). 
Точно так же в интересах индустриали- 
зации проводится приспособление научно- 


зуется научная экспертиза проектов, при- 
влекается иностранная техническая помощь, 
создаются специальные строительные орга- 
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низации в разных отраслях промышленно- 
сти ит. д. СТО 24 мая 1926 г. издает поста- 
новление «О проектах промышленного стро- 
ительства, подлежащих утверждению ВСНХ 
СССР», СНК 12 июня 1926 г. «О льготных 
условиях допущения иностранного капита- 
ла к производству строительных работ в 
СССР» и, наконец, ЦИК и СНК 24 июля 
1926 года-—Об общем порядке утверждения 
промышленных строительных проектов, 
производимых ВСНХ и подведомственными 
ему предприятиями». Параллельно с зада- 
чей максимального бережного отношения и 
производительного использования всех име- 
ющихся наличных средств ВСНХ ставит 
перед промышленностью задачу снижения 
себестоимости в целях создания внутри са- 
мой промышленности новых масс прибавоч- 
ного продукта, опираясь на который, в са- 
мой промышленности можно было бы иметь 
базу для расширенного воспроизводства 
основного капитала. Здесь в основу по- 
ложена целая система мер: а) всемерная 
рационализация производственно-техниче- 
ских процессов в промышленности, б) ма- 
териальная заинтересованность предприя- 
тий в удешевлении себестоимости и в) на- 
меченная реформа управления промышлен- 
ностью снизу до верху путем его упроще- 
ния и улучшения на основе децентрализа- 
ции управления при централизации плани- 
рования. Эта реорганизация ВСНХ про- 
ведена уже после смерти Ф. Э. Дзержинско- 
го новым составом президиума ВСНХ во 
главе с В. В. Куйбышевым (члены: 9. И. 
Квиринг, М. Л. Рухимович, А. П. Серебров- 
ский, В. Н. Манцев, А. Ф. Толоконцев, В.И. 
Межлаук, А. Б. Штерн, А. Н. Долгов). 
Одним из последних намерений Ф. 9. 
Дзержинского было объединение ВСНХ и 
Наркомторга, создание объединенного Ко- 
миссариата торговли и промышленности. 
«Я не раз приходил,—©казал т. Дзержин- 
ский в последней речи,—к председателю 
СТО и СНЕ и говорил: дайте мне отставку 
или передайте мне Наркомторг, или пере- 
дайте мне из Госбанка кое-что, или пере- 
дайте мне и то и другое... я уверен глубо- 
чайшим образом, что, если бы Наркомторг 
был в одном комиссариате с нами, мы го- 
раздо скорее двинули бы дело снижения 
розничных цен и улучшения аппарата». 
Последняя реорганизация центрального 
аппарата ВСНХ вызвана расширением и 
усложнением задач управления промыш- 
ленностью. Те задачи, к-рые за последнее 
время стояли перед ВСНХ, к этому перио- 
ду можно было считать разрешенными. В 
процессе работы основных органов ВСНХ 
оформлено управление капиталами про- 
мышленности, разграничены взаимоотноше- 
ния между трестами и предприятиями, син- 
дикатами и тӧргами; выработаны прави- 
ла отчетности трестов и синдикатов; органи- 
зованы калькуляционные работы по всей 
промышленности, а также выполнен ряд 
других круппых работ в области исполь- 
зования экспортно-импортных планов, ис- 
пользования иностранных кредитов, руко- 
водства и регулирования политикой цен, 
увязки работы промышленности с коопера- 
цией и т. д, По мере разрешения этих 


задач поступательный ход развития про- 
мышленности и всего народного хозяйства, 
СССР выдвигает новые, более широкие за- 
дачи, для разрешения которых существую- 
щая структура ВСНХ представляется уже 
не вполне пригодной. В процессе разреше- 
ния этих задач ВСНХ неоднократно при- 
ходилось производить некоторые изменения 
своего организационного аппарата. Но эти 
изменения носили частичный характер и 
не могли устранить несоответствий между 
новыми задачами народного хозяйства, по- 
ставленными ХІУ Съездом партии, и ста- 
рыми организационными формами. Реорга- 
низация аппарата ВСНХ в докладе предсе- 
дателя ВСНХ, т. Куйбышева, в СНК 84 ав- 
густа 1926 года намечалась по трем основ- 
ным линиям: по линии усиления функций 
планирования промышленности, по линии 
более широкого охвата руководством от- 
дельных отраслей промышленности и, нако- 
нец, по линии расширения функций ре- 
гулятивного органа ВСНХ, ведающего во- 
просами текущей промышленной политики. 
Опыт работы показал, что планирование 
выходит уже за пределы руководства толь- 
ко годовой плановой деятельностью пред- 
приятий и органически связывается с бо- 
лее отдаленными перспективами социалисти- 
ческого строительства. Госпромышленность 
практически подошла к исчерпанию свое- 
го основного капитала на 100%. Наряду 
с проблемой управления и улучшения су- 
ществующих предприятий возникает про- 
блема создания в плановом порядке но- 
вых промышленных предприятий, проблема 
капитальной реконструкции существующих, 
создания промышленных организмов такой 
мощи и качества, которые были бы доста- 
точной базой социалистического преобразо- 
вания страны. Задачи перспективного пла- 
нирования и органич. претворения его в 
годовой текущей оперативной работе тре- 
буют соответственного аппарата промыш- 
ленности, приспособленного для достиже- 
ния этих целей. В связи с этим встает во- 


прос о преобразовании планово-отчетного 


управления в плановое управление, с вы- 
делением из него специальных отчетных и 
регулятивных функций и с передачей их 
другим управлениям. С другой стороны, 
плановое управление, как орган, имеющий 
целью планирование всей промышленности 
в целом и разработку перспективных планов 
промышленного развития, должно вклю- 
чать в круг своих задач общую увязку пла- 
нов и контроль над их выполнением. Та- 
ким образом в состав планового управления 
должны входить секции: промышленных ре- 
сурсов, промышленной географии, энерге- 
тики, сельского хозяйства и учета. В свя- 
зи с изменением функций планового упра- 
вления основные задачи Главного экономич. 
управления, как регулятивного органа, ре- 
шено было расширить и в составе экономич. 
управления образовать финансово-экономи- 
ческий отдел, которому передать, помимо 
общефинансовых вопросов, также общие во- 
просы в области промышленности и эконо- 
мики. Пром.-экономический совет Главного 
эконом. управления (ГЭУ), который раньше 
ведал этими вопросами, по образовании 
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фин.-эконом. отдела упразднился, и в ГЭУ 
был создан самостоятельный транепортн. от- 
дел. Т. о. ГЭУ включает следующие отделы: 
фипансово-экономический, правовой, эко- 
номики труда, стандартизации и рациона- 
лизации, комиссию по рабочему изобрета- 
тельству, торговой политики, иностранный, 
профессионально - технического образова- 
ния, кустарной и кооперативной промы- 
шленности, строительный, статистический, 
национальный и транспортный. Кроме ГЭУ 
и Промплана в аппарате ВСНХ организу- 
ются два управления: Научно-техническое 
и Отчетно-ревизионное. В области руко- 
водства отдельными отраслями промыш- 
ленности перед ВСНХ встает новая зада- 
ча—более широкого охвата всей промыш- 


ленности. В результате двухлетней работы · 


Цугпрома была выполнена задача создания 
единого управления предприятиями обще- 
союзного значения. ВСНХ выходит из зам- 
кнутого круга предприятий только обще- 
союзного значения и начинает вовлекать в 
орбиту своей планирующей и регулирую- 
щей деятельности всю промышленность, 
в том числе республиканскую и местную. 


Для выполнения этой задачи Цугпром был · 


заменен системой главных управлений, ох- 
ватывающих в совокупности все промыш- 
ленные отрасли, подчиненные прежде Цуг- 
прому. В окончательном виде реорганиза- 
ция ВСНХ была намечена и проведена при- 
казом по ВСНХ от 4 сентября 1997 г. 

Общее руководство ВСНХ стало осущест- 
влят: ся председателем ВСНХ, к-рый руко- 
водит работой президиума в составе 11 чле- 
нов (включая председателя и двух его заме- 
стителей) и Совета в составе 85 членов. В 
состав совета входят представители наибо- 
лее крупных отраслей промышленности, 
представители крупных промышленных и 
сырьевых районов и областей, представи- 
тели Наркомторга, Наркомтруда, Центро- 
союза и ВЦСПС, персонально назначаемые 
СНК СССР. 

Вопрос о долгосрочном кредитовании 
промышленности разрабатывался на боль- 
шом протяжении времени, при чем первое 
оформление его в 1926 г. выразилось в учре- 
ждении Отдела долгосрочного кредитова- 
ния промышленности (ОДК) при Пром- 
банке. В третьем квартале 1927 года СНК 
издал постановление «О мероприятиях по 
организации долгосрочного кредитования и 
финансирования промышленности». К, этой 
же группе мер относится выпуск, по поста- 
новлению ЦИН и СНК 44 августа 1927 го- 


да, государственного внутреннего займа ин-. 


дустриал:.запии народного хозяйства, имев- 
шэге большой успех и покрытого с избытком. 
В 1923 году выпущен 2-и заем индустриа- 
лизации на сумму 500 млн. руб. (в &1/, раза 
‘большую, чем первый), в задачу которого 
входлт схват и сельского хозяйства. 

В целях дальнейшего раскрепощения про- 
мышленной системы, 29 июня 1927 г. СНК 
было утверждено разработанное ВСНХ но- 
вое Положение о государственных промыш- 
ленных трестах, устанавливающее органи- 
зационные формы управления промышлен- 
ностью в соответствии с новыми народно- 


хозяйственными задачами, Определяя по-. 
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нятие государствен. промышленного трес- 
та, новое Положение упраздняет ранее дей- 
ствовавшую формулу о работе треста с 
целью извлечения прибыли, устанавливая, 
что деятельность треста протекает на основе 
коммерчгского расчета в соответствии с пла- 
новыми заданиями. Усиливая т. о. плановое 
начало в управлении промышленностью, 
новое Положение вводит в то ж› время 
чрезвычайно важные изменения в органи- 
зационные формы трестов. Положение рас- 
ширяет права треста в области само. тоя- 
тельного дооборудования, переоборудова- 
ния, капитального ремонта предприятий 
и т. д. и распоряжения имуществом на ос- 
нове утвержденного промышленно-фина со- 
вого плана, в то же время ограждая тресты 
от мелочной опеки выше стоящих учрежде- 
ний. Права учреждений, в ведении кото- . 
рых находятся те или иные тресты, огра- 
ничиваются общим руководством и плано- 
во-регулирующими функциями. Вне огово- 
ренных в законе м ментов тресты проводят 
свою оперативную и атминистративную 
работу совершенно самостоятельно. Боль- 
шая самостоятельность придана также и 
предприятиям, входящим в состав треста. 
Директор, непосредственно управляющий 
отдельным производственным предприят..ем, 
действуя на пачалах единоличия в преде- 
лах предоставленньх ему правлением тре- 
ста полномочий, имеет право открывать 
по данному’ предприятию на имя треста 
текущие счета в кредитных учреж ениях, 
выдавать векселя и т. д. Положение особо 
подчеркивает, что никакие органы и лица, 
кроме тех, к-рым.это право предоставлено 
действующими законами и уставом треста, 
не имеют права вмешиваться в администра- 
тивную и хоз. жизнь предприятия, входя- 
щего в состав треста, а также требовать 
сведений и отчетов. Существенное значение 
в новом Положении имеет пункт, устапав- 
ливающий, что полученная в результате 
деятельности предприятия (без понижения 
качества продукции) экономия, выража- 
ющаяся в разнице между себестоимостью 
пролукции, установленной в наряде-зака- 
зе на основании предварительнсй кальку- 
ляции, и действительной себестоимостью, 
установленной на основе окончательной 
калькуляции, —в определенной части по- 
ступает в распоряжение директора. При 
этом, согласно Положению, особой инст- 
рукцией опрелеляется, на какие цели и в ка- 
ком порядке расходуется эта часть эконо- 
мии. Этот момент, поднимая коллектив- 
ную заинтересованность каждого производ- 
ственного прелприятия в обших резуль- 
татах работы, тем самым является стиму- 
лом к всемерной рационализации произ- 
водства. В области торговой деятельности 
треста новое Положение устанавливает, 
что товары, цены на которые не нормирова- 
ны, отпускаются по ценам, устанавливаемым 
трестом по соглашению с покупателями 
или продавцами. Обязательные же для тре- 
ста отпускные цены устанавливаются учре- 
ждением, в ведении к-рого находится трест, 
с соблюдением действующих законов. Гос. 
регулирование отпускных цен ограничивает 
т.о, право трестов самостоятельно устанав- 
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ливать продажную цену, подчиняя их ком- 
мерческие интересы соображениям общего- 
суд..ретвенного порядка. Положением допу- 
скается занаряживание продукции треста в 
пользу гос. органов по ценам ниже рыноч- 
ных, но не ниже себестоимости с начислени- 
ем средней прибыли. Список общесоюзных 
предприятій был еще раз пересмотрен в 
целях наиболее целесбобразного распр^де- 
ления их между сокзным ВСНХ и ВСНХ 
союзных республик и утвержден постанов- 
лением ЦИК и СНК 6 июля 1927 г. 


\У. Новейший период: усиленной рационали- 
зации и сокращенного рабочего дня. 
Наконец, последним и важнейшим по- 
становлением в области промышленности 
и работы ВСНХ, открывающим новую эпо- 
ху их развития, является манифест юби- 
лейной сессии ЦИК СССР от 15 октября 
1927 года: «В отношении производственных 
фабрично-заводских рабочих обеспечить на 
протяжении ближайших лет переход от вось- 
мичасового рабочего дня к семичасовому 
рабочему дню без уменьшения заработной 
платы, лля чего обязать президиум ЦИК 
и СНК СССР приступить не позже чел че- 
рез год к постепенному осуществлению это- 
го постановления по отношению к отдель- 
ным отраслям промышленности, в соответс г- 
вии с ходом переоборудования и рациона- 
лизации фабрично-заводских предприятий 
и ростом произ .одительности труда». Для 
разработки вопроса о введении семичасо- 
вого рабочего дня была образована 11 но- 
ября 1927 года Правительственная комис- 
сия. Трулности перевода заключаются в том, 
что за счет уменьшения продолжител! ности 
рабочего времепи на !/, нужно на такую же 
величину увеличить выработку (на 121/,%,), 
без чего не может быть сохранен преж- 
ний уровень заработной платы. Здесь уже 
с полной очевидностью выступает необходи- 
мость и пеизбежность рационализации произ- 
водстЕенного процесса, и становится ясным 
значение эконо. ного расходования средств, 
снижения себестоимости для расширения 
сбыта и т. п. меропризтий. В этом постано- 
влении правительства под технич. резон- 
струкцию подвкедена. определенная эконо- 
мич. база, а для техники дана принципиаль- 
но новая установка (вне погони за голой 
прибылью) и поставлена сложней пая, инте- 
ресней пая, но и благодарная задача, к-рая 
должна двинуть ніше техническ. развитие 
значительно дальше, в сравнении с сг стоя- 
нием его при капиталистическом строе. 
Работавший в декабре 1927 г. ХУ Съезд 
партии конкретизировал задачи индустриа- 
лизации народного хозяйства и наметил ди- 
рективы по составлению нового пятилетнего 
народно-хозяйственного плана, где должно 
быть увязано развитие промышленности с 
возможно более быстрым темпом развития 
сельского хозяйства, современное положе- 
ние которого таково, что в одной трети мел- 
ких крестьянских дворов из-за нерента- 
бельности невыгодно содержание даже ло- 
шади, не гогоря уже о том, что и для сель- 
ского хозяйства, как и для промышленно- 
сти, действительным является закон о по- 
нижении себестоимости и затраты труда на 
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единицу продукта по мере укрупнения хо- 
зяйства. Здесь важно подчеркнуть, что кол- 
лективизация сельского хозяйства и созда- 
ние крупных соретских, в первую очередь— 
зерновых, хозяйств, контрактазия кресть- 
янских посевов и т. п. мероприятия по кон- 
центрации с.-х. произво .ства, полнятие ин- 
дигидуального крестьянского хозяйства на 
основе новсй машинной техники и другие 
шаги, пре :принятые в развитие положений 
ХУ Съезда партни, находят базу в том кур- 
се, который уже был намечен раньше, еще 
на ХІУ Съезле, в направлении индустриа- 
лизации страны, развития тяжелой инду- 
стрии и производства средств производства, 
так как Сез собственного машиностроения 
пельзя обеспечить нужный для страны темп 
развития товарности сельского хозяйства. 

Согласно постановлен`ю ХУ Съезда пар- 
тли, основным орудием поднятия нар. хозяй- 
ства должна явиться «самая энергичная, 
самая напряженная работа по рационализа- 
ции, по рационализации индустрии, в пер- 
вую очередь, — рационализации торгового 
аппарата, рационализации государственно- 
го аппарата и т. п.». 

Работы по рационализации производства, 
которые по линии ВСНХ СССР находятся 
в ведении отдела рационализации и стан- 
дартизации Научно-1ехническ. х правления 
(см. схему), вышли из стадии предваритель- 
ных разрозненных начинании отдельных 
предприятий и трестов и переходят в настоя- 
щее время в стадию широкой и плановой ре- 
конструкции промышленности. Это обстоя- 
тельство ставит на очередь вопрос о плано- 
мерном руководстве ими, об объединении 
их в стройную систему мероприятий, увя- 
занных с общим перспективным планом 
развития промышленности. Среди наметив- 
шихся направлений в области рационализа- 
ции советского промышленного хозяйства 
и в ряду крупных конкретных мероприя- 
тий д. б. назвапы следующие. Прежде всего 
организовано тщательное изучение состоя- 
ния промышленности для определения глав- 
нейших потерь в проазводетве и для со- 
здания предпосылок к составлению плана 
узловых мероприятий по рационализации 
и реконструкции пром. хозяйства. До сих 
пор планы по развитию хозяйства обосно- 
вывались статистико-экономич. показате- 
лями количественного и качественного ро- 
ста. Теперь, по определению ХУ Съезда 
партии, в планы д. б. включаемы показа- 
тели основных технико-производственных 
линий развития промышленности и пока- 
затели конкретных рационализатореких ме- 
роприятий. Планы должны стать фактором 
техни 1еской революции, должны говорить о 
способах повышения утилизации наличного 
оборудования, о рациональном использова- 
нии существующих и о нахождении новых 
видов сырья, топлива, материалов. В про- 
мышленности накопился уже достаточный 
опыт по научной разработке организацион- 
ных вопросов: для хозяйственников и для 
трудящихся масс стало ясным и на опыте 
провергнным полозкение, что простая уста- 
новка даже новейшего оборудования са- 
ма по себе еще не обеспечивает полного 
производственного эффекта и что последний 
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зависит от подготовки всей окружающей 
обстановки. С организационной точки зре- 
ния главнейшей задачей промышленности 
является построение такой системы, что- 
бы производственные, снабженческие и рас- 
пределительные предприятия работали, как 
единый механизм, согласованный с осталь- 
ными отраслями наролного хозяйства. Для 
разрешения этой проблемы начали в широ- 
ком масштабе применяться, как более эф- 
фективные, методы серийного и массового 
производства, концентрация производства, 
отбор наиболее сильных и организационно- 
здоровых предприятий, специализация по 
продукции и районам, кооперирование, ком- 
бинирование предприятий, разделение тру- 
да между отдельными производствами и 
т. д. В связи со специализацией сильное 
развитие получила стандартизация (см.), 
к-рая облегчает переход на массовое произ- 
водство, ведет к типизации изделий и со- 
кращению товарных ассортиментов. Осо- 
бенно большое значение и развитие полу- 
чает, как основа для стандартизации всех 
остальных отраслей, стандартизация в от- 
раслях производства средств производства. 
Промышленность играет в стандартизации 
доминирующую роль, сосредоточивая у себя 
разработку подавляющего большинства всех 
стандартов: так, из 323 утвержденных на 
1 августа 1928 года общесоюзных стандар- 
тов 300 стандартов, т. е. 93%, разрабо- 
таны и внесены промышленностью через 
ВСНХ СССР. (По количеству утвержденных 
стандартов СССР в настоящее время обогнал 
ряд капиталиетических стран, уступая лишь 
Германии, С.Ш.А. и Англии, где работы на- 
чались раньше: в Англии с 1992 г., в Гер- 
мании с 1917 г., ит. д.) Поставлены на оче- 
редь мероприятия против недостаточно ра- 
ционального использования технических сил 
и оторванности их от новейшей техники и 
достижений З. Европы и Америки, а Также 
для повышения уровня их технич. и орга- 
низационных знаний. 

Подчеркивая трудности работ по рационализации, 
Пленум ЦКК (сент. 1928 г.) намечает: «для создания 
на предприятиях условий, наиболее благоприятствую- 
щих развитию творчества и ииициативы со стороны 
технического руководящего персонала, а такие и 
широких рабочих масс, предложить органам ВСНХ, 
согласованно с ВЦСПС, проработать вопрос об уза- 
конении в определенных пределах производ- 
ственного риска при проведении тех или 
иных рационализаторских мероприятий и систе- 
мы премирования инженерно - технического 
персонала, отдельных рабочих и групп их за факти- 
ческие достижения —в изыскании новых производ- 
ственных методов, в сокращении расходования сырья 
и материалов, в проведении организационно-техниче- 
ских работ, обусловливающих: повышение произво- 
Дительности труда, увеличение выпуска, снижение 
себестоимости и улучшение качества продукции. При 
этом каждая премия должна назначаться за вполне 
конкретные, точно указанные достижения. Наряду с 
материальным премированием должен быть разрабо- 
тан вопрос о системе специальных карт, вы- 
даваемых ииженерно-техническому и руководящему 
персоналу, куда должны вноситься наилучшие их 
достижения в деле рационализации производетва 
(профессиональный рекорд)». В. В. Куй- 
бышев по этому поводу говорит: «Производственный 
риск должен быть допущен и даже поощряем, иначе 
мы неизбежно встанем перед консерватизмом научно- 
технич. мысли, перед излишней технической осторож- 
ностью, известным «застоем» в техническом прогрессе». 

В промышленности имеются достижения 
по вопросам внутренней организации произ- 
водства, по анализу и изучению существую- 
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щих форм управления промышленностью; 
имеются достижения и в области работ по 
улучшению технолог. процессов, по органи- 
зации внутризавод. Транспорта и контроля, 
по перестройке производства по принципу 
непрерывного потока (иногда в смысле час- 
тичного применения конвейерной системы— 
для отдельных частей производства по мере 
создания на месте организационно-технич. 
к 1ому предпосылок); по рационализации 
вспомогательн. и обслуживающих хозяйств 
(централизация инструментального дела, ре- 
организация складского хозяйства и снаб- 
женческ. дела, широкое применение новых 
приспособлений, улучшение транспортных 
средств); по рационализации энергетич. хо- 
зяйства (улучшение эксплоатации наличн. 
установок, упорядочение топливоснабжения, 
использование отбросов и отходов произ- 
водства, комбинирование работы тепловых и 
силовых установок для повышения их эф- 
фективности), по введению целесообразн. и 
сравнимых форм калькуляции (для получе- 
ния показателей эконом. состояния произ- 
водства и отдельных его частей); по повыше- 
нию качества бухгалтерского и техническ. 
учета и его упрощению (доступность для 
широких кругов хозяйственников и произ- 
водственников). С другой стороны, в обла- 
‘сти повышения производительности и улуч- 
шения условий труда в промышленности 
накоплен опыт по подготовке рабочей силы 
(введение научно-разработанных методов 
производственного обучения в соответсткии 
с новыми условиями труда в производстве); 
по повышению трудовой дисциплины; по со- 
кращению прогулов и простоев; по умень- 
шению текучести рабочего состава; по тех- 
ническ. нормированию (детальное изучение 
рабочего процесса, оборудования и обста- 
новки труда, переход от суммарного норми- 
рования к нормированию по отдельным опе- 
рациям, усиление исслед. работы по технич. 
нормированию); по технике безопаености; 
по промышленной гигиене и санитарии; по 
охране труда; по борьбе с несчастными 
случаями (подготовка пятилетнего плана, 
по оздоровлению условии труда, увязанного 
с планом развития промышленности). 
Особое значение для развития работ по 
рационализации имеют: изучение достиже- 
ний иностранной науки и техники, внедре- 
ние техническ. и организационных знаний в 
среду работников промышленности, исполь- 
зование заграничных командировок для по- 
вышения квалификации, заимствование ино- 
странного опыта (путем привлечения ино- 
странных специалистов, заключения дого- 
воров о технич. помощи, перенесения на на- 
ши предприятия опыта лучших концессий). 
Внешняя торговля и заграничн. связи и за- 
казы используются с таким расчетом, чтобы 
попутно шло обучение-наших инженеров 
и квалифицированных рабочих на соответ- 
ствующих иностранных з-дах, а нашими ра- 
ботниками приобретались знания в порядке 
инструктирования их монтерами и специа- 
листами иностранных фирм при сдаче уста- 
новок и в самом процессе эксплоатации. 
Но нельзя попросту заимствовать образцы 
из З. Европы и Америки. Надо их критиче- 
ски перграбатывать т. к. 1) большинство 


765 


ВЫСШИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 


766 


машин и методов не допускает простого 
перенесения их в наши условия и 2) без пе- 
реработки и самостоятельных творческих 
усилий работников нашей промышленности, 
она всегда будет зависеть от заграницы, 
а самое заимствование не даст требуемых 
результатов. 

Рационализаторская работа оформлена, 
в ряде специальных органов (бюро орга- 
низации производетва, плановое бюро, орг- 
бюро, технико-нормировочн. бюро ит. п.) по 
отдельным отраслям промышленности. Эта 
работа опирается на производственные сове- 
щания, втягивающие широкие массы трудя- 
щихся и имеющие задачей организационно- 
технич. воспитание рабочих. Работа по со- 
действию изобретательству, практика съез- 
дов, конференций и совешаний по конкрет- 
ным вопросам рационализации, расширение 
участия печати в работе по рационализации, 
выявление через общую и специальную пе- 
чать конкретных мероприятий по улучше- 
нию и рапионализации производства, — все 
это текущие задачи дня. Ускорение темпа 
роста советского нар. хозяйства, наиболее 
быстрый переход СССР на высшую технико- 
организационную и культурную ступень 
требуют от промышленности, как от веду- 
шего звена нар. хозяйства, скорейшего раз- 

‘вития работ по социалистич. рационализа- 
ции. Советский строй для этого имеет перед 
капиталистическим ряд преимуществ: пла- 
новость, отсутствие конкуренции, в качестве 
задачи—удовлетворение потребностей вме- 
сто извлечения голой прибыли ит.д., к-ры- 
ми фактически и пользуется наша промыш- 
ленность. Одпако следует подчеркнуть, что 
возможности социалистической рациопали- 
зации у нас гораздо большие, чем получен- 
ные пока достижения. 

К числу важнейших директив партийных, пра- 
вительственных и профессиональных органов по во- 
просам реконструкции и рационализации промыш- 
ленности надо отнести: 1) резолюции УІІ Всесоюзного 
съезда профсоюзов (6—18 декабря 1926 г.) по докладу: 
«О состоянии промышленности и ее перспективах»; 
2) постановление ЦЕ ВКП (6): «Вопросы рационализа- 
ции производства» (март 1937 г.); 3) письмо ВСНХ 
СССР и ВЦСПС: «06 организации экспертных комис- 
сий и премировании за усовершенствования и изобре- 
тения на предприятиях» (март 1927 г.); 4) постановле- 
ние ІҮ Всесоюзного съезда советов по докладу: «О со- 
стоянии и перспективах промышленности» (апрель 
1927 г.); 5) постановление ЦК ВКП(б): «Об устной 
и печатной агитации за рационализацию производства 
и о вовлечении масс в проведение этой кампании» 
(май 1927 г.); 6) постановление ЦК ВКП(б) о про- 
пагандистской работе в связи с задачами режима эко- 
номии, рационализации производства, снижения себе- 
стоимости и цен (май 19927 г.); 7) обращение ВЦСПС 
ко всем профорганизациям:. «О вовлечении масс в 
кампанию по рационализации хозяйства» (шонь 
1927 г.); 8) постановление СТО от 6 сентября 1927 г. 
о себестоимости продукции в 1926/27 г.; 9) циркуляр 
ВСНХ и ВЦСПС о рационализации производства в 
текстильной промышленности (январь 1928 года); 
10) резолюция объединенного пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б) (6—11 апреля 19928 г.); «О привлечении ино- 
странных специалистов и о командировании за гра- 
ницу молодых специалистов»; 11) «Организация ра- 
ционализаторских работ»—-приказ ВСНХ СССР от 
1 августа 1928 г.; 12) резол. ИТ Пленума ЦКК 
ВКП (6) «Об итогах рационализации промышленности 
СССР» (сентябрь 1928 г.). 

Интересно отметить величины инж.-техн. 
прослойки промышленности в СССР и в кз- 
питал. странах. Общее количество инженер- 
но-техничеснк. персонала в промышленности 
союзного значения —24 600 чел., т. е. 2,31% 
от занятой здесь рабочей силы. Из всего 


Табл. 4. Число специалистов в промы- 
шленности (на каждые 100 рабочих). 
> Страны З < 
СССР * 25 |= 
не о 
Отрас- Лиц с выс-| Всего (с образованием 
ли про- шим обра- | высшим, средним и 
мышленности зованцем практиков) 
Каменноугольн. 0,47 1,45 4,25 |24,0 
(866 ч.) ** | (2682 ч.) ** 
Химическая 1,97 5,69 до 31 | — 
(604 ч.) ** 1 (1745 ч.) ** 
Металлургич, .. 0,86 | 3,04 5,7 — 
(1986 ч.) ** (7029 ч.) ** 
Электротехнич. . 2,44 | 6,03 — 19,0 
* В пром. союзн. значен. ** В скоб.—абсол. числа, 


числа таких работников по СССР (в 50 тыс. 
чел.) лиц с высшим образованцем имеется 
30,4%, (в т. ч. членов ВКП(б)—231 чел.), 
со средним —30,4% и 39,2% практиков, не 
получивших ни высшего, ни среднего обра- 
зования. Табл. 4 показывает сравнительные 
данные для СССР, Германии и С. Ш. А. 
Этим еще более олтеняется зпачение тех- 
ники для развития промышленности и сель- 
ского хозяйства; это же объясняет то ис- 
клечительное внимание, которое июльский 
(1928 г.) плепум ЦК и ЦКК уделил вопросам 
среднего и высшего, в особенности высшего 
техническ., образования. Центр тяжести во- 
проса не в том, в чьем ведении будут нахо- 
диться высшие технич. учебные заведения, 
а в том, чтобы «в отпосительно минималь- 
ный срок нагнать, а затем и превзойти уро- 
вень индустриального развития передовых 
капиталистич. стран». «Это (говорится в по- 
становлении июльского пленума) требует 
всемерного внедрения в наше производство 
высших достижений не только наших, но 
и заграничных науки и техники. Для осу- 
ществления этой задачи, неразрывно свя- 
занной с пере-троикой промышленности на 
высшей технич. основе и с социалистич. ее 
рационализацией, необходима теснейшая 
связь науки, техники и производства. Необ- 
ходимо решительное приближение научной 
работы к разрешению задач, стоящих пе- 
ред промышленностью, транспортом и сель- 
ским хозяйством, и их обеспечение доста- 
точными кадрами соответственно подготов- 
ленпых технических сил». Поэтому, по ука- 
занию пленума, самое финансирование ка- 
питальных работ по высшим и средним тех- 
нич. учебным заведениям (постройка новых 
заведений и расширение существующих, по- 
строика лабораторий и т. д.) должно быть 
приравнено к финансированию капитальных 
работ в области народного хозяйства, с пере- 
несением значительной части затрат по этим 
статьям на общесоюзную часть бюджета. 
В связи с этим особое и совершенно исклю- 
чительное значение для промышленности 
получает работа Научно-технич. управле- 
ния (НТУ), как органа, через к-рый ВСНХ 
воздействует на все нар. хозяйство в целом 
в направлении его реконструкции, рациона- 
лизации, машинизации и повышения технич. 
уровня в соответствии с основными задача- 
ми социалистического строительства. Перед 
НТУ стоят следующие задачи: создать необ- 
ходимую сеть научно-технич. учреждений, 
обеспеченную достаточн. кадрами научных 


767 


ВЫСШИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 


768 


работников, а затем изучить и дать спо- 
собы улучшения существующих процессов 
производства, увеличения производитоль- 
ности наличного оборудования; дать, на ос- 
нове научно-техническ. достижений наших 
ин-тов и лабораторий и з.-европ. и америк. 
техпики, новейшие, более совершенные ме- 
тоды и процессы производства, новые кон- 
струкции и аппараты, способы наилучшего 
использования сырья; вовлечь в обиход про- 
мышленного использования новые сырьевые 
источники, новые металлы и т. п.; создать 
необходимую технически более высокую ба- 
зу для перестройки всей нашей промыш- 
ленности и при новом строительстве осуще- 
ствлять важнейшую задачу экспертизы про- 
ектов с технической точки зрения. 

Основными органами, осуществляющими 
стоящие перед НТУ задачи, являются на- 
учно-технические ин-ты, лаборатории цен- 
трального значения и т. п. учреждения. В 
результате включения за последний год в 
сеть НТУ ряда учреждений, вне его стояв- 
ших, в настоящее время структура НТУ 
обнимает 33 ин-та общесоюзного значения. 
По отраслям промышленности эти иститу- 
ты и учреждения распределяются следую- 
щим образом. 

І. По топливу и теплотехнике: 
1) Теплотехнич. институт, 2) Торфяной ин-т 
(Инсторф), 3) Гос. исследовательский неф- 
тяной ин-т (ГИНИ), 4) Бюро металлургич. 
и теплотехнич. конструкций. 

П. Погорно-рудной промышлен- 
ности: 1) Ин-т цветной металлургии и 
прикладной минералогии, 2) Ин-т механич. 
обработки полезных ископаемых (Механ- 
обр), 3) Ин-т прикладной геофизики, 4) Ин-т 
Севера (частично относится к этой группе). 
‚ ПЕ Но химической промышлен- 
ности: 1) Химический ин-т имени Л. Я. 
Карпова, 2) Ин-т чистых химических реак- 
тивов (ИРЕА), 3) Гос. ин-т прикладной хи- 
мии (ГИПХ), 4) Химико-фармацевтич. ин-т. 

К этой группе следует отнести и Ин-т по 
удобрениям, работа к-рого обнимает собой 
фосфато-туковую промышленность, калий- 
ные и азотные удобрения. 

ГУ. По силикатной и керамиче- 
ской промышленности: 1) Ин-т си- 
ликатов, 2) Керамический ин-т. 

У. По строительн. промышлен- 
ности: Институт гражданских и промы- 
шленных сооружений. 

УТ. По сел. -хоз. промышленнос- 
ти; 1) Ин-т с.-х. механики, сюда относит- 
ся 2) и вышеназванный Ин-т по удобрениям, 
3) Северокавказский (бывший Кубано-Чер- 
номорский) промышленный ин-т, 4) Цен- 
тральный ин-т опытного табаковедения. 

УП. По текстильной промыш- 
ленности: Текстильный ин-т. 

УПГ. По металлической промы- 
шленности: Ин-т металлов. 

1Х. По электропромышленно- 
сти: 1) Государственный экспериментальн. 
электротехнический ин-т (ГЭЭИ), 2) Цен- 
тральная физико-техническая лаборатория 
в Ленинграде (ЦФТЛ), 3) Нижегородская 
радиолаборатория имени В. И. Ленина, 
4) Ленинградекая экспериментальная элек- 
тротехническая лаборатория (ЛЭЭЛ). 


Х. По авиа- и автостроению: 
1) Центральный аэрогидродинамическ. ин-т 
(ЦАГИ), 2) Научный автомоторный инсти- 
тут (НАМИ), 3) Лезинградекая лаборато- 
рия тепловых двигателей. 

ХІ. По гидротехнике: 1) Лаборато- 
рия гидравлич. установок (ЛАГУ), 2) Гос. 
бюро водопроводных и санитарно-технич. 
сооружений («Нэптун»). 

ХИ. По полиграфической про- 
мышленности: Гос. картографич. ин-т. 

На очереди создание еще ряда новых ин- 
ститутов: сахарной и кожевенной промы- 
шленности, угля, переработки древесины. 

Отдельно стоят два крупных центральных 
учреждения всесоюзного значения: Главная 
палата мер и весов, сочетающая функции 
разностороннего научно-технического учре- 
ждения с обслуживанием поверочного де- 
ла, и Комитет по делам изобретений. 

Пентрализация научно-технич. опытного 
дела диқтуется в первую очередь недостат- 
ком сил, средств и оборудования. Плин- 
ственно возможным и необходимым в наших 
условиях явилось создание центральных 
мощных лабораторий и научно-исследова- 
тельских учреждений, концентрирующих и 
научные силы и технич. возможности, об- 
служивающих целые отрасли промышлен- 
ности и даже ряд их. Отсутствие адми- 
нистративно-хозяйственной зависимости от 
главных управлений дает ин-там объектив- 
ную возможность соблюсти в работе инте- 
ресы дела в целом (отвлекаясь от специаль- 
ной заинтересованности того или другого 
главного управления), а также являться 
в целом ряде случаев арбитром в техниче- 
ских спорах между отдельными управле- 
ниями или между последними и органами 
других наркоматов. | 

Из достижений НТУ, преимущественно 
в области создания новых производетв, 
организуемых без крупных расходов по им- 
порту и вне зависимости от заграницы, 
м. б. названы: металлич. самолетостроение 
(ЦАГИ), производство желтого фосфора, бу- 
ры, борной кислоты из борокальцитов, бер- 
толетовой соли, желтого синькали непо- 
средственно из сапропеля (ГИПХ), ускорен- 
пая сушка гидроторфа, производство карбо- 
лита, новый способ производства ихтиола, 
ведущзя к получению искусственных нефтя- 
ных продуктов работа по перегонке сибир- 
ских богхедов, работы по катализации, изу- 
чение роли ферментов в культуре злаков и 
технич. с.-х. растений (Хим. ин-т им. Л. Я. 
Карпова), разработка методов производства, 
59 главных препаратов химико-фармацевт. 
промышленности (из которых 30 переданы 
Госмедторгпрому и 14 получили заводское 
осуществление), получение эфирных масел, 
получение иода из буровых вод (Химико- 
фармацевтич. ин-т), создание тонкого реак- 
тивного производства, разработка методов 
производства свыше 225 отдельных названий 
химически чистых препаратов, не изгото- 
влявшихся ранее в Союзе (ИРЕА), произ- 
водство фтористых солей, получение серы из 
газов медноплавильных заводов, новые ме- 
тоды использования асбеста и слюды (Ин-т 
прикладной минералогии), важные работы 


по механическ. обогащению полезных иско- 
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паемых, новые способы добычи и промывки 
соли на Баскунчаке, новые способы обога- 
щения и разделения сложных полиметаллич. 
Садонских руд (Механобраб), создание необ- 
ходимой базы для фосфато-туковой промы- 
шленности, новый способ получения фосфор- 
ной к-ты термическим путем из фосфоритов 
(Научный ин-т по удобрениям), ряд важных 
конструкций в области связи (проволочной 
и беспроволочной), крупнейшие достижения 
в области катодных ламп, мировые рекорды 
на коротких волнах, ряд конструкций в об- 
ласти электромашиностроения (ГЭЭИ, Ни- 
жегородская радиолаборатория и ЛЭЭЛ), 
создание авиационных моторов и автомоби- 
лей советской конструкции (НАМИ), новые 
совершенные типы металлургич. печей (Бю- 
ро металлургич. и теплотехнич. конструк- 
ций), крупные достижения в области эконо- 
мичн. сжигания топлива на районных стан- 
циях, в топках железнодорожных парово- 
зов, экономичное сжигание подмосковного 
угля (Теплотехнический ин-т), новая, суля- 
щая произвести революционный переворот 
в кабельном деле и в электромашинострое- 
нии, электрическая изоляция акад. А. Ф. 
Исффе (ЦФТЛ) и т. д. 

Что касается работы научно-технич. со- 
ветов по отраслям промышленности, то они 
осуществляют в настоящее время важней- 
шую задачу паучно-технической эксперти- 
зы нового промышленного строительства и 
становятся центром научно-технич. мысли 
в каждой данной отрасли промышленности. 
Всего организовано 36 советов центральных 
и периферийных, из которых можно отме- 
тить Центральный науч.-технический совет 
горно-топливной промышленности и советы: 
горно-рудный, нефтяной, угольный, топлива 
и теплотехники; Центральный н.-т. совет 
металлич. промышленности и советы: черной 
металлургии, металлообрабатывающей про- 
мышленности, цветной металлургии; Цен- 
тральные науч.-технич. советы: химической, 
с.-х., текстильной промышленности, с соот- 
ветствующими советами по отраслям, Центр. 
электротехнический совет и др. 

Экспертная работа н.-т. советов внесла 
значительное оздоровление в самое дело 
проектирования, а равно в дело обоснования 
представляемых проектов. Экспертиза спе- 
циально фиксировала свое внимание па вы- 
боре оборудования и процессов произвол- 
ства, на эффективности нового строительст- 
ва, на выявлении экономическ. результатов 
и на строгом обосновании вариантов строи- 
тельства, выбираемых из ряда возможных. 

Одной из центральных задач Научно-тех- 
нич. управления является плановая увязка 
работ ин-тов с заводскими лабораториями и 
всемерное развитие последних. В 1986 г. им 
было проведено детальное обследование за- 
водских лабораторий Сев.-западн. области. 
Обследование охватило 140 заводских ла- 
бораторий почти всех отраслей промышлен- 
ности, установило их состояние, условия 
работы, степень обеспечения научными ра- 
ботниками, а также необходимые мероприя- 
тия к развитию этих лабораторий. Прово- 
дится дальнейшее обследование и учет ра- 
бот заводских лабораторий по крупнейшим 
отраслям союзной промышленности. 


Т 5. т. ТУ. 


В области изучения производительных 
сил и естественных богатств страны в ка- 
честве органа, обслуживающего промыш- 
ленность в техническом отношении, одно из 
первых мест принадлежит Геологическому 
комитету ВСНХ СССР. Геологический ко- 
митет сушествует уже 45 лет. Задачей его 
было составление геологической карты Рос- 
сии в масштабе 10 верст в дм. После рево- 
люции Геологический к-т стал объединять 
все геологические работы. С 1924 г. к Гео- 
логическому к-ту присоединено Центральное 
управление промышленных разведок. 

задачи Геологического комитета входит: 
изучение геологического строения террито- 
рии СССР, его минеральных богатетв и под- 
земных вод, ведение соответствующих гео- 
логических и геолого-разведочных работ 
государственного значения и учет минераль- 
ных и водных ресурсов. Геологический ко- 
митет входит составной частью в Главное 
управление горно-топливной промышленно- 
сти ВСНХ. Среди достижений по системати- 
ческому изучению геологического строе- 
ния Союза имеются работы: по общей геоло- 
гической карте всего Союза, затем Кавказа 
(масштаб 1: 200 000), Урала (1:200 000), Ук- 
раины (1:126 000), рудного Алтая (1:126 000), 
Крыма (1:42 000). Для отдельных, важных 
в промышленном отношении, областей—мас- 
штаб взят более крупный. 

Работы в области изучения месторожде- 
ний полезных ископаемых идут в двух на- 
правлениях: 1) по металлам— железу, мар- 
ганцу, никелю, меди, полиметаллическим ру- 
дам, радиевым рудам, висмуту, олову, зо- 
лоту и платине; 2) по нерудным ископае- 
мым— асбесту, слюде, бокситу, сере, калию 
(разведки на калиевые соли в Соликамске, 
давшие совершенно исключительный эффект: 
все 11 скважин, разбросанные на прост- 
ранстве 15 км?, встретили калий; скважи- 
ны в Березниковском районе также встре- 
тили калий; несмотря на то, что залежь 
еще не оконтурена и не известны еще преде- 
лы ее распространения, соликамские запасы 
уже удвоили мировые; средняя мощность 
рабочих участков—-46 м, что дает на 1 км? за- 
пас в 111, млн. т), по огнеупорным глипам, 
фосфоритам, строительным материалам, ра- 
дию, углю, нефти— детали по этим вопро- 
сам см. под соответе:вующими словами. 

Для работ по региональной геологии на 
протяжении 1917—1927 гг. было образова- 
но 486 партий, а за этот же период по раз- 
ведочным работам—696 партий. В области 
разведок надо отметить новые приемы иссле- 
дования, введенные в практику Геологич. 
к-том (колонковое бурение, геофизические 
методы поисков и разведок, среди которых 
интересны электрические: изопотенциаль- 
ные и индукционные, а также гравиметри- 
ческие, метод искусственных землетрясе- 
ний—в районе Курской апомалии и др.). 
Одновременно с учетом всех полезных ис- 
копаемых составляются соответствующие 
карты с характеристиками месторождений. 
Количество зарегистрированных месторож- 
дений на 1 янв. 1918 г. было 271, а количест- 
во поступившего описательного материала 
было 445 печатных листов. Соответствующие 
цифры для 1926 г.: 13 824 месторождения и 
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8 746 печ. листов. Геологич. к-т к 10-летию 
советской власти выпустил очерки «Обзор 
минеральных ресурсов СССР», по образцу 
американских объемом ок. 700 стр.,и отдель- 
ный том статистических данных. 

Для обслуживания союзных республик 
и областей Союза и приближения геолого- 
разведочных работ к источникам месторо- 
ждений работы ведут также следующие 
восемь отделений Геологического комитета: 
1) московское для Центрального района и 
Белоруссии; 2) украинское в Киеве, 3) севе- 
ро-кавказское в Ростове-на-Дону, 4) сред- 
не-азиатское в Ташкенте для средне-азиат- 
ских республик и южной части Казакста- 
на, 5) уральское в Свердловске—для Ураль- 
ской области, Башкирской республики и 
области Коми, 6) западно-сибирское в Том- 
ске—для Сибкрая и северн. части Казакста- 
на, 7) восточно-сибирское в Иркутске—для 
Якутской и Бурято-Монгольской республик 
и прилегающих частей Сибкрая и Далькрая 
и 8) дальневосточное во Владивостоке — 
для Далькрая. 

Постановлением президиума ВСНХ СССР 
Геологический к-т получает представитель- 
ство в Промплане ВСНХ СССР, а также в 
Госплане СССР по предметам своего ведения. 
Характерным является приказ по ВСНХ 
СССР за № 881 от 25 июня 1927 г., требую- 
щий, чтобы при строительстве новых пред- 


приятий обеспеченность их запасами была · 


подтверждена Геологическим к-том. 

К числу органов, несущих технич. служ- 
бу по отношению к промышленности и нар. 
хозяйству, относится и Высшее геодезическ. 
управление ВСНХ. До учреждения ВГУ не 


было органа, удовлетворяющего топографо- · 


геодезич. и картографич. нужды народного 
хозяйства и промышленности, поскольку 
эти потребности выдвигаются при изучении, 
обследовании и экеплоатации естественно- 
производительных сил страны. 


‚ Единственным учреждением, к-рое своей. 


работой отчасти восполняло этот существен- 
ный пробел, являлся Корпус военных то- 
пографов, к-рый за период своей столетней 
деятельности, наряду со специально возло- 
женной на него работой для нужд обороны 
страны, нес в известной степени и общегосу- 
дарственную топографо-геодезич. службу; 
основными результатами последней, в ориги- 
нальном или несколько дополненном и ис- 
правлен. виде, мы пользуемся и до настояще- 
го времени, зачастую как единственным ма- 
териалом по топографии и картографии той 
или иной части территории СССР. 

„ ВГУ учреждено декретом СНК от 15 марта 
1919 г. По этому декрету (который был со- 
ставлен самим В. И. Лениным) ВГУ созда- 
но`«для изучения территории РСФСР в то- 
пографическ. отношении, в целях поднятия 
и развития производительных сил страны, 
экономии технич. сил, денежных средств и 
времени». Интересы эксплоатации промыш- 
ленных участков, интересы землеустройст- 
ва, лесоустройства, мелиорации, инженер- 
но-строительного дела, научно-технических 
изысканий и обследований требуют в боль- 
шинстве случаев густой сети опорных пунк- 
тов, хорошо. и надежно закрепленных на 
местности, как исходных для развития и 


В 


обоснования специальных работ. В соответ- 
ствии с этим ВГУ объединяет и согласует 
геодезич. деятельность всех комиссариатов 
и учреждений Союза, производит в общегосу- 
дарственном масштабе основные геодезич. 
работы (тригонометрические, астрономиче- 
ские и по точному нивелированию), делает 
сплошные систематические топографические 
съемки, разрабатывает и утверждает поло- 
жения об организации работ и технич. ин- 
струкции и правила, устанавливающие един- 
ство методов и приемов работ, вычислений, 
изготовления и издания карт и планов, и 
издает их; организует научные работы в 
области геодезии, астрономии, оптики, кар- 
тографии, инструментоведения и вообще 
съемочного дела и ведает подготовкой моло- 
дых научных сил. ВГУ, как и все органы 
ВСНХ, на протяжении последних лет пре- 
терпело ряд изменений: в структуре ВСНХ 
1925 г. оно превратилось в Гл. геодезическое 
управление; в 1928 г. (см. схему) оно было 
перестроено в Главн. геодезический комитет. 

На протяжении 1927/28 года. организация 
ВСНХ претерпела нек-рые дополнительные 
изменения; в частности, Планово-отчетное 
управление вновь слилось с Главным эко- 
номическ. управлением, образовав Планово- 
экономическ. управление. 18 августа 1998 г. 
Научно-технические советы, находившиеся 
до того в ведении НТУ, приказом № 969 по 
ВСНХ СССР переданы в ведение Главных 
управлений и комитетов по отраслям про- 
мышленности. В августе же 1928 г. в ВСНХ 
образовапо новое Главное управление по 
машиностроению (Главмашинострой). Эти 
последние два изменения в схему ВСНХ 
1928 г. не успели войти. 

Задуманный как орган общехозяйствен- 
ного регулирования с широчайшими права- 
ми (охватывавшими в значительной части 
компетенцию современных СТО и Госпла- 
на), ВСНХ постепенно переходит на поло- 
жение Комиссариата промышленности. Од- 
нако в обстановке индустриализации стра- 
ны и форсированного капитального строи- 
тельства, даже эта суженная область регули- 
рования вопросов промышленности и упра- 
вления госуларств. промышленностью воз- 
лагает на ВСНХ величайшие задачи. До- 
статочно указать, что в настоящее время 
(1928 год) ВСНХ в общей совокупности 
объединяет около 80 трестов общесоюзного 
значения, 70 трестов республиканского зна- 
чения по РСФСР, 17—по УССР, 10—по 
БССР, 15—по ЗСФСР и около 400 трестов 
местного значения. Общее число рабочих 
и служащих гос. цензовой промышленности 
определяется, по контрольным цифрам на 
1927/28 г., в 2,7 млн. человек, общая про- 
дукция — в 11 млрд. руб., стоимость основ- 
ных фондов—в 7,8 млрд. р., капитальных 
вложений в год—1,3 млрд. р. (см. табл. 5). 


№1. Современная структура ВСНХ (1928 г.). 


Пленум ВСНХ СССР созывается 2—3 раза 
в год в составе около 100 человек. В ка- 
честве постоянно работающего: органа дей- 
ствует президиум ВСНХ из 17—20 человек. 
Президиум возглавляется председателем 
ВСНХ, имеющим права наркома. Аппарат 
наркомата состоит‘ из. Административпо- 
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финансового управлення (АФУ), Главной 
инспекции, Планово-экономическ. управле- 
ния (ПЭУ) и 18 управлений и к-тов по отра- 
слям промышленности и отдельным видам 
промышленного хозяйства (см. схему). По- 
сле решения июльского (1928 год) пленума 
ЦК и ЦКК о передаче в ВСНХ (шести) и в 
НКПС (двух) высших технич. уч. заведе- 
ний и о мероприятиях по упорядочению их 
внутренней жизни, в ВСНХ СССР (14 июля 
1928 г.) образовалось специальное Главное 


Табл. 


5. Капитальные вложения в основные фонды 


ния по отраслям промышленности осущест- 
вляют руководство по’: соответственным от- 
раслям промышленности и управлению под- 
ведомственными им предприятиями союзно- 
го значения. Комитеты по отдельным отра- 
слям промышленности осуществляют функ- 
ции главных управлений, за исключением 
относящихся непосредственно к управле- 
нию промышленностью. Строительный ко- 
митет ведает общим направлением работы 
главных управлений ВСНХ СССР и ВСНХ 


(в строения, сооружения 


и оборудование) народного хозяйства (по ценам 1995/26 г.). 


1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г. 
Объекты вложений 
. млн. р. % млн. р. % млн. р. % млн. р. % 
{ 
Сельское хозяйство. . еее. 1 460,4 | 52,0 |1 426,9 39,3 [1511,0 34,4 |1677,9 | 31,6 
Промышленность (включая жилищн. строи- 
тельство) а... 410,3 | 14,5 871,7 | 24,1 11095,0 | 24,9 !1 370,9 | 26,0 
Районные электрические станции . . . . .. 48,6 1,7 72,1 2,0 162,4 3,7 233,5 4,4 
Транспорт (ж.-д., водный, воздушный) - 313,4 | 11,1 407,9 11,3 537,6 12,2 749,9 14,3 
Связь (почта, телеграф, телефон, радио) . 20,8 0,7 28,5 0,8 34,9 0,8 42,2 0,8 
Торгово-складекое дело ........... 161,6 5,8 207,1 5,8 244,5 5,5 211,5 4,1 
Административные и социально-культурные 
нужды (школы, больницы и т. д.). . 84,1 3,1 128,7 3,6 171,9 3,9 237,0 4,4 
Коммунальное хозяйство (трамвай, водопро- 
вод, освещение и т. д.)........... 99,2 3,6 153,2 4,1 172,0 3,9 209,6 4,0 
Жилищн. фонд в городах (без промышлен, 
жил. фонда).. денек 209,7 7,5 329,4 9,0 471,2 10,7 567,0 10,4 
В сего 2 808,1 | 100,0 |3 625,5 | 100,0 |4 400,5 | 100,0 |5 292,5 | 100,0 


управление по втузам. Новый главк, кроме 
непосредственного управления и руковод- 
ства работой учебных заведений, передан- 
ных в ведение ВСНХ, будет также осуще- 
ствлять активное влияние ВСНХ на работу 
всех высших технических учебных заведе- 
ний, которые находятся в ведении Нарком- 
проса и которые в значительной степени 
обслуживают промышленность. 

Что касается пределов компетенции от- 
дельных частей современного ВСНХ, то гла- 
вная инспекция ведает: инспектированием и 
проверкой деятельности учреждений ВСНХ, 
ревизией деятельности подведомственных 
ВСНХ СССР предприятий, а также провер- 
кой состояния и использования капиталов, 
вложенных промышленностью в акц. эб-ва. 
В круг ведения Административно-финансо- 
вого управления входит: административно- 
хозяйственный бюджет наркомата и управ- 
ление имуществом и средствами президиу- 
ма ВСНХ СССР; комплектование, учет и 
оформление личного состава наркомата и 
органов ВСНХ СССР; общее руководство 
военизированной и противопожарной охра- 
ной по учреждениям ВСНХ и предприятиям, 
ему полведомственным. Планово-экономи- 
ческое управление, к-рое образовалось 5 мая 
1927 года путем слияния Планового управ- 
ления с Главным экономич. управлением, 
состоит из коллегии и функциональных от- 
делов: экономического, финансовой полити- 
ки, торговой и сырьевой политики, промы- 
шленной географии, экономики труда и про- 
фессионального технического образования, 
иностранной политики, отчетного (централь- 
ная бухгалтерия), статистики и правового. 
Основная задача Планово-экономического 
управления— осуществление общеплановых 
регулирующих арбитражных функций в об- 
ласти промышленности. Главные управле- 


союзных республик в области строитель- 
ства и производства строительных материа- 
лов минерального происхождения, руково- 
дит деятельностью подведомственных строи- 
тельных предприятий, инспектирует отдель- 
ные крупные строительства промышленно- 
сти и дает заключения по технич. проектам 
в строительной части. Научно-технич. упра- 
вление ведаст организацией научно-иссле- 
довательских учреждений ВСНХ СССР, ру- 
ководит ими, заботится об издании соответ- 
ствующей литературы и осуществляет экс- 
пертную оценку капитального строительст- 
ва промышленности в технологическом отно- 
шении, содействует изобретательству и ведет 
общее наблюдение за работами по стандар- 
тизации и рационализации производства. 
Кроме того, при президиуме ВСНХ состоит 
редакция «Торгово-промышленной газеты». 

Эта общая схема организации и струк- 
туры ВСНХ СССР лежит также в основа- 
нии и существующего построения аппаратов 
ВСНХ союзных республик, С принятием 
П Съездом советов СССР союзной консти- 
туции, ВСИХ действует на основании ст.ст. 
49 и 52 Основного закона и, подчиняясь 
СНК и ЦИК СССР, ведает: содействием и 
проведением мероприятий по развитию про- 
мышленности на территории СССР; планиро- 
ванием и регулированием промышленности; 
организацией госуд. предприятий, трестов, 
синдикатов, промышленных акционерн. об-в 
и тбргов, управлением и руководством под- 
ведомственными предприятиями. В области 
регулирующих функций ВСНХ СССР, на 
основании положения от 12 ноября 1923 г., 
является лишь частью общей планово-ре- 
гулирующей системы, объединяемой СТО и 
его комиссией (Госпланом) и местными ор- 
ганами—областными экономическими сове- 
щаниями. ВСНХ союзных республик непо- 
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средственно подчиняются соответственным 
СНК и ЦИК, но руководствуются в своей 
деятельности директивами ВСНХ СССР. 
В их компетенцию входит: а) общее регули- 
рованне и управление промышленностью 
республики и б) управление, по поручению 
ВСНХ СССР (мандатное управление), про- 
мышленностью союзного значения, располо- 
женной на территории республики. В сво1о 
очередь, ВСНХ союзных республик дают 
руководящие директивы первич. органам— 
областным и губернским советам народного 
хозяйства, а также и губернским отделам 
местн. хозяйства (поскольку в данных раћ- 
онах отсутствуют советы народн. хоз.). В 
частности, ВСНХ РСФСР по вертикальной 
линии подчинения подведомственны: 5 об- 
ластных и краевых советов нар. хоз. (Сев.- 
западный, Северо-Кавказекий, Сибирский, 
Дальневосточный и Уральский), 7 централь- 
ных, действующих на правах областных со- 
ветов в национальных республиках (Казак- 
стан, Татреспублика, Башреспублика, Ка- 
релия, Автономная ССР пемцев Поволжья), 
18 губернских советов и 45 отделов мест- 
ного хозяйства. 

В заключение необходимо отметить меж- 
дународное значение опыта, проделанного 
ВСНХ на всем протяжении, начиная с 
1917 г. опыта, который должен быть и бу- 
дет учтен при построении как ВСНХ для 
отдельных стран, так и будущего мирового 
Совета народного хозяйства. 

См. Рационализация, Говударетвенная пла- 
новая комиссия, Индустриализация, Научная 


организация труда. 
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Савельев М. А., Директивы ВКП(б) в области 
хоз. политики за 10 лет (1917—97), М.—Л., 1998; 
Струмилин С. Г., Очерки советской экономи- 
ки. Ресурсы и перспективы, М.—Л., 1928; Ларин 
Ю.иЕКрицман Л., Очерки хоз. жизни и органи- 
зация нар. хоз. в Советской России, М., 1920; Свя- 
тицкий Н. В., Организация рос. гос. промыш- 
ленности, М., 1924; Розенфельд Я. С., Про- 
мышленная политика СССР, М., 1926; Милонов 
Ю., Путеводитель по резолюциям Всерос. съездов и 
конференций проф. союзов, М., 1924; Минц Л. Е,., 
Командный состав промышленности, транспорта и 
с. х., М., 1926; Сабсович Л. М., Организация 
промышленности, М.—Л., 1926; Вольф М. Б., 
Географическ. размещение русской промышленности, 
М.—Л., 4997; Панкратова А., Фабзавкомы 
России в борьбе за социалистич. фабрику, М., 1993; 
Квиринг Ә., Перспективы социалистич. промыш- 
ленности на 1927/28—1931 {32 гг., «Красная Новь», М., 
1928, 5; Рухимович М. Л., Основные показа- 
тели и задачи промышленности СССР, Москва, 1997; 
его же, Пятилетний план и подготовка кадров, 
М., 1928; Рубинштейн Я. Е., Капитальное 
строительство в СССР, М., 1927; Кактынь А. М., 
Трудности социалистического строительства, М.-—Л., 
1928; Айхенвальд А. Ю., Советская экономика, 
М.—Л., 1927; Романов В. и Грановский Е., 
Основные вопросы перехода на семичасовой рабочий 
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день, М.-Л., 1928; Маркус Б. Л., Семичас. ра- 
бочий день, М.—Л., 1928; Попов Н. Н., Очерк 
истории ВКП(б), 6 изд., М., 1928; Уваров В. и 
Черномордик Д., Промышленнэсть (серия сб. 
реш. и пост. ВКП(б) и сов. власти, вып. 1), М., 1927; 
Зиман Л., Развитие нар. хоз. СССР за 1923—28 гг. 
в диаграммах, 3 издание, М., 1928; Сб. декретов и по- 
становлений по нар. хоз., вып.,1—с 25/Х 1917 по 25/Х 
1918, М., 1918, вып. 2—с 25/Х 1918 по 15/111 1919, М., 
1920, вып. 3—6 15/ИТ 1919 по 1/ЛХ 1919, М., 1920; 
Стенографич. отчеты съездов ВКП(б): ҰПІ--Ху, М., 
1919—28; Стенографич. отчеты съездов проф. союзов 
СССР: УТ, М., 1995, УП, М., 1977: Стенографич. от- 
четы съездов советов: РСФСР, ү111-—Х, М., 1920—93, 
СССР, П-_ТУИ.М., 1922—27 - Манифест Юбилейной сес- 
сии ЦИН СССР от 15/Х 1927, М., 1927; Труды Всерос. 
съездов советов нар. хоз.: І, М., 1918, ТІ, М., 1919, ПІ 
(материалы), Омск, 1920; Резолюции ПІ Всерос.съезда 
советов нар. хоз. М.,1920; Труды ІУ Всерос. съезда 
советов нар. хоз., М., 1921; Матерналы расширенных 
совещаний президиума ВСНХ с местными органами 
(декабрь 1924 и май 1925), М., 1926; Внешняя торговля 
Союза ССР за десять лет, М., 1923; Промышленный 
экспорт. Итоги и перспективы, М., 1928: Контроль- 
ные цифры нар. хоз. СССР: ча 1925/26 г., М., 1925, 
на 1926/27 г.. М., 1927, на 1927/28 г., М., 1928; Мате- 
риалы по пятилетнему плану развития промышаен- 
ности СССР (41927/28—1931/32 гг.), М., 1928; Про- 
мышленность и нар. хоз., сборник, М., 1927; Год ра- 
боты правительства СССР. Материалы к отчетам: за 
1994/25 г., М.. 1936, за 1925/26 г., М., 1927. за 
1926/27 г., М.,1928; Русск. промышленность в 1921г. 
и ее перспективы, М., 1921; Русская промышленность 
в 1922 г., М., 1929; Промышленность СССР в 1923 г., 
«Ежегодник ВСНХ». М., 1924; Промышленность СССР 
в 1924 г., там же, 1925; Промышленность СССР в 
1925 г., там же, 1996; Промышленн. СССР в 1925/36 
году, там же, 1927; Материалы к І Пленуму ВСНХ 
СССР, февраль 1927 г., М., 1927; Президиум ВСНХ 
СССР, Капитальное строительство промышленности. 
Перечень выстроенных новых ф-к и з-дов и крупных 
капитальных работ, М., 1928; ВСНХ СССР, Сводный 
производственный финансовый план промышленности 
СССР на 1927/28 г., М., 1928; Приложение к нему: 
1. Капитальные работы 1927/28 г. по республикам и 
отраслям. 2. Титульный список капитальных работ 
по нов. строительству и главн. работ по реконструк- 
ции, М., 1928; Хоз. птоги за 1923/24 г. и перспекти- 
вы на 1924/25 г.. Л., 19925; Хоз. итоги за 1924/25 г 
и перспективы на 1925/26 г., Л., 1927; Рационализа- 
ция промышленности СССР. Доклад Президиума 
ВСНХ СССР, М.—Л... 1928; журналы: «Пути инду- 
стриализании», М.; «Плановое хозяйство», М.; «Эко- 
номичееное обозрение», М.; «Вестник стандартизации», 
М.; «Социалистическое хозяйство», Москва; «Техника 
управления», Моснва; «Система и организация», Мо- 
сква; «Предприятие», Москва. П. Троянений. 


ВЫСЫХАЮЩИЕ МАСЛА, группа расти- 
тельных масел, отличающихся способно- 
стью «высыхать», находясь на воздухе, т.е.0б- 
разовывать твердую прозрачную, эластич- 
ную пленку, нерзствориму в воде и спир- 
те и мало растворимую в эфире. Нагревание, 
продувка воздуха, присутствие окислов не- 
которых металлов (свинца, марганца и друг.) 
ускоряют процесс высыхания (см. Вареное 
масло и Олифа). Высыхающие масла, состо- 
ят главным образом из глицеридов сильно 
ненасыщенных кислот—льняной, линолено- 
вой, изолиноленовой и других--и отли- 
чаются высоким иодным числом. Наиболее 
важными высыхмощими маслами являются: 
льняное, древесное (тунговое), конопляное, 
маковое, ореховое и подсолнечное. Второ- 
степенное значение имеют следующие масла: 
каучуковое, сафлоровое, табачное, нигеро- 
вое, изановое, аргемоновое, а также масла 
из семян хвойных деревьев (сосны, ели, 
пихты) и лиственных (акации, лавра, земля- 
ничного дерева). Л. Лилин. 

ВЫТРАВКА, один из способов узорчатой 
расцветки хл.-бум., шерстяных и шелковых 
тканей путем уничтожения на местах, со- 
ответствующих желаемому рисунку, готовой 
окраски или протравы. С помощью вытрав- 
ки можно получить по цветному фону белый 
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или цветной узор. Соответственно с ‘этим 
различают вытравную «бель» и цветную В. 
В первом случае ставится целью только 
разрушение окраски, во втором, кроме того, 
фиксирование на вытравленном месте новой 
окраски путем введения в вытравную краску 
красителей или протрав, на к-рые В. не дей- 
ствует и к-рые в условиях В. закрепляются 
на волокнах. По способу получения В. мож- 
но разделить на три категории: а) вытрав- 
ки с помощью растворения красителя или 
протравы, б) вытравки окислительные и 
в) вытравки восстановительные. 

В.с помощью растворения уже 
закрепленных на ткани краси- 
телей или протрав производится пу- 
тем ручного или машинного печатания (см. 
Ситцепечатание) по окрашенной или про- 
травленной ткани к-т или щелочей, дающих 
с фиксированными на ткани нераствори- 
мыми в воде веществами растворимые соеди- 
нения. Способ этот применяется: 1) Для В. 
по металлическ. протравам. Немаслованный 
товар плосуют раствором глиноземной, хро- 
мовой или железной протравы, сушат при 
возможно низкой Г и печатают по нему за- 
гущенный раствор какой-либо органической 
кислоты: лимонной или винной; затем про- 
пускают на зрельник для закрепления про- 
травы, при чем на набитых кислотой местах 
этого закрепления не происходит (вслед- 
ствие образования растворимых винно- или 
лимоннокислых солей), желуют, промывают 
(при чем эти растворимые соли смывают- 
ся) и красят, как обычно, протравным кра- 
сителем, например ализарином. На местах, 
лишенных протравы, окраски не получается. 
2) Для В. по бланжее железной (см.), к-рая 
представляет собою фиксированную на во- 
локне окись железа. Точно так же печатают 
органич. кислоту, запаривают и смывают 
образовавшуюся растворимую соль железа. 
3) Для В. по готовому пунцовому ализари- 
новому товару. Загущенный бритишгумом, 
декстрином или камедью крепкий раствор 
едкого натра печатают с примесью раство- 
римого стекла и небольшого количества вос- 
становителя, например хлористого олова; 
после печати и сушки производят короткую 
запарку в зрельнике. Едкая щелочь при 
нагревании разрушает ализариновый лак, 
переводя глинозем в алюминат натрия, а 
ализарин-—в ализарат. Восстановитель по- 
могает разрушению лака, переводя ализа- 
рин в его лейкосоединение. После запарки 
смывают, удаляя с вытравленных мест, все 
образовавшиеся растворимые вещества. Для 
получения синей В. по кумачу прибавляют 
в только что описанную вытравную окраску 
индиговой пасты, а самую ткань перед на- 
бивкой плюсуют раствором глюкозы или же 
в краску вводят ронгалит и индиго. В зрель- 
нике, наряду с вытравлением, происходит 
закрепление индиго на набитых местах. 
Подобным же образом можно фиксировать 
и другие кубовые красители: индантрено- 
вый желтый, синий и др. Для желтой рас- 
цветки по кумачу прибавляют в вытравную 
краску окиси свинца, для зеленой берут 
смесь желтой и синей вытравных красок. 
После печати, запарки и пропуска на кипя- 
щий раствор силиката натрия обрабатывают 
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товар раствором хромпика и промывают. На 
набитых местах образуется желтый крон. 
4) Для вытравки по таннированному товару. 
По способу Биндера товар, протравленный 
таннином и закрепленный рвотным камнем 
(см. Винные кислоты), после промывки и 
сушки, набивают тоже раствором едкого 
натра. После сушки и запарки в фикс-аппа- 
рате в течение 1 мин. (дубильно-сурьмяная 
соль разрушается, давая таннат и стибиат 
натрия) пропускают на серную кислоту, про- 
мывают и красят, как обычно, основным 
красителем. И здесь для расцветки можно 
применять кубовые красители с ронгалитом. 

Окислительные В. 1) Наиболее 
часто встречается хлоратная В., осно- 
ванная на том, что многие красители (ин- 
диго, сернистые, большинство основных и 
протравных) при нагревании (запаривании) 
окисляются хлорноватокалиевой или -на- 
триевой солью в бесцветные растворимые 
в воде соединения. Печатная краска со- 
стоит из загущенного раствора бертолетовой 
или хлорноватонатриевой соли, часто с при- 
бавкой хлорноватоалюминиевой соли и крас- 
ного синькали. После печати запаривают и 
промывают. Для получения цветного узора 
прибавляют к. печатной краске либо ла- 
ки, стойкие к окислению, либо минеральные 
краски в смеси с альбумином, либо неко- 
торые основные же красители, на кото- 
рые окислители не действу1от. 2) По индиго 
применяют хроматную В. Печатают за-. 
гущенную хромовощелочную соль с прибав- 
кой щавелевой кислоты и после сушки про- 
водят на горячий раствор слабой серной и 
щавелевой кислот. Освобождающаяся на на- 
битых местах хромовая к-та окисляет инди- 
го в изатин. Щавелевая кислота играет роль 
переносителя кислорода от хромовой кис- 


‚ лоты к индиго. Для расцветки в печатную 


краску вводят альбуминные краски. По дру- 
гому способу ткань перед печатью плюсуют 
щелочным раствором В-нафтола, а в печат- 
ную краску вводят какой-либо диазораствор. 


| Тогда на вытравляемых местах образуются 


нерастворимые азокрасители. 3) По пунцо- 
вому ализариновому товару применялась 
раньше окислительная В. путем набивки 


 загущенного раствора органич. к-ты (напр. 


лимонной), сушки и пропуска на холоду на 
крепкий раствор белильной извести. В на- 
битых местах выделяется хлорноватистая 
кислота, окисляющая ализарин. Для желтой 
вытравки в краску вводят какую-либо свин- 
цовую соль, а после прохода на белиль- 
ную известь и промывки ткань обрабатывают 
хромпиком, для синей—к краске приба- 
вляют раствор берлинской лазури в щаве- 
левой кислоте. Все окислительные В. имеют 
тот недостаток, что легко ослабляют товар, 
окисляя клетчатку ткани в оксицеллюлозу. 
Поэтому применение их становится все реже. 
Только для основных и сернистых красите- 
лей они еще сохраняют значение. 
Восстановительные В. наиболее 
распространены. С помощью их вытравля- 
ются: все азокрасители (субстантивные, ле- 


| дяные—-на хлопке, кислотные—на шерсти 


и шелке), индиго и другие кубовые краси- 
тели,нек-рые сернистые, марганцовый бистр. 
В качестве восстановителей употребляются: 


751 


ВЫТРАВНЫЕ КРАСКИ 


782 


глюкоза © едким натром, хлористое олово, 
цинковая пыль с бисульфитом, но чаще все- 
го применяются различные формальдегид- 
сульфоксилаты (см. Гидросульфит): ронга- 
литы, гидросульфит МЕ, гиральдиты и др., 
со шелочью действующие восстановительно 
при короткой запарке в зрельнике. В каче- 
стве катализаторов при восстановлении фор- 
мальдегид-сульфоксилатами применяют ан- 
трахиноновую пасту или, реже, некоторые 
красители (сетопалин, индулиновый алый). 
Приведем несколько примеров. 

По марганцовому бистру печатают загу- 
щенный раствор хлористого олова и лимон- 
‘ной кислоты, затем ткань развешивают на 
холодных вешалах и, по окончании восста- 
новления, промывают. Для расцветки при- 
меняют основные красители, минеральные 
краски и лаки на альбумине. 

По субстантивным окраскам на хлопке и 
кислотным на шерсти печатают смесь хлори- 
стого и уксуснокислого олова и уксусно- 
натриевой соли. Для расцветки служат ос- 
новные красители, вводимые вместе с тан- 
нином в вытравную краску. После печати да- 
ют короткую запарку, пропускают на рвот- 
ный камень и промывают. Другой споеоб: 
печатают смесь цинковой пыли с бисуль- 
фитом натрия, загущенных камедью или 
декстрином, с прибавкой глицерина, рас- 
твора соды или аммиака. Во избежание 
забивания гравюры вала цинковой пылью, 
пользуются при набивке вращающейся щет- 
кой (контр-щеткой). После печати следуют 
запарка, пропуск на разбавленную серную 
к-ту (для растворения цинка) и промывка. 

По ледяным окраскам употребляют В. с 
оловянной солью, усиливая ее действие при- 
бавкой глицерина, амилового спирта, орга- 
`нич. кислот, левулиновой кислоты и других 
растворителей для красителей. Дальней- 
шая обработка—как при В. по субстантив- 
ным окраскам. Другой способ: ткань, окра- 
шенную паранитранилиновым красным, плю- 
суют раствором глюкозы, сушат, печатают 
крепкий раствор едкого натра в смеси с глю- 
козой и глицерином, запаривают в зрель- 
нике и промывают. Расцветка—как при ще- 
лочных вытравках по ализариновому пун- 
цовому (см. выше). Все без исключения азо- 
красители—кислотные, субстантивные и ле- 
дяные—вытравляются ронгалитом и други- 
ми формальдегид-сульфоксилатами. По хло- 
пку их печатают в смеси с едким натром, по 
шерсти—с содой, поташом или углекислым 
аммонием. За печатью следует запарка в 
зрельнике и промывка. Азокрасители рас- 
падаются при восстановлении на смесь бес- 
цветных и, в большинстве случаев, раство- 
римых в воде аминов. Иногда для лучшей 
смывки аминов ткань пропускают на к-ту и 
промывают. Некоторые ледяные красители 
(«-нафтиламиновый бордо) трудно вытра- 
вляются даже ронгалитом. Тогда к вытрав- 
ной краске прибавляют катализатор, напр. 
антрахинон. Для расцветки вместе с гидро- 
сульфитными В. удобно применять индиго 
и другие кубовые красители, вводимые в 
виде пасты в вытравную краску. 

По индиго печатают смесь формальдегид- 
сульфоксилата, антрахинона, окиси цинка 
и лейкотропа У, т. е. сульфокислоты ди- 


‚ Нов, 2 ей., 1., 1994; 


| роѕзсһпікоїї Ҹ. а. 
` Бсһуеіє, 


Гр. 459, 489, 599. 


метилфенилбензиламмония; запаривают в 
зрельнике; лейкотроп образует при этом с 
получающимся белым индиго растворимый 
бензилсульфокислый эфир его, не способ- 
ный окисляться обратно в индиго и раство- 
римый в воде, следовательно, удаляемый 
при последующей промывке. Если вместо 
лейкотропа \ взять лейкотроп О (несуль- 
фированный хлористый диметилфенилбен- 
зиламмоний), то образуется нерастворимый 
в воде желтый бензиловый эфир белого 
индиго, т. е. получается желтая расцветка. 
Подобно индиго вытравляются формальде- 
гид-сульфоксилатами с лейкотропом и дру- 
гие кубовые—как индигоидные, так и антра- 
хиноновые, а также нек-рые сернистые (пре- 
имущественно синие и черные) красители. 
При всех восстановительных вытравках во 
время запаривания зрельник должен быть 
совершенно безвоздушным во избежание 
окисления ронгалита. 


Лит. Орлов Н. Н., Основные начала кра- 
шения и ситцепечатания, Киев, 1911; Чиликин 
М., Новое в химии индиго, «Известия об-ва для сод. 
улучш. и разв. мануф. пром.», 1911, т. 15, 2, стр. 105; 
Порай-Кошиц А., О химизме вытравок по ин- 
диго, там же, 3, стр. 147; Чиликин М., Иссле- 
дования в области индиго, М., 1914; 1 ачЬег Е., 
Ргакііѕсһеѕ НапаБись 4. 2епейгискѕ, Г.р2., 1901—10; 
А хтасһег А., Ргакііѕсһег Ейһгег апогей а. 2е06- 
Чгоск, Наппоуег, 1918; Кпесћї Е. а. Ғоёһег- 
5111 Г. В., Тһе ргіпсір1еѕ а. РгасИсе о? Тех{Ше Ргіп- 
Тгіаркіпе №У., Копсеаве 
Чи гопбе фигс раг 1а тёёћойе а1са1іпе, Рагіѕ, 1893; 
«Е агрег-2еійопе», Вег1іп, 1894—95, р. 918, 282—284; 
1ріа., 1897, р. 149, 373; іріает, 1903, р. 158; 5 спа- 
та Місћігеѓї \,, 
«2еіїѕеһгіѓє Гог Еагреп- џпа Техіі]-Сһетіе», Вгапп- 
1902; Ргодаћһот те М., «Веуце ёєёпё- 
Рагіѕ, 1903, +. 7, 

А. Порай- Кошиц. 


Техника безопасности. Значительный сани- 


гае деѕ тайёгез со1огапфез», 


‚ Тарно-гигиенич. интерес представляет пе- 
‚ чатание (расцветка) по черному 


анилину. Здесь в результате химическ. 


` процесса— действия содержащейся в печат- 


ной краске окиси цинка или уксуснокислого 


‚ натрия, которые дают связывание соляной 


к-ты, на местах наложения печатной краски 


освобождается анилин, к-рый улетучивает- 
‚ ся в воздух в довольно значительных коли- 


чествах. Исследования, произведенные в мо- 
сковских ситцепечатных, показали, что ес- 
ли, например, при печатании анилином в 14 л 


‹ воздуха ситцепечатной содержится 0,02— 


0,03 мг анилина, то при резервировании по 
анилину его содержится 0,1728 мг. Послед- 
нее количество настолько велико, что мо- 
жет служить причиной хронического отра- 
вления рабочих. Вопрос оздоровления этого 


процесса еще не разработан. 
Лит.: Вознесенский, Гроздовский, 


Розенбаум, Анилин в текстильной промышлен- 


ности, «Гигиена труда», М., 1926, 11. Н. Розенбаум. 

ВЫТРАВНЫЕ КРАСКИ, пасты, наноси- 
мые на окрашенные ткани с помощью ситце- 
печатной машины или ручных набивных 
форм, состоящие из загустителя и каких- 
либо веществ, способных при дальнейшей 


’ обработке разрушать или переводить в рас- 
‚ творимое состояние краситель, находящий- 


ся на ткани. Сами по себе В. к. могут быть 
и бесцветны, но их часто подцвечивают ка- 
ким-нибудь красящим веществом, не фикси- 


‚ рующимся на ткани, чтобы легче было на- 


блюдать за печатанием. Часто в В. к. вхо- 
дят и такие красители, к-рые фиксируются 


783 


ВЫТЯЖКА 


784 


на ткани и в то же время не разрушаются` 


теми вытравляющими веществами, которые 
входят в состав вытравных красок. См. Вы- 
травка, Ситцепечатание. 

ВЫТЯЖНА, в прядильном производстве, 
последовательное вытягивание обрабатыва- 
емого волокна в целях утонения продукта: 
из холета в ленту, из ленты в ровницу, из 
ровницы в пряжу, а также в целях параллс- 
лизации волокон. В последнем случае вы- 
тяжка применяется одновременно со сдваи- 
ванием (дублированием) ленты. Наиболее 
простым вытяжным прибором для короткого 
волокна является система нескольких пар 
валиков, из которых каждая последующая 
пара валиков вращается со скоростью боль- 
шей, чем предыдущая; при этом проходя- 
щая между валиками лента волокна по- 
следовательно утоняется. Расстояние между 
центрами валиков должно быть несколько 
больше наибольшей длины волокна, иначе, 
захвачен, одновременно двумя парами вали- 
ков, оно может быть разорвано. В послед- 
нее время большое применение начинают на- 
ходить вытяжные аппараты с большими В. 
В них верхние валики имеют меньшую 
нагрузку и меньшее расстояние между вали- 
ками, чем в первом случае. Волокно оказы- 
вается. слабо зажатым первой парой вали- 
ков в то время, когда оно захватывается 
уже второю. Такая система дает возмож- 
ность повысить параллелизацию волокон и 
величину В. Величина В. Е определяется 
из соотношения окружных скоростей вытяж- 
ных валиков. Если окружная скорость пер- 
вой пары = 0,, второй = о,, то Е = о . Для 

1 
одного аппарата Е обычно колеблется от 
6 до 12 (см. Прядение). В. Линде. 

ВЫТЯЖНОЙ ТОВАР, вытяжка (в ко- 
жевенном производстве), —мягкий красно- 
дубный товар, раскроенный при помощи 
особых лекал (наметок), и содержащий в 
себе части, к-рые должны прикрывать без 
швов и разрезов подъем ноги. В узком смы- 
сле вытяжка обозначает крюк, соответст- 
вующий целому сапогу, в отличие от шти- 
блета. В. т. подвергается для получения 
вытяжки ряду операций в следующей по- 
следовательности. Размочка в течение 
1/,—2 ч. и отжим; строжка для вы- 
равнивания выкроя и утонения шейки кроя, 
которая придется на выгиб формы; первая 
жировка (смесь ворвани, дегтя и сала), 
платировка — разглаживание и удале- 
ние стружек и избытка жира. Далее сле- 
дует посадка — центральная операция 
производства вытяжки; выкрой смазывают 
салом (подсаливают) по бахтарме, чтобы 
он пристал к «ножке», и накладывают на 
ребро ножки, к-рая представляет собою вы- 
резанную из доски форму ноги (до колена) 
с закругленным передним ребром. Затем 
при помощи особых инструментов (лопатка 
или собачка) кожу вытягивают и морщины 
ее разглаживают, пока выкрой не приста- 
нет совершенно без складок к ножке. На- 
конец разглаживается подъем, и готовая 
вытяжка, «крюк», после снятия с ножки, 
поступает на сушку. После сушки следует 
отделка, общая для всех видов кожаных 
товаров (см. Кожевенное производство). 


‚ на данной работе: в = —— 


Вместо ножки иногда применяют вы- 
тяжную машину. Поскольку вытяжка, 
как товар, в З. Европе мало применима, а у 
нас посадное дело было распространепо гл. 
образом в кустарных центрах, достаточно 
рациональной вытя- 
жной машины пока 
не сконструировапо. 
Лучшая конструк- 
ция ее показана на Й 
прилагаемой фигуре. , 
Здесь 4- подвижная 
металлическ. доска, 
заменяющая ножку, 
Б—маховичок, при- 
водящий в движение 
доску, В-—металли- 
ческие щеки, рассто- 
яние между которы- 
ми изменяется вра- 
щением маховичка Г. 
Выкрой кладется на 
щеки, в отверстие ме- 
жду ними и доской 
А, и движением по- 
следней посазкивает- 
ся на доску, как на ножку. Крюки, полу- 
ченные при помощи вытяжной машины, тре- . 
бутот добавочной ручной обработки. Вытяж- 
ные машины наиболее пригодны для мелкого 
выкроя. Вытяжка идет главным образом 
для деревни и армии. | 

Лит: Бебешины В. и А., Носадное произ- 
водство, М., 1998. Г. Поварнин. 

ВЫХОД, с машины-орудия или станка— 
количество годных полуфабрикатов или фа- 
брикатов, получаемых в единицу времени. 

Дневной выход зависитот: 1) про- 
изводительности самого станка, качества ма- 


· териала и инструмента, технологич. условий 


работы, интенсивности труда рабочего и т.п.; 
ё) от % брака по данной работе; 3) от уста- 
новочного времени; 4) от вспомогательного 
времени; 5) от потерь времени. 

Расчет выхода в 1 смену. В об- 
шем случае определяют в часах продолжи- 
тельность составляющих элементов времени 
(перечисленных выше в пп. 3, 4и 5), обоз- 


‘’начая соответствующее установочное время 


через 2 ч., вспомогательное время— через 
у ч., потери времени-—через г ч., % брака 

я, где а — коли- 
чество брака в штуках, 6 количество год- 
ных изделий, т. е. выход. Обозначая ча- 
совую производительность станка в штуках 
через м, получаем дневной В. Б за 8 часов 
из следующих соотношений: 


а+0 = п [8 — (и у--=)]; а = 
откуда 


Ба 
100 ’ 


р — 118 - (х+и+2)] 
а. 4 
(+1) 

Если известна норма выработки для дан- 
ной работы в часах, то, обозначив количест- 
во изделий в 1 ч. по норме через т (штук), 
получаем условный В. (брутто) изделий за 
день: 6’=8 т. Если р—возможный % пере- 


работки нормы и “— возможный % брака 
на данной работе, то В. за 8-часовой день: 


ШТ. 


#85 


ВЫЦВЕТАНИЕ КРАСОК 


786 


ыы вт(1+-2,) 


100 100 

М, —_———— 1 —————-———— 
1+ _® і+ К.Д 
100 100 


Расчет суточного выхода. При 
производстве, ведущемся в 3 смены, наблю- 
дается значительно более скорый износ стан- 
ков. Во второй и третьей смене интенсив- 
ность рабочего несколько понижается про- 
тив первой смены, так как увеличиваются 
простои, ослабляется в ночное время внима- 
ние рабочего, что выражается в нек-ром воз- 
можном увеличении % брака. При пере- 
ходе с односменной дневной работы к много- 
сменной, возможный В. со станка надле- 
жит подсчитывать для каждой смены в от- 
дельности. При трехсменном производстве, 
при методах массовой фабрикации, падение 
В. значительно меньше, чем при методах 
серийной фабрикации, и это падение В. 
наиболее сказывается при единичной фабри- 
кации (при прочих равных условиях). При- 
нимая В. в первую смену равным 1, учиты- 
вают все указанные потери в остальных 
сменах коэфф-тами в сотых долях единицы 
и определяют ориентировочно В. за сутки: 
В=6(3—х—у) штук, где 2 и у_потери во 
второй и третьей смене в долях первой сме- 
ны. Путем использования статистических 
отчетов за достаточно продолжительный пе- 
риод времени о реально получаемых В. по 
различным сменам на таких же или анало- 
гичных производствах можно достаточно 
точно подсчитывать 2 и у. 

Расчет месячного выхода. При 
этом расчете необходимо учесть простои 
станка: 1) из-за невыхода на работу рабоче- 
го, 2) из-за потребности в ремонте станка, 
3) в праздничные и предпраздничные дни, 
4) ` из-за неполучения должной нагрузки. 
Все указанные причины понижают месяч- 
ный В. со станка. Подсчитав месячный В. 
по ранее определенному дневному В., в под- 
счет вводят соответствующие поправки, учи- 
тывалощие понижение выхода от каждой из 
указанных причин. 

Расчет квартального и годич- 
ного выхода можно вести, исходя из по- 
лученного (по вышеуказанному) месячного 
выхода, принимая лишь во внимание на- 
личие в летних кварталах отпуска рабочих, 


снижающего выход за соответствующий пе- · 


риод времени. 

Коэффициент выхода. Считаясь со 
степенью использования, состояния и каче- 
ства всех средств производства, можно под- 
разделить В. со станка на оптимальный, нор- 
мальный расчетный и фактический. О пти- 
мальный В. получают при соблюде- 
нии всех наиболее благоприятных расчетно- 
проектных условий и требований, при на- 
личии исправного оборудования и научно- 
рациональной организации производства. 
Нормальный расчетный В. со стан- 
ка определяют, учитывая все особенности 
данного предприятия в момент подсчета: 
возможность использования всех налич- 
ных средств и их состояния, существующую 

степень организованности и рационализа- 
ции, и в зависимости от этих факторов уста- 
навливают вполне нормальные и благо- 
приятные для состояния завода (в момент 


подсчета) величины элементов, влияющих 
на выход. Фактический дневной В. 
определяют, на основании отчетных данных 
о работе станка, как средний выход за до- 
статочно продолжительный период времени. 
Называя через Во., Вн., Ва. —оптимальный, 
нормальный расчетный и фактический В. с 
данного станка (за одинаковый промежуток 
времени), получим коэфф. фактического В. 

Ва, 


Еф. = в. коэфф. оптимальн. В. Ко. = =—+ 


При правильн. подсчете выхода обычно Кб. 
меньше единицы, а Ко. больше единицы. 
Величина отклонения Ку. от единицы м. 6. 
уменьшена путем рационализации произ- 
водства в соответствующих областях. Сле- 
дя за изменением Кф., можно судить как 
о ходе, так и о результатах подобных ра- 
ционализаторских работ. Величина откло- 
нения Ко. от единицы м. б. уменьшена путем 
углубленной систематической рационализа- 
ции производства в целом, приближения всех 
факторов его к оптимальному состоянию. 
Чем меньше промежуток времени, для ко- 
торого подечитывают коэфф. В. (напр. при 
В. за 1 ч.), тем больше на нем отражаются 
конструкция станка, схема работы и технич. 
процесс. Чем больше подобный промежуток 
(напр. месяц, квартал), тем значительнее 
отражаются на коэфф. выхода факторы ад- 
министрирования и общеорганизационного 
состояния (обслуживания, распределения 
работ и т. п.). 

Вышеуказанные соображения велись в 
предположении, что станок в течение дня 
занят обработкой одних и тех же изделий 
(массовые и крупно-серийные производства), 
в противном случае, при единичных произ- 
водствах и некоторых серийных производст- 
вах, сопоставление коэффициентов выхода и 
анализ работ более затруднителен, и к вы- 
водам приходится подходить с особой осто- 
рожностью. Определение В. с машин-орудий 
и аппаратов, как характеризующее в конеч- 
ном результате производительность пред- 


` приятия в целом, носит особо ответственный 


характер при проектировании предприятий 
или установке новых производств. В зави- 
симости от подсчитанных В. определяются 
размеры оборудования, а следовательно, и 
потребность в производственных и обслужи- 
вающих площадях и другие главнейшие 
элементы капитальных затрат. в. Яккмчкк. 

ВЫЦВЕТАНИЕ НРАСОН, изменение цве- 
та красок при действии на них лучей солн- 
ца или вообще лучистой энергии, при чем 
в большинетве случаев цвет красок делает- 
ся менее насыщенным, более белесоватым. 
Громадное большинство красок органическ. 
происхождения выцветает на, солнечном све- 
ту в течение нескольких месяцев, недель 
или даже часов; краска при этом резко из- 
меняет свой цвет. Это можно легко заметить, 
если выставить на солнечный свет полоски 
окрашенной бумаги, наполовину закрыв их 
непроницаемым для лучей экраном. 

Среди органич. красок есть такие, к-рые 
показывают чрезвычайно быстрое выцвета- 


‚ ние, приближающееся к процессу, наблю- 


даемому при фотографировании. К таким 
краскам принадлежат: цианин, ортохром, 
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пинахром, пинавердол, пинацианол и дициа- 


нин. Благодаря своей способности легко вы- 
цветать эти краски могут служить сенсиби- 
‘лизаторами для фотографических процессов 
(см. ниже). Металлич. краски гораздо более 
стойки, и только немногие из них изменяют 
свой цвет на свету; к последним принадле- 
жат нек-рые соединения железа. Большинст- 
во неорганическ. красок являтотся стойкими 
соединениями, и изменения цвета в них не 
зависят от фотохимического процесса. 
Одним из удобных методов для получе- 
ния В. к. как в видимой части спектра, так 
и в части ультрафиолетовой является иссле- 
дование их в прозрачных средах (коллодий, 
желатина, спирт, вода, сахарные растворы), 


при чем В. к. исследуется либо оптически . 


(спектрофотометрически) либо фотографиче- 
ски. В. к., осажденных на волокне, можно 
изучать по спектру отражения этих красок; 
этот способ, как и способ прозрачных сред, 
дает весьма точные результаты. 

Изучение фотохимическ. процесса в крас- 
ках показывает, что если вещество имеет 
простую полосу поглощения, без вторич- 
ных максимумов, то разложение происходит 
пропорционально количеству поглощенной 
энергии Ё, и изменение концентрации ве- 


щества с выражается формулой: 4° «Е, 


где постоянная. Если полоса поглощения 
будет сложной, состоящей из нескольких 
налегающих друг на друга полос, то ско- 
рость выцветания в каждой полосе может 
быть различна, и таким образом можно по- 
лучить весьма сложный эффект от действия 
лучистой энергии. 

Выцветание в большинстве случаев яв- 
ляется процессом, зависящим от окисления 
красок; это можно доказать, пропуская кис- 
лород над освещенной и выцветающей кра- 
ской. В результате такого выцветания обра- 
зуются углекислота и вода. Т. о. здесь про- 
исходит процесс медленного окисления. При 
разложении краска дает стойкие продукты, 


не превращающиеся обратно в первоначаль- | 
и продуктов ее восстановления получается 


ное красящееся вещество. Подобный про- 
цесс окисления встречается у преобладаю- 
щего числа органич. красителей. В. к. являет- 
ся процессом, сильно зависящим от среды, 
в которой краска помещена. Так, напр., если 
мы растворим цианин в коллодии, обольем 
полученной смесью стекло и получим тон- 
кую, прозрачную, окрашенную пленку, то 
такая пленка сохраняется без изменения 
в течение многих месяцев в темноте, но на 
свету коллодионная окрашенная пленка бы- 
стро изменяет свой цвет, давая быстрое вы- 
цветание. Если приготовить спиртовой рас- 
твор того же цианина, то такой раствор, 


имея ту же полосу поглощения в спектре, 


как твердая коллодионная пленка, практи- 
чески не выцветает,—во всяком случае вы- 
цветание его во много раз медленнее, чем в 
твердом коллодии. Прибавление к спирту 
коллодия вызывает небольшое изменение 
скорости реакции; но достаточно прибавле- 
ния небольшого количества, азотной кислоты 
или продуктов фотохимич. реакции, чтобы 
реакция пошла с значительной скоростью. 
Так. обр. среда оказывает огромное влия- 
ние на самый процесс выцветания красок. 


ВЫЦБЕТАНИЕ КРАСОК 


| 
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Влияние кислорода ‘окружающей среды 
или кислорода, поглощенного слоем раство- 
рителя краски, весьма значительно; при паб- 
людении окисления краски, расположенной 
в виде тонкого слоя на неорганической 
подкладке (стекло, кварц) и в присутствии 
кислорода, легко заметить, что уменьше- 
ние количества кислорода над краской за- 
медляет процесс и, при концентрации кисло- 
рода, практически равной нулю (при давле- 
нии в 0,001 мм ртутного столба), процесс 
останавливается. Совершенно другая кар- 
тина наблюдается в том случае, если краска, 
находится в органической среде, которая 
может легко отдавать свой кислород, про- 
изводя окисление краски. Такой средой яв- 
ляется, например, коллодий. В этом случае 
процесс в абсолютной пустоте продолжается 
за счет кислорода среды, в которой раство- 
рена краска, и краска продолжает выцве- 
тать при давлениях, меньших 0,001. мм. У 
вышеуказанной группы красок процесс вы- 
цветания представляется в достаточной мере 
простым, при чем явление выцветания ино- 
гда сопровождается вторичными реакциями, 


‚ зависящими от присутствия среды. - 


Все описанные выше процессы В. к. явля- 
ются процессами необратимыми. Особняком 
стоят некоторые краски, которые показыва- 


‚ ют реакцию гораздо более сложного характе- 


ра. К таким краскам принадлежит, напри- 
мер, метиленовая синька (Меу]еп ал). Ес- 
ли поместить эту краску в виде окрашенной 


‚ желатинной пленки на свет, то происходит 


побеление пленки; в темноте пластинка сно- 


‚ ва приобретает свой прежний цвет. Т.о. мо- 
` жет казаться на первый взгляд, что здесь 
‚ происходит обратимая фотохимическ. реак- 
‚ ция, на самом же деле ее нет. Если исследо- 

вать точным способом спектр пленки до вы- 


цветания, после выцветания и после восста- 
новления продуктов на воздухе, то можно 
заметить, что в крайних красных лучах по- 


| лучаетсл изменение поглощения после вос- 


становления краски; в большей же части 
спектра поглощение метиленовой синьки 


одинаковое. Если устранять кислород, за- 


‚ клеивая слой краски стеклянной пластин- 


кой при помощи канадского бальзама, то 
можно видеть, что под закрытой частью вы- 


‚ цветание метиленовой синьки происходит 


быстрее, чем в части открытой. 
Наконец, надо отметить, что существуют 


краски, которые могут обнаруживать изме- 


нение цвета на свету в атмосфере водорода 
и к-рые т. о. показывают явления восстано- 
вления при действии света. Путем восста- 
новления можно получить из нек-рых кра- 
сок их так. назыв. бесцветные основания— 
лейкобазы. Достаточно легко получают- 
ся лейкобазы для метиленовой синьки. При 
действии кислорода воздуха лейкобазы чрез- 
вычайно легко переходят опять в краску; 
поэтому их приходится держать в атмосфе- 
ре угольной кислоты в запаянных сосудах. 
В общем случае получение такой лейкобазы 
фотохимическим путем невозможно, и для 


‚ этой цели применяется обычный процесс 


восстановления. Только у красок, указан- 
ных выше, можно получить продукты их 


`’ восстановления фотохимическим путем. 
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Совершенно так же, как видимый спектр, 
действуют на краски ультрафиолетовые лу- 
чи, при чем в некоторых случаях, при дейст- 
вии определенной группы волн, получается 
более сложный процесс. В самом деле, можно 
показать, что краски легко изменяются под 
влиянием озона—озон оказывается сильно 
белящим веществом. Как известно, ультра- 
фиолетовые лучи с длиной волны короче 
200 ти (вероятно, ок. 193 ти) вызывают об- 
разование озона, а с длиной волны от 209 
до 287 ти—разрущение озона; поэтому, дей- 
ствуя определенным комплексом ультрафио- 
летовых лучей (короче 200 ти) на краску, 
мы вызываем процессы двоякого рода: 1) са- 
ма краска может разложиться под влиянием 
ультрафиолетовых лучей и 2) образующим- 
ся в ультрафиолетовом спектре озоном мож- 
но вызвать белящее действие. 

Изучение В. к. в лучах Рентгена, показы- 
вает, что если эти процессы и существуют, 
то являются совершенно ничтожными, и по- 
пытка произвести В. к. в течение несколь- 
ких часов не дает никакого эффекта. Отсут- 
ствие эффекта получается и при действии лу- 
чей радия на чистые краски. 

Из сказанного вытекает целый ряд прак- 
тических приемов для защиты предметов от 
выцветания. Прежде всего нужно устранить 
попадание прямых солнечных лучей на лег- 
ко выцветающие предметы; для этого такие 
предметы приходится или совершенно за- 
щищать от лучей света, гл. обр. летом, или 
стараться отфильтровать сильно действую- 
щие на краски ультрафиолетовые лучи, вы- 
зывающие образование озона. Отфильтровы- 
вание легче всего производится при помо- 
щи стекол. Т. о. застекление картин, на- 
рисованных акварелью или масляными кра- 
сками, в состав которых входят анилиновые 
краски, может предохранить их от выцве- 
тания. Способность красок легко выцветать 
является основанием для применения их в 
фотографии. Как известно, фотографическая 
пластинка чувствительна гл. обр. к синим и 
фиолетовым лучам и мало чувствительна к 
лучам красным, желтым и зеленым. Чтобы 
сделать фотографическ. пластинку чувстви- 
тельной к соответствующим частям спектра, 
ее прокрашивают пек-рыми легко разлагаю- 
щимися красками, и тогда пластинка, делает- 
ся фотохимически чувствительной в той об- 
ласти, в которой имеются полосы `поглоще- 
ния красок. Так, прокрашивая пластинку 
цианином, мы можем сделать ее чувствитель- 
ной для красных, желтых и зеленых лучей. 
Этот процесс сенсибилизации имеет 
огромное практич. значение как в технике, 
так и в явлениях природы вообще: процесс 
нашего зрения, процесс ассимиляции угле- 
рода растением являются своеобразными 
процессами сенсибилизации. Применяя ком- 
бинацию нескольких красок, имеющих по- 
глощение в разных частях спектра, можно 
получить такую смесь, которая при действии 
света будет давать цветные отпечатки,— на 
этом основан способ т. н. фотографии через 
выцветание. Одной из трудных задач этого 
способа является фиксирование полученного 
изображения без изменения окраски, кото- 
рую первоначально имело полученное через 


выцветание изображение. Этот способ цвет- · 


‚ этом химические реакции. 
` ность красителей влияют следующие факто- 


‚ тенсивностью, 


'’ ной фотографии развит в целом ряде работ 
‚и, несомненно, представляет очень большой 


практический интерес. 


Лит.: Оглоблин В. Н., Выцветание пигмен- 
тов, фиксированных на хл.-бум. волокне, гл. Ги 11, 
«Ж. Р. Ф. Х. О.», СПБ, 1894, т. 26, отд. 1, вып. 3, 
1895, т. 97, отд. 4, вып. 8 (дана общая качественная 
сводка большого количества выцветающих красок на 
волокне); Лазарев П. П., Выцветание красок и 
пигментов в видимом спектре, «Известия Московского 


` высшего технического училища», Москва, 1914 (коли- 
‚ чественные законы выцветания); 
«Аппа]еп дег Рһуѕік», 1.рг., 


его же, статьи в 
1907, В. 24, р. 661, 1942, 
В. 37, р. 812; его же, «СИГ. [. рһузік. Сһегіе», 
Ірг., 1919, В. '78, р. 657, "АНаз а. зресёгез а. зирзфапсез 
соІогапќеѕ, І.епіпегай, 4997 (издан Академией наук 
СССР, под ред. акад. П. П. Лазарева; дает ориенти- 
ровку в спектрах красок). П. Лазарев. 


ВЫЦВЕТАНИЕ НРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ 
на окрашенном волокнистом материале из- 
вестно уже с древних времен, однако до сих 


пор еще не выяснепы все происходящие при 
На светопроч- 


ры: 1) источник света, 2) окружающая атмо- 
сфера (см. Выиветание красок) и 3) природа 


‚ окрашенного материала. Различные хими- 


ческ. группы красителей обладают различн. 
степенью прочности к свету, и даже часто 


’ красители одной и той же химич. природы 


показывают неодинаковую светопрочность. 
Однако при всех процессах выцветания при- 
сутетвие влаги играет очень большую роль, 
т. к. большинство красителей в абсолютно 
сухом воздухе не выцветает. Влажность воз- 
духа имеет настолько важное значение, что 


`В. к. в. на юге, при обильном солнце, но 


при меньшей относительной влажности воз- 
духа, меньше, чем на севере, где солнечный 
свет отличается сравнительно меньшей ин- 
но зато относительная влаж- 
ность воздуха большая. Большинство кра- 


` вителей не выцветает даже в атмосфере абсо- 
: лютно сухого кислорода. Влияние самого 
волокнистого материала на В. к. в., изучен- 


ное Гебгардом и другими исследователями, 


‚ огромно; например, при сравнительных ис- 


пытаниях на светопрочность одного и то- 
го же красителя на хлопке и на шерсти, 
краситель на хлопке выцветает обычно бы- 
стрее. Еще нужно заметить, что отраженный 
солнечный свет также вызывает В. к. в. 
напр., если выставить на прямой и отражен 
ный солнечный свет одинаково окрашенные 
образцы, то в первое время выгорание об- 
разца, выставленного на отраженный свет, 
сильно отстает от выгорания образца на 
прямом солнечном свету, но если образец 
перенести из отраженного света на прямой 
солнечный свет, то выцветание обоих образ- 
цов быстро выравнивается. 

Для объяснения сложн. процессов В. к. в. 
было предложено несколько теорий, а имен- 
но: 1) кислородная теория, объяс- 
няющая В.к. в. медленным: окислением кра- 
сителя в присутствии кислорода; 2) озон- 
ная теория, по которой разрушение 
красителя происходит вследствие присутст- 
вия в воздухе озона и перекиси водорода; 
3) восстановительная теория: 
краситель восстанавливается на свету впри- 
сутствии волокна аналогично восстановле- 
нию нитробензола в спиртовом растворе до 
анилина под действием света; 4) теория вну- 
тримолекулярного измепения, 
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примером чего служит образование под дей- 
ствием света из спирта и хинона уксусн. аль- 
дегида и гидрохинона; 5) теория пря- 
мого действия световых волн, по 
к-рой колебание электронов молекулы кра- 
сителя может быть синхронным с колебани- 
ем световых волн, вследствие чего последн. 
могут раскачать электроны молекулы и вы- 
бросить их из сферы ее влияния; 6) тео- 
рия Гебгарда, по к-рой краситель сна- 
чала окисляется в перекись, последняя же 
разрушается волокном; 7) теория Вит- 
та, наиболее достоверная, по к-рой В. к. в. 
происходит вследствие совокупности про- 
пессов окислительного и восстановительно- 
го характера (см. Выиветание красок). Све- 
топрочность красителей, применяемых для 
крашения текстильных материалов, оцени- 
вается по 8-балльной системе, выработанной 
германской комиссией (О. Есһіћеііѕкоттіѕ- 
3101), и зависит в значительной степени от 
концентрации красителя на волокне. При 
малой концентрации выцветание красящих 
веществ вообще больше, чем при насыщен- 
ных тонах. Самыми светопрочными: краси- 
телями являются индантреновые красители 
и некоторые протравные красители, напри- 
мер ализарин. Сернистые красители обла- 
дают удовлетворительной светопрочностью. 
Протравные красители на шерсти обыкно- 
венно имеют хорошую светопрочность, луч- 
шую, чем кислотные красители, среди кото- 
рых, например, ланафуксин и формиловый 
фиолетовый чрезвычайно непрочны к свету. 
Субстантивные красители без обработок об- 
ладают малой светопрочностью ; обработка же 
на волокне солями металлов значительно 
увеличивает их светопрочность. Основные 
красители являются наименее светопрочны- 
ми красителями, что сильно сокращает при- 
менение их для крашения волокнистых ма- 


териалов. См. Инеоляция. 

Лит.: Во11$, «Топгпа1 ої {Ве Зос. 01 Буегз а. Со- 
Ют1 365», Г.., 1910; Гопез, 11аешт, 1910; Сбеъпвага, 
1ріа., 1913; Нагг!1$ оп, ірійет, 191°, р. 295; 
Сбер пата, «Еагрег-21с», Вегіп, 1911, р. 26; На 1- 
]1ег, «МеПіапа’ѕ Техіірегісћіе», Маппһеіт, 1994, 
р. 541; Неегтапп Р., ЕАгЪеге!- а. Техііїсһетіѕсһе 
ОшегзасАии&еп, В., 1993. А. Меос. 


ВЫЦВЕТАНИЕ СЕРЫ, перемещение из- 
бытка свободной серы в вулканизированной 
резиновой смеси на поверхность готовых 
изделий. Такое перемещение происходит во 
всех случаях, когда количество свободной се- 
ры в смеси выше величины растворимости 
серы в каучуке, равной 1% при 25°; выцве- 
тает сера в ромбических кристаллах. Вы- 
цветание уменьшается в смесях, составлен- 
ных с ускорителями вулканизации (см.), 
которые позволяют иметь общее количест- 
во серы в 3—4 раза меньшее, чем в смесях 
без ускорителей. 

Лит.: Е пагез Н. А., «ба Воррег \ог1а», 
М. Ү., 1923, Лму; ВКозепьациюм, «пд1а Коррег 
Кеуіет», Акгоп, Оһіо, 1993, Таплаагу. 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННЫЕ. Опыт- 
ные данные дают всегда для измеряемой 
величины только приближенное значение 
(в пределах ошибки измерения); поэтому и 
все вычисления в прикладной математике 
имеют характер приближенный. Весьма ва- 
жно уметь получить хорошее приближение 
наиболее коротким путем; правила для этого 
даются теорией приближенных вычислений. 
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Пусть величипа А (к-рую будем считать 
положительной) приближенно измеряется 
числом а; если а<А, то а есть приближение 
по недостатку, если а> А, то—по избытку. 
Разность |А —а|= «є называется истинной, 
абсолютной погрешностью при- 
ближения. Отсюда А = а-в. Обыкновенно 
« нам в точности не известно, но часто мы 
знаем, какое число х не может превосхо- 
дить, напр., при измерении длины «<0,01 см. 
Относительная погрешность ғ— 
отношение абсолютной погрешности в к 


о. 
приближенному значению а величины: & = == 


(относительная погрешность часто дается 
в %). Так как результаты измерений обыч- 
но бывают выражены в десятичной системе, 
то практически абсолютная погрешность 
дает возможность судить, какие цифры яв- 
ляются «верными»; мы говорим, что число 
а есть приближенное значение с м верны- 
ми знаками, если абсолютная погрешность 
не превосходит одной единицы последнего 
п-го разряда (считая только значащие ци- 
фры). Пусть 

а = #1021 - 1022 4... - Е,_,1027-", | 
где 0<№<10, 0=<#, < 10,..., 0 <10; 
все п знаков верны, если «<102-”. Иногда 
можно выбрать между приближенным зна- 
чением по недостатку и избытку так, чтобы 


1 

«<-> . 102"; так, если нам известна (п+1)-я 

цифра А„, то при определении я верных цифр 
. 1 

с точностью до = - 162" следует оставить 


Ка-л без изменения, если К, <5, и увели- 
чить й„_: на 1, если К, 25 (правило до- 
полнения). Выясним связь относительной 
погрешности & с числом верных цифр п; 
если с < 102", то 


Е < 10Р" 1 
7 ВОР вило” 
1. 
во всяком случае, ғ< ци-р В случае приме- 


нения правила дополнения, максимальная 
относительная погрешность вдвое меньше. 
Обратно: если для а максимальная относи- 


1 
тельная погрешность $< ==, то а содержит 


107? 
т верных цифр. 

Пример. л—=3,14159...; значения с 4 
верными знаками: по недостатку 3,141, по 
избытку 3,142, с абсолютной погрешностью 
< 0,001; по правилу дополнения, 3,142 с аб- 
солютной погрешностью < 0,0005; в послед- 
нем случае абсолютная погрешность 
1 0,001 
23 


&< 


1 о: 
& < 6 000 < 0,02 /0 


Сложение. Из равенства 
А, тА, =а, а, 
следует, что абсолютная погрешность сум- 
мы < сумме абсолютных погрешностей сла- 
гаемых; если наибольшая абсолютная по- 


1 
грешность каждого слагаемого < 1 и число 


слагаемых не больше 10, то абсолютная по- 


грешность суммы < „„.;; чтобы получить в 


сумме т верных знаков, достаточно взять 
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слагаемые с т--1 верными знаками. За- 
метим еще, что относительная погрешность 
суммы не превышает наибольшей относи- 
тельной погрешности слагаемых. 
Вычитание. Абсолютная погрешность 
разности < сумме абсолютных · погрешно- 
стей уменьшаемого и вычитаемого; но если 


разность мала, ее относительная погреш- . 


ность может значительно превосходить по- 
грешности данных чисел. 

Умножение и деление. Пусть для 
чисел Аи В имеем приближенные значения 
ди б; А=ате В = + В. Абсолютная по- 
грешность произведения АВ равна 


[АВ — а = |р + ав + «В'. 
Относительная погрешность 


З 
а; 


так как обыкновенно относительные погреш- 

ности малы, то последним слагаемым можно 
[24 

пренебречь и считать < = + + ‚т. е. отно- 


сительная погрешность произведения не м. б. 
заметно больше, чем сумма относительн. по- 
грешностей множителей. В случае деления 


А 
абсолютная погрешность частного В равна 


А а) | а жав |. 

во И и ВЫ , 
относительная погрешность частного 
_ а 3. а 1 Ъ а |8, 
= В ‘ъ= рат В 


так как 6 близко к В, опять. имеем прибли- 


женно: = + в. Т.о. после каждого умно- 


жения и деления относительные погреш- 
ности складываются; если а и В имели по 
| а. В 1. 
п верных цифр, то И <і> После умно- 
1 


. . 2 - 
жения или деления получим: в Зов: < 082 


Следовательно, чтобы получить в резуль- 
тате умножения или деления (или ряда этих 
действий, числом не более 10) т верных 
цифр, достаточно иметь данные числа с 
т--2 верными цифрами. Эта оценка, одна- 
ко, в большинстве случаев слишком груба; 
б.ч. мы получаем более точный результат. 


Пример. Требуется вычислить лУ 2, если 
множители даны с 4 верными знаками, 
и найти абсолютную погрешность произве- 
дения. Имеем: 223,149; У 221,414 (по пра- 
вилу дополнения). Произведение = 4,442788. 


1 
Относит. погрешность множимого < 3:2 000? 


относительная погреш- 


ность произведения < 1 =; аб 
ть пр д 6000 Г 20007 1500’ 


1 
солютная ошибка произведения < 5.5. = 
1 


=555 < 0,004. Следовательно, лу 2 = 4,443 


с ошибкой < 0,05, т. е. с З верными зна- 
ками. Мы видим, что последние З цифры 
произведения не играют в результате почти 
никакой роли, так как с избытком покры- 
ваются возможной абсолютной погрешно- 
стью; поэтому для экономии времени их не 
стоит вычислять. Существует такой прием 
упрощенного умножения приближенных чи- 
сел: оставляя в множимом и в множителе 


множителя < 2000 ? 


одинаковое число верных цифр, подписы- 
ваем множитель под множимым в обратном 
порядке; затем умножаем множимое на 
цифры множителя, начиная слева, отбрасы- 
вая при этом во множимом те цифры, к-рые 
стоят правее цифры множителя, на которую 
производится умножение; результаты умно- 
жений подписываем так, чтобы правые ци- 
фры стояли в одном столбце, и склады- 
ваем по столбцам. В нашем примере вычи- 
сления расположатся так: 


$ 142 
4 141 


8 142 
1256 
31 
12 


4 441 
Таким образом опять получаем 3 верных 
цифры: лУ2 = 4,44. 

Интерполяция. Задача интерполя- 
ции состоит в следующем: известны значе- 
ния функции Ат) для значений аргумента 
То, 1-2 НЙ, 25-204 2,..., и пусть Кто) = У, 
Ќа, +) == Ул, {+ 2%) =уә,..., где һ—дан- 
ное число; требуется вычислить (прибли- 
женно) значение Ах) для промежуточных 
значений х. Простейший метод интерполя- 
ции есть линейная интерполяция. Мы допу- 
скаем, что в (малом) промежутке длины й 
изменение у пропорционально изменению 2; 
пусть 20 -КАћ<2<2,--(А-+-1)№; тогда, по на- 
шему допущению, 


У-Ук __ х- (о ВВ) 
———` с = —————— 
Уча Ук һ 
ИЛИ 
як. 
У = у і Ау; в › 


Ду; = уру — уһ называется первой разно- 
стью функции 2); если функция задана, 
таблицей, то Ау, есть табличная разность, 
и наша ф-ла выражает правило пропорцио- 
нальных частей. Если первые разности в 
таблице быстро изменяются, эта ф-ла ока- 
зывается недостаточно точной, и надо при- 
бегнуть ко вторым (и более высоким) разно- 
стям; 2-я разность 
Ау = Аууу — Афр; 

аналогично определяется 3-я разность, ит.д. 
Для интерполяции служит ф-ла Ньютона: 


АУ у Ау ( { 
= тр: 0) (2 ар) + 


АЗ. 
+ таз: (2 — а) (2 — аьа) (= — ыа) +... 


Ограничимся вторыми разностями и преоб- 
х-х 


разуем формулу, полагая —; ки, тогда 


х-хр Ха 


га п = 0 — 1 


и 
у = к + ч.Ауь + чо 
Пример. Требуется найти 15 ѕір 0°10*24”*. 
Находим из таблиц значение функции и 
вычисляем 1-е и 2-е разности. 


Ау, . 


х 19 зіп х ду А?у 
0°10° 3,46375 
> 0,04139 
- 0°11° 83,50512 2. -0,00360 
— 0,03779 
0212" 3,54291 
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24 
Имеем: х— а = 24”'; й = 1’ = 60”; и == 


60 
= 0,4; и—1 = —0,6. 


Получаем: 
12 ѕіп 0°10' = 3,46373 
и Ау = 0,01656 
44-1) даи. 0,00043 


1.2 
Је ѕіп 0°10’24”” = 3,48072 

Приближенное решение ур-ий. 

Дано ур-ие #2) =0. Вычисляя значения Кг) 


(напр. по таблицам), находим 2 таких зна- · 
чения 51 и =,, что у=.) и у. =Кхто) име- ' 


ют разные знаки. Это значит, что кривая 
у= Қа) пересекает ось х между 2; и 2,. 

1-й способ. Чтобы приближенно найти 
точку пересечения, заменяем кривую пря- 


мой, соединяющей точки (т., У1) И (2, У»), 
и ищем т, —абсциссу ее точки пересечения. 


с осью т (ордината уз=0). Имеем: 


х.—– х1, — У; , 
х.—х, Уз У; 
ИЛИ 
0109 — х1) 
Фа == Р ————— 
з 1 Уа. 


Пример. Вычислить корень уравнения 


3°=5х, находящийся между 2 и 3. Предва- : 
рительно логарифмируем ур-ие, получаем: : 
216 3—16 х—165=0. Вычисляем по таблицам ; 


у: (значение левой части при ==?) и у, 
(значение при х=3). Имеем: у, = —0,04576; 
у.=+0,255827. Далее: 2;=2; 1.—2=1 и 
у.—у,=0,30103; отсюда 
—0,04576 
2.) = 8 — -6,30103_ — 2,152. 

2-й способ (способ Ньютона). В про- 
межутке между х; и т, заменяем кривую 
касательной в ‘той из крайних точек, где 


0) 0. Абсцисса т. точки пере- 


отношение х) 

сечения этой касательной с осью = и дает 
приближенное значение корня. При этом 
геометрически ясно, что истинное значение 
корня лежит между значениями, получае- 
мыми этим методом и предыдущим (см. фиг.). 


Приведем формулу для этого способа. Пусть 
точка х, удовлетворяет вышеприведенному 


условию; обозначим значение производной | 


в этой точке через у’. Ур-ие касательной: 


у 
1 


точки 2; имели бы аналогично: 2,=2;— 27). 
1 
Пример. Берем то же уравнение: 
16е 
х 


у0—0.= 0: (2—2); при у= 0, т.=т. — 


у= 2163 — 152 — 165; у = 163 — 


] 
| 


| 
р 
| 


° (для | 


х 


Неравенству =. > 0 удовлетворяет точка 
д: =3; у, = 0,4713 — "809 — 0,33236; 1, = 
а № _а _ 0.2857 а _ —_ 
=3 у’ = З 0.33986 — 3 —0,768:— 2,232, Итак, 


истинное значение корня заключается ме- 
жду 2,15 и 2,23. Для лучшего приближения 
надо взять более близкие между собою зна- 
чения 2; и т,. Для приближенного решения 
алгебраическ. уравнений существует весьма 
удобный метод Греффе (см. Греффе метод). 

Приближенное дифференциро- 
вание. По определению производной, [’(х)== 


. А 
= іп не за приближенное значение мож- 
А 
но взять отношение 52; теоретически это 


отношение тем ближе к производной, чем 
меньше Ах; но на практике, если функция 
задана таблицею, при малых разностях, от- 
носительная погрешность увеличивается (см. 
выше), так что невыгодно брать самые ма- 


‚лые из возможных по таблице приращений. 


а віпх 


Пример. Вычислить ах При 2 = 5°. Из 
таблиц имеем: Ду = 0,0289; д = 10° = 1 


= 5 Вычисляем с помощью логарифмов: 


16 Ду = 3,46090; 16 Ах = 16 л— 161 080 = 
= 5,46373; 1627 = 1,99717; 20 = 0,9935. 


Приближенное вычисление 
определенных интегралов. Т. к. 


5, | , . 
Ј у ах измеряет площадь криволинейной тра- 


х 


пеции, то его приближенное значение полу- 


чится, если мы заменим искомую площадь 
прямолинейной трапецией: 

21 

Ју ах е “ни. 

х, 

, ПИГ, 
Погрешность дается выражением 19:81:59 (0 
есть значение 2-й производной от у в нек-рой 
средней между & и т, точке); она, вообще 
говоря, тем меньше, чем меньше й; поэтому, 


ь 
если дан Ј уат, где интервал 6—а не очень 
а 


мал, вводим промежуточные точки деления: 


а=то, 2, Т.,...т,=6 на равных расстоя- 
-а 

ниях й = ; обозначая значение у при 

2=т; через у; ($=1,2,..., м), получаем фор- 


мулу трапеций: 


А 1 1 
Јуйх е (+ У +... Нун}. 
ч 


п? 
(у вначение 2-й производной в некоторой 
промежуточной точке) и, как видно, она при- 
(6-а)". 
п? 
Можно также разделить отрезок (а, 5) на 
четное число п=?т равных частей и в ка- 
ждом промежутке (2,;, 2,1) заменить кри- 


Погрешность дается выражением 


близительно пропорциональна й? = 
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вую параболой второго порядка, имеющей | 
те же ординаты, что и кривая в точках 
Фн, Хн+1, 25462; Площадь, которая ограни- 
чена сверху дугой этой параболы, оказы- 
вается равной "(уц + 4+1 + Уза). Для. 
всего интервала (а, 6) получим формулу 
Симпсона: 
Ь 
ћ 
| уйге о 4 + Зиг + | 
а ! 
+ 493 +... + 20-а 1 49т-1 + Уз). 
Погрешность при этом оказывается равной · 


РРР? 
У 


| мым’ 
и, следовательно, при увеличении и убы- 
вает приблизительно пропорционально 4-й . 
степени й 

з і 


Пример. Вычислить Іп? = {2 . Берем 


1 ! 
п=4; Ъ= 1; 


д; Йо = 1,0000; у, = 0,8000; уз = 
= 0,6667; уз=0,5714, у= 0,5000. Прибли-: 
женное значение интеграла будет: 


10, + 49, + 20а 1 49з + 9а) = 


8,8190 . 
12 = 0,6938; 
таблицы дают: 102 = 0,6931. 
Дальнейшие методы приближенного ин- 
тегрирования имеют.своей целью дать возв- . 
можность вычислять определенный инте-. 
грал, зная конечное число ординат, при по- 
мощи формулы вида: 
А= Ви | Еу +... + В, , 
где В; суть одни и те же числа для любой · 
функции у, зависящие только от числа п, 
[чтобы устранить их зависимость от длины ‹ 
интервала, мы вводим новое переменное #. 
формулой: 


а+ 6 Ь-а 
2 2 , 


преобразующей любой интервал (а, 6) в. 
интервал (— 1, + 1)]. К этой группе формул , 
относятся: ф-ла Котеса, ее частные случаи — . 
формула трапеций и ф-ла Симпсона, затем 
ф-ла Чебышева: 


Т = 


+1 | 
Г Иа) ар = [Иа 4 Ка) +... + Ла], .. 
—1 


где значения функции берутся в совершен- 
но определенных точках. 


При я =? 
— Ф = + т, = 0,57735; 
при я=3 
= = х, = 0,70711, 2, = 0; 

при п=4 ‘ . 

у =х. = 0,79465, —т, = т, = 0,18759; 
при в = 5 . 
0 = 55 = 0,83250, —х, = 1. = 0,37454, 


23=0 ит. д. 
Сюда же относится формула Гау- 
са, которая дает даже точное значение 
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интеграла, если Дх)—многочлен степени не 
выше 2"—1; в этом случае: 


при п = 2 
— а = т, = 0,57735, №, = В, = 5; 
при и = З Е | 
— 1, = 13 = 0,77460, т,=0, В, = В, = 5, 
В, = в; 
при я = 4 
— 2, = Фа = 0,86114, — 2, = <, = 0,39998, 


В, = В — 0,17393, В. == В: = 0,32607. 
Приближенное вычисление не- 
определенных интегралов. Тре- 
х 


буется найти значения ЕСХ) = Г [(=) ах для 
а 


переменного Х. Поскольку точное выраже- 
ние МХ) неизвестно, мы должны постро- 
ить таблицу значений этой функции или ее 
график. Здесь мы остановимся на 1-м спо- 
собе (2-Й способ — см. Графическое инте- 
грирование)..Применим формулу трапеций. 
Дадим Х следующий ряд значений: 

_ Х=а; Х,=а-ЕВ,...; Хь=а- НЕЙ... 
Получаем: | 
а-+-Ь 


ЕХ)=0; 00) = | а) ав е 


а [+ + ... На 


а+(к-+һ1)һ 


(Ху) = Қа) 4х = 


е [о а вн |, 
откуда 
ЕХ) = ЕХ) + 5 Иуь + ыа): 


Эта формула позволяет по значениям 
У, У, Уз... Последовательно вычислить 
ЕХ,), Е(Х,) И Т, д. 

Приближенное интегрирова- 
ние дифференциальных ур-ий. Да- 


но дифференциальное уравнение чу = Кт,у); 


| требуется для разных значений х вычислить 


значение того решения дифференциального 
ур-ия (2), к-рое при х=а принимает зна- 
чение у=б. Задача сводится к тому, чтобы 
при заданном: (малом) приращении № неза- 
висимой переменной вычислить прираше- 
ние Е, которое получает у(х). Идея метода 
Рунге состоит в том, чтобы выразить это 
приращение К в виде суммы: 


в.в, + В.К» + Ез, + ВаКа, 


где А;—одни и те же для всех уравнений, 
а К; представляют значения Кх,у) для не- 
которых определенных значений аргумен- 


і тов, умноженные на приращение №. Рунге 
! дал несколько схем для значений В и для 


вычисления #; 
следующую: 


в + ЗА а + А. 


особенно он рекомендует 
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где величины А; последовательно вычисля- 
ются по формулам: 


к= үа, 6).-й; Е, = а + 5, р +- л; 


= Ка, Ь +58). Ка = Ка + А, 6+ №)-В. 
Ф-ла оказывается точной для членов 5-го 
порядка относительно №. Исходя из полу- 
ченных значений а.=а-+й, 9, =В-+, повто- 
ряем тот же процесс; получим таблицу для 
функции (2). 


Пример. чи = 


у*—2х 
ух 
буется найти значение у при 2-0,2. Имеем: 


а=0;6=1; ћ=0,2; А2,у)= у—-2х. 


у?--х 
Вычисляем: 

к= 0;1):0,2=0,2; 

к= 0,1; 1,1)= 0,154; 

Е, = 60,1; 1,077) 0,159; 

Е. 0,2; 1,159) 0,121; 

= 0,083 +0,051--0,051 +0,020 0,155. 

Итак, при 2=0,2, у= 1,155. 

Существуют и другие методы интегриро- 
вания (например Штермера). 

Лит.: Селиванов Д., Приближенные вы- 
числения, Л., 1929; Крылов А. Н., О прибли- 
женных вычислениях, СПБ, 1911; Безикович Я. 
и ФридманА., Приближенные вычисления, Ле- 
нинград, 1996; Крылов А. Н., Приближенное 
численное решение обыкновенных дифференциаль- 
ных уравнений, Берлин, 1923; Ваптее С. ипа 


К ӧпіє Н., УогГезипвеп брег питегіѕсһеѕ Весв- 
пеп, Вегііп, 1994. В. Степаноа. 


ВЫШИВАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО имеет 
целью воспроизведение разнообразных узо- 
ров при помощи иглы и различного рода 
нитей, главн. обр. на тканях. Игла, прока- 
лывая ткань и продевая сквозь нее нить, 
накладывает (закрепляет на ее поверхности) 
стежки, т. е. штрихи из нитей, тянущие- 
ся от прокола до прокола, и, располагая их 
в известном порядке, постепенно переносит 
на поверхность ткани желаемый узор. Фо- 
ном для узора, кроме всевозможных тканей 
(цветных и белых), могут служить кожа, вой- 
лок и другие гладкие материалы. Нити, 
применяемые для вышивания, также пред- 
ставляют большое разнообразие: бумаж- 
ные, шерстяные, шелковые, всех цветов и 
сортов, серебряные и золотые, блестки, би- 
сер и т. п. Но способу изготовления вы- 
шивки делятся на машинные и ручные. 

Ручные вышивки. Группа ручных 
вышивок по характеру техники подразде- 
ляется на следующие виды. 1) Выши- 
вание крестом, выполняемое по канве, 
наложенной на украшаемый материал. Этот 
вид вышивания, наиболее простой и рас- 
пространенный, применяется к самым раз- 
нообразным тканям и выполняется одно- 
цветными или разноцветными нитками, смо- 
тря но вышиваемому узору. Но окончании 
работы канву выдергивают. 2) Вышива- 
ние полукрестом, т. е. выполнение 
креста только наполовину, представляет раз- 
новидность первого рода вышивки и приме- 
няется для более тонких работ. 3) Шитье 
гладью, применяемое главн. обр. для ук- 
рашения белых тканей, заключается в тес- 
ном накладывании стежков, одного рядом с 
другим, по заранее намеченным контурам 


; при 2=0, у=1. Тре- 


рисунка. 4) Вышивание двойной 
гладью, т. е. воспроизведение узора 
стежками, одинаково покрывающими обе 
стороны ткани и образующими один и тот 
же узор с лица и изнанки, распространено 
далеко не так широко, как шитье гладью 
односторонней. 5) Строчное шитье, по- 
лучившее в настоящее время большое при- 
менепие, вышивание по канве, образованной 
путем выдергивания нитей по счету и пере- 
вивания их клетками. 6) Филейное вы- 
шивание, имеющее некоторое сходство 
со строчным шитьем, заключается в воспро- 
изведении узора на специально приготов- 
ленной для этого ткани, связанной из ни- 
ток и имеющей по своему виду сходство 
с канвой или сеткой. Для вышивания упо- 
требляются нитки одноцветные или разно- 
цветные, смотря по вышиваемому узору. 
7) Вышивание по плотной канве, 
образованной на украшаемой материи пу- 
тем выдергивания нитей по счету, известное 
под названием шлезвиг-голштинского ши- 
тья, применяется гл. обр. для белых тканей. 
8) Вышивки Ришелье—широко. рас- 
пространенное украшение тканей; состоит в. 
обметывании петельным швом заранее наме- 
ченных контуров узора. По окончании ра- 
боты пустые места между отдельными час- 
тями рисунка вырезаются, вследствие чего 
получается сквозной узор. 9) Цепной 
шов (тамбурное вышивание), выполняе- 
мый в круглых пяльцах специальной иг- 
лой-крючком, применяется для украше- 
ния самых разнообразных тканей. 10) А п- 
пликаци я— представляет собой особый 
вид вышивания. Узор, вырезанный пред- 
варительно из той же или другой ткани, 
обшивают шелком или нитками и наши- 
вают на украшаемую материю; промежутки 
между отдельными частями узора часто за- 
полняются вышивками иного вида. 11) Т я- 
желые вышивки восточного ха- 
рактера, гл. обр. золотые и серебряные, 
вышиваются рельефом, т. е. на намеченный 
контур узора накладывается настилка из 
ниток или тонких кусочков картона, густо 
покрываемая затем нитями. 

Ручная вышивка в настоящее время за- 
нимает одно из видных мест в кустарной 
промышленности. Ке многочисленные узоры 
отразили самые разнообразные художест- 
венные течения, сохранив вместе с тем сле- 


ды глубокой старины. 

Богатые вышивки из шерсти, шелка, блесток, 
золота, серебра, камней применялись для украше- 
ния женских платьев и головных уборов. Боль- 
шое разнообразие представляют и способы вышива- 
ния. Распространено было шитье двустороннее, на- 
носившее одинаковый узор с обеих сторон холета; 
применяяось шитье набором (бранью), своей техни- 
кой напоминавшее тканье; много вышивок выполня- 
лось крестом (верх шов). Чаще всего встреча- 
лось «шитье по перевити», т. е. по канве, образо- 
ванной посредством выдергивания из материи нитей 
по счету и перевивания их в клетки (современное 
строчное шитье). Разновидностью зтого способа яв- 
ляется «шитье по письму», заключающееся в со0- 
ставлении узора из невыдернутых нитей. Много при- 
менялось «шитье по вырези», состоявшее в вырезыва- 
нии узора в холсте, при чем фон оставался гладким, 
и т. д. Разнообразные узоры, во множестве укра- 
шавшие предметы повседневного быта, вемало способ- 
ствовали красоте и нарядности бытовой обстановки. 

Ручное вышивание с изобретением выши- 
вальной машины стало вытесняться. Руч- 


ной способ изготовления вышивок, давая 
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предметы высокого качества, в отношении 
массового производства ни в коей мере не 
может конкурировать с вышивальной ма- 
шиной новейшей конструкции, изготовляю- 
щей в больших количествах сложные по ри- 
сунку и художественные по исполнению 
вышивки. 

Машинные вышивки. Производство 
вышивок механич. путем бывает самое раз- 
нообразное: ажур, гладь, цепочка и т. п. 
Вышивка делается нитями разного происхо- 
ждения—хлопчатобумажными, шерстяными, 
шелковыми, металлическими (мишурой), а 
также на разных материалах— миткале, кем- 
брике, батисте, тюле, шерстяных тканях и 
т.д. Все эти ткани являются грунтом, на ко- 
торый вышиванием наносятся узоры. Ком- 
бинацией нитей различного происхождения, 
к-рые употребляются в 
грунтовой ткани и в вы- 
шивке, часто пользуются 
для придания рисунку 
наибольшей рельефности 
путем удаления грунта; 
так, если грунтовая ткань 
шерстяная или шелко- 
вая, а вышивка · произ- 
водится бумажными ни- 
тями, то грунт может 
быть удален обработкой 
едкими щелочами, при бу- 
мажном грунте — кисло- 
тами (гипюр). При вы- 
шивании металлическими 
нитями по каучуковому 
грунту последний удаля- 
от путем растворения его 
в бензине. Для механиче- 
ского вышивания сущест- 
вует весьма много видов 
машин; из них следует 
остановиться на маши- 
пах, производящих мас- 
совое вышивание в усло- 
виях фабричного произ- . 


просечек производится исключительно руч- 
ным способом. Эти машины могут выраба- 
тывать наиболее тонкие рисунки, Но отли- 
чаются весьма малой производительностью, 
а следовательно, и дороговизной выпуска- 
емой продукции- 

На фиг. 1 представлена машина, работа- 
ющая иглой без челнока. 

Наиболее распространенными являются 
машины второго и третьего видов, т. е. ра- 
ботающие с иглой и челноком. Принцип 
работы (наложения строчек) на тех и дру- 
гих одинаков, т. е. игла, снабженная нитью, 
прокалывает полотно, а с другой стороны 
полотна челнок с нитью, захватывая нить 
иглы, производит затяжку (как на швейной 
машине). Иглы с нитями, сматываемыми с 
особых бобинок, помещаются с одной сто- 
роны машины в т. н. игольной 
планке и имеют возвратно-по- 
ступательное движение в гори- 
зонтальном направлении. Перед 
иглами находится натянутое на 
валы полотно (грунт), на кото- 
рое наносится вышивка, а за по- 
лотном на особой челночной 
планке—челноки, к-рые движут- 
ся вверх и вниз в наклонном, а 


водства. Такая вышивка 


обычно производится на 
машинах трех главных 
разновидностей: а) на ма- 
шинах без челнока, ра- 
ботающих одной иглой; 
6) на машинах с челноком и иглой, но с 
‚перемещением полотен (рам) при помощи ры- 
чагов, ручным способом (пантографы); в) на 
машинах с автоматом. 

Машины первого вида имеют иглу, за- 
остренную с обеих сторон, с отверстием 
посредине; нитка определенной длины, за- 
тотовляемая ранее, продевается и узелком 
закрепляется в иголке; ‚перемещение нити с 
одной стороны полотна на другую произво- 
дится особыми зажимами, которые берут иг- 
лу то с одной, то с другой стороны. Маши- 
на имеет просекательн. шпили (просечки), 
к-рые подводятся к полотну особым механиз- 
мом, находящимся у доски вышивальщика, 
и просекают полотно штихами согласно 
рисунку; под штихом (5ќіск) подразумевает- 
ся прокол полотна (грунта) иглою. Дальней- 
шая общивка краев отверстий производится 
иглами с нитями. Т. о. на этих машинах 
вся работа перемещения полотна, игол и 


Т. 3. т. ТУ. 


Фиг. 1. 


иногда и в вертикальном положении. Чел- 
ноки движутся в особых направляющих, 
которые называются местечками. Схема ра- 
боты пантографа представлена на фиг. 8, 
а машина второго вида—на фиг. 3. Здесь 
работа вышивальщика заключается в пере- 
мещении штифта рукоятки по рисунку, со- 
гласно намеченным штихам (тех же, что 
и в машинах первого вида)—для переме- 
щения полотен (рам), а также включения и 
выключения просечек и фестонного аппара- 
та. Следовательно, эти машины по существу 
также ручные; мотор производит переме- 
щение игол и челноков в строго опре- 
деленном направленни. На автоматах пере- 
мещение рам (полотен), включение и вы- 
ключение просечек, перемена хода машины 
с быстрого на тихий (при просекании отвер- 
стий), включение фестонного аппарата (для 
обшивки «головок», краев кружев) произ- 
водится автоматич., без участия человека, 
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особой кареткой, работающей по принци- 
пу Жаккарда. По обеим сторонам машины 
находятся площадки в два яруса для на- 
блюдения за работой игол и челноков и со- 
стоянием полотен. Все машины различают- 
ся между собой, помимо размеров и веса, 
по рабочей ширине полотна и по раппортам, 
т. е. расстояниям между двумя рядом стоя- 
щими иглами. В таблице приведены данные, 


ления промежуточных игол. Машинные рап- 
порты ?/,—2 см; 4—3 см; ,—4 сми т. д. 

Техника перенесения рисунка на ткань 
(грунт) такова. Образец рисуют на белой бу- 
маге (плотной) в одном раппорте в 6 раз бо- 
лее машинного раппорта; так, например, для 
машинного раппорта 3/./—в размере 12,5 см; 
для </,—181/, см; для 6,—241/, смит. д. Ри- 
сунок имеет следующие обозначения: места, 
подлежащие просеканию, имеют в середи- 
не черту или точку; гладь име- 
ет штриховку; подкладка под 


хар актеризующие вышивальные машины. 
Характеристика вышивальных машин. 
Ручная Маш. с пан- 
Наименование данных машина тографом 
Полезни. дл. для шитья: 4,5 м 4,5 м 
Полезн. выс. » » 28—24 см 34—60 см 
Число игол %;...... 294—336 221—228 
» о... 336—504 340 
» »ь Заа. 446—669 452 
Общая длина ...... 6,25 м 6,75—7,5м 
» ширина ..... 3,15 » 1,5—1,7 » 
» высота. . . . .. 3,3 » 3,2—4,0 » 
Потребная мощность . . — 1, Р 
2 200—2 300 кг | 3 400—4 300 кг 
Чистый вес ...... { 2700—2 900 ка| 4500 жа 
(при двойной 
длине 


7800—8 400 жа) 


гладь произвольные косые ли- 
нии. По рисунку до его ра- 
боты определяют плотность га- 
кладывания штихов (строчки, 


Машина-ав- 
томат 


0715," штихов). По количеству штихов 
15677 на рисунке определяют стои- 
682 мость шитья до его работы на 
908 машине. При накладывании 
11,85—12,3 м | тих 

18м ов, конечно, учитывается 
3,5—4 м и та пряжа, к-рой будет произ- 

Е) 


4 № водиться вышивапие. Готовый 

8 500—8 700 *2 | тисунок, в случае работы на, 
8 900—9 100 кг| РИСУНОК, учае р 

машине с пантографом, нака- 

лывается на доску вышиваль- 

щика и может быть передаваем 


Двойные цифры указаны в виду наличия 
нескольких моделей. Среднее число об/м. у 
автоматов 95 для быстрого хода и 45—для 
тихого, у пантографов 112—120.Один оборот 
шкива мотора соответствует одному обо- 
роту челночного эксцентрика, одному удару 


на полотно рам уменьшенным 
в 6 раз. Если работа будет производиться 
на машине с автоматом (жаккардом), то с 
этого рисунка насекается картон на осо- 
бой насекательной машине. Затем рисунок 
опять накалывается на доску этой машины, 
и при перемещении штифта рычага по рисун- 
ку, по принципу пан- 
тографа, с одной сто- 
роны машины полу- 
чается образец ши- 
тья, а с друг. —гото- 
вый насеченный кар- 
тон. Насеченный кар- 
тон может быть ско- 
пирован на другой 
машине на любое ко- 
личество экземпля- 
ров, так как обычно 
один и тот же рису- 
нок работается на не- 
скольких вышиваль- 
ных машинах сразу. 
Последн. время дли- 
на машин (рабочая) 
доводится уже до 
15 м. Производитель- 
пость машины опре- 
деляется количест- 
вом штихов за опре- 
деленное время рабо- 
ты (8 ч.): обычно для 
машины с автоматом 
за 8 часов — 25 000, 


с пантографом — за 8 


часов — 20 000, для 


Фиг. 2. 


иглы по полотну, т. е. проколу (штиху). | 
Число просечек соответствует количеству 
игол. При вышивании крупных рисунков 
раппорты могут быть изменены путем уда- | 


ручной 1 500—2 000. 
Снятое с машины ши- 
тье требует еще др. 
дополнит. операций, 
как то: удаления пе- 
реходных нитей (от ленты к ленте) —т. н. 
чистки, затем исправления дефектов из-за 
разладки машины (отсутствия нитей в игол- 
ке или челноке)—так называемой штопки 
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шитья. Далее, если вышивание производит- 
ся суровой пряжей по суровому же грун- 
ту, то такой товар тре- 
бует еще отбелки, ап- 
прета и сушки на осо- 
бых рамах при опре- 
деленной ширине. По- 
сле отделки товар на 
особых вырезальных 
машинах режут на по- 
лесы (кружева, про- 
шивки, отделки), на 
куски определенной 
длины (около 4,5 м), 
обертывают бандеро- 
лями и штемпелюгот. 
Образцы шитья по 
кембрику, тюлю, об- 
разец гипюр и шитье 
цветными нитями по 
тюлю (так называе- 
мые болгарские кру- 
жева) представлены на 
вкладном листе. 


Фиг. 3. 
Лит.: Воронов В. С., Крестьянское искусство, 


М., 4924; Оршанский Л. Г., Худож. и кустар. 
промышленность СССР, 1917—1927, Л., 1927; Ни- 
кольский `В. А., История русского искусства, 
Берлин, 1923; Стасов В. В., Русский народный 
орнамент, вып. 1, СПБ, 1879; Бутовский В., 
История русского орнамента с Х по ХҮЧ столетие, 
Москва, 1870; Сидамон-Эристова В. П. и 
Шабельская Н. П., Собрания русской ста- 
рины, вып. 1, М., 1910; Шаховская С. Н., Узоры 
старинного шитья в России, М., 1885; Томизеп а 
М. апа Резе! Т.., Етргоійегу, ог {һе Сгай ої іре 
М№Меед1е, Г,., 1907; Реаѕапі Аг іп Ваза, «Тһе $1010», 
Г., 1919, у. 57, ће зресіа! арќото пишьег; «Тһе 
ВагИпюоп Мава2те», опдоп, 1905, у. 6; бе1ір- 
тап ©. $, іріа., 1916, у. 28; 1рій., 1992, у. 41, 
233; 1р1а., 1923, у. 43, 245; Че Вг!ецугез М., 
Га ргодегіе, Р., 1907; 1еїѓїёротге Е, Вгодетез еї 
депѓеПев, Р., 1888; Косі А., Модегпе 5&сКегаеп, 
Лаги а96, 1904—05. Н. Ермолаев. 

ВЫШКИ ПОЖАРНЫЕ, лесные сооруже- 
ния для установления момента и места воз- 
никновения пожара в лесу. Деревянная по- 


стройка, возвышающаяся на 5 — 7 м над 


вершинами деревьев, заканчивается навер- 
ху площадкой, где на столике прикреплен 
ориентированный по меридиану план лесни- 
чества с визирным аппаратом на нем в ви- 
де алидады с диоптрами. Вышка пожарная 


Г 


соединяется с лесничим, а также с осталь- 
ными вышками лесничества телефоном. В 
опасное в смысле лесных пожаров время на 
вышке устанавливается обычно карауль- 
ный пост. При обнаружении над лесом ды- 
ма, указывающего возникновение пожара, 
сторож, снабженный биноклем и контроль- 
ными часами, устанавливает по плану румб 
направления пожара от своей вышки и про- 
черчивает соответствующую линию на пла- 
не; затем он телефонирует о пожаре лесни- 
чему и на другую вышку, запрашивая у сто- 
рожа последней румб направления пожара 
его вышки. Прочертив это второе направ- 
ление, уже легко определить с достаточной 
точностью и место возникновения пожара. 

В. п. строятся обычно на самых высокиҳ 
местах лесничества, при большой площади 
последнего—по 2—3 вышки на лесничество. 
По своей конструкции вышки м. б. весьма 
разнообразны: от упрощенного типа — высо- 
кого дерева с обрубленными сучьями (фиг. 1), 
к которому приделана лестница и дополни- 
тельное сооружение для придания ветро- 
устойчивости, до особо построенной. бревен- 
чатой пирамиды (фиг. 2). Наконец, устраива- 
ют иногда особые вышки, так наз. америк. 
типа (фиг. 3), у которых как остов, так и 
отдельные части возводятся не из бревен, а 
из досок. При возведении вышек необходи- 
мо стремиться к тому, чтобы это сооруже- 
ние было достаточно конструктивно, имело 
жесткие скрепления и не было бы подвер- 
жено в верхней своей части качанию от ве- 
тра, т. е. чтобы вышка давала возможность 
пользоваться ею во всякое время года и во 
всякую погоду. См. Поэюарное дело. 

„Лит.: Кравчинский Д. М., О лесных пожа- 
рах, СПБ, 1911; Юницкий А., Описание констру- 
кции лесной пожарной вышки американского типа, 
построенной в 1913 г. в Казанск. опытн. лесничестве, 
«Лесной журнал», П., 1946, 4, 5. Н. Нобранов. 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ, операция, имеющая 
своею целью растворение отдельных еоста- 
вляющих данного мате- 
риала и отделение полу- 
ченных растворов от не- 
растворимого остатка. 
Выщелачивание можно 
проводить двумя спо- 
собами: 1) пропускани- 
ем растворяющих реак- 
тивов через неподвиж- 
ный слой обрабатывае- 
мого материала, при чем 
обе стадии операции 
(растворение иудаление 
раствора) протекают од- 
новременно и парал- 
лельно; 2) растворением 
при агитации с по- 
следующим отделением 
раствора от твердого 
остатка путем деканта- 
ции или фильтрания, 
или той и другой по- 
следовательно. 

Если вторая стадия 
операции В. и не встречает особых затрудне- 
ний при ее практич. осуществлении, то над- 
лежащее выполнение первой стадии опера- 
ции—растворения—зависит от соблюдения 
целого ряда условий. Процесс растворения, 
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являясь взаимодействием между твердым и 
жидким веществом, представляет собою про- 
цесс, скорость к-рого м. б. приближенно оп- 


ах 15 (а—1); здесь $—по- 


ределена ур-ием 5 


верхность твердого вещества, х—концентра- 
ция раствора в различные промежутки вре- 
мени, а—концентрация насыщенного раство- 
ра, обволакивающеготонкой пленкой раство- 
ряющееся вещество, #—время и К—посто- 
янная, характеризующая растворитель. Из 
приведенного ур-ия следует, что скорость 
растворения постепенно убывает по мере хо- 
да процесса. Это убывание скорости зависит 
как от уменьшения разности а—х, так и от 
уменьшения $, поверхности растворяющего- 
ся вещества. Оба эти обстоятельства приво- 
дят к тому, что с течением времени процесс 
растворения настолько замедляется, что до- 
стичь полного растворения вещества без 
применения схемы растворения по прин- 
ципу противотоков не представлялось бы 
возможным. По этой схеме раствор, близ- 
кий к насыщению, действует на свежее ве- 
щество, обладающее в единице объема мак- 
симальной поверхностью, и, наоборот, почти 
выщелоченное вещество подвергается дей- 
ствию свежего растворителя. Другим су- 
щественным условием успешности раство- 
рения является непрерывное перемещение 
друг относительно друга растворяющего 
и растворяющегося вешеств. В противном 
случае растворяющееся вещество быстро 
окружается тонкой пленкой насыщенного 
раствора, и растворение прекращается. 
Практически полного растворения дости- 
глют, применяя указанные выше способы В. 
Наиболее простым и дешевым из них являет- 
ся способ пропускания растворителя через 
пеподвизк. слой обрабатываемого материала. 
Но практика показала, что успешное про- 
ведение выщелачивания осуществимо лишь 
при условии однородности по крупности зе- 
рен выщелачиваемого материала. В случае 
неоднородности, в смысле величины зерен, 
обрабатываемый материал д. б. подвергнут 
классификации по крупности. Но и в этом 
случае очень часто встречаются затрудне- 
ния благодаря тому, что в процессе В. от- 
дельные зерна, разрушаясь, создают неже- 
лательную неоднородность. В виду этого в 
большинстве случаев на практике этотспособ 
заменен вторым-—растворением при агита- 
ции с последующим отделением раствора, 
от остатка. При выборе системы агитато- 
ров (см.) следует предпочитать те, к-рые в 
обрабатываемой мути дают вихревые дви- 
жения, что способствует наилучтему отно- 
сительному перемещению раствора и частиц 
твердого вещества и сильнее препятствует 


осаждению последних. 

Лит.: Б1аае! р. М., НапдЬоок ої Сһетіса] 
Епбіпеегіпа, Мем ҮогК, 1992; 1ідёӣе1 р. М., 
Напӣроок 0{ Моп-Кеггоп8 МеѓаПигву, р. 997-1190, 


Мем Уотк, 1926. Г. Уразов, 

ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА (в строи- 
тельном деле) употребляются в полу- 
жидком тестообразном (пластичном) состо- 
янии преимущественно для соединения (сце- 
пления, связывания) между собой строи- 
тельных камней; впоследствии они отверде- 
вают и принимают каменистый вид, сохра- 


няя силу сцепления и после твердения. 


Свойствами вяжущих веществ обладают: це- 
мент, известь, гипс, глина, асфальт, сера и 
другие вещества. Первые четыре материала 
приводятся в пластичное состояние разве- 
дением их водой, при чем с добавлением 
песка они образуют растворы строительные; 
асфальт и сера становятся пластичными при 
нагревании и в номенклатуру вяжущих ве- 
ществ для строительных растворов, утвер- 
жденную Комитетом по стандартизации при 
СТО 29 марта 1927 года, не введены. Гли- 
на, как обладающая весьма незначительным 
сцеплением, также исключена из номенкла- 
туры. Этой номенклатурой, обязательной 
при изготовлении строительных растворов с 
1 июня 1927 года, установлены две группы: 
собственно В. в. и одна группа гидравлич. 
добавок с подразделениями. 

Группа І. В. в., получаемые из соот- 
ветственного сырья путем его обжига. 

А. Воздушные В. в. (воздушные це- 
менты): 1) воздушная известь; 
2) гипсовые В. в., получаемые из при- 
родного двуводного гипса (Са50,.2Н,О) или 
из природного ангидрита (Са50О,), а именно: 
а) штукатурный гипс (алебастр), б) анги- 
дритовый цемент; в) гидравлический гипс, 
получаемый обжигом природного двуводно- 
го гипса или ангидрита при темп-ре не ниже 
900° и последующим перемолом; г) гипсовый 
цемент, получаемый совместным перемолом 
в тонкий порошок природного двуводного 
гипса со специальными гидравлическими до- 
бавками без последующего обжига смеси; 
3) каустич. магнезит, получаемый 
умеренным обжигом природного магнезита 
(МеСО,) и последующим измельчением его в 
тонкий порошок; затворение его произво- 
дитея при помощи крепких растворов хло- 
ристого магния (М6С1,); в таком виде он 
известен под названием цемента Сореля. 

Б. Гидравлич. В.в. (гидравлиҷ. 
цементы): 1) гидравлич. известь; 
2) роман-цемент, 3) портланд-це- 
мент, 4) глиноземистый или бок- 
ситовый цемент_—продукт тонкого пе- 
ремола вещества, получаемого сильным о0б- 
жигом до сплавления или спекания смесей 
материалов, богатых глиноземом (боксит 
с известью или известняком); продукт этот 
характеризуется быстрым возрастанием ме- 
ханического сопротивления изготовленных 
па нем растворов. 

Группа П. В. в., получаемые смеше- 
нием продуктов группы І со специальными 
порошкообразными гидравлич. добавками 
без последующего обжига смеси. Все веще- 
ства этой группы принадлежат к категории 
гидравлических В. в. 

А. Вещества, получаемые смешением и з- 
вести с гидравлическ. добавками: 1) из- 
вестково - шлаковые цементы — 
продукты совместного перемола порошко- 
образной гашеной извести с предваритель- 
но измолотыми в тонкий порошок гранули- 
рованными основными доменными шлака- 
ми; 2) известково-пуццолановые 
цементы. 

Б. Вещества, получаемые смешением 
портланд-цемента с гидравлич. до- 
бавками: 1) шлаковые портланд-це- 
менты— продукты, получаемые путем ме- 
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ханического заводского смешения портланд- 
цемента с тонко измельченным основным гра- 
нулированным доменным шлаком; весовое 
содержание шлака колеблется от 30 до 70% 
всей смеси; состав основного доменного шла- 
ка, получаемого при плавке чугуна на ми- 
неральном топливе, должен удовлетворять 
требованию, чтобы весовое отношение оки- 
слов основных (СаО + М0) к кислотным 
(810, +А1,Оз) было более единицы; 2) пу ц- 
цолановые портланд-цементы— 
продукты, получаемые смешением заводским 
путем портланд-цемента с тонко измельчен- 
ными гидравлическими добавками. 

Гидравлические добавки (пуц- 
поланистые вещества). Гидравлические до- 
бавки, затворенные с водой, не способны 
самостоятельно затвердевать, но в смеси 
с известью образуют тесто, способное от- 
вердевать в воде. 
А. Естественные гидравличе- 
ские добавки, не требующие ника- 
кой обработки, кроме измельчения и про- 
сеивания: 1) пуццоланы (рыхлые, по- 
рошкообразные), напр. римская и неаполи- 
танская пуццолана и санторинская земля; 
2) трасы (твердые, требующие измель- 
чения), например андернахский и кара- 
дагский трасы; 3) кремнеземистые 
осадочные породы рыхлого сложе- 
ния: диатомова земля, кизельгур, трепел. 

Б. Искусственные гидравлич. 
добавки: 1) гранулированные основные 
доменные шлаки; 2) глинистые 
материалы, надлежащим образом обож- 
женные и измельченные, называемые так- 
же цемянками: обожженная глина, битый 
кирпич; 3) гезы или другие природные 
богатые кремнеземом материалы, обжигае- 
мые и измельчаемые. 


Лит.: Лахтин Н. К., Стандартизация вяжу- 
щих строительн. материалов и в частности портланд- 
цемента. С приложением общесоюзных стандартов 
(ОСТ), стр. 76—79, М., 1927; Федорович О. М., 
Каменные работы, М., 1923: Эвальд В., Строи- 
тельные материалы, Л., 1926. С. Бекнев. 


ВЯЖУЩИЕ СРЕДСТВА (Аазігіпсепііа), 
группа применяемых в медицине препара- 
тов, способных свертывать белок, не разру- 
шая его. В. с. уменьшают отделение слизи 
на слизистых оболочках, суживают крове- 
носные сосуды, уменьшают приток крови, 
вызывая местное малокровие, сморщивают 
живые ткани, как бы обезвоживая их. Свое 
название они получили по своему вяжуще- 
му вкусу. Свойствами В.с. отличается много- 
численная группа неорганич. соединений: 
квасцы, сернокислый алюминий, уксусно- 
кислый алюминий, сернокислый цинк, сла- 
бые растворы солей серебра, свинца и др. 
Из органич. веществ употребляются: таннин 
в разных видах и формах, настои и экс- 
тракты ряда растений (чай, катеху, ратания 
и другие). Вяжущие средства применяют- 
ся главным образом для наружного употре- 
бления; принятые внутрь в больших дозах 
действуют как яды. 0. Магидсон. 

ВвЯЗ, 11тпиѕ еНиза УШа (Оиѕ редип- 
сшаїа Еоџцо.), крупное дерево из семейства 
О1тпасеае, достигает высоты от 18 до 24 м. 
Распространен по всей европ. части СССР, 
за исключением севера, редок в степной по- 
лосе, в Крыму и на Кавказе. Вяз растет пре- 


имущественно в смешанных насаждениях, 
на рыхлых, глубоких и богатых перегноем 
почвах, легко мирится с небольшим отене- 
нием. Легко дает от пня поросль и много- 
численные отпрыски от корней. Древесина 
В. прочная, крепкая и вязкая, трудно раско- 
лима, уд. в. 0,6—-0,69, со слегка желтоватой 
заболонью и слабо коричневым ядром. Пре- 
красно сохраняется в земле и в воде. Дре- 
весина В. употребляется в экипажном, сто- 
лярном и машиностроительном производст- 
вах, в вагоностроении и как топливо. Дре- 
весина вяза мало пригодна под полировку. 
Луб В. идет на выделку цыновок, веревок 
и лаптей-вязовиков и по своей крепости 
часто предпочитается липовому; кора приго- 
дна для дубления; листья представляют со- 
бой хороший корм для скота, а из семян 
возможно добывание масла. 

Лит. Арнольд Ф. К., Русский лес, т. 9, 
стр. 333—343, СПБ, 1891; Керн 9. 9., Деревья и 
кустарники, М.—Л., 41925. 

ВЯЗАЛЬНО-ТРИНОТАЖНОЕ ПРОИЗВОД- 
СТВО, изготовление тканей и предметов оде- 
жды из одной или нескольких непрерыв- 
ных нитей путем образования продетых одна 
в другую петель. Этим вязание отличает- 
ся, с одной стороны, от ткачества, при ко- 


„тором две отдельные системы нитей пере- 


плетаются под прямым углом, не образуя 
ни петель ни узелков, а, е другой стороны, 
от плетения, при котором многие нити пере- 
крещиваются под углом, перекрывая или 
обвивая друг друга. Петли, из которых со- 
ставляется вязание, изогнуты в разных на- 
правлениях и благодаря отсутствию закре- 
пления могут растягиваться во все сторо- 
ны, но нить, вследствие своей эластичности, 
стремится принять свое первоначальное по- 
ложение. Этим объясняется эластичность 
вязаных изделий, составляющая их главное 
отличительное свойство, благодаря к-рому 
они плотно облекают формы человеческого 
тела. Другое важное—в Тигиеническом от- 
ношении свойство трикотажной ткани за- 
ключается в значительной прослойке воз- 
духа, задерживаемого петлями, веледствие 
чего ткань хорошо сохраняет тепло челове- 
ческого тела. Существенным недостатком вя- 
заных изделий является способность ткани 
распускаться при разрыве нити и образова- 
ние больших отверстий на изделиях. 
Помимо способа сочетания нитей, В.-т. п. 
отлизается от сродных ему текстильных от- 
раслей (ткачества, кружевного плетения) 
еще и тем, что может выпускать предметы 
потребления в совершенно готовом виде или 
во всяком случае е цельными, неразрезан- 
ными краями. Такой товар носит название 
регулярного, в отличие от вырезно- 
го, или кроечного, товара, т. е. таких 
вязаных тканей, которые для получения на- 
длежащей формы должны вырезываться из 
больших кусков. К регулярному товару от- 
носятся свитеры, шарфы, платки, одеяла, 
шали, гетры, перчатки, чулки и носки. Ино- 
гда отдельные части регулярного товара над- 
вязываются друг к другу; например пят- 
ка чулка надвязывается к пагленку, ру- 
кав жакета—к его главной части. Необходи- 
мое изменение формы регулярного товара 


| во время вязания достигается посредством 
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сбавки или прибавки числа петель в 
ряду и повторением этого процесса в извест- 
ном числе рядов. 

1. Петлеобразование. Петля, из которой 
составляется вязание, представляет собою 
нить, изогнутую в форме двух симметрич- 


ных $, примыкающих друг к другу (фиг. 1, 


аб и сӣ). Способ последова- 
тельного образования петель 
легче всего уясняется на р у- 
чном вязании, которое де- 
лается при посредстве спиц 
или крючка. На фиг. & и 3 
изображены вязальные спицы 
п ип. На п висят уже сде- 
ланные петли т, спицу же 
п, продевают поочередно че- 
рез каждую старую петлю, сгибают ею нить 
Ги протаскивают последнюю через старую 
петлю, так что она, в форме новой пет- 
ли т,, повисает на спице 7, после чего ста- 
рая петля снимается со спицы я. В руч- 
ном тамбурном вязании употребляет- 
ся только тамбурный крючок п (фиг. 4): 
материал и придерживается одной рукой, 
крючок вдевают в последнюю петлю т и 


а СА 


Фиг. 1. 


Фиг. $: 


вытягивают через нее новую петлю т,. Об- 
разующийся таким образом ряд петель со- 
единяют с готовым товаром или в каждой 
петле (при выработке плотного товара) или 
через несколько петель (в ажурном товаре). 

Машинное вязание является вос- 
произведением того же ручного вязания, и 
основное различие между ними заключается 


Фиг. 4. 


лишь в следующем: 1) при ручн. вязании но- 
вая петля образуется посредством протаски- 
вания нити в форме незамкнутой петли (т.е. 
согнутой нити, еще не придерживаемой дру- 
гою петлей) через старую петлю, в то время 
как при машинном вязании нить сначала 
пригибается в петлю, и на последнюю для 
сохранения ее формы надевается старая 
петля; 2) при ручпом вязании петли обра- 
зуются одна за другой, в то время как 
при машинном вязании одновременно вывя- 
зывается целый ряд петель во всю ширину 


изделия и присоединяется к предыдущему 
ряду петель. Товар, изготовленный по типу 
вязания спицами, носит название кулир- 
ных изделий, а изготовленный по типу 
тамбурного вязания — осново-трико- 
тажных изделий. В том и другом слу- 
чае для каждой петли ряда, идущего по ши- 
рине товара,требуется отдельная игла. Кро- 
ме того, кулирные изделия вывязываются 
из одной нити, к-рая образует ряды петель 
по ширине ткани (наподобие утка), а осно- 
во-трикотажные изделия вырабатываются 
из нескольк. параллельно расположенных 


% 


Фиг. 5. 


Фиг. 6. 


нитей, имеющих более или менее продоль- 
ное направление (наподобие основы). Глав- 
ными вязальными элементами, при помощи 
которых происходит петлеобразование, яв- 
ляются иглы и платины. 

Иглы подразделяются на два главных 
типа: крючковые и язычковые. К р ючко- 
вая игла (фиг. 5) представляет собою 
стальной проволочный стержень, один ко- 
нец к-рого загнут в виде острого крючка №, 
а другой имеет приспособление 4 или е для 
укрепления в машине. На стержне иглы под 
острием крючка имеется выемка 2—так наз. 
чаша, в к-рую острие крючка может входить 
при нажиме. Язычковая игла состо- 
ит из четырехгранного стержня п (фиг. 6) 
с коротким крючком №; позади крючка на 
шарнире с закреплен язычок, или ло- 
жка, 2. Этот язычок может вращаться на 
шарнире в обе стороны и так. обр. или ло- 
житься на крючок или откидываться на стер- 
жень иглы. Свободный конец язычка име- 
ет форму ложки, так что целиком покрыва- 
ет собой острие крючка, когда ложитея на 
него. Крючковые иглы, при прочих равных 
условиях, дают лучшие фабрикаты, нежели 
язычковые иглы; они вяжут более плотные 
ткани, м. б. сделаны тоньше и размещены 
чаще, Крючковых игол может поместиться 
до 51 шт. на одном английском дм., но на 


Фиг. 8. 


практике наиболее тонкий класс употребляе- 
мых игол—34 на дм. (плоские вязальные ма- 
шины Коттона); такая игла имеет толщину 
0,01”. Язычковых же игол можно разместить 
28 шт. на 1”’; толщина такой иглы—0,05””. 
Существенным недостатком крючковых игол 
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является их меньшая продуктивность; они 
не могут действовать автоматически и тре- 
буют особых приспособлений в виде кули- 
рующих платин и пресса. Задние концы 
игол помещаются в особой планке, носящей 


Фиг. 9. 


название игольного бруска (фиг. 7, №); ряд 
игол, укрепленных на бруске, называется 
фонтурой. Платины (Р1а пел) пред- 
ставлятот собою тонкие металлические пла- 
стинки, расположенные между каждой па- 
рой игол (фиг. 7, ри 21). Для работы тре- 
буется столько платин, сколько в машине 
имеется иголок. Части платины носят сле- 
дующие названия: выступ с— носик, часть 
4-—-подбородок, или клюв, вырез е—горло. 


Фиг. 10. 


Платины бывают двух видов: падающие пла- 
тины р, верхние концы которых поддержи- 
ваются рычагом или коромыслом $ и им же 
приводятся в движение вверх и вниз, и 
стоячие платины р;, к-рые припаяны к од- 
ному ободу ћ и приводятся им в движение. 
Оба эти вида платин отличаются друг от 
друга только по способу их закрепления в 
машине, при чем падающие платины опу- 
скаются по одиночке, а стоячие—все однс- 
временно. За каждой падающей платиной 
идет одна, а иногда две стоячих платины. 

Для крючковых игол необходим еще 
преск, т. е. гладкая металлич. пластин- 
ка, лежащая горизонтально над рядом игол 
(фиг. 7, Рк). Опускаясь вниз, пресс нажи- 
мает на крючки игол и вводит их острия в 
чаши игольных стержней. 

Т. к. каждый ряд петель связан с преды- 
дущим и последующим рядами, то для об- 
разования нового ряда необходимо иметь 


связанный старый ряд, висящий на иглах; 
поэтому, приступая к выработке изделия, 
образуют первый ряд петель от руки (за- 
правка). Для этого обвивают нить ру- 
кою один раз вокруг каждой иглы (фиг. 8) 
и образуют закрепку г изделия. После этого 
петлеобразование проходит через следую- 


х 


щие стадии: 1) Старый ряд, висящий на 
иглах, захватывается подбородками пла- 
тин (фиг. 9), передвигается по иглам назад 
и захватывается горлами (замыкание 
товара). 2) Нить ѓ вытягивается со стороны, 
с которой она свисает, располагается попе- 
рек игол и укладывается под носиками 
платин (фиг. 10), отделяясь от предыдуще- 
го ряда клювами. 3) Падающие платины р 
(фиг. 11) поочередно опускаются вниз и 
изгибают нить в промежутках между игла- 
ми (кулирование). 4) Стоячие платины, 
расположенные между падающими, опу- 
скаются, а падающие немного поднимаются 
(фиг. 12); таким образом нить входит также 
в остальные промежутки между иглами, и 
везде образуются одинаковые изгибы нити 
$ (разделение). 5) Изгибы или незамк- 
нутые петли $ (фиг. 13), придерживаемые 


Фиг. 12. 


платинами, передвигаются по иглам впе- 
ред и попадают под крючки (подача). 
6) Платины приподнимаются вверх и от- 
ходят назад (фиг. 14), оставляя новые петли 
в крючках и увлекая с собою старые ряды 
(выключение платин). 7) Пресс Ри на- 
жимает на иглы и пригибает их острия в 
чаши (прессование). 8) Платины под- 
нимаются (фиг 15) и надвигают старые ряды 
петель на крючки игол (нанесение). 


_ 9) Пресс удаляется, старые ряды петель при 


помощи платин соскальзывают с крючков 


Фиг. 15. 


Фиг. 14, 


и повисают в новых незамкнутых петлях 
(фиг. 16), превращающихся благодаря это- 
му в готовые петли (сбивание). Соответ- 
ственно процессу образования петель полу- 
круглые отрезки нити $ (фиг. 12), образо- 
ванные платинами, носят название «платин- 
ных петель», в противоположность частям т, 
образованным иглами и называемым «иголь- 
ными петлями». 

При употреблении язычковых игол 
нет надобности в прессе, так как откидыва- 
ние и закрывание игольных ложек произ- 
водится особым передвигающимся язычком 
или щеточкой. Платины в этом случае могут 
иметь двоякое устройство: если иглы пе- 
подвижны, то платины в виде гладких пла- 
тин р (фиг. 6) передвигаются между иглами 
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вперед и назад; если же иглы по одиноч- 
ке передвигаются в направлении своей дли- 
ны, то все платины соединяются в один 
неподвижный отбойный гребень (фанговая 
плоская машина). В первом случае нить ѓ 
(фиг. 17) закладывается руками или ните- 
водителем и поступает в игольные крючки; 


Фиг. 16. 


в это время все язычки 2 откинуты назад, 
а товар #0 висит на стержнях игол, позади 
язычков. Затем платины по одиночке, а не 
все сразу, как при неподвижных крючковых 
иглах, перемещаются. вперед и выдвигают 
по очереди старые петли, к-рые заходят под 
язычки (фиг. 6), закрывают ими крючки, 
а сами соскальзывают с игол поверх языч- 
ков. Сойдя с игол, они проходят еще некото- 
рое расстояние и тянут за собой нить в фор- 
ме новых незамкнутых петель. Таким образ. 
кулирование, т. е. образование незамкну- 
тых петель, происходит здесь только во вре- 
мя сбивапия, а лежащие рядом петли од- 
ного и того же ряда образуются по одиночке, 
а не одновременно, как при работе с непо- 
движными крючковыми иглами. Если снова 
отодвинуть назад товар, то новый ряд пе- 
тель, к-рый висит на иглах, вновь откинет 
язычки и отодвинется назад. 

В конструкциях с передвижными иглами 
(фиг. 18) нить вкладывается рукою или ни- 
теводителем в игольные крючки, тогда как 
старый товар #0 висит на стержнях игол 
позади откинутых назад язычков. После 
этого иглы начинают по очереди двигаться 
назад и тянут за собой старый товар до 


Фиг. 17. 


Фиг. 18. 


отбойного гребня рр. Каждая старая петля, 
задержанная гребнем, подается под язы- 
чок, поднимает ето и кладет на крючок. Иг- 
ла со вложенной в нее (новою) нитью про- 
ходит через старую петлю и тянет за со- 
бой нить до тех пор, пока не образуется но- 
вая петля. Каждая новая петля открывает 
затем крючок, откидывая назад язычок, 
и игла проходит через петлю по направле- 
нию вперед, пока последняя не повиснет 
сзади ее язычка. Таким образом при этом 
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способе петлеобразования кулирования не 
происходит, т. е. не образуется заранее на 
каждой игле незамкнутой петли; здесь каж- 
дая язычковая игла двигается по очереди и 
по одиночке образует свои петли. 

Петля осново-трикотажного из- 
делия не имеет такой вполне симметричной 
формы $, как в кулирных изделиях; обе 
половины петли представляются вытяну- 
тыми в одну сторону (фиг. 19): петля т, 
вытянута снизу влево, а петля т, вытянута 
вправо. Поэтому на лицевой стороне изде- 
лия петли не поднимаются вертикально 
вверх, но располагаются в косом направле- 
нии, т. е. поочередно, то влево, то впра- 
во. Это косое расположение петель является 
обычным признаком осново-трикотажного 
изделия, хотя можно вырабатывать осново- 
трикотажные изделия и с вертикальным 
расположением петель; в таком случае необ- 
ходимо исследовать изнанку товара и поло- 
жение платинных петель. Отрезки нитей $, 
которые во время образования петель были 
положены под иглы, располагаются подобно 
платинным петлям кулирного изделия на 
изнанке товара и м. б. в данном случае 
названы платинными петлями. В то время 
как в кулирном изделии каждая платин- 
ная петля соединяет друг с другом две 
соседних петли одного и того же ряда, в 


СЕСКЕ 


Фиг. 20. 


Фиг. 19. 


осново-трикотазкном изделии она соединяет 
две петли т, и т., расположенные в двух 
различных рядах. Эти две петли в данном 
случае образовались на двух соседних иг- 
лах, когда нить прокладывалась каждый раз 
под одну иглу, но могут отетоять друг от 
друга и на любом расстоянии, если нить про- 
кладывается под несколько игол (фиг. 20). 
Это положение платинных петель, которые 
в кулирных изделиях расположены всегда 
горизонтально и идут в одном и том же 
ряду от одной петли к другой, а в осново- 
трикотажном изделии-—наискось вверх от 
одной петли нижнего ряда к одному из 
следующих верхних рядов, является глав- 
ным признаком различия между осново-три- 
котажными и кулирными изделиями. При 
выработке петель осново-трикотажного из- 
делия крючковые иглы снабжаются более 
длинными крючками; платины, исключи- 
тельно стоячие, имеют горла, но лишены но- 
сиков и расположены вертикально между 
иглами. Кроме крючковых игол, для этого 
вязания требуется особый тип игол—дыр- 
чатые иглы, которые представляют собою 
стальные пластинки с круглыми отверстия- 
ми для нити на конце. Планка с прикреплен- 
ными к ней дырчатыми иглами называется 
гребенкой. Чаще всего крючковые иглы за- 
креплены неподвижно, а платины, пресс и 
гребенка могут двигаться в любом напра- 
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влении. Образование петель слагается из 
следующих стадий: 1) Висящий на крючко- 
вых иглах первый ряд незамкнутых петель 
(а впоследствии всякий старый ряд петель) 
замыкается горлами платин р (фиг. 21) и 
передвигается по крючковым иглам назад; 
при этом все дырчатые иглы і наклоняются 
к ряду крючковых игол и устанавливаются 


Фиг. 21. 


под ними в промежутках. 2) Дырчатые иглы 
передвигаются на одно деление в сторону 
(например вправо) и тянут за собой каждую 
основную нить под одну иглу («прокладка 
под 1», 1,-—Ї,). 3) Дырчатые иглы поднима- 
ются выше крючковых игол и снова пере- 
двигаются в сторону на одно деление (м. б., 
опять направо, #,—1) и затем опускаются 
так, что каждая основная нить ложится на 
одну крючковую иглу («накладка на 1»). Во 
всех этих случаях нить изгибается, как 
и при кулирном вязании в петли, которые, 
однако, висят по одиночке и не соединяются 
друг с другом. 4) Платины передвигают пе- 
ред собой новые петли под игольные крючки, 
задерживая в то же время в своих горлах 
старый товар, не позволяя ему приблизить- 
ся к остриям крючков («распределение»). 
5) Пресс опускается и пригибает крючки, 
платины же поднимаются вверх и передви- 
гаются еще дальше вперед, нанося старые 
петли на крючки. 6) Пресс отодвигается, 
и платины сбивают с игол старые петли, 
так что последние повисают в незамкнутых 
петлях, к-рые благодаря этому превращают- 
ся в готовые новые петли. Т. о. сущеетвен- 
ное различие в образовании петель кулир- 
ных и осново-вязальных изделий заклю- 
чается в способе образования незамкнутых 
петель. В первых они получаются путем ку- 
лирования длинной нити, а во вторых—при 
помощи накладывания каждой нити на од- 
ну иглу. Если производится описанное вы- 
ше простейшее наложение, т. е. «под 1 и 
на 1 направо», а при вывязывании следую- 
щего ряда —налево, то каждая нить обра- 
зует петли в отдельных рядах поочередно 
на одной игле направо, а на другой налево и 
дает простейшее осново-вязальное изделие, 
представленное на фиг. 19. Способы наложе- 
ния нитей под иглами и над иглами м. б. 
весьма различны и давать различные рисун- 
ки осново-вязального товара. 

Кроме крючковых игол, при основном вя- 
зании применяются и язычковые иглы, ко- 
‚ торые имеют такое же устройство, как и 
иглы кулирного вязания, закрепляются на 
подвижной игольной фонтуре, следователь- 
но, передвигаются все одновременно в на- 
правлении их длины. Так как в основном 
вязании каждая нить образует незамкнутую 
петлю на каждой игле, то целесообразно 
передвигать все иглы сразу, т.е. вывязывать 
при помощи язычковых игол, в противопо- 


ложность кулирному вязанию с язычковы- 
ми иглами, сразу целый ряд петель. В ос- 
нововязании язычковые иглы применяются 
только на фанговой рашель-машине и на 
круглом. станке. ` 

Для увязания регулярных товаров яв- 
ляется необходимость увеличивать или 
уменыпать ширину ткани во время работы. 
Это достигается прибавлением или 
сбавкой петель, для чего постепенно 
вводят иглы, которые ранее не участвовали 
в работе, или, наоборот, постепенно выкл!о- 
чают часть работающих игол. В первом слу- 
чае нить накладывается каждый раз на бли- 
жайшую за крайней петлей иглу или на 
нее переносится готовая крайняя петля, а 
на месте последней начинают получаться до- 
бавочные петли. Для сбавки соответствен- 
ное число петель перевешивают на соседние 
иглы, а освобожденные иглы исключают из 
дальнейшей работы. Для перекладывания 
петель служат так наз. декера, на кото- 
рые принимают эти петли временно, с тем, 
чтобы перенести их затем на другие иглы. 

|. Нумерация машин (классы). Расстоя- 
ние между отдельными находящимися в вя- 
зальной машине иглами и их толщина долж- 
ны соответетвовать тонине вырабатываемого 
товара. Для более грубого товара (гро б) 
применяют толстые иглы и расставляют их 
на большем расстоянии, чем при 
выработке тонкого товара (файн). 
Расстояние от середины одной 
иглы до середины другой, иначе 
говоря, величину диаметра иглы | 
4 (фиг. 22) вместе с расстояни- | 
ем Г между иглами, называют де- Кажё> 
лением $ игольного ряда; таким © ё — 
образом $=4-1. В большинстве фиг. оо 
случаев если не говорить о самых 27 
грубых станках, расстояние между игла- 
ми делают равным толщине иглы, так что 


йа=1= 11, или Ё= 24 = 34. 
Станок сохраняет раз навсегда одно и то 


же деление игол и употребляется для выра- 


ботки одних и тех же изделий. Разновидно- 
сти станков, т.е. их грубость или тонкость, 
обозначаются величиною их игольного деле- 
ния, но т. к. последняя представляет собою 
незначит. дробь, то для обозначения калиб- 
ра станка прибегают к косвенным методам, и 
притом особым в каждой стране. В Англии 
№ станка (салее) означает число плиток, со- 
держащих каждая по 8 иглы и составляю- 
щих в совокупности 3 англ. дм. (76,2 мм); 
т.о. станок № 12 Е (12 раџее) имеет 12 пли- 
ток, т.е. 24 игольных деления на 3 дм., или 
8 делений на 1 дм. Следовательно, величина 
его игольного деления составляет 1/, дм. Во 
Франции № (]аи5е) означает число плиток, 
длина которых составляет 3 французских 
дм. (83,34 мм), при чем в станках грубых 
(5тоз) плитка имеет по 2 иглы, а в станках 
тонких (11)—по З иглы. Например, станок 
№21 Ес имеет 42 иглы на франц. дм., а его 
игольное деление !/, французск. дм.; станок 
№ 21 Е? имеет 63 иглы на 3 франц. дм., а 
игольное деление составляет 1/, франц. дм. 
По правилу, номера &гоз употребляются ма- 
ксимально до № 27 (54 иглы на 3 дюйма), 
а номера Йп минимально от № 80 (60 игол 
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на 3 дм.). В Германии кое-где сохранилась 
франц. система (частью в юж. Германии ив 
саксонских графствах), но наряду с нею бы- 
ла выработапа саксонская нумерация, имею- 
щая в основе 1 сакс. дм. Впоследствии был 
введен еще саксонско-англ. номер (5Е), обо- 
значающий число делений на 1 англ. дм. На- 
конец, на основании метрической системы, 
была построена метрич. нумерация, указы- 
вающая число игольных делений на 100 мм. 

Соотношение между отдельными системами 
нумерации дает табл. 1. К франц. круглым 


Табл. 
ных мащин. 
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другу без помощи длинных прямых соеди- 
нительных нитей. Вычисления показывают, 
что необходимая для этого глубина кулиро- 
вания, т. е. длина, на к-рую опускается но- 
сик платины под иглы, приблизительно ра- 
вняется игольному делению станка. Сказан- 
ное относится прежде всего к одноигольному 
станку, в котором падающие платины разде- 


‚лены между собою только одной иглой. В 


станках двух- и трехигольных, где незамк- 
путые петли образуются только путем под- 
разделения, первоначальная глубина опу- 
скания падающих платин д. б., 
конечно, больше, и именно в 


2—3 раза, сравнительно с при- 


} 

Система нумерации 5 Е Е Ее Е | М веденной выше величиной. 

ПІ. Виды вязаной ткани. Кро- 

ме главного подразделения на 

Саксонская 5 . . ..| 1,0 0,93 0,62 0,57 0,85 0,24 кулирный и осново-вязальный 
Сакс.-англ. 5Е 1,08 1,0 0,67 0,6 0,9 0,25 товары. вязаные ткани ас- 
Англ. Е. ...... 1,61 | 15 1,0 0,92 | 1,37 | 0,38 ры, р 
Франц. гроб Бє. . .| 1,76 1,64 1,09 1,0 1,5 0,42 пределяются на гладкие 
Франц. файн Е!Г...| 1,18 | 1,1 0,78 | 0,67 | 1,0 0,28 | и узорчатые. Те или иные 
Метрич. М...... 4,24 | 3,94 | 2,62 | 2,24 | 3,6 1,0 


у виды ткани получаются путем 


станкам с радиальным расположением игол 
результаты табл. 1 не могут быть применены 
непосредственно, так как необходимо пред- 
варительно условиться, в каком месте будет 
производиться измерение ширины ряда игол. 
Для определения же № плоских станков, а 
также и англ. круглых станков приведен- 
ные данные могут применяться непосред- 
ственно. Для получения товара правильной 


77 7 т 


Фиг. 24. 


плотности необходимо правильно устано- 
вить отношения между толщиной нити, вели- 
чиной петли и толщиной иглы‘или, други- 
ми словами, между толщиной нити и номе- 
ром станка. Форма и величина петель, одна- 
ко, определяются в вязании не только толщи- 
ной игол и платин, но и их взаимным рас- 
положением во время образования незамк- 
нутых петель. Если платины во время ку- 
лирования опускаются глубоко под иглы, то 


Фиг. 96. 


Фиг. 25. 


в результате этого получаются длинные и 
узкие петли; если платины опускаются не 
так низко, то получаются короткие и широ- 
кие петли. В плотном товаре петли должны 
иметь круглую, кольцеобразную форму, а 
для этого игольные и платинные петли 
должны образовать собой части кольца, тес- 
но и непосредственно примыкающие друг к 


видоизменения в образовании 
и чередовании петель вязания, для чего 
по большей части применяются различные 
приспособления, иногда также называемые 
машинами. Наиболее употребительны сле- 
дующие виды петлеобразования. 

А. Гладкий кулирный товар. 
1) Простое вязание изображено на 
фиг. #23 с лицевой стороны, а на фиг. 24 с 
изнанки: и— иглы, т— игольные петли, $— 
платинные петли. Петли т и $ лежат на 
изнанке товара дугообразно, па лицевой же 
стороне петельные столбики соединяются ме- 
жду собою частями о, которые видны здесь 
лишь при растягивании ткани. 2) Обыкно- 
венный товар с под- 
кладкой (фиг. 25). 
Здесь вводятся подкла- 
дочные нити ў, ;, ко- 
торые соединяются с то- 
варом платинными пет- 
лями $, $; в местах, где 
изгибы 0, 0, ложатся 
на иглы п. 3) Поло- 
сатые жаккард- 
ные узоры (фиг. 86): 
нить Ё ложится сначала на З иглы, а затем 
под 1 иглу и на 3 в противоположном нап- 
равлении; на фиг. 27 показано, как цветные 
полосы соединяются друг с другом: в мес- 
тах соединения петельных столбиков т, т, 
получаются смешанные петли. 4) Подло- 
женные узоры (фиг. 28 и 29): нитка ѓ 
проходит над иглами м и под иглами #;; 


нитка ѓ,, другого цвета, проходит под игла- 
ми пи над иглами ®,, и таким образом цвет- 
ные нити постоянно меняются местами. На 
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изнанке отрезки 0, 0,, не образующие пе- 
тель, ложатся позади цветных петель т, т. 

Б. Узорчатый кулирный товар. 
1) Прессовый товар. Для получения 
такого узорчатого вязания прессовая план- 
ка, прессующая все крючковые иглы одно- 
временно, снабжается гребенкой с вырезами 
против известной части игол. Благодаря та- 
кому устройству, часть игол остается не- 
прессованной; здесь петли остаются незамк- 
нутыми и присоединяются к соответственной 
старой петле. Если при вязании следующего 
ряда эта игла прессуется, то получается так 
назыв. двойная петля, при чем отрезок нити, 
неразвитый в петлю, виден только с изнанки 
товара; если же и вторично оставить иглу 
непрессованной, то получается тройная пет- 
ля, ит. д. Т.о. могут создаваться различные 
узоры: могут прессоваться попеременно то 
те, то другие иглы или же—-в одном ряду 
часть игол, а в другом— все иглы без исклю- 
чения; гребенка может иметь такие вырезы, 
к-рые оставляют непрессованными иглы по- 
парно, по три иглы и т. п. Соответственно 
этому получаются: а) Одноигольный прессо- 
ванный товар (фиг. 30): рядом с незамкнутой 
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Фиг. 30. Фиг. 31. 


петлей лежит законченная петля, соединяю- 
щаяся с незаконченной в двойную петлю; в 
одном ряду образуется петля, в следующем 
ряду эта игла не прессуется, и к прежней 
петле присоединяется незамкнутая петля. 
На фиг. 31 представлена схема узора: двой- 
ные петли обозначаются крестиками, прес- 
сованные же петли обозначены пустыми ква- 
дратиками. б) Одноигольный узор с про- 
дольными полосами (фиг. 32): после каждо- 
го одноигольного узорного ряда вяжется 
гладкий ряд. На изнанке товара, незамкну- 
тые петли лежат рядом и друг над другом 
на расстоянии одной петли, на лицевой же 
стороне ординарные петли образутот глад- 
кие столбики, а столбики двойных петель 
располагаются неравномерно, вследствие че- 
го и получаются продольные полосы. в) Од- 
ноигольный кипер, или пике (фиг. 33): как 


Фиг. 39%, 


Фиг. 34. 


Фиг. 33. Фиг. 35. 

и в предыдущем товаре, узорчатый ряд че- 
редуется с гладким, но в каждом узорча- 
том ряду осталотся непрессованными то чет- 
ные, то нечетные иглы; так как петли пере- 
мещаются относительно друг друга, полу- 
чается саржевый узор. г) Двойной кипер, 
или двойное пике (фиг. 34): два, одноиголь- 


ных ряда чередуются с одним гладким ря- 
дом гладких петель. д) Двухигольный прес- 
сованный товар (фиг. 35): здесь прессуются 
и остаются непрессованными иглы попарно. 
В следующем ряду происходит обратное прес- 
сование. На лице образуются полосы шири- 
ною в ё петельных столбика. Двухигольный 


Фиг. 36. 


Фиг. 37. 


узор с продольными полосами, двухиголь- 
ный кипер и двойной двухигольный кипер 
не требуют особых пояснений. #2) Дву-х- 
лицевой товар составляется из петель, 
сбиваемых налево и направо, для чего тре- 
буется, кроме обыкновенного ряда игол 
станка («цилиндра»), еще вспомогательный 
ряд игол («патент»), находящихся в проме- 
жутках между иглами станка. После ку- 
лирования нити и сбивания петель машин- 
ные иглы поднимаются, захватывают пла- 
тинные петли, оттягивают их вниз и анало- 
гичным способом образуют из них игольные 
петли. Иглы станка образуют петли, сбитые 
налево, а машинные иглы — петли, сбитые 
направо. При этом также могут быть раз- 
личные комбинации: а) если все иглы прес- 
суются постоянно, то получается так называ- 
емый 1:1 бортовый товар (ластик, резинка), 
который отличается от обыкновенного това- 
ра большею растяжимостью и служит обы- 
кновенно для изготовления бортов изде- 
лий; 6) если в ка- 
ждом ряду две на- 
лево сбитые петли 
чередуются с дву- 
мя сбитыми напра- 
во, — патентован. 
борт, 2:2; в) если 
один раз прессуют 

иглы станка, а дру- “= 
гой раз — только 
вспомогательные, — 
фанговый товар 
(фиг. 36): петли т 
образуются на иг- 
лах станка, а в сле- 
дующем ряду здесь образуются незамкну- 
тые петли №, соединяющиеся с готовыми 
петлями в двойные петли; г) если иглы од- 
ного полотна прессуются постоянно, а дру- 
гого—только через один петельный ряд, то 
получается сочетание двухлицевого товара 
с фанговым, или жемчужный (полуфанго- 
вый) товар. 3) Двухизнаночный то- 
вар (фиг. 37): один налево сбиваемый ряд 
петель і (вяжется иглами станка) регулярно 
чередуется со сбиваемым направо рядом ғ; 
от этого получаются резкие поперечные по- 
лосы. 4) Уточно-кулирный товар 
(фиг. 38): делается так, что в промежутки 
между поднятыми и еще лежащими на иг- 
лах петлями тт, и тт, вводится уточная 
нить 8, которая затем зажимается между 
петлями. В следующем ряду производится 


У 
а 


823 


перемещение. Уточная нить может вводить- 
ся и в двухлицевой товар.5) Петинето- 
вый, или ажурный, узор образуется пу- 


тем снимания отдельных петель на соседние 


иглы (фиг. 39): петли 6 перенесены направо 
на 6,. В следующем ряду над пустыми иг- 
лами в б образуются новые незамкнутые 
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Фиг. 39. 


петли и загибы е, вследствие чего получа- 
ются круглые отверстия. В третьем ряду, как 
и в первом, петли Б опять переносятся на- 
право. Если и в следующем ряду проделать 
то же самое с незамкнутыми петлями с}, то 
они соединяются с петлями а в двойные 
петли, а в с, получится отверстие. Если 
на одну и ту же петлю перенести две сосед- 
них петли, справа и слева, то получится пе- 
тинетовый узор с тройными петлями; если 
же петли меняются местами, т. е. на место 
одной петли ставится соседняя петля, то. 
получается петинетовый крестовый узор. 

В. Плотные осново-вязальные 
товары. 1) Простое полутрико 
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Фиг. 40. 


(фиг. 40): все нити гребенки кладутся сна- 
чала под 1, а затем на 1 в одном и том же на- 
правлении, но в каждом ряду меняют на- 
правление. Платинные петли $ (фиг. 19) со- 
единяют две соседних петли т, и т, или 
т, и т. в двух примыкающих друг к другу 
рядах. 2) Атлас (фиг. 41): нити перено- 
сятся в сторону только на соседнюю иглу. 
После известного числа рядов делают обрат- 
ный ход и, который отводится под 1. 3) Ан- 
глийская кожа отличается от атласа 
большими платинными петлями и слепыми 
наложениями в целях возможно большей 
плотности. Примером может служить фиг..42: 
наложение под 2 налево, под 1 палево (без 
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прессования), назад под 2 и на 1 направо; 
затем производится прессование, после че- 
го наложение повторяется налево, но под 3 
и на 1; прнепрессованные, р—прессован- 
ные ряды. 4) Простое трико (фиг. 43) 
получается путем удвоения наложения ни- 
тей простого полутрико. Работа произво- 
дится двумя гребенками с полным числом 


Фиг. 49. 


Фиг. 43. 


нитей, производящими наложения в про- 
тивоположных направлениях. Нитка ў при- 
надлежит нижней, нитка ѓ,—верхней гре- 
бенке. При наложении под 1 и на 1 в одном 
направлении платинные петли $, $; на из- 
нанке перекрещиваются; на лице же, подоб- 
но кулирному товару, петельные столбики 
располагаются вертикально. 5) Атлас- 
ное трико (фиг. 44). Работа начинает- 
ся с ряда а. Одна гребенка кладет в первом 
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Фиг. 44. 


ряду под 1 и на 1 налево, другая гребенка— 
в противоположном направлении. Во вто- 
ром ряду перед замыканием гребенки ото- 
двигаются назад. После замыкания произво- 
дится наложение на иглы с двумя боковыми 
смещениями гребенки. Нитка { нижней гре- 
бенки лежит над ниткой [,; и—начало об- 
ратного хода. 6) Ажурное вязание, 
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Фиг. 45. 


филе, делается таким образом, что в неко- 
торых рядом расположенных петлях отсут- 
ствует боковая связь. Обыкновенно для это- 
го некоторые соседние нити накладываются 
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слепо на соседние иглы, для того чтобы они 
не образовали петель. Примеры: а) малень- 
кое филе (фиг. 45): две гребенки с половин- 
ным числом нитей; обратные ходы скрещи- 
ваются в $, $;; соседние петли в т, т, не 
соединяются; б) кружевной грунт (фиг. 46): 
прессованные ряды р чередуются с непрессо- 
ванными Ї, для чего 
пресс выключается 
через ряд; в) уточ- 
ное филе (фиг. 47): 
одна гребенка кла- 
дет нити ѓ всегда на 
одни и те же иг- 


пые столбики 9 ни- 
чем не соединяют- 
ся друг с другом. 
Вторая 
протаскивает нити 


ран 
ГГ] 


$ под иглами. Әти 


нити $ обвивают за- 
тем нити [Г наподо- 
бие утка. Процесс повторяется через один 
или несколько рядов, направо и палево. 
Г. Узорчатые товары, требующие 
особых приспособлений. 1) Прессовой 
узор (фиг. 48): иглы прессуются при по- 
средстве зубчатого 
пресса группами, и 
только к этим иг- 
лам подводятся ни- 
ти. Наложение все 
время производит- 
ся на 1. При пере- 
двигании гребенки Фиг, 48. 
узорный пресс Р” 
также передвигается, так что постепенно все 
иглы обкладываются. 2) Двусторонний 
осново-вязальный товар (фиг. 49) вяжется на 
рашель-машине (см. ниже) с двумя иголь- 
ницами; —передняя, #—задняя игольница. 
Нить Г кладется сначала вокруг игол о и 
образует петли; затем производится нало- 
зкение на задние иглы й на одно деление вле- 
во а, после чего делается наложение на пе- 
редней игольнице опять налево Б и, наконец, 
на задней игольнице наложение с. Петли 
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передней игольницы перемещаются, а на зад- 
ней игольнице они всегда образуются на 
одних и тех же иглах аис. 3) Фанговый 
товар (фиг. 50) работается двумя игольни- 
цами и двумя гребенками с полным числом 
нитей. В ряду о одна гребенка кладет нити ѓ 
направо, другая—нити ѓ; налево. При этом 
приводится в движение передняя игольница. 


лы, так что петель- | 


гребенка ‘ 


При поднятии второй игольницы й, [ ло- 
жатся налево, ѓ, направо. Т. о. на обеих 
игольницах одинаковые наложения прихо- 
дятся на одни и те же иглы. Соседние петли 
соединяются только при переходе от перед- 
него к заднему ряду путем скрещения нитей. 

Вышеуказанным далеко не исчерпывают- 
ся возможные виды переплетения нити в 
В.-т. п., и в особенности осново-вязание от- 
крывает неограниченный простор узорча- 
тым комбинациям. 

ГУ. Машины и станки для В.-т. п. Громад- 
ное разнообразие типов машин и примене- 
ние моторов и автоматич. устройств к са- 
мым маленьким машинам весьма затрудняет 
их классификацию и в особенности лишает 
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Фиг. 51. 


почвы прежнее деление на ручные и механи- 
ческие станки. Более естественной поэтому 
является группировка на вязальные (часто 


‘называемые чулочными) станки и трико- 


тажные машины: первые (Ѕігісктаѕсһіпеп) 
изготовляют предметы почти в совершенно 
готовом виде, вторые же (УИгктазсЬтеп) 
выпускают целые куски ткани для вырезных 
или кроечных изделий или такие части 
одежды, которые еще требуют значительно- 
го сшивания. 

Прототипом вязальных машин послужил 
так наз. коньковый станок, к-рый, с 
известн. видоизменениями, находит и до сих 
пор применение. Он изображен на фиг. 51. 
Между иглами п находятся платины р, р}, 
лежащие на двух брусках 5 (платинных ко- 
робках). Платины соединены в Н, с рычага- 
ми с, идущими до поперечного бруска К, 
к-рый содержит столько медных пластиноке, 
сколько имеется коромысел $ для падающих 
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платин р. Поперечный брусок А лежит на 
рельсах о и движется по ним (посредством 
Н, и с) вперед и назад. Платины приводятся 
‚в движение посредством подвижного же- 
лезного конька г, который приподнимает 
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Фиг. 59. 


концы коромысел и заставляет носики р, 
платин поочередно прижимать к иглам. Для 
прессования служит пресс Ри. 
Вальцовый станок (фиг. 52) пред- 
ставляет собою видоизменение предыдущего 
и отличается от него гл. обр. тем, что в нем 
коромысла падающих платин приводятся по- 
очередно в движение валом К, по окружно- 
сти которого нарезаны по спирали зубцы, 
задевающие за бородки $ коромысел. 
Круглые вязальные машины 
(фиг. 53 и 54) снабжены игольным цилинд- 
ром ЛҮ, по окружности которого в каналы і 
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Фиг. 53. 


вставлены подвижные язычковые иглы я. 
Выступающие из каналов ножки игол во 
время вращения замка 42 двигаются вдоль 
его выемок а, $, $. Благодаря этому, при 
вращении ручки 4, иглы выдвигаются по- 
очередно наверх и обратно. Нить ў, подводи- 
мая нитеводителем Ё, захватывается и про- 


таскивается каждой иглой через старую 
петлю в форме незамкнутой петли. При вяз- 
ке круглой гладкой части товара иглы дви- 
жутся в направлении 2, а8,, а потом под- 
нимаются наверх. При других формах вяза- 
ния, напр. при выработке пятки, часть игол 
выключается путем вдвигания их в каналы. 
Задача вывязывания регулярных чулков 
одинаково хорошо разрешается на двух со- 
вершенно различных по способу работы ма- 
шинах. В одном случае игольный цилиндр 
стоит неподвижно, а передвигается замок; в 
другом случае части замка остаются на ме- 
сте, а вращается игольный цилиндр. К, пер- 
вой группе принадлежат такие машины, как 
Біапдага Шуберта и Зальцера (Хемниц), 
Мем Ма опа1 Ә. Дюбье (Куве, Швейцария). 
По второму способу работают ІпуіѕірІе Стиб- 
бе (Лейстер, Англия), Согопа Шуберта и 
Зальцера, [деа] Гильшера. Круглые станки 
м. б. снабжены мотором и часто получают 
в таком случае название автоматов. Из числа 
этих машин следует отметить: 1) машину 
«К» Скотта и Вильяма для выработки дам- 
ского бортового чулка без шва; 2) машину 
«\» Стибба с крючковыми иглами для дам- 
ского чулка, к-рый она вяжет более плотным 
по образующей, по сравнению с машинами, 
работающими на язычковых иглах; 3) ма- 
шину Бренсона «7/8» з-да Трент К? (Ноттин- 
гем, Англия) для чулка; 4) машину «Авто- 
свифт» Вильяма Спайерса (Лейстер, Англия) 
для выработки носка с ластиком; 5) машину 
«Р. б. Н.» з-да Вильт и К° (Лейстер, Анг- 
лия) для узорчатых чулков в полоску, шаш- 
ку и ромб; 6) модели з-да Стиббе и Ке для 
узорчатых чулков с шестью нитеводителями; 
7) модель «Ббіапаӣата» з-да Бр. Тремп (Уил- 
лингтон, С. Ш. А.); 8) модель «11» завода 


Фиг. 55. 


Дж. Блекберн (Ноттингем) для узорчатых 
чулков с долевыми полосками на лицевой 
стороне изделия. Производительность озна- 
ченных автоматов высока: в зависимости от 
сорта они дают за 8 часов работы 3/;—41, 
дюжин носков. Класс машин м. б. от 14 до 
22 иголок на 1 англ. дм. 

К плоским вязальным машинам 
относятся фанговая и оборотная машины, 
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снабжаемые язычковыми иглами, не тре- 
бующими приспособлений для прессования 
и кулирования. На фиг. 55 изображена фан- 
говая машина системы Ламба. Оба игольных 
‘ложа А и В лежат в два ската под углом 
в 45°. В ложах имеются каналы, верхние 
части которых представляют собой отбой- 
ный гребень КК,. В последнем лежат подви- 
жные иглы пи %;. Для образования петель 
эти иглы нужно поочередно продвигать в их 
каналах, что и делается клиньями 1, т. ғ 
(фиг. 56), находящимися в салазках РЕ 
(фиг. 55) и замко- 
вой плите е, е,. 
Клинья образуют 
прорез а, б, по ко- 
торому и движутся 
иглы своими нож- 
ками 4, 4. Нитево- 
дитель Ё, стоящий 
против зубьев отбойного гребня, кладет 
нить { перед поднявшимися иглами. Отходя 
назад, иглы захватывают ее в каналы свои- 
ми открытыми крючками и превращают 
нить в петлю. 

Оборотная машина для двухизна- 
ночного товара (іпкѕ-Ііпкѕ-бігіскта- 
всћһіпе) имеет слелующее устройство (фиг.57): 
игольпые ложа №, №, лежат на одном уровне 
на стойках С, (,. Их каналы К, Е; входят 
друг в друга. Т.о. иглы # с двойными языч- 
ками захватываются платинами р, р, и пе- 
реводятся то в одну, то в другую сторону 


Фиг. 56. 
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Фиг. 57. 


игольных лож. При этом нитка ѓ превра- 
щается один раз в петлю, сбиваемую напра- 
во, другой раз—в петлю, сбиваемую налево. 

Трикотажные кулирные стан- 
ки. Первые попытки усовершенствования 
кулирного станка были предприняты на пло- 
ском ручном станке, но так как выработка 
регулярных изделий была сопряжена со 
значительными затруднениями в отношении 
регулирования нитеводителя и сбавки, то 
на механич. станках возможно было выра- 
батывать лишь большие куски ткани, а в 
этом случае механич. станки могут быть про- 
изводительны лишь при замене прямолиней- 
ных прерывистых движений- непрерывными, 
т. е. вращательными. Иначе говоря, необ- 
ходимо было превратить плоский кулирный 
станок в круглый. Так. обр. круглые станки 
являются первыми механическими кулир- 
ными станками, к-рые были усовершенство- 
ваны и распространились в производстве. 

Круглые кулирные станки под- 
разделяются на две главные группы: 1) фран- 
цузские и 2) английские. Главное разли- 
чие между первыми и вторыми заключается 
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` в том, что в первой иглы располагаются в 


плоскости, по к-рой проводится нить (по б.ч. 
горизонтально), тогда как во второй они 
расположены перпендикулярно к ней, т. е. 
по б. ч. вертикально. Приспособления для 
кулирования нити (платины) м. б. двоякого 
рода: или ставится полный набор платин 
вдоль всей фонтуры или же ограничиваются 
отдельными участками окружности; в по- 
следнем случае платины получают конструк- 
цию так называемых кулирных коле- 
сиков, или мальез. 

Современпые французские круглые станки 
быстроходны, снабжены обычно 2—4 малье- 
зами и имеют различные диаметры, смотря 
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по роду вырабатываемых изделий. Наиболее 
употребительны типы № 26 Е? диам. 930 мм 
с З мальезами, диам. 955 мм с 4 мальезами 
и 980 мм с 4 мальезами для тонкого белья. 

Новейший французский круглый станок 
с большой мальезой изображен на фиг. 58. 
Мальеза м. б. поставлена в различных ме- 
стах окружности станка №, иглы. которого 
вставлены в кольцо №, (седло). Игольница 
вращается на оси А. Мальеза движется зу- 
бъями шестерни 6,. Для кулирования при- 
меняются платины р, находящиеся в про- 
резах платинных шайб Уи Н. Их вырезы р; 
вставлены в шайбу ЕК,. Ось О сидит сво- 
бодно на подпорке 4. Игольница имеет в 
№ выступ для соприкосновения с отбой- 
ными платинами а. Спиральная пружина х 
заставляет платипы а возвращаться к седлу 
№ после сбрасывания и окончания ряда. 
Иглы прессуются сейчас же, как только 
незамкнутые петли продвинутся вперед и 
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будут придержаны платинными крючками 
- р,, во избежание выскакивания их из игол. 

В англ. круглых станках применяются 
как неподвижно укрепленные, так и подвиж- 
ные иглы. Кулирующий аппарат состоит из 
крыльчатого колеса с косо стоящими сталь- 
ными зубьями; последние находятся в сце- 
плении с иглами станка, и благодаря этому 
кулирное колесо приводится в движение 
игольным кругом станка; самостоятельного 
движения ему не со- 
общается. Зубья ко- 
леса изгибают нить 
в незамкнутые пе- 
тли между иглами 
во время вращения 
игольного круга, но 
не продвигалот не- 
замкнутых петель в 
крючки игол. 

Примером англ. 
круглого станка мо- 
жет служить «круг- 
лая головка», изображенная на фиг. 59 и 60. 
Игольная фонтура вращается на оси Аи 
приводится в движение конической шес- 
терней А, сцепляю- 
щейся с зубьями 4. 
Кулирное колесо К 
устанавливают так, 
что подводимая ни- 
теводителем Ё нить 
Г поднимается по иг- 
лам наверх в фор- 
ме незамкнутых пе- 
тель. Перед второй 
подпоркой 6, уста- 
навливается такое 
же колесо т, кото- 
рое заканчивает ку- 
лирование, выравни- 
вает петли и прижимает их к крючкам игол. 
За ним идет прессовое колесо Рг., а про- 
тив него-—наносящее колесо 6 (оно подни- 
мает старые петли над прижатыми крючка- 
ми игол) и, наконец, сбрасывающее колесо 
Ь, которое сбрасывает нанесенные петли над 
головками игол. До подхода к прессовому 
колесу товар #0 оттягивается частью е; вниз, 
а после прохода через сбрасывающее коле- 
со—-железной частью е внутрь. 

На фиг. 61 изображена круглая мальез- 
ная машина для рисунчатого товара, а на 
фиг. 62— циркулярная машина для выработ- 
ки трикотажного полотна для белья. 

Производительность вязальной машины 
определяется числом предметов, вывязыва- 
емых ею в течение определенного времени. 
Для сравнения различных вязальных ма- 
шин в отношении производительности сле- 
довало бы принять длину ряда петель, ко- 
торый вывязывается в единицу времени. 
Эта длина в то же время выражает собой 
и скорость вращения игольного круга, по- 
тому что путь, проходимый иглою в се- 


кунду, равняется длине вывязываемого в 
таи 
это время ряда петель, т. е. є, где #— 


диаметр игольного круга, а и—чиело обо- 
ротов станка в минуту. Два одинаково быст- 
ро работающих станка могут, конечно, выпу- 
скать различные количества товара, если, 


Фиг. 60. 


напр., один станок вывязывает плотный, 
а другой—редкий товар, или если один из 
них имеет более частые игольные деления и 
образует более короткие петли. Тем не ме- 
нее масштаб, указывающий производитель- 
ность круглых станков, указывает в то же 
время и скорость всех прочих операций, 
например операции кулирования; так как 
платины должны опускаться и протаскивать 
нить с такой же скоростью, с какой враща- 
ются иглы, то приходится замедлять скорость 
вращения станка, если желают получить 
хороший и правильно сработанный товар. 
В табл. 2 приводятся данные, касающие- 
ся производительности различных станков. 
Из этой таблицы следует, что производи- 
тельность обоих видов круглых станков 


Фиг. 61. 


для гладких изделий составляет в среднем 
550 мм/ск и что производительность станков 
для бортовых изделий гораздо ниже прочих. 
Это объясняется тем, что при вывязывании 
бортовых изделий нить кулируется гораз- 
до глубже, чем при выработке гладких из- 
делий. То же относится и к станкам, вывя- 
зывающим другие узоры, например петинет. 
Относительно сравнительной производитель- 
ности толстых и тонких номеров следует ска- 
зать, что в первых кулирование требует 
большей глубины и, следовательно, работа, 
происходит медленнее, но здесь и игольные 
деления больше, а потому проиѕводитель- 
ность такого станка не д. б. ниже произво- 
дительности станка «тонкого». С другой сто- 
роны, следует иметь в виду, что в станках 
тонких номеров платинам труднее войти в 
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Табл. 2.—Производительность круглых трикотаж- также имеет подвижный иголь- 


ных станков. 


ный брус и отбойный гребень, 


но иглы в нем расположены го- 


Номер станка |; . $ а Б 
———————88шд о |855 8 ризонтально. Главн. недоста- 
Вид станка на 100152892) Бу |588 х| ток станка Педжета по сравне- 
па” | мм ВЕД = Е8 &= нию с предыдущим заключает- 
__ Ня 2 ова ся в меньшем числе фонтур. 
Производительность 
Франц. круглый станок для плоских трикотажных 
фангов. товара...... 2х7 2х 30 600 12 377 станков. Для сравнения 
Англ. кру тавделий ин 14 60 210 | 59 52 | производительности плоских и 
Англ. круглый станок ‘для круглых станков необходимо 
гладних изделий ..... 16 68 90 | 140 660 исходить из предполозкения, 
ния анон для 23 98 100 | 66 346 что они имеют только одну си- 
я а.а... = 
Англ. кругл. станок с язычк. стему. Тогда нетрудно будет 
иглами для гладк. изделий 16 68 100 60 | 314 убедиться, насколько в общем 
Аи. иглами для резинки. | 2х7 | 2х0! 90 10 | зво | ПРИ меньшей скорости работы 
.& . о 
Англ. кругл. станок с языч- плоские станки дают меньшую 
ковыми иглами для борто- {5х10 29х42 90 45 212 производительность сравни- 
АО товара ...... Ф: . 2х? 2х30 85 50 222 тельно с круглыми. В то вре- 
нгл. кругл. станон для фан- 
гов. тов. с язычк. иглами 2х7 92х30 285 16 289 мя как во всех круглых стан- 
Франц. круглый станок для ках производительность зави- 
г1адких изделий ..... 9" 38 1 250 97; 620 сит лишь от скорости кулиро- 
ранц. круглый станок для 
гладких изделий ..... 12 51 1 250 ву, 556 | Вания и окружной скорости 
Франц. круглый станок для вращения игольного круга, на 
фоЛадких изделий ..... 20 85 815 13 555 плоском станке вывязывание 
ранц. круглый станок для ат 
бортов. товара ...... 29х18 | 2х5 920 6173 313 ряда петель отстает от дви 
жения кулирующего аппарата. 


узкие промежутки между иглами, чем в 
толстых, вследствие чего у первых вращение 
происходит медленнее. 

Плоские трикотажные кулирные 
станки строятся: типа Коттона—до 24 фон- 
тур в одной машине, а типа Педжета—до 12. 
Станки Коттона, разделяющиеся на пагле- 
ночные и следовые, весьма устойчивы, так 
как в них приводный вал лежит в стойках 
глубоко внизу и, кроме того, главные части 
машины и товар хорошо видны рабочему, 
несмотря на значительн. длину машины. На 
станках Коттона впервые было введено то 
усовершенствование, что во время вывязы- 
вания одного ряда петель кулируется нить 
следующего ряда; это значительно ускоря- 
ет производство. Другое важное ново- 
введение, получившее широкое распростра- 
нение, заключается в том, что брусок, на 
котором сидит конек, крепко соединен с 
бруском, на котором расположены крюч- 
ки, поэтому конек передвигает крючки все- 
гда на одинаковое расстояние, чем обеспе- 
чивается вполне равномерное кулирование. 
Если вырабатывается более плотный или, 
наоборот, более редкий товар, то все это 
приспособление или удаляется от платин 
или приближается к ним. Устройство этого 
станка изображено на фиг. 63: игольная 
планка № с иглами п стоит вертикально 
перед платинами р, которые находятся в 
платинной планке Аћ;,. В «тонких» станках 
применяются падающие и стоячие платины. 
Падающие платины придвигаются к иглам 
рычагами 8 при помощи конька г. Пресс 
образуется нижней гранью платинной план- 
ки №. Конек приводится в действие посред- 
ством передвигания бруска В или $, соеди- 
ненного с буферами. Нитка Г подводится 
трубочкой, прикрепленной к бруску нитево- 
дителя Ё, к-рый соединен с коньковым ап- 
паратом В. Нитка подводится перед пла- 
тинами и позади игол. Станок Педжета 


Т. Э. т. ТУ. 


Әто расхождение зависит отча- 
сти от способа образования петель, отчасти 
от прямолинейных прерывающихся движе- 
ний станка. В новейших станках средняя 
скорость кулирования приближается к ско- 
рости кулирования ручных станков, но 
тем не менее производительность плоских 


. Фиг. 69. 


станков всегда значительно меньше кули- 
рования (приблизительно вдвое). В табл. 3 
приведены сравнительные данные о скорости 
различных кулирных станков для гладкого и 
ластичного вязания собранные Вилькоммом. 
Из этой таблицы видно, что широкие стан- 
ки кулируют скорее и отличаются большею 
производительностью, чем узкие. Первое 
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объясняется тем, что в узких станках ко- 
нек доходит до конца своего пути, только еще 
начав двигаться и не успевая развить мак- 
симальной скорости, т. к. в начале и в конце 


/ 
і # 


© . 27 а 


Фиг. 63. 


пути, после остановки и перед останов- 
кой, коньку приходится двигаться медлен- 
нее. Более высокая производительность ши- 
роких станков объясняется отчасти значи- 
тельной скоростью кулирования, отчасти 


сравнительно небольшой разницей между пу-. 


тем койька и наибольшей рабочей шириной. 


Они выпускают редкую кишку, идущую на 
выработку шалей (бсһапаѕсһіпеп). Плоские 
осново-трикотажные станки, в интересах 
быстроходности, строятся в настоящее время 
так, что длина игольных крючков и величина, 
платин доведены до минимальных размеров, 
а все быстро движущиеся части колеблются 
около своего ц.т., во избежание сотрясений. 
Иглы расположены по большей части вер- 
тикально, для того чтобы легче было обозре- 
вать вывязанные ряды и замечать дефекты. 
Игольная планка подвижна для сокращения 
движений платин. Такого рода станок («вер- 
телка») изображен на фиг. 64. Все необходи- 
мые движения выполняются автоматически 
посредством эксцентриков вала Т. Гребенки 
Е передвигаются в сторону автоматически- 
ми нарезными колесами или цепным приво- 
дом. Платины р находятся между иглами ® 
и расположены на платинной планке Р под 
игольным рядом и впереди его. Платины 
движутся вперед и назад посредством Р,, а 
вверх и вниз—посредством НН,. Гребенки Е 
с дырчатыми иглами $, ведущие нить #, при-. 
водятся в движение рычагом МИМ, и эксцен- 
триком Ё вала Т. Нити / сбегают с основных 
навоев Я, Ё,, кладутся на и под иглы пи 
платинами р продвигаются в крючки игол, 
после чего пресс Ри прижимает их. Сам пресс 
приводится в действие рычагом /ћ;. Товар 
при помощи роликов 1, Зи 8 навивается на 
товарный навой ү. 

Для получения фасонных и узорчатых из- 
делий наиболее употребительна так называ- 
емая рашель-машина, или фанговый осно- 
вотрикотажный станок, изображенный на 
фиг. 65. Язычковые иглы я, п. расположены 
в двух игольницах. Обе стоят почти отвесно 
друг за другом, и когда одна поднимается, 
другая опускается. Верхние части игол 


Табл. 3.—Производительность плоских трикотажных станков. 


Осново -трикотажные станки. 
Т. к. на этих станках изготовляются исќлю- 
чительно кроечные товары, то в их эволю- 
ции от ручного станка, с одной стороны, 
не встречалось затруднений в. отношении 
сбавки петель, а с другой стороны, не было 
основания предпочитать круглую конструк- 
цию плоской. Поэтому круглые осново-трн- 
котажные станки применяются лишь в ви- 
де маленьких машин с редкими делениями. 


ид. 
Номер станка 5 28 8 5) 5 Расстоя- Скорость | рроивво- 
Число ря 5 = 5 Е пие, про- | Ширина | кулирова-| дительн. 
Вид станка ‚ дов в ми- Фоо я ВЕ ходимое | на ряды ния в .. 
шоо а | коньком, стана 
” на нуту аня в мм ммс , 
на 1 100 лем базы в мм в ми св 
ЯНнРнЕ 
Сист. Бартона. . 14 59 24 МА 440 400 352 160 
» Педжета . . 14 59 49 ЫД 460 480 483 204 
» » . 22 93 2 ЫА 830 790 580 369 
» » .. 24 102 42 21. 450 410 472 287 
Сист. Брауера и 
Людвига. 20 86 30 17 760 720 760 360 
» Тельбуи. 18 76 44 1 435 395 640 290 
ь Моссига . 16 68 40 ЫР 400 360 667 240 
ГА Коттона . 15 63 40 1, 350 310 467 207 
р » . 15 63 40 115 460 420 613 280 
» » 18 55 96 у, с 790 750 685 325 
Англ. ластичн. | 
станок .. 2х12 2х51 22 1 220 180 161 66 
Англ. ластичн. 
станок .. 2х15 2х 63 25 ИА 210 170 175 71 
Ст. Лобеля. ... 92х18 2х 51 23 ЕА 210 170 161 66 


ложатся в отбойные планки 8. В зависи- 
мости от той или иной плотности товара 
эти планки можно поднимать и опускать по- 
средством установочных винтов. Гребенки 
9, 91 с дырчатыми иглами движутся назад 
и вперед рычагом № и соединениями тт; 
дырчатые иглы кладут поочередно свои нит- 
ки Р, ѓ, в переднюю и заднюю игольницу. 
Кроме того, гребенки должны еще передви- 
гаться в сторону, что делается цепным прп- 
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водом в четыре приема (так как имеются 2 
игольницы), т. е. для каждого ряда петель 
одной игольницы надо вставить в цепь че- 
тыре плашки. Нити [, ѓ, должны наклады- 
ваться на иглы в крестообразном направле- 
нии. Простейшее наложение с двумя гребен- 
ками: гребенка { кладет спереди на иглы п, 
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слева направо, а сзади на иглы и— справа 
налево. Вторая гребенка [ кладет так же, 
но только в противоположном направлении. 
В результате получаются двойные пет- 
ли. В зависимости от этого в цепь одна за 
другой вставляются плашки, отмечаемые, 
смотря по их высоте, нумерами (от 0 вверх). 
Нить подводится от основных навоев М, 
Е, вниз. На навои, для натяжения нитей, 
вешаются грузы, которые постепенно, по 
мере выполнения работы, снимаются. Важ- 
ную’ роль играет проволочка 2. Опа по- 
ставлена перед игольницей таким образом, 
что, когда игольница поднимается, то ее под- 
нятые и почти горизонтально лежащие язы- 
чки ложатся под этой проволочкой. Толь- 
ко таким образом можно избегнуть подня- 
тия язычков и закрытия игол при подня- 
тии игольных рядов. Товар оттягивается 
штангой У. Машина приводится в движение 
зубчатым колесом, соединенным с привод- 
‚ ным валом ИЙ’,. Машина может приводить- 
ся в действие от руки или ременным при- 
водом от трансмиссии. 

При помощи различных дополнительных 
приспособлений осново-трикотажные стан- 
ки, подобно кулирным, могут вырабаты- 
вать самые разнообразные фасонные и узор- 
чатые ткани. 

Үү. Организация производства. Сырье 
(см. Пряжа). Вязальные машины вырабаты- 
вают изделия из разного рода пряжи— 
хлопчатобумажной, шерстяной, искусствен- 
ного и натурального шелка, фасонной, льня- 
ной, имитатной, вигоневой. Количественное 
соотношение родов волокна в различных 
странах неодинаково; так, в Англии на пер- 
вом месте стоит шерстяная пряжа, а за- 
тем следуют искусственный шелк и хлопок; 
в Германии—искусственный шелк, хлопок 
и затем уже шерсть; в Америке— хлопок, 
шелк (искусств. и натуральный) и шерсть. 
В СССР более всего идет хлопчатобумажн. 
пряжа (свыше 80%), затем—шерсть и в край- 


не ограниченном количестве искусственный 
шелк. В В.-т.п. к пряже предъявляются осо- 
бенно строгие требования в смысле крепости, 
чистоты, однородности цвета, мягкости и. 
отлогости, ровноты, так как вязально-три- 
котажные машины имеют очень тонкие и 
нежные части. Испытания заграничной хл.- 
бум. пряжи дают коэфф. крутки в пределах 
2,5—2,75; более крутая пряжа не дает желае- 
мых результатов, производит частые полом- 
ки игол и вывязывает косые петли. Нить 
должна быть гладкой и круглой, т.е. на ней 
д. б. как можно меньше выступающих во- 
локонец. Пряжа, начиная с № 40/2, мер-' 
серизуется, газируется. Мерсеризованная, 
газированная пряжа, не подвергающаяся 
полировке, называется флор; подвергшая- 
ся полировке называется бриллиант- 
ф лор. Другая классификация подразде- 
ляет пряжу на жесткую (крутую) и мягкую 
(отлогую); жесткая способна в моменты ку- 
лирования скручиваться и не изгибается в 
надлежащую форму петли. Хл.-бум. пряжа 
употребляется следующая: для чулков— 
20/1, 24/1, 26/1, 39/1, 44/1, 24/2, 32/2, 40/2, 
60/2, 70/2, 80/2, 100/2, 120/2, 140/2 (одиноч- 
ная пряжа ведется в две нитки, и, кроме 
того, для усиления пятки добавляется третья. 
нитка; крученая пряжа идет одной нитью, и 
в пятку добавляется одиночная нить); на 
трикотаж (белье)—16/1, 24/1, 39/1, 44/1, 
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60/2, 80/2; на трикотин, платки, скатер- 
ти — 10/1, 16/1, 24/1, 82/1, 16/2, 24/2, 32/2. 
Шерстяная пряжа аппаратного прядения 
№№ 20/2, 24/2 идет на свитеры, шарфы, 
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Табл. 4.-Типы вязальных машин и их назначение. 


Типы машин Изделия и производительность 


Круглые чулочно-вяз. автоматы Гладкие и рисунчатые чулки и носки 
Вес (1 дюж.): чулка 0,75—0,54 кг, носка 0,65— 


Класс: от 5 до 26, диам. 9—38/,'° 0,58 хг, детск. чулка 0,30—0,90 кг. 
Число игол: 5—96 на 17” Производительность (14 кл. за 8 ч. в люж. из 
Стоимость: ок. 1 100 герм. марок № 32/2): 2,75 дамск. чулка, 4,5 мужен. нос- 


‚ 6—8 детск. носка. 


Круглые ластичные автоматы Ластик для носков, чулков. фуфаек, кальсон 
| Вес а дюж. пар): чулочн. 0,138—0,75 ке, но- 
Класс: 13—14, диам. 2—4” сковых—0,17 кг 
Стоимость: ок. 650 марок (14 вл.) Производительн. (в дюж,): носков. ласт. 15—20, 


чулков. 3/4 — 7 (смотря по быстроходности) 


Котонные машины Дамский чулок, мужской носок, ластик и белье 
Вес (1 дюж.): чулков 0,45—0,30кг, носков—0,55 кг 
Класс: 33—45 Проивводительность (в дюж. с фонтуры): чул- 


1 Е) 1 4—4), 
Комплект для дамского чулка ков ғ—'/а, носков №, белья 0, 5 


со швом: 


з пагленочных по 24 фонтуры, длина 14°, 1 сле- 
довая в 24 фонтуры, длина 10° 


Комплект для мужского носка: 


1 пагленочная в 24 фонтуры, длина 11, 1 сле- 
довая в 24 фонтуры, длина 10'/.””, 2 ластичных 
по 12 фонтур, длина 11” 


Комплект для белья: 


6 фонтур, длина 28—80’, 12 фоптур ластичных, : 
длина 8,5—15`' 

Стоимость: для чулков ок. 22—25 тыс. марок, 

для ластика—10 тыс. марок, для `белья—10— 

13 тыс. марок 


Круглые французские мальевные Трикотажное полотно, гладкое, для начеса, плюш, 
машины ажур, прессовые рисунки, продольные по- 
лоски 
Класс: 8—97 Ес и 20—40 ЕТ, диам. 8—90 фран. Производительность одной мальезы: гладкого 
дм., число мальез 20—24 (26 Е)—1,4 кг, рисунчатого—1,0 кг 
Стоимость: 1100—1500 мар.; со специальными ‘ Вес (1 дюж.): гладкого белья 5,83 кг, рисунча- 
аппаратами 3400 марок того— 3,5 ка 


Плоская фанговая машина Регулярные и кроечные изделия 
Производитэльность: ручная машина—12 сви- 

Класс: 4—22, длина полотна 8—120 см теров шерстян. весом 0,33 кг | 

Стоимость (120 см с 6 нитевод., 8 класс жан- 


кард) 5000 марок 


Плоская оборотная машина Платки, палантины, рисунчатое полотно для 


одежды 
Класс: 8, 9, 10, длина до 130 см 
Стоимость (автомат с жаккардом) 5700 марок 


Рашель-машина Трикотин, платки, шарфы 
Производительноеть: 10—30 кг 
платков 100—220 шт. 


(вес платка 0,01—0,145 кг) 


Класс: 18—32 
Стоимость: 18 кл.—1000, 24 кл.—2700 марок 


Узорчатое полотно . 
Производительность (из шерстяной пряжи): 
40—50 М (14—16 кг) 


Циркулярная вязальная машина 


Разн. классы (ходовой № 10, диам. 19°) 
Стоимость 1500 долл. 
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перчатки и пуховые товары; английского 
камвольного прядения №№ 24/9, 32/2,36/2, 
40/2— на, платки, пальто, костюмы, жилеты; 
франц. прядения №№ 24/1, 36/1, 52/1, 24/2, 
36/2—на чулки, трикотаж; №№ 32, 34/2, 


Табл. 5. Состояние трикотажной промышлен- 


влических прессах, сортируется, пакуется. 
Типичной чулочной фабрикой нужно считать 
установку из 1 000 круглых чулочно-вязаль- 
ных автоматов, с выработкой 50% дамско- 
го чулка, 35% мужского носка, 8% детс- 
кого чулка и 7% детского нос- 
ка. В табл. 4 приведена клас- 


ности. 

5 5 5 27 сификация машин соответетвен- 
8 А 2 в6 |8 8а & | но вырабатываемым изделиям. 
4 28 шо - о е В.-т. п. начинает играть ко- 
Статьи 22 | ВЕС НЕны | 85 | 55б лоссальную роль во всех стра- 
НЕ» | ВЕЕ. Еа 582 | бәса нах. В табл. 5 приведены не- 
СЯ | рева 65288 2985 | 9&25| которые сравнительные дан- 
- ! ные о размерах этого производ- 
мисло заведений 162 050 5 780 — 66 857 70 ства в разных странах. Важ- 

ощпость в ... 60 5 — 488 — я 
Чнело рабочих `` |192 522 | 88 7200, 75 000 225 029 | 14 798 ие СССР. потому что благо. 
редняя мощность , 7 
вЮ......... 73,9 1 – — 0,9 — даря легкости машин, большой 
Среднее число рабо- 2 __ __ 3.8 211 производительности и автома- 
Рабочих нат... 11 5,6 — 4'7 на тичности это производство мо- 
Продукция по оптов. зкет распространиться по всей 

{ 
ценам в тыс. в. (по . _ 
пвоминалу). ....| 685000 | 287 500 | 348 000 — 21 570 | тер ррторир и дато в х фаб 
рирост по сравне- н , РА на 
нию с 1912—1914 гг. І ей льзуется не- 
У 1912 1 45а ик и куста пользуется не 
Вь......... 136 | В; — — = 
Экспорт в тыс. р. 48800 | 40150 11450, №60 — ее время в СССР я 
Внутреннее потребле-; 

ние на 1 человека: ручные чулочные машины, фан- 
Нулочн. изд., пар. .| 85 6 — — 0,2 говые машины, 2 с 1927 г. и 
Осежда, » 14 1 — — } 0,02 | чулочно - вязальные автоматы. 


36/2, 48/2— для плоских фанговых и 0бо0- 
ротных машин; 25/1, 52/2—на оренбургские 
шарфы; кашмир 20/2—26/<, верблюжья 
20/2, ляма 20/2—на платки. 

Для удешевления трикотажных изделий 
к шерстяной и даже хл.-бум. пряже стали 
в последнее время добавлять примесь искус- 
ственного шелка. В большом также употре- 
блении фасонная пряжа, скручиваемая из 
шерстяной или хлопчатобумажной пряжи с 
искусственным шелком. Эта пряжа служит 
для различных узоров трикотажных тканей. 
Той же цели служит разноцветная пряжа, 
сработанная из разноокрашен. волокон или 
цветных топсов (меланж). На белье и чулки 
низких сортов идет вигоневая пряжа, а так- 
же пряжа с примесью 25% шерсти. Из нату- 
ральных шелков в вязании употребляются 
преимущественно вит, далее--крученый, от- 
логий шелк и пряжа из шелковых угаров и 
шелкового тряпья. 


Намотка пряжи играет весьма важную | 


роль ввВ.-т; п.Правильно намотанная пряжа, 
с определенным натяжением, дает надлежа- 
щую длину изделия. Мотку пряжи необхо- 
димо производить на специальных машинах, 
например на машинах Гроссера, Шлафгор- 
ста или Опіуегѕаі упатс. В крупных пред- 
приятиях для достижения лучшей выработ- 
ки и максимальной экономичности вязаль- 
ные машины, например круглые чулочно- 
вязальные автоматы, нужно располагать по 
бригадной системе. Если мотка происходит 
на фабрике, то определенное количество ве- 
ретен мотальной машины закрепляется за 
бригадой, и мотанная пряжа переходит на 
определенное число вязальных, откуда, изде- 
лие идет в просмотр, штопку, красильню 
или отбелку. После этого товар поступает 
на центрифуги, отжимается до известного % 
влажности, формуется на деревянных фор- 
мах, сушится в печах, прессуется в гидра- 


Лит. Вилькомм В., Три- 
котаж‹но-вязальное производство, перевод с немецк., 
М.—Л., 1928; № ог Ј., Ге Мігкегеі опа 5їтіске- 
геі, 1.рт., 1993; А ђрег1е С., Мігкегеі опа 8їгі- 
скегеі, Меїілеп опа Біеїзігіскегеі, Тесһпо1овіе дег 
ТехііКаѕегп, һг=с. у. В. О. Негғлос, В. ?, Т. НП, В., 
1927; «ТехіПе \0т14›, М. У.; «Техіііе Бесогдег», Мап- 
сһеѕќег; «Тһе Тгайе Нозіегу», Т.. Н. Максимов. 

ВЯЗКОСТЬ —внутреннее трение, проявля- 
ющееся при наличии относительного движе- 
ния соседних слоев жидкости или гава и зави- 
сящее от сил сцепления между молекулами. 
Если через $ обозначить площадь соприкос- 
новения двух параллельных перемещающих- 
ся слоев, а через о—скорость перемещения 


слоя, то сила ѓ взаимодействия между слоя- 
ми выразится ф-лой: [= пв; здесь а» есть 
градиент скорости в направлении, перпенди- 
кулярном плоскости $, а у есть В., или коэф- 
фициент внутреннего трения. 

Единицы измерения. Из опреде- 
ления В. вытекает ее размерность: 


[7] = М = МЕТ = г (масса) — 


95] см.ск. 
ах 
__ дина.сн. _ 0,00102 г (вес). ск.. 


см? см? 

Эта абсолютная единица В. называется 
пуазом. Обычно применяют величину в 
100 раз менылую—центипуаз, что осо- 
бенно удобно для измерительных целей, так 
как ему равна абсолютная вязкость воды 
при 20,5°. Для некоторых веществ (приме- 
няемых при калибрировании) абсолютные 
В. при давлении 760 мм— таковы: 


Абсолютная 
Название вещества 1° вязкость 

| (центипуазы) 

Воздух... .@..@....... 0 0,0172 
Вода ..@..@..@..@..@....... 0 1,798 
ору 20,5 1,000 

Анилин. .......... 0 ок. 10,00 

Касторовое масло . . , . —20 ок.100 000 
» иене +20 1000 
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Из жидкостей при 15° одной из наимень- 
ших наблюденных В. обладает жидкая СО, 
(в критическ. состоянии в 50 раз меньше В. 
воды); весьма большою В. обладают касторо- 


вое масло и глицерин: при 2,8° В. последнего ` 


в 2500 раз больше В. воды при той же Р. 
Еще выше вязкость крепких растворов саха- 
ра в глицерине (в 100 000 раз больше вязко- 
сти воды) и В. расплавленного стекла. 
Величина, обратная абсолютной вязкости, 
называется текучестью (нем. Ка 8$) 


1 
и обозначается через ф; ф = т. Эрк предла- 


гает абсолютную В. называть динами- 
ческой, в отличие от т. н. кинемати- 
ческой. Последняя получается делением 
абсолютной В. тела на его уд. в. ЛД и обо- 
значается через >» или У,, при чем Г, =100у 
и выражается в кинематич. центипуазах. Ее 
см? 
размерность: 25 - Т.о. 7, = р. Удельная 
вязкость представляет собой отношение В. 
измеряемой жидкости к В. воды при 0°: 


= 11. 
2 = 1, — 1198 

Все эти единицы В. находят применение 
почти исключительно при научных иесле- 
дованиях, и только удельной В. пользуются 
иногда в технике. На практике чаще всего 
применяют условные единицы: градусы 
Энглера, секунды Сейболта или 
Редвуда или градусы Барбье (см. 
Вязкость масел); последняя величина, соб- 
ственно, служит выражением текучести. 

Измерение В. производится в приборах, 
‘называемых вискозиметрами. Ует- 
ройство их основано на следующих принци- 
пах: 1) качание помещенного в жидкость 
твердого тела, поварачивающегося на при- 
кренленной к его центру проволоке (способ 
Кулона); 2) падение твердого тела в вязкой 
жидкости (способ Джонса, основанный на 
формуле Стокса); 3) вращение тела в жидко- 
сти или вращение жидкости в сосуде (торси- 
онный способ); 4) истечение вязкой жидкости 
из капиллярных трубок 
(способ Пуазейля). По- 
следний способ основан 
на следующем законе 
Пуазейля: если под да- 
влением р из капилля- 
-|.|., ра длиною Ги радиуса 
т за время ѓ протечет 
объем жидкости 0, то 

трт 

вр “ 

Для точных измере- 
ний употребляют обыч- 
но приборы Оствальда 
или Уббелоде. Применя- 
емые капилляры долж- 
ны быть строго цилинд- 
ричны, с возможно оди- 
наковым диам. по всей 
длине. В вискозиметре 
Оствальда (фиг. 1, А) 
измеряется время истечения точно измерен- 
ного (между метками е и 4) объема жид- 
кости под давлением собственного веса. Вы- 
сота ее и, следовательно, давление посте- 
пенно меняются; это служит причиной не- 
которой неточности, так как для жидкостей 
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с разным удельным весом это изменение да- 
влений будет различно. В вискозиметре Уб- 
белоде (фиг. 1, Б) истечение производится 
посредством определенного давления возду- 
ха; при этом, кроме измерительного шарика, 
р, откуда вытекает жидкость, имеется со- 
вершенно одинаковый компенсирующий ша- 
рик б”, куда жидкость поступает по мере ис- 
течения ее из Ё. Т. о., если в начале давле- 
ние было Рвозд.--рәисидк., ТО к концу оно бу- 
дет Рвозд. —Южидк., т. е. избыток давления р 
в начале опыта компенсируется недостатком 
давления, тоже р, в конце опыта, и давление 
истечения в среднем будет равно Р. Технич. 
приборы основаны на измерении времени 
истечения определенного объема испытуемой 
жидкости в условиях строгого постоянства ѓ° 
во время опыта. Все они определяют кине- · 
матич. В. в условных градусах и м. 6. пе- 
реведены в абсолютную кинематич. В. по 
общей ф-ле Фогеля, пригодной для всех вис- 
козиметров, в к-рых истечение происходит 
под влиянием собствен. тяжести жидкости: 


у 
Үр =т.а , 


где а—-константа аппарата, зависящ. от раз- 
меров капилляра, а т-—отношение времени 
истечения вязкой жидкости и воды при 20,5°. 

Вискозиметр Энглера (фиг. 2) 
имеет следующее устройство. Измеритель- 
ный сосуд а—цилиндро- 
коническ. латунный ре- 
зервуар с крышкой, в 
к-рую вставляется тер- 
мометр с для исследуе- 
мой жидкости и штифт 
Ь, закрывающий трубку 
для истечения (с плати- 
новой обкладкой). Вну- 
три сосуда на стенках— 
три крючка для уста- 
новления уровня напол- 
нения сосуда; ѓ-—термо- 
статич., также латун- 
ный, сосуд с мешалкой 
4; е—ручка мешалки. Перед началом опыта 
сосуд а и особенно трубка для истечения 
тщательно промываются и высушиваются, 
Г заполняется водой (или маслом— для изме- 
рения при 100° и выше), к-рая доводится 
до желательной темп-ры. Измерительный со- 
суд а, при закрытом штифтом отверстии, за- 
полняется испытуемой жидкостью до крюч- 
ков и накрывается крышкой. Когда ? жид- 
кости дошла до необходимой высоты (в тер- 
мостате Р д. б. на 0,5—3,0° выше, в зависи- 
мости отР измерения), поднимают штифт 6. 
Жидкость начинает вытекать в подставлен- 
ную мерную колбу. Одновременно пускают 
секундомер и останавливают его, когда жид- 
кость в колбе достигнет деления 200 смз. 

Универсальный вискозиметр 
Редвуда (фиг. 3) состоит из измеритель- 
ного посеребренного латунного сосуда А 
с отверстием для истечения В, закрывае- 
мым шариком палочки С; О четыре крыла 
и Е ручка мешалки, представляющей со- 
бою латунный сосуд, вращающийся вокруг 
измерительного вместе с термометром К; 
С— водяная баня со спускным краном Ни 
насадкой для подогрева Г. Прибор устана- 
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вливается по ватерпасу посредством устано- 
вочных винтов треножника. При закрытом 
отверстии В наливается масло, чтобы при ѓ° 
опыта, показываемой термометром №}, оно 
‚ достигло конца крючка К. Операции-—те же, 
что и в приборе Энглера, при чем измеряет- 
ся время истечения 50 см? жидкости. 
Вискозиметр Сейболта (фиг. 4) 
состоит из бани, снабженной приборами для 


е 


Фиг. 3. 


Фиг. 4. 


нагревания (обычно электрической грелкой, 
газовой горелкой или паровым змеевиком). 
Измерительный сосуд укрепляется в крыш- 
ке, к-рую для перемешивания можно пово- 
рачивать в бане посредством рычагов. Из- 
мерительный сосуд а представляет цилиндр; 
уровень жидкости в нем устанавливается 
автоматически, так как 
он снабжен закраина- 
ГА ми, куда переливается 
избыток жидкости. Пе- 
ред наполнением ниж- 
нее отверстие закры- 
вается пробкой 6. То- 
гда между пробкой и 
капилляром образует- 
ся воздушная пробка, 
+ мешающая вытеканию 
жидкости, пока корко- 
! вая пробка на месте. 
|| < Определяется истечение 
$ 60 смз жидкости. 

В вискозиметрах Ән- 
глера, Редвуда и Сей- 
болта уровень жидко- 
сти во время измерения 
меняется. В иксоме- 
тре Барбье (фиг. 5) 
истечение происходит 
при постоянном давле- 
нии. Он представляет 
собою трубку В (8 мм 
диаметром), соединен- 
ную посредством труб- 
ки С с трубкой А (5 мм 
диаметром). Внутри А 
концентрически встав- 
лена стальная палочка 
а (точно 4 мм диаме- 
тром). Истечение через 
трубочку Л в градуированную бюретку К 
происходит под давлением столба жидко- 
сти в 100 мм (разность уровней между ниж- 
ними точками начала трубок р и Ру во- 
ронки С, куда жидкость постепенно посту- 
пает из воронки-резервуара Н). 
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Данные о порядке измерений при помощи 
этих приборов помещены в прилагаемой 
таблице. Перевод из одних единиц в другие 
см. Справочник физ., тим. и технолог. вели- 
чин Т. Э., т. 1, стр. 35. 

Кроме описанных выше, за последнее вре- 
мя в технику начали проникать вискози- 
метры, основанные на других принципах. 
Все технич. вискозиметры применяются пре- 
имушественно при исследовании масел, неф- 
тепродуктов, а также коллоидов. . 

Влияние темп-ры на В. очень велико. В. 
жидкостей сильно падает с Ри тем быстрее, 
чем выше величина В. Известна лишь одна 
аномалия: В. воды между 4 и 5° немного 
возрастает. Общей формулы зависимости В. 
от Р не существует. В простейшем случае 
В. падает обратно пропорционально темп-ре: 


а 
1 == т’ т.е. текучесть растет пропорциональ- 


но темп-ре: ф=а’Т, что и было показано Ба- 
чинским для ртути; обычно, однако, зависи- 
мость сложнее; хорошо применима, особенно 
к нормальным неассоциированным жидко- 


А 
стям, такая формула Бачинского: ў = тұ . 


Для неассоциированных жидкостей общею 
зависимостью влзкости от ѓ° является ф-ла 
Бачинского (1913 г.): 


п= ух или ф= (7 9), 


где молекулярный объем при данной Г, 
с, ® — константы, особые для каждой жид- 
кости, при чем о соответствует константе б 
в формуле Ван-дер-Ваальса (см. Газ), т. е. 
связана, с размещением свободного простран- 
ства между молекулами (У — о); У меняется 
с Ё, в зависимости от чего меняется и ӯ. 
Денн (1987 г.) предложил формулу, хорошо 
согласующуюся с данными для многих ве- 
ществ различных классов, но еще не подверг 


нутую широкой проверке: ф = Ае Т, где 


А и О- константы. Денн выводит ф-лу из 
основных положений учения о диффузии. 
Примером влияния #2 па В. может служить 
касторовое масло (в пуазах): 

темп-ра 0° 20° 40° 60° 80° 

вязкость 72 10 2,27 0,80 0,35 0,17 

Влияние давления на В. знаҷи- 
тельно меньше, что объясняется меньшим 
влиянием его на изменение свободного про- 
странства между молекулами. В. несколько 
возрастает с повышением давления, притом. 
тем быстрее, чем сложнее молекула. Исклю- 
чением является вода, У к-рой при Р ниже 25° 
с повышением давления В. слегка падает. 
Пример. Изменения вязкости касторового 
масла от давления: 

давление (ха/см?) 0 23,9 227,5 550,5 861,5 1164 

кинем. вяз- 

кость (впуазах) 1,94 1,97 2,63 4,37 6,82 9,30 

В. растворов и смесей. В. вод- 
ных растворов бывает иногда выше, иногда 
ниже В. воды, напр. В. растворов галоидных 
и азотнокислых солей калия и аммония при: 
низких температурах меньше, при высо- 
ких--больше В. чистой воды. 

В случае однородных смесей двух нор- 


мальных жидкостей текучесть Ф=т облада- 
ет аддитивностью, как показал Бачинский, 


100° 
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Сравнительная таблица основных данных об условных единнЦцах вязкости, 


Наименование условной 
единицы 


Градусы Энглера . . ... 


Секунды Әнглера . . ... 


Секунды Сейболт-Уни- 
версаль 


Секунды · Сейболт-Фурол . 


различных систем. * 


Выражение для условной 


определяемых вискозиметрами 


Секунды Редвуд-Торго- 
вого 


Секунды Редвуд-Адмирал- 
тейского.... 0... . 


Градусы Барбье. . .... 


к Объем е РЫ —_ я . 
Условные Страны, в ЗАрЫХ | испытуемой единицы (І = врем кетр Константа Формула перевода условной единицы 
обозначения | | обозначения жидкости для воды. Тр — для рапсо- прибора в абсолютную вязкость (С@$) 
вого масла). 
Германия т в 
А СССР 2 при т 0,0631 
Е Скандинавские 200 Тв при 20° В = 50—53 ск. т = [0,0738 в 
страны 
3,22 
"Е То же 200 Т при г Т в = 51 ск. за (ооомзэт – Т )# 
(при водном числе =51 ск.) 
о 1,80 
5 С. Ш. А. 60 Т при Ф — 1) = {0,00220 Т - т а 
о 2,03 
"Е С. Ш. А 60 Т при РФ — 11 = [0,0220 Т и а 
100.2 При Ф _а 
Т при 60°Ф 0,915 17 
"К Великобритания 50 4-плотн. испыт. жидк. при Т р = 535 ск. тр = (о,о02в0 Т-— ) 
1°Ф; 0,915 - плотн. рапсов. Т. 
масла при 60°Ф. 
, о ° 0,403 
"ВА С. Ш.А 50 Т при 32°Ф — з = (0,0239Т реа 
Число смз, А 48.5 
°В Франция вытекших Число см в 1 ч. — тр = В 
. віч. 


* См. Лит. [2]. 
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исходя из своего закона и основываясь главн. 
обр. на экспериментальном материале Торпе 
и Роджерса. Из ф-лы Бачинского: ф=А(У— о) 
видно, что собственно не В., а обратная ве- 
личина—текучесть—аддитивна для жидкой 
смеси, если концентрацию выражать не в 
весовых, а в объемных %; если же сжатие 
при смешении не велико, она сводится лишь 


А 


«054 вол ПХ б0%А 5084 ауа. 0% РОЖА ЖАИ 


константы с, являющейся мерой межмоле- 
кулярных сил, с концентрацией смеси может 
служить для отыскания образующихся в 
смеси химических соединений компонентов. 
Связь между В. и химич. строением жидко- 
сти была гл. обр. изучена Торпе и Роджер- 
сом (1894 г.) на большом экспериментальном 
материале. Оказалось, что текучесть ф или 


В 
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Фиг. 6. 


к изменению объема о, «занятого молеку- 
лами». При этом, если для смеси написать 
зависимость от Т (через У), то в ней о будет 
аддитивно слагаться из значения о для чи- 
стых компонентов смеси, константа же й 


1 =. 
(=) связана с концентрацией значительно 


более сложной зависимостью. Изменение 


7М 
выражение р, т. е. молекулярная: кинема- 


тическая В. (М—мол. в.), м. б. аддитивно 
вычислены из постоянных значений для от- 
дельных групп атомов и других элементов 
структуры, напр. двойных связей, входя- 
щих в молекулу; так, при введении в моле- 


кулу одной группы СН,, т. е. при переходе 
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в гомологическом ряду от одного члена к 
последующему, ли возрастает на 0,08 абс. ед. 
В противоположность неассоциированным 
жидкостям (углеводороды, галоидопроизвод- 
ные и др.), у жидкостей ассоциированных 


М 
текучесть ф и 7— не слагаются аддитивно 


р 


из значений для компонентов молекулы. · 


Уклонения от аддитивности могут служить 
для вычисления факторов ассоциации (см.). 
Вальден показал, что произведение из пре- 
дельной эквивалентной электропроводности 
и» данного электролита (при бесконечном 
разведении) на В. растворителя п» есть по- 
стоянная, не зависящая от природы раство- 
рителя: 1» ‘Ио = Сопѕё. Величина Сопѕё не 
зависит также и от температуры, как было 
показано Вальденом и Сахановым. При ра- 
счетах степени диссоциации «є электролита, 
по данным электропроводности надо вво- 
дить поправку на вязкость: 


т. 


р т” 


здесь у и и относятся к данному раствору, 
а 2» И и -— к бесконечному разведению. 
В. коллоидов, напр. эмульсий, зави- 
сит не только от природы среды и дисперсной 
фазы, но и от эмульгатора. С повышением 
содержания дисперсной фазы В. обычно по- 
вышается тем сильнее, чем больше степень 
дисперсности. Вязкость эмульсий обычно 
вычисляется по ф-ле Эйнштейна: 


1 = 170(1 -- 2,50), 
где у вязкость эмульсии, #-—-В. диспер- 
сионной среды и /— объем глобул в единице 
объема эмульсии. 

Применение В. В теории—для изу- 
чения молекулярного строения жидкостей, 
их ассоциации, строения коллоидов; в прак- 
тич. областях— как один из физич. методов 
анализа в чистой и прикладной химии, при 
решении гидродинамическ. вопросов вообще, 
в частности—турбулентного движения, ско- 
рости распределения потоков, падения да- 
вления в гладких и шероховатых трубах, 
при расчете трубопроводов и особенно нефте- 
проводов. Большое значение В. имеет в обла- 
сти теплопередачи, так как она в сильной 
степени зависит от движения струй, которые, 
в свою очередь, связаны с В. Наконец, в 
области учения о смазке (см.) и при оценке 
нефтепродуктов часто пользуются определе- 
ниями вязкости. 

Для быстрого нахождения В. смесей двух 
минеральных масел любой вязкости от 2 до 
50 °Е весьма удобна вискограмма Молина 
(фяг. 6), на которой А обозначает вязкость в 
Е одного из смешиваемых масел, а объем- 
ный % его в смеси указан в верхней части 
вискограммы; В— вязкость другого смеши- 
ваемого масла, и объемный % его в смеси 
указан в нижней части вискограммы. Виско- 
грамма применима при любой температуре, 
но одинаковой как для смеливаемых масел, 
так и для их смеси. Ко пользуются сл. обр. 

1. Нахождение вязкости смеси 
масел, когда даны их вязкости 
и % содержания в смеси. Пример. 
Масло А с вязкостью 35°Е—30%; масло Ве 
вязкостью в 6,5 °Е—709%. Натягивают нитку 


между точками, отвечающими «35» по левой 


вертикальной линии и «6 ,5>—по правой. Пе- 
ресечение нитки с вертикальной линией 
«30% А» (или «70% РБ») происходит на го- 
ризонтали «10,1». Искомая вязкость сме- 
си равна 10,1 °. А 

<. Нахождение соотношения 
смешиваемых масел по задан- 
ным вязкостям компонентов и 
их смеси. Пример. Из масел с вязко- 
стью 25°Е и 5° составить смесь с вязкостью 
6,6 °®. Нитку протягивают между точками 
«#5» на вертикали А и «5,0» на вертикали В. 
Точка ее пересечения с горизонталью «6,6» 
отвечает «80% А». Для приготовления смеси 
надо взять 20% масла А. 

3. Нахождение вязкости одно- 
го из масел по заданным вязко-:· 
стям смеси, другого масла и со- 
держанию последнего в смеси. 
Пример. Составить смесь с вязкостью 5°Е 
из масла с вязкостью 3,0°Е, при содержа- 
пии его в смеси— 60%. Нитку протягивают 
от точки «3,0» вертикали А так, чтобы она 
пересекла вертикаль «60% А» в месте ее пере- 
сечения с горизонталью «5,0». Вертикаль В 
нитка, пересекает в точке «16». Другой ком- 
понент (40%) должен иметь вязкость 16°Е. 
Нитку надо натягивать тщательно. Вме- 
сто нитки можно употреблять правильную 
линейку. При соблюдении этих условий и 
тщательности установки и отсчета, точек рас- 
хождение с таблицами Молина-Гурвича не 
превышает 1% от определяемой величины. 


Лчт.: }) Осборн У, Ф., Смазка силовых уста- 
новок, пер. с англ., М.—Л., 1928; ?) Блох Л. С. 
и Добрянский А. Ф., Вязкость нефтяных про- 
дуктов, М.—Л, 1927; Хвольсон О. Д., Курс 
физики, т. 1, Берлин, 1993; ЕГК $., 2аһієКеіёѕвтеѕ- 
ѕипсеп ап Е!йѕѕієкеіќеп опа 0піегѕисһипоеп у. \іѕсо- 
зітеѓегп, Вегип, 1927; Кіезвка1ї Е., Ощег- 
зисһипвеп йрег а, Еіп1иѕѕ а. ЮОгиоскез ап! даіе 7аһір- 
кеії у О!еп м. зете Ведение Г. Че Ѕсһтіегёесһпік, 
В., 1927; Ш 1езевбате В. Е., КоПоійсһетіѕсһе 
Тесһпо1іоріе, Огезаеп, 1926—27. Б. Тычинин. 


ВЯЗКОСТЬ МАСЕЛ, внутреннее 
трение, является основным свойством 
для смазочных масел. Смазочные масла нор- 
мируются по своей вязкости, и по величине 
вязкости выбирают их для смазки той или 
другой части машины, но, конечно, одна вяз- 
кость не дает еще полной характеристики 
смазочного масла и не решает всего слож- 
ного вопроса о смазочной способности его. 
Вязкость связана с внутренними, молеку- 
лярн. свойствами жидкости (см. Вязкость). 
В. м. изменяется с температурой и эта изме- 
няемость настолько характерна для данной 
жидкости, что температурные кри- 
вые изменяемости внутреннего трения с. 
изменением темп-ры для смазочных масел 
принято называть характеристиче- 
скими. Обычно вязкость смазочных масел 
уменьшается с нагреванием и значительно 
повышается с понижением Г при пониже- 
пии Реильно повышается вязкость минераль- 
ных масел, в особенности при содержании 
в них парафина; растит. масла имеют более 
медленную изменяемость вязкости с изме- 
нением Р. Наиболее надежными смазочными 
маслами являются масла с более пологой 
Р-ной кривой вязкости. Следует отметить, 
что характеристич. кривая для смазочных 
масел имеет вообще вид гиперболы; если же 
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построить логарифмическую анаморфозу, то 
получается или прямая или близкая к пря- 


А 1 
мой кривая. Отношение РЫ или 82 может 


161 
дать характеристику изменяемости вязкости 
с темп-рой и служить для сравнения и для 
выбора масел. В. м., как и их плотность, 
измгняется с повышением давления, а имен- 
но повышается, сначала медленно, а при 
давлении, большем 200—300 кг/см?, это по- 
вышение вязкости растет все сильнее и силь- 
нее, в особенности для минеральных масел; 
для растительных-—оно происходит значи- 
тельно медленнее. Вязкость жидкостей ока- 
зывается вообще возрастающей с возраста- 
нием их удельного веса. Проф. Е. Пистоль- 
корс в своих работах подметил интересную 
зависимость, справедливую именно для не- 
фтяных продуктов, начиная от бензина и 
до тяжелого мазута, имеющего вязкость 
в 10000 раз большую: 

0,211 
напр. для бензина с 00,709 при 20° ф-ла 
дает „=0,0065, а опыт дал у=0,0056; для 
тяжелого мазута с 0 =0,924 при 20° ф-ла 
дает 7=63,0, а опыт дал 7=63,4. 

Как эталонная жидкость для сравнения 
вязкостей обыкновенно берется вода, для 
смазочных масел (именно для машинных ма- 
сел)--сурепное масло, для моторных масел 
(для двигателей внутреннего сгорания)—ка- 
сторовое масло, так как растительные ма- 
сла обладалот более постоянными и опреде- 
ленными свойствами. 

О методах измерения вязко- 
сти см. Вязкость. Наиболее употребителен 
метод Пуазейля; метод Стокса пригоден для 
очень вязких жидкостей, а также для быст- 
рых приближен. испытаний вязкости обык- 
новенных смазочных масел; способы Кулона 
и торсионный пригодны для изучения вяз- 
кости эмульсий и неоднородных жидкостей. 

Условные технические вели- 
чины вязкости смазочных ма- 
сел. Чиело градусов вязкости по Энглеру 
(°%Е) представляет отношение времени исте- 
чения 200 см? масла при температуре $ ко 
времени истечения 200 см? воды при 20°, при 
испытании истечения в вискозиметре Ән- 
глера,. имеющем нормированные размеры. 
Для смазочных масел обычно принято опре- 
делять вязкость при РГ: 20, 50 и 100°. Для 
машинных смазочных масел обычно опреде- 
ляется вязкость при 50°, а для цилиндро- 
вых при 100°; температура 20° берется только 
для очень легких масел, а в специальных слу- 
чаях берут и иные К, близкие к предельной 
рабочей ї°, напр. для турбинных масел в 70 
или 80°. В Германии и СССР принят виско- 
‚ зиметр Энглера с нормированными размера- 
ми. Проверка его показаний производится 


по времени истечения 209 см? воды при 80°. . 


Обычно его водяное число близко к 
50—53 ск., и точная величина его дается 
в свидетельстве для каждого вискозиметра. 
В виду длительности испытания истечения 
для вязких масел или же для обыкновенных 
смазоч. масел при пониженных ? возможно 
производить опыты, измеряя время истече- 
ния не всего установленного объема (200 смз), 
а части его, именно 100 или 50 см?. Это впер- 


вые ввел проф. Гольде, к-рый дал величину 
переводного множителя, равного 5 при исте- 
чении 50 см? масла, при приведении пока- 
зания вязкости к истечению нормальных 
200 смз. Л. Блох и А. Добрянский обстоя- 
тельно проверили этот ускоренный метод и 
дали формулу для пересчета на время исте- 
чения 200 смз, т.е. для вычисления граду- 
сов вязкости Энглера из времени Т ск. исте- 
чения объема @ смз: 
Т [800 
Е-— зу (9 — 1) 

где Е означает вязкость в градусах Энглера, 
(0 смз—вытекший объем масла за время 7'ск., 
а И—водяное число вискозиметра в ск. Эта 
формула при 9=200 смз, действительно, дает 


Т. 
Е = уу: Предпочтительнее производить взве- 


шивание количества вытекшего масла (в слу- 
чае появления пены невозможно точно от- 
считать вытекший объем), и тогда ф-ла для 
пересчета вязкости в градусы Энглера при- 
мет следующий вид: а 

Т [800 

Е = зу (в — 1), 

где Р—вес вытекшего масла (в г) за время РГ 
(в ск.), 9—плотность масла, а И—водяное 
число вискозиметра. Упомянутые авторы да- 
ли номограммы для ускорения и упрощения 
означенного пересчета. 

Вискозиметр Уббелоде для жид- 
костей с малой вязкостью рекомендуется при 
определении числа градусов вязкости легких 
жидкостей, например керосина, и при опре- 
делении вязкости смазочных масел при высо- 
ких #?:100, 200, 300° и выше, напр. для мо- 
торных масел, т. е. для цилиндров двигате- 
лей внутреннего сгорания. Следует отметить, 
что все технич. приборы для измерения вяз- 
кости дают лишь «свои числа» вязкости, т. к. 
в них условия истечения отступают от зако- 
на Пуазейля, например в вискозиметре Эн- 
глера: слишком коротка и широка трубка 
истечения, давление истечения— переменное 
и зависит от плотности жидкости, ѓ° не точно 
удерживается и определяется не точно, не 
учитывается потеря кинетич. энергии, уно- 
симой струей, и т. д. Эти неточности особен- 
но сильно отзываются на числах вязкости 
для легких масел, а также при высоких РГ, 
когда течение явно турбулентное (вихревое), 
а не ламинарное (послойное). Ф-лы для при- 
ближенного перевода, градусов вязкости Эн- 
глера в абсолютную вязкость, как и пере- 
водные таблицы для прямого и обратного 
перевода, разработаны разными авторами; 
так, из ф-л Уббелоде получается: 


1 = (0,0731 Е 0), 


где Е вязкость в градусах Энглера, 9— 


плотность в г/см3. 

Числа вязкости для смазочных масел и 
вискозиметры в других промышленных стра- 
нах применяются иные: в Америке —секун- 
ды и соответственно вискозиметры Сейболт- 
Универсаль и Сейболт-Фурол (см. Стравоч- 
ник физ., тим. и технолог. величин, т. І, 
стр. 36); в Англии—секунды, соответственно 
Редвуд-Торговый и Редвуд-Адмиралтейский; 
во Франции—градусы и вискозиметр Барбье. 
Для грубых пересчетов можно принять, что 


855 


5° 0:166” Сейболт - Универсаль = 140° Ред- 
вуд - Торговый = 15,8 Редвуд - Адмиралтей- 
ский = 20,6 Сейболт - Фурол = 187° Барбье. 
Таблицы вязкости смазочных масел (в гра- 
дусах Әнглера), согласно техническим нор- 
мам нефтепродуктов Нефтесиндиката для 
изготовляемых в настоящее время в СССР 
смазочных масел, приводятся здесь целиком, 


как имеющие большой практический инте-` 


рее и значение. 
Табл. 1. Вязкость машинных масел. 


Название масел Пределы вязно- 


стей при 50° 
Веретенные масла: 
Велосит Л... .. 1,3—1,4 
» Таа 1,5—1,7 
Веретенное 2 . ......... 2,0—2,2 
> Зее 2,8—8,2 
Машинные масла: 
Машинное Л ..@...@...@.... 4,0—2,5 
» еее. 5,5—6,5 
» таа. 7,0—8,9 | 
Сепараторное Л......... 1,5—1 ,8 
» Т... а... 2,2—9,5 
Швейное .. и... 1,5—1,8 
Вольта Л... -... 3,0—3,3 
я Лаа 4,0—4,3 
Турбинное Л.......... 2,9—3,2 
» М... 4,0—4,5 
| » Та. 6,0—6,5 
Фуга . еее еее. 13 
Судовое Л аа 8,0—8,5 
» Таа 9,5—10,5 


Табл. 2. Вязкость масел для двига- 
телей внутреннего сгорания. 


Название масел Пределы вязкостей 


Моторные масла: 


Моторное Л......... 3,3—3,8 (при 50°) 

» М......... 6,0—6,5 » 

» Т.а... 8,2—8,7 » 

Авто л........... 6,0—6,5 » 
М... 1,8—2,2 (при 100°) 

» т еее. 2,4—2,7 » 

Компрессорные: 

Компрессорное Л...... 6,0—6,5 (при 50°) 
» М... ... 1,7—3,0 (при 100°) 

» Тт... ... 2,2—2,5 » 
Фригус еее. 2,0—9,3 (при 50°) 


Цилиндровые масла 
для паровых машин: 


а) при насыщенном паре: 
Вискозин 2 


б) при перегретом паре: 
Вапор до Г° перегрева 250° | 3,5—4,0 
Вапор М при перегреве до 
310° ааа 
Вапор Т при перегреве вы- 

ше 310° 
Вапор-Экетра........ 
Вискозин Т при перегреве 

до 300°... .@..@....... 
Вискозин 10 при перегреве 
до 310... .@..@....... 9,5 


Лит.: см. Вязкость. а также Справочник физ., хим. 
и техколог. величин Т. Э., т. І, стр. 34. А. Зайцев. 
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ВЯЗНОСТЬ МЕТАЛЛОВ (и металлич. спла- 
вов) характеризует внутреннее трение между 
частицами металлов и металлич. сплавов в 
жидком состоянии и пластические их свой- 
ства в твердом состоянии. Кроме того, пла- 
стич. свойства металлов отчасти характери- 
зуются относительным удлинени- 
ем и поперечным сжатием, опре- 
деляемыми при испытании на растяж е- 
ние (см. Деформация). При обыкновенной 
р В. м. может характеризоваться двумя 
величинами: 1) скоростью установившегося 
истечения металла в единицу времени при 
постоянном давлении и прочих равных 
условиях (Треска); 2) величиною давления, 
соответствующей установившемуся истече- 
нию, при постоянной скорости деформации 
(истечения). Н. С. Курнаковым и С. Ф. Жем- 
чужным получены (1918 'г.) следующие ве- 
личины для давления истечения (при по- 
стоянной скорости истечения твердой струи 
в 0,00037 см/ск разных металлов в жг/мм? 
поверхности поршня при температуре 15— 
20°, диаметре поршня в давящем приборе 
р=8,66 мм и диаметре выпускного отвер- 
стия 4=2,86 мм): калий 0,22, натрий 0,28, 
литий 1,7, таллий 5,8, свинец 8,8, олово 
10,5, висмут 21,0, кадмий 31, цинк 75. Ве- 
личина давления истечения колеблется в 
широких пределах в зависимости от разме- 
ров Ди 4, а также от способа кристалли- 
зации и предварительной термической и ме- 
ханической обработки вещества. Этими же 
учеными для разных металлов установлено 
соотношение между давлением истечения и 
твердостью по Бринелю: оно колеблется ме- 
жду 2,05 и 2,57 и лишь для свинца мо- 
жет доходить до 3,2. Определением вязкости 
металлов при высоких РК впервые занялся 
Шевнар (Сһеуепага, 1919 г.). Он предложил 
характеризовать В. м. скоростью удлинения 
в единицу времени: ® = т. . а, где иі—пер- 
воначальная и конечная длина, ѓ—темпе- 
ратура, э—скорость удлинения. За предел 
В. м. при этом принимается та, предельн. на- 
грузка в кг/мм?, при которой еще не по- 
лучается удлинения по причине одной только 
В. м. (не считая удлинения под влиянием ѓ° 
и быстрого удлинения в момент приложения 
усилия). Для определения В. м. при высо- 
ких темп-рах предложено два типа приборов 
(вискозиметров): Нурно-Сазагава и Обер- 
гоффера-Виммера; оба прибора предложены 
в 1925 году; испытание в них производит- 
ся в струе азота. В приборе Курно-Сазагава 
определенный груз, покоящийся на водяной 
подушке (противодавлением воды компенси- 
руются увеличения усилия на единицу пло- 
щади поперечного сечения испытуемой про- 
волоки вследствие уменьшения сечения про- 
волоки при ее растяжении), растягивает 
испытуемую проволоку при разных ѓ°, при 
чем определяется предел В. м. проволоки 
при каждой данной Р. Упомянутые авторы и 
Мацедо Саарес Сильва получили сведенные 
в табл. 1 значения для предела В. м., выра- 
зкенные в кг/мм? (работы 1925 и 1928 гг.). 

Курно и Мацедо Саарес Сильва в 1928 го- 
ду подвергли испытанию проволоки из алю- 
миния, дуралюминия и альпаки со следу- 
ющими результатами (ем. табл. 2). 
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Прибор Обергоффера-Виммера служит для 
определения В. м. в жидком состоянии. 


Табл. 1.— Пределы вязкости металлов 
при высоких температурах в гімм?. 
Материал 350° 1400° ео 500° (550° 1600° 700° 800° 850° 
| Мягк. сталь* | 31 | 20| — | 8 — 41 —|— | — 
| Сталь средн.! · : . 
тверд.*. ..|32 | 21 | — 9 | — 4 1: — | — 
Быстрореж. 
сталь* ...|— | — | 49130 | — | 14 7 2 | — 
Хромо-вик. . 
сплавы * Е] 1 | 49 | 32 | 17 7 З 
Нремн.-хром. | 
сталь* (|| | р 60 | 45 | 30 8 11 — 
Нинель** |= | — |16,7; — | 9,3} 3,41 — | — | 


* Данные 1925 г. (Курно и Сазагава). 
** Данные 1928 г. (Курно и Мацедо Саарес Сильва). 


Главная часть прибора-—маятник (из огне- 
упорного материала, длиною в 50 мм и диа- 
метром в 10 мм), опущенный на 20 мм в 
жидкий металл или сплав, приводится в 
колебательное движение; по убыванию его 


Табл. 2._Пределы вязкости алюминия, 
дуралюминия и альпаки при нор- 


мальной и высоких Г в хг/мм?. 
Диам. 
Материал сечения | 15° 100° 200° (300° [350° 
в мм р 
1 
Алюминий (провол.) . 1 5,61 2,7 0,7 — | — 
» » .. 2 6,11 3,2| 1,2 — | — 
Дуралюм. (провол.). 1 — [16,7| 9,3| 2,8| 0,3 
» » . 2 — | — 110,5] 3,8) 1,8 
Альпака (провол.) 1 | 10 | 4,9 2,9 — | — 


колебаний судят о В. м. при Ё испытания. 
‚Измерение отклонений маятника произво- 
дится посредством зеркальца, подвешен- 
ного, как и маятник, на тонких платиновых 
проволоках. Подечет абсолютного значения 
В. м. производится по ф-ле: А—%=6:67-- ел 
-- 6301, где № и А—логарифм. декременты ко- 
лебательного движения в воздухе и испыту- 
емом жидком металле или сплаве, д—уд. в. 
испытуемого жидкого металла или сплава, 
}— вязкость, 0, с, ‚константы прибора, 
определяемые путем производства «холо- 
стых» опытов с жидкостью, обладающей из- 
вестной вязкостью. Обергоффер и Виммер 
установили влияние разных элементов. на 
вязкость железо-углеродных сплавов, влия- 
ние #° на вязкость чистых железо-углерод- 
ных сплавов и исследовали вязкость ряда 
применяемых на практике бессемеровских 
и томасовских чугунов; им удалось уста- 
новить, что фосфор увеличивает вязкость 
чугуна, но снижает критическ. точки начала, | 
образования твердых раство- 
ров; одновременное возраста- 
ние содержания серы и мар- 
ганца увеличивает вязкость 
сплавов; кремний, повидимо- 
му, повышает вязкость и РК начала затвер- 
девания сплавов. Далее этими авторами вы- 
числены, по экспериментальным данным, 
изменения логарифмического декремента с 
возрастанием содержания разных примесей 
для чугунов, при содержании углерода в 
2,8% (логарифмический декремент 0,0135): 


ИИ 
157 (набл.) . . 
121 (вычисл.) 
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0,1% углерода изменяет логар. декремент на +1,5 % 
о, 


0,1% фосфора » » Й » — 1,0 9% 
0,1% кремния » » » » +0,75 % 
0,1% марганца » » » » +0,4 % 
0,1% серы » » » » 3,0 % 


Лит. Курнанов Н.С. и Жемчужный 
С. Ф., Давление истечения и твердость пластич. 
тел, «Изв. СПБ Политехнического ин-та», СЦБ, 1913, 
отдел техники, т. 19, вып. 2; Содгпої У. еї $3- 
касам а К., Сопітіриііоп а 1’614е е 1а уівсоѕііє 
деѕ аПіареѕ а іетрёгаїиге &1еуёе, «ВМ», 1995, $. 93, 
р. 753—763; Орегћһоѓѓет Р. и. іт тегА., 
Еіпйиѕѕ а. Тетрегаїіџтг опа сһетіѕсћеп Хиѕаттпепѕе+- 
пе ау аіе Уівкоѕііаі аеѕ Біѕерѕ, «Ѕїаһі опа Е1зеп», 
19%25,р. 969—979. Л. Длугач. 


ВЯЗКОСТЬ СТЕКЛА, внутреннее тре- 
ние стекла. Стекло при обыкновенной 
темп-ре по теории Г. А. Таммана предста- 
вляет собою жидкость, молекулы которой, 
благодаря огромному внутреннему трению, 
являются практически неподвижными для 
коротких промежутков времени. Подогрева- 
ние стекла до 400—500° вызывает увеличе- 
ние подвижности молекул, и стекло делается 
пластическим телом, при воздействии на, не- 
го силы тяжести медленно принимающим 
форму сосуда, в котором стекло находится, 
и изменяющим форму, если оно находит- 
ся в виде бруска. Дальнейшее подогревание 
стекла до 900° делает его сиропообразным, 
но еще весьма вязким, а при Г около 1 500° 
и выше стекло превращается в жидкость 
с довольно большой подвижностью частиц. 
Т. о. внутреннее трение стекла 7, или вяз- 
кость его, изменяется в интервале от 500 
до 1500° в очень широких пределах, в мил- 
лиарды раз. Исследования, произведенные 
в лаборатории Г. А. Таммана, показали, что 
В. с. узависит от удельного объема и что при 
равных удельных объемах В. с. постоянна. 

Для практики особенное значение полу- 
чает изменение В. с. с р, т. к. для технич. 
обработки его важно, чтобы с изменениями 
РВ. с. изменялась по возможности меньше. 
Исследования А. Ле-Шателье показали, что 
В. с. может быть предетавлена, как функ- 
ция РК, следующей эмпирической формулой: 


10167 = А —– Ві (1) 
или с изменением, введенным работами 
П. Лазарева, 

16151 = А – В, (2) 


где А, В ит, — постоянные. Для хороших сте- 
кол, с которыми удобно производить раз- 
личные манипуляции, выгодно, чтобы В бы- 
ло по возможности невелико. 

Как показано А. Ле-Шателье и затем 
П. Лазаревым, формулы (1) и, в особенности, 
(2) превосходно подтверждаются на опыте, 
и отступления не превосходят ошибок на- 
блюдений. Ниже приведены данные, полу- 
ченные Стоттом (5408) для стекла, и вы- 
численные по формуле Ле-Шателье значения: 


..| 526°| 575°| 625° | 675° 746°| 900° | 1120°| 1 312° 1 390° 
‚| 11,54] 10,16] 8,65 | 7,51 6,28| 4,29 | 2,85] 1,96: 1,30 
11,52] 10,06 8,77 | 7,69 6,37| 4,37 | 2,75) 2,01| 1,81 


Исследования П. Лазарева и его сотруд- · 
ников показали, что не только стекло, но 
и всякие вязкие жидкости (растворы жела- 
тина в воде, растворы сахара в глицерине, 
патока и т. д.) показывают при изменении 
Г’ зависимость, выражаемуто формулой Ле- 
Шателье. Теоретическая формула Филлипса, 
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найденная ранее эмпирически А. И. Бачин- 
ским, в известн. интервале ѓ° совпадает с дан- 
ными опыта и с ф-лой Ле-Шателье, однако 
при более высоких ѓ° наступает расхождение 
опытн. данных и ф-лы. Пока лишь одна ф-ла 
Ле-Шателье охватывает все изменения В. с. 
при различн. Ри является единствен. ф-лой, 


которой можно пользоваться на практике., 


Если в стекле происходят от повышения Р 
внутренние молекулярные перегруппировки 
и химич. реакции и если при определенной 
темп-ре & стекло приобретает иную алло- 
тропическую модификацию, то получаются 
следующие соотношения: 

ниже температуры № 1615 7= А ~ ВЕ; 
выше » ь 16% 1№1= А, - Ви; 
при ё = і, А – Ві, = А, – В,{,. 

Эти соотношения также указаны Ле-Ша- 
телье. Как при темп-рах ниже %, так и выше 
между температурой и 1016 у существует 
прямолинейная зависимость, и точка пере- 
сечения прямых даст температуру %. 

Как на пример зависимости А и В от со- 
става и в то же:время как на пример алло- 
тропии, укажем на изменение В. с., по на- 
блюдениям Ле-Шателье, в отношении стекла, 
имеющего состав 3 510., 2 СаО, (1—2) М№а,О, 
где х_число, лежащее между 0 и 1. Как 
показал Ле-Шателье, это стекло, в зависи- 
мости от Ё, дает две аллотропические моди- 
фикации ви В; значения А и В для той и 
другой выражаются такими числами: 


Модификация 8 = 0100135 0.0005 
Модификация 848 = 85 ооа 

Это обстоятельство важно для промышлен- 
ности, т. к. позволяет заранее предвидеть, 
в каком направлении нужно изменить со- 
став стекла, чтобы получить желаемую В. с. 

В настоящее время имеется целый ряд ме- 
тодов определения В. с. Особенно удобными 
являются два, к-рые получили широкое рас- 
пространение и в наших русских лаборато- 
риях (Ин-т силикатов и Ин-т физики и био- 
физики). Первый из этих методов состоит 
в определении скорости Ф движения шарика 
определенных размеров в вязкой среде, при 
чем, при установившихся равномерных дви- 
жениях в безграничной среде, вязкость я, 
в зависимости от радиуса шара 7,его уд. в. 4, 
уд. в. жидкости д и ускорения силы тяже- 
сти 9, выражается формулой: 

__ 2 „ тА) 
= 9 


Если наблюдается движение шарика в ци- 
линдрич. сосуде конечных размеров, то тре- 
буется, как показал Ладенбург, поправка, 
пользуясь которой мы можем получить точ- 
ное значение внутреннего трения жидкости. 
Для определения В. с. его помещают в не- 
глазурованный фарфоровый цилиндрик, ди- 
аметром З см и высотой около 10—15 см, и 
в электрич. печи производят расплавление 
стекла, поддерживая постоянную темп-ру. 
Платиновый шарик падает внутри расплав- 
ленного стекла по оси цилиндра. Определяя 
при помощи рентгеновских лучей фотогра- 
фически или визуально положение шарика 
в разные моменты внутри цилиндра, мож- 
но найти скорость падения шарика и отсюда 
определить В. с. Второй метод, состоит в том, 
что в платиновый тигель помещают платино- 
вый же цилиндрик, приводимый в движение 
падающим грузом, подвешенным к нити, на- 
мотанной на вал, к-рый связан с цилиндром. 
Груз дает движущую силу; зная величину 
его Р и скорость падения или число я об/м. 
цилиндра, можно определить величину вну- 
треннего трения. Как показывают расчеты, 
р 
п 7 


1=#.-, где величина, определяемая из 
опытов с веществами, для к-рых 7 известна. 
Этот второй метод является очень пригод- 
ным при 2 около 800—1 200°. При более вы- 
соких температурах, когда стекло делается 
очень подвижн. и маловязким, является бо- 
лее удобным метод падения шарика, к-рый 
в этом случае дает более точные результа- 
ты. Эти два метода имеют много модификз- 
ций, которые и применяются на практике. 
Так, были предложены способы, которые по- 
зволяют непосредственно на заводе опреде- 
лять величину вязкости стекла в разных 
местах горшка, в котором производится 
плавка стекла. 

Лит.: Менделеев Д., Техническая Энциклопе- 
дия, вып. 4, Стеклянное производство, стр. 35, СПБ, 
1864; Шульц Г., Стекло, перевод с нем., стр. 37. 
М.-—-Л., 1926; Лазарев П., «Керамика и стек- 
ло», М., 1927, стр. 17; его же, «Доклады Академии 
наук СССР», Л., 19727, стр. 27, 1928, стр. 37; 
рга11е В., 01е С1аѕѓарђгікаііоп, 2 АџПаве, В. 1, 
р. 51, Міпсһел, 1926 (обстоятельное изложение вопро- 
са); Песћаїе1іег Н., Зог 1а хіѕсоѕіїб аа уеге, 
«Аппа1еѕ ае Рһуѕідџе», Р., 1995, вбг. 10, $. 3, р. 5 
(классическ. изложение закона Ле-Шателье); Ша ѕа- 
геїї Р., «СВ», 1997, %. 185, р. 106; Тат тапп б., 
«Јоотпа1 ої {һе Ѕос. ої ©1аѕз Тесрпо!ову», Ѕһеѓіе1а, 
1925, у. 9, р. 166 П. Лазарев. 


ВЯЗКОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, см. Гу- 
стерезис. 


6, в учении о сопротивлении материалов 
С обозначает модуль упругости второго ро- 
да, или модуль упругости сдвига: 


т. 2 
б= ит" Е кајом?, 


где Е модуль упругости первого рода и 
=>. — отношение относительного удлине- 


ния ёк относительн. поперечному сжатию ғ,. 
©@—символ для обозначения веса. 
д—<имвол для обозначения ускорения си- 
лы тяжести в м/ск*; для небольших высот 
9=9,806056—0,025028 соѕ 2ф—0,000003 Л, 
где ф-—широта и й— высота в м над уровнем 
моря; 9; —ускорение силы тяжести стан- 
дартное—980,665 см/ск?: 

б-КИСЛОТА, дисульфокислота В-нафтола, 

С..Н:О;5, имеющая структурное строение: 
н5о, Получается в смеси с изо- 

„он мерной ей В. кислотой (см.) 
при действии серной к-ты на 

В нафтол при нагревании до 
и 100-—110° в течение 12 ч.; из. 

н50, влекается спиртом или бари- 

товыми солями; при нагревании с аммиаком 
образует дисульфокислоту В-нафтиламина; 
служит для приготовления #-нафтилами- 
на, а также в качестве азокомпонента 
при синтезе кислотных азокрасителей (см.), 
к-рые имеют более желт ий оттенок, чем изо- 
мерные красители из В-к-ты, что объясняет 

. само название этих к-т (<(—СеЪ, В—Во®. 

См. Красителей промежуточныв продукты. 
ГАБАРДИН, ткань, лицевая сторона кото- 

рой обычно выражается основой. Габардин 

в большинстве случаев строится саржевым 

или киперным переплетением (8 и #), про- 

изводящим на лицевой стороне ткани эффект 
тонкой саржевой выработки; более низкие 
сорта Г. производятся при саржевом построе- 
нии переплетения (2 и 1). Г. применяется 
главным · бразом для непромокаемых паль- 
то и вырабатывается из камвольной основы 

и хлопчатобумажного утка. Но за последние 

годы чаще начинает употребляться хл.-бум. 

или смешанная основа (шерсть с хлопком)— 

№ 2/66 и хл.-бум. уток от № 2/60 до № 2/80, 

при плотностях: основы—108 ниток и утка — 

88 прокидок на дюйм. Хл.-бум. уток кра- 

сится в пряже, а шерстяная основа м. б. 

окрашена в куске. Тонкий хл.-бумажн. га- 

бардин вырабатывается из основы и утка 


№ 2/80, при плотностях: основы-—162 нитки 
и утка—104 прокидки на дюйм. Для более 
низких сортов габардина употребляются: ос- 
нова № 2/40, уток № 20, при чем плотность 
основы—108 ниток и утка—76 прокидок 
на дюйм. Костюмная ткань типа Г. одно- 
родна по своей поверхности с тканью, приме- 
няемой для пальто, но она вырабатывает- 
ся из шерстяной основы и утка и обладает 
значительной мягкостью. Выработка это- 
го сорта Г. производится при саржевом по- 
строении (3 и 1). Пряжа применяется: для 
основы —№ 2/50, для утка—№ 36; плот- 
ность основы—100 ниток и утка—62 про- 
кидки на дюйм. См. Ткани. С. Молчинов, 

ГАБАРИТ, на ж. д., предельные очерта- 
ния подвижного состава, а также прибли- 
жения всяких сооружений, как то: мостов, 
зданий, платформ, столбов и т.п. Зазоры ме- 
жду этими очертаниями неодинаковы и за- 
висят от их целей. Так, согласно нашему 
новому Г. (фиг. 1), наименьший зазор дается 
внизу, между верхом пути и низом исдвиж- 
ного состава, г е этот зазор в 50 мм рассчи- 
тан лишь на возможность случайных не- 
больших неточностей сборки смежных ча- 
стей пути и подвижного состава. Зазор 
между боковыми элементами подвижного 
состава и высокими платформами станций 
назначен в 200 мм на случай возможных пе- 
рекосов подвижного состава и качания .его 
на рессорах. Далее по высоте зазор увеличи- 
вается до 525 мм для предотьр:щ-ния не- 
счастных случаев с людьми, стоящими на 
платформе, и безопасности высовывающихся 
из вагонов пассажиров. Еще далее кверху 
зазор суживается до 325 мм. Предел при- 
ближения деревянных строений значительно 
отодвинут из-за противопожарных сообра- 
жений, для чего этот зазор в верхней части 
назначен в 1150 мм. Впадины в нижней боко- 
вой части очертания подвижного состава 
стар 'й конструкцич в новых Г. не делаются. 

Существующий Г. ширскокэлейных дорог 
СССР значительно больше габарита загра- 
нич. дорог нормальной колеи и дает возмож- 
ность делать более широкий и значительно 
более высокий подвижной состав, что име- 
ет перв жтепенное значение для получения 
наивыгоднейших пропорций в размерах по- 
дви кного состава, Так как грузоподъем- 
ность (емкость) товарного вагона зависит от 
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площади пола, то при увеличенной ширине 

можно обойтись меньшей длиной вагона, до- 

стигая этим уменьшения тары вагона, увели- 

чения нагрузки на погонную единицу дли- 

ны поезда, укорочения станционных путей 

и т. п. В пассажирском вагоне увеличение 
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ширины дает возможность разместить по- 
перек вагона больше пассажиров и, следо- 
вательно, получить меньшую тару вагона на 
одно место. Так, ширина Г. нашего подвиж- 
ного состава равна 3,414 м, что позволяет 
поместить 5 пассажиров в ряд; при повыше- 
нии ширины габарита до 3,6 м можно будет 
добавить шестое место в поперечном ряду 
и, следовательно, ‘почти без увеличения 
тары вагона увеличить его вместимость на 
20%. Увеличивающаяся мощность паровозов 
уже потребовала заполнения всего Г., а не- 
которые американские дороги, построившие 
сверхмощные паровозы, принуждены на 
участках обращения этих паровозов при- 
менить расширенный Г. Отсюда стремление 
железных дорог к расширению своих Г. Од- 
нако это расширение сопряжено с весьма 
большими расходами по переделке мостов и 
зданий, и поэтому оно вводится постепенно: 
расширяются очертания строений на но- 
вых дорогах и новых построек на суще- 
ствующих дорогах. Иногда возможно про- 
вести также расширение габарита подвиж- 
ного состава, если на проводимом участке 
имеется обращение псездов, не выходящих 
за пределы данного участка. В СССР га- 
барит недавно подвергся’ пересмотру, и в 
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| конце 1927 года разработан новый габарит. 
г По сравнению со старым габаритом, сущест- 

венному увеличению подверглась ширина, 

т. е. наиболее важная составляющая, уве- 

личенная с 3,414 м до 3,850 м, или на 13%. 

За счет уменьшения чрезмерных боковых 
зазоров существующего 
Г. оказывается возмож- 
ным, при небольших пе- · 
ределках, пропускать по- 
движной состав шириною 
3,6 м; в виду этого новым 
Г. установлено два очер- 
тания подвижного соста- 
ва: постоянный с шири- 
ной 3,850 ми временный, 
переходный с шириной 
3,6 м. Применение ново- 
го габарита уже нача- 
лось; так, пригородные. 
электрическ. вагоны для 
подмосковного участка 
Северпых железных до- 
рог запроектированы по 
переходному очертани 


ось второго глаемоео пулт ма перегомох 


Фиг. 2. 


габарита, для которого приспосабливает- 
ся участок Москва — Пушкино — Щелково. 

Г. дорог нормальной колеи (1,435 м) раз- 
ных стран мало отличаются друг от друга. 
Для возможности беспересадочного и беспе- 
регрузочного сообщения между европейски- 
ми странами, связанными нормальной коле- 
ей, подвижной состав, назначенный для ме- 
ждународного сообщения, должен проходить 
через «интернациональный проходной Г». 
(фиг. 2). Вообще заграничные Г. нормаль- 
ной колеи (в том числе Г. америк. дорог) зна- 
чительно теснее нашего габарита, и лишь 
дороги с более широкой колеей (испанские 
и индийские ж. д.) имеют ширину Г. под- 
вижного состава от 3,48 до 3,80 м. Высота 
всех без исключения заграничных Г. под- 
вижного состава невелика и не превосходит 
4,2—4,6 м. П. Красовский. 

ГАББРО, изверженная, глубинная поро- 
да равномерно-зернистого, преимущественно . 
крупнокристаллического строения, состоя- 
щая главн. обр. из плагиоклаза (известково- 
натрового полевого шпата) и листоватого 
авгита (см.), называемого диаллагом. 
Количество диаллага достигает 50% поро- 
ды; он в некоторых случаях частично или 
полностью замещается роговой обманкой. 
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В состав Г. входит иногда оливин (оливино- 
вое габбро), темная магнезиальная слюда 
биотит (см.), магнитный и титанистый же- 
лезняк, апатит (см.) и чрезвычайно редко 
кварц. Разновидностями этой группы пород 
является норит или гиперит (темная зер- 
нистая порода, содержащая вместо авгита, 
гиперстен), а также лабрадорит (порода, 
состоящая преимущественно или целиком из 
полевого пшата-—лабрадора). Цвет габбро 
зеленовато-серый, темнозеленый, коричнева- 
то-зеленый, иногда темный (почти черный); 
тв. 5—6; уд. в. 2,8—3,1. По химич. соста- 
ву Г. основная порода, содержит 46—52 % 
510,, 12—20% А10, 7—16% Ее,О,+ЕеО, 
9—18 9% СаО, 2—10 9% М0, 0,5—1,5%К,0 и 
около 1% М№а,О. Г. обладает чрезвычайной 
крепостью и тем большей стойкостью на вы- 
ветривание, чем меньше содержание в нем 
полевого шпата и чем равномернее его 
структура; сопротивление габбро сжатию 
велико: 2 000—2 800 кг/см? для мелкозерни- 
стых видов и до 1 000 кг/см? для крупнозер- 
нистых. В виду своей прочности габбро труд- 
но поддается разламыванию и обработке, 
но, благодаря тому, что составные части его 
обладают сравнительно одинаковой твердо- 
стью, порода хорошо полируется, что в свя- 
зи с красивыми цветными оттепками габбро 
позвофяет применять его как ценный ма- 
териал для изготовления столовых досок, 
постройки колонн, постаментов, лестниц, 
балюстрад, памятников, облицовки стен 
и т. п. Менее ценные сорта габбро упо- 
требляют для различных построек, замо- 
щения улиц, приготовления хорошего ка- 
чества щебня. Габбро встречается в различ- 
ных странах: южной Германии, Финляндии 
(Вильманстранд), Англии (Корнуол), Нор- 
вегии (Лангензунд), Швеции (Ангерман- 
ланд), Канаде и в СССР—на Урале, Кавка- 
зе, Украине; габбро-норитовые породы и 
среди них лабрадориты, обладающие кра- 
сивой игрой цветов (зеленоватого, красно- 
го, голубого), встречаются в б. Киевской 
губернии по реке Быстриевке и на Волыни 
по реке Ирше и ее притоку Тростянице. Ка- 
мень из этих месторождений шел на обли- 
повку и на памятники; вывозился в разные 
города России, а также за границу. См. 
Справочник физ., хим. и технолог. величин. 

Лит.: Штини И.и Мушнетов Д., Техни- 
ческая геология, М.—Л., 1925; «Нерудные ископае- 
мые», сборн. КЕПС, П., 1927, т. 3; Ог Э., Геология, 
пер. с франц., т. 1, М., 1994. 

ГАБИОНЫ ПАЛЬВИСА, заполненные галь- 
кой или камнем, плетеные из проволоч- 
ной сетки ящики, устанавливаемые в гидрав- 
лических сооружениях с целью устранения 
недостатков каменной наброски и сухой 
кладки, приходящих в расстройство даже 
при небольших деформациях основания. 
Диаметр проволоки 2—6 мм; ребрами слу- 
жат зкелезные прутья диаметром 5—15 мм. 
До сборки в форму ящика Г. П. имеет вид, 
изображенный на фиг. 1. Он состоит из 
6 граней, обозначенных на фиг. 1 и 2 номе- 
рами 1— ТУ, Ти Т; каждая грань окаймлена 
ребрами-прутьями, за которые заплетается 
сетка и около к-рых, как на петлях, может 
вращаться сетчатая грань ящика. Грань 
ПІ служит дном ящика, ІГ и Г/’— продоль- 
ными боковыми стенками, 7 и 7—попереч- 
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ными стенками и грань /—-крышкой. При 
перевозках габионы Пальвиса складывают 
в плоское тело, а на месте 
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ребра поперечных стенок скрепляют с реб- 
рами продольных стенок проволокой (об- 
вязкой). Ящик устанавливают в сооруже- 
нии, связывают проволокой с соседними, 
ранее установленными ящиками, а также 
с лежащими ниже, уже заполненными ящи- 
ками, заполняют камнем и закрывают крыш- 
кой, которую тоже привязывают к стен- 


кам ящика проволокой. 
+ + ы +— Боковой распор камня 
К И * +] деформирует ящик; по- 


аб __ этому, для увеличения 


его жесткости, устра- 
ивают промежуточные 


гб связи аа и 66 (фиг. 3). 
Фиг. 3. Обычные размеры Г.П.: 

длина 2—6 м, ширина 

0,5—2 м, высота 0,5—8 м. Для загрузки 


ящика галькой необходимо предварительно 
выложить дно и стены ящика камнем 
(фиг. 4). В настоящее время Г. П. приме- 
няются как для берегоукрепительных ра- 
бот, так и для устройства водоподъемных 
плотин небольшой высоты. Кладка Г. П. 
ведется уступами, при чем 
в береговых укреплениях 
нижн. ряд делают из ящи- 
ков небольшой высоты при 
значительных прочих раз- 
мерах. Г. П. в известной 
мере способны деформиро- 
ваться, не разрушая своей 
сетчатой оболочки. Однако 
рассчитывать на универ- [> 
сальную пригодность габи- 5 
онных сооружений нельзя; 
так, например, в Средней 
Азии габионные дамбы, подмытые течением, 
почти повсюду разрушились (в 1925 году). 
Водосливные плотины из габионов Пальвиса 
успешно работалот при непременном условии 
наличия в паводковой воде реки обильных 
взвешенных наносов. Эти наносы с течени- 
ем времени заполняют все пустоты между 
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К 


Фиг. 5. 


камнями в габионах Пальвиса, уплотняя 
последние и повышая прочность и устойчи- 
вость всего сооружения. Примерами габион. 
сооружений могут служить: 1) плотина Нест- 
ле (фиг. 5), 2) плотина на р. Махунцети, 
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в 30 км от Батума, 3) плотина-перемычка 
на р. Аджарис-Цхали, близ Батума, выстро- 
енная для ограждения от реки работ по по- 
стройке плотины для пароэлектрической 
силовой установки. Стоимость Г. П.в ус- 
ловиях СССР: до 15 руб. за 1 м? кладки в 
Средней Азии и до 10 руб. на р. Аджарис- 
Цхали (в цену входят лишь производствен- 
ные затраты, без начисления всех видов 
накладных расходов). 

Лит.: Кандиба Б. Н., Регулирование рек, Л., 
1927; Ганкевич В., Габионы Пальвиса, «Изв. 
Научно-мелиорационного ин-та», П., 1923, вып. 1, 5; 
Гёуу-ба1уааог Р., Г’атёпасетепь дез сһеѕ 


Ч’еэа еп уче 4е 1а ргойџсііоп де 1'ёпегеіе ёІесітідие, 
Рагіѕ, 19229. Н. Анисимов. 


ГАБУН-НАУЧУНИ, африканские сорта ка- 
учука из ландольфий (Г.ап4о]рШа, сем. Аро- 
супасеае) и фикусов (Еісиѕ, сем. О1тасвае) 
франц. Конго; на рынке имеются в виде ша- 
рообразных комков и уллиненных, так наз. 
«языков». Г.-к. теряют при промывке от 
20 до 46% веса; снаружи они черного или 
серого цвета, в разрезе розового, синего 
или красного, серого, белого или зеленого 
цвета; обладают неприятным запахом, часто 
бывают с песком и кусочками коры. Луч- 
шие сорта: Ргіта Гоапоо, Овомау, барип, 
Мауишра, Вајапоа, хуже — Категип и Ваїа. 
Хороши для технических изделий и проре- 
зинения тканей. 

Лит.: Маглавт В., Маѓегіа1іепкипае йг аіе 
Каџїѕсһик-Тесһпікег, 2 А1иї., В., 1920. М. Лурье. 

ГАВАНЬ, место безопасной стоянки су- 
дов, обычно служащее также для соверше- 
ния операций по передаче грузов на воду и 
обратно, а также для ремонта судов и зи- 
мовки их. Г. состоит или из естественного 
бассейна, соединенного с рекой, озером или 
морем (затона, бухты), или из искусствен- 
ного водного бассейна, огражденного со- 
оружениями. На морях и озерах гавань дол- 
жна быть защищена от действия волнения и 
ветра, иметь достаточно широкий и легко 
отыскиваемый с моря и озера вход, доста- 
точные глубины для стоянки и причала 
судов. Речные Г. кроме того должны быть 
защищены от ледохода. 

Простейшим видом гавани на морском 
поберекьи служат бухты, защищенные 
естественными берегами от волнения и ве- 
тра, а на реках—затоны, или зимовки, рас- 
положенные так, что берега залцищают их 
от действия ледохода. На морских побе- 
режьях такие гавани носят название пор- 
тов-убежищ, рыбачьих портов. Иногда в за- 
тонах производится ремонт мелких судов; 
в этом случае затоны имеют оборудование 
для подъема судов и мастерские. Более 
сложное устройство имеет гавань, приспосо- 
бленная для грузовых и пассажирских опе- 
раций. Такая гавань представляет собою со- 
ставную часть порта и имеет соответствую- 
щее оборудование (см. Порт). . о. 

Искусственные речные гавани представ- 
ляют собою вырытый в береге бассейн, бо- 
лее или менее правильной формы, сообщаю- 
щийся с рекой достаточно широким входом. 
Для удобной передачи грузов берега бассей- 
нов устраивают в виде набережных, тип ко- 
торых зависит от условий работы Г. Речные 
Г. бывают открытые и закрытые. Откры- 
тые имеют непостоянный уровень воды, со- 
ответственно уровню воды в реке. Набереж:- 


ные в них обычно устраивают в виде мо- 
щеных откосов, с площадками на различ- 
ной высоте, сообщающимися между собой 
съездами, иногда с расположенными на них 
ж.-д. путями. При небольших, сравнитель- 
но, колебаниях уровней воды предпочти- 
тельнее обделка набережной в виде верти- 
кальной стенки, позволяющей судам подхо- 
дить к ней вплотную; такое устройство зна- 
чительно облегчает применение механиче- 
ских приспособлений для грузовых опера- 
ций. Для устройства речных гаваней, в целях 
уменыпения земляных работ, пользуются 
как углублением естественных затонов, так 
и устьями притоков (Кипешемекая гавань в 
устьи реки Кинешемки, фиг. 1). Закры- 
тые Г. состоят из бассейнов с повышенным 


222 __ аш 


а. 222 
"Баари Б 
КИНЕШМА. "у 


м 20 Зн и 
им 
54 2 А А 
$ 


Фиг. 1. 


уровнем, отделенных от реки шлюзом; при 
этом для наполнения бассейна использует- 
ся вода небольших притоков (Рыбинская га- 
вань в устьи р. Черемухи, фиг. 2). Преиму- 
щество такой Г.—независимость горизонта 
воды в Г. от горизонта в реке; однако при 
больших колебаниях горизонта воды в реке 
шлюз должен иметь значительные размеры. 
Г., устраиваемые в искусственных каналах, 
имеющих б. или м. постоянный уровень во- 
ды, обычно располагаются у обслуживае- 
мых ими промышленных предприятий. Гава- 
ни, находящиеся в больших промышленных 
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Фиг. 2. 


пентрах, имеют бассейны и причальные ли- 
нии, приспособленные для однородных гру- 
зовых операций; такова, например, Г. Валь- 
зум на Рейне (фиг. З). Вход в Г., шириной 
в 50 м, составляет с направлёнием русла 
Рейна угол в 40°. Перед бассейнами рас- 
положен аванпорт для маневров судов. 
Бассейны расположены параллельно берегу 
Рейна и обслуживаются мостовыми крана- 
ми. Длина бассейнов 245 и 320 м, ширина. 
по дну 53,74 м; территория гавани возвы- 
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шается на 2 м выше горизонта самых вы- 
соких вод; дно бассейнов на 0,55 м ниже 
речного дна. Речной берег на протяжении 
120,6 м обделан набережной, к которой 
примыкают откосы, обделанные мостовой. 
` Берега бассейнов обделаны набережными в 
виде стенок на сводах, опирающихся на 
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основание из отдельных опускных колод- 
цев; такое устройство применено в виду 
возможности неравномерных осадок. 

Бассейны на реках должны удовлетворять 
следующим требованиям: 1) глубина их дол- 
жна позволять судам, при полной нагруз- 
ке, принятой для данного плеса реки, и, сле- 
довательно, при наибольшей осадке, поль- 
зоваться бассейном при самой низкой воде; 
2) вход в Г. должен быть расположен так, 
чтобы ледоход в реке не мог оказывать 
влияния на условия стоянки в Г.; для этого 
вхол располагают под углом к направлению 
берега, реки и против течения; 3) вход в Г., 
по возможности, не должен заноситься; в 
этом отношении играет роль расположение 
входа, указанное выше, а также расположе- 
ние Г. и входа у вогнутых или прямых глу- 
боких берегов; 4) суда должны иметь воз- 
можность маневрировать в гавани, для че- 
го между бассейнами и входом располагают 
водную площадь, достаточную для поворота 
‚судов; 5) бассейны для операций с огне- 
опасными грузами (лесные, керосиновые и 
т. п.) должны быть устроены гозможно даль- 
ше от других бассейнов. 

Несколько особняком стоят лесные гава- 
пи, приспосабливаемые специально для вы- 
грузки сплавного леса. Лесные гавани, от- 
дельные или в составе речного порта, имеют 
берега с пологим откосом для удобства 
вытаскивания бревен; при крутых берегах 
устраиваются специальные «лесотаски»— ва- 
гонетки с горизонтальными платформами, 
двигающиеся по наклонной плоскости. 

Морские гавани также могут быть откры- 
тыми и закрытыми. Последние, как стесня- 
ющие движение сулов, устраиваются лишь 
при наличии значительн. приливов и отли- 
вов и при особых условиях. Таковы гавань в 
Зеебрюгге, Бремергафене, док короля Аль- 
берта в Лондоне и др. Для входа в бассейн 


устраивается полушлюз, если Г. работает 
лишь во время прилива. Ворота полушлю- 
за открываются перед наступлением гребня 
прилива и закрываются вскоре после про- 
хода гребня, так что уровень воды в бассейне 
немного разнится от уровня гребня прилив- 
ной волны. При более оживленном движе- 
нии судов делается камерный шлюз (см.). 
Перед закрытой Г. обычно делается аван- 
порт для судов, ожидающих входа в Г. Мор- 
ские открытые Г. устраиваются различно: 
Вход в Г., в виду большой трудности упра- 
вления судами при ветре и волнении, огра- 
ждается сооружениями в виде массивных 
молов (см.) и волноломов (см.), ограждающих 
рейд. Самые бассейны или устраиваются в 
береге или образуются выдвинутыми от бе- 
рега молами и пирсами (эстакадами). Воз- 
можны и Г. смешанного устройства, напр. 
Г. в Констанце (фиг. 4). 

Для морских Г. весьма значительную 
роль играет быстрая погрузка и выгрузка 
товаров, в виду чего гавань должна быть обо- 
рудована помещениями для грузов и сред- 
ствами для быстрой разгрузки этих поме- 
щений, а также надлежащими ж.-д. путями, 
В гаванях, расположенных в устьях рек, где 
грузы в значительных количествах посту- 
пают на речных судах, в бассейнах или аван- 
порте происходит и непосредственная пере- 
грузка из речных судов в морские; место для 
таких перегрузок предпочтительнее распо- 
лагать в верхней по реке части порта. 

Формы бассейнов гавани зависят от типа 
ее, от местных условий, грузооборота и, сле- 
довательно, от длины потребной причаль- 
ной линии. Длина последней определяется: 
1) в зависимости от годового грузооборота, 
данного рода грузов, распределения его по 
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месяцам и месячной пропускной способ- 
ности погонной единицы длины набереж- 
ной или 2) по числу судов, посещающих 
порт в месяц, по срокам их погрузки и 
грузообороту наиболее деятельного месяца. 
Длина бассейнов не превышает 2 000 — 
3 000 м. Ширина находится в зависимости 
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от длины бассейна, размеров судов и спосо- 
бов их размещения. При вытянутом распо- 
ложении судов вдоль набережной ширина 
бассейна д. б. приблизительно в шесть раз 
более ширины судов, для свободного рас- 
хождения судов в бассейне. При перегруз- 
ках с речных судов на морские ширина 
бассейна колеблется от 150 до 250 м. Глу- 
бина бассейна в открытых гаванях должна 
превосходить максимальную осадку судов 
более чем на высоту волны и во всяком 
случае не менее чем на 0,50 м. В закрытых 
гаванях необходим такой же запас глубины 
от горизонта гребня наинизшего прилива, 
‚;уменьшенного на 0,10 м. 

Высота набережных над уровнем воды 
в открытых Г. должна быть такой, чтобы 
их не захлестывало волнами при наивысшем 
приливе и наибольшей высоте волны. В за- 
крытых Г. это возвышение составляет около 
2,0 м. На самой набережной располагают 
лишь помещения для массовых грузов, не- 
посредственно передаваемых на суда: эле- 
ваторы, нефтяные и керосинные баки и т. п. 
Между остальными складами и набережной 


Фиг. 5. 


располагают рельсы для кранов, иногда ж.-д. 
пути. Ширина набережной делается 60—80 м, 
а пирсов 110—170 м. Такая ширина позво- 
ляет расположить от 3 до 6 жел.-дор. путей, 
склады шириной 15—50 м, краны и проез- 
жую дорогу по набережной. Отношение пло- 
щадей водной поверхности бассейнов и на- 
бережных колеблется от 1:1 до 1:2. При- 


мер расположения устройств на пирсе (го- 
род Эмден) представлен на фиг. 5. 
Лит.: Ляхницкий В. Е., Курс морских и 


речных портов, М.—Л., 1926; его же, Нонспект 
нурса морских сообщений и портов, П., 1949; Кан- 
диба Б. Н., Русское портостроительство в период 
войны 1914—1918 гг., Л., 19394; Епбе1$ Н., Напар. 
а. УМаззеграмез, 3 АсП., В. %, Гарде, 1926; Напа- 
рпср дег Гозешептузепзева еп, Т. 11—Юег Маѕѕег- 
Бам, Ь.р2., 1921—94. К. Акулов. 


ГАГАТ, черный, блестящий, смолистый 
уголь с раковистым изломом; тв. 3—4, 
уд. в. 1,35. Г. легко обрабатывается ножом 
и напильником, хорошо полируется; приме- 
няется для производства различных мелких 
(главным образом траурн.) украшений (Ви- 
блей в Англии, где годовой оборот дости- 
гает 100000 фн. ст.; число рабочих 1 200— 
1500 чел.). Цена 1 кг Г. от 1 р. до 20 р.; 
чем чернее Г., тем он дороже. Разрабаты- 
ваемые месторождения Г.: в Испании (Асту- 
риас), в Англии (Йоркшир), в СССР (Кавказ 
и Иркутский округ, Балаганский район). 
Кроме указанных месторождений Г. встре- 
чается в Германии (Вюртемберг), в Америке 
(Колорадо), в СССР—на Сахалине, на Кам- 
чатке, в Крыму. 

Лит. Фере ма Е., «НИ», Л., 1926, т.1; 


н А. 
Ктгацв Е. а. Но1ійеп Е., бетѕ а. бет Мые- 
гіа15, р. 186, М. У., 1925. Е. Цинзерлинг. 
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ГАДОЛИНИЙ,. Са, элемент редких зе- 
мель; ат. вес 157,3, порядковый номер 64. 
Г. был открыт в 1880 г. Мариньяком в виде 
окиси. Физическ. свойства Г. см. Справочник 
физ., тим. и технолог. величин. Гадолиний 
входит в состав многих минералов, содержа- 
щих иттриевую (гадолиниевую) группу ред- 
ких земель (см.). Наибольшее значение для 
добывания Г. имеют минералы гадоли- 


нит и самарскит. 

Лит.: Менделеев Д. И., Основы химни, т. 9, 
стр. 315—327, 631—671, Мосива— Ленинград, 1998; 
Неуезу б., ПО1е зеЦепе Ет4еп уо Ѕіапірипкіе 4е5 
Аїотпһапџеѕ, Вегііп, 1927; Моуев А. а. Вгау №... 
А Зуфет ої Оџоапёііаііуе Апа1уѕіѕ ѓїог {Ве Ваге Е1е- 
тпепіѕ, Гоп4оп, 1927. В. Горшешникое. 


ГАДОЛИНИТ, минерал моноклинич. сис- 
темы; встречается б. ч. в сплошном виде и 
вкрапленным, в кристаллич. форме редко; 
излом раковистый или же неровный, за- 
нозистый; цвет смоляно-черный, зеленова- 
то-черный; черта зеленая, до серой; блеск 
стеклянный, до жирного, просвечивает по 
краям или непрозрачен; тв. 6,5—7; уд. в. 
4—4,3; по хим. составу Г.—силикат берил- 
лия (ВеО до 10%), иттриевой земли, за- 
киси железа (Ве,,ЕеҮ,, 51,0,,) с примесями 
лантана, церия и тория. Разновидность Г. 
из Иттерби (Швеция) —-иттербит—не содер- 
жит бериллия. Г.—минерал редкий, встре- 
чается в гранитах Гиттере (Норвегия), в 
Радаутале на Гарпе, в Италии, Колорадо 
и других местах. Употребляется для добы- 
вания редких земель, применяемых при из- 
готовлении газокалильных колпачков Ауэ- 
ра. См. Редкие земли. 

Лит.: «НИ», т. 1, 1926; Лебедев Г., Учебник 
минералогии, СПБ, 1907. у 

ГАДФИЛЬДА СТАЛЬ, спепиальная сталь 
с высоким содержанием марганца (11— 
14%), значительным содержанием углеро- 
да (1—1,3%) и обычно низкими количества- 
ми 51, 5 иР. Она изобретена в 1888 г. англ. 
ученым Р. Гадфильдом и изготовляется в 
мартеновских или электрическ. печах при- 
садкой ферромангана к готовой мягкой ста- 
ли, при чем стремятся к возможно малому 
выгоранию марганца. Образующийся в за- 
стывшей Г. с. твердый раствор—аустенит— 
существенно отличается от аустенита угле- 
родистой стали: в противоположность по- 
следнему, он является очень устойчивым 
при обычных скоростях охлаждения и с 
большим трудом распадается на свои состав- 
ные части— железо и карбиды. Поэтому Г. с. 
уже при умеренной закалке приобретает 
чисто аустенитное строение. При охлажде- 
нии на воздухе из аустенита успевает вы- 
делиться некоторое количество карбида, так 
что получается смесь аустенита и цемен- 
тита. Только при очень медленном охла- 
ждении наряду с аустенитом получаются 
дальнейшие продукты распадения его— 
мартенсит и троостит; перлит же получает- 
ся только при исключительно медленном 
охлаждении. 

Указанным строением Г. с. определяют- 
ся ее физич. и механич. свойства. В зака- 
ленном состоянии она не магнитна, обла- 
дает умеренной твердостью, большой вязко- 
стью и тягучестью; в отожженном же и отпу- 
щенном состояниях она становится магнит- 
ной, приобретает большую твердость и те- 
ряет вязкость и тягучесть. Эта зависимость 
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механических свойств от условий нагрева и 
охлаждения для Г.с. с 1,15% Си 11,5% Миа 
видна из следующей таблицы (Варад?): 

Зависимость механических свойств 


от условий нагрева и охлаждения 
для стали Гадфильдас 1,15% Си 11,5% Мп. 


5 
1 о 

{° {временное . [4 

за- ( ги. Н (сужение отпуска В 

кал- ! вление | Пошеройу. после Во 
ки |на разрыв) “иго закалки |К2/^ММ' В 9% 

в кгімм? о 

940 107 51,6 260 117 І 57,6 
900 109 56,7 315 124 | 63,5 
810 96 44,8 344 90 | 15,6 
700 59 10,2 372 97 3,6 


Г. с. применяется исключительно в зака- 
ленном состоянии, в к-ром она, помимо вы- 
сокой прочности и пластичности, обнару- 
живает большое сопротивление истиранию и 
износу. Из Г. с. готовятся изделия, работа- 
ющие преимущественно на истирание, на- 
пример ж.-д. стрелки и крестовины, болты и 
козырьки для землечерпалок, челюсти для 


камнедробилок, пробки для прокатки труб. . 


Широкому распространению Г. с. препятст- 
вует трудность горячей ее обработки давле- 
нием и холодной обработки резанием; этим 
вызывается ‚необходимость готовить изделия 
из нее путем отливки. (См. Справочник физ., 
тим. и технолог. величин, т. ІІ.) 

Лит.: Бабошин А. Л., Металлография и тер- 
мич. обработка железа, стали и чугуна, ч. ПІ, П., 
1917; Борнгэм Т. и Гадфильд Р., Специ- 
альные стали, Л., 1996; Маг @., ріе Ѕретіаз15ідћ1е, 
2 до., Ѕасагі, 1922; Караї2 Е., ріе Еае1- 
зае, Вегііп, 1925 (имеется русский пер.); 5 са - 
Тег В., Пе КопѕітгаокийопѕвбаЊе опа ірге У\/агше- 
рерапайше, Вегііп, 1993. ,. М. Окнои. 


ГАЕЧНЫЙ НЛЮЧ, инструмент, служа- 
щий для отвинчивания и завинчивания га- 
ек. Усилие ©, необходимое для завинчива- 
ния или отвинчивания гайки, приведенное к 
радиусу внешней окружности резьбы, выра- 
жается следующим образом: 

р } + соѕ 8-їса 

@ = Р(ђ5 + ва), 
где Р нагрузка в хг на болт вдоль его оси, 
«—угол наклона средней винтовой линии 
резьбы к опорному торцу гайки, 28—угол 
при вершине треугольника, образующего 
остроугольный профиль нарезки, ѓ коэфф. 

трения между поверх- 
ностями резьбы у бол- 
та и гайки, ѓу —коэфф. у 
трения между гайкой и 4-7 
Е 


Сб 


Фиг. 1. Фиг. 2. 


опорной поверхностью, р— наружный диа- 
метр в см кольцев. площади торцевой опор- 
ной поверхности гайки, 4—внутренний диа- 
метр в см той же поверхности, равный 
наружному диаметру болта. Момент, вы- 
зывающий изгиб в челюстях и рукоят- 


ке ключа при его работе, М, = 0“ кгсм. 


Прочные размеры для Г. к. определяются 
расчетом на изгиб челюсти и рукоятки. Пра- 
вильн. форма и размеры Г. к., по Баху, 
указаны на фиг. 1. Построение очертания 
челюстей и размеры американских гаечных 
ключей изображены на фиг. 2. Размер че- 
люстей в направлении, 
перпендикулярн. к оси 
гайки в плоскости ее 
грани, выполняется или 


Алл. 


Фиг. 3. 


Фиг. 4. 


равным 4 или более 4 на 3—5 мм. Из- 
готовляют обычно Г. к. из литого желе- 
за штамповкой. Г. к. из ковкого чугуна де- 
шевле, но не так прочны, как штампован- 
ные. Поперечному сечению рукоятки гаечн. 
ключа часто придают двутавровую фор- 
му. Для гаек утопленных или располо- 
женных так, что работать нормальным 
ключом не представляется возможным, упо- 
требляются торцевые ключи (фиг. 3); для 
круглых гаек, имеющих на 

= боках высверленные углу- 
ЕАН } бления или пропиленные 
пазы, применяется бель- 


Фиг. 5. Фиг. 6. 


гийский ключ (фиг. 4); для круглых утоп- 
ленных гаек применяется вильчатый ключ 
(фиг. 5). В тех случаях, когда желательно 
уменынить толщину челюстей, Г. к. выпол- 
няют с замкнутым зевом (фиг. 6). Для того, 
чтобы можно было одним ключом завинчи- 
вать гайќи различных размеров, Г. к. вы- 
полняют с раздвижными щеками; такие Г. к. 


Фиг. 7. 


Фиг. 8, 9 и 10.. 


называются универсальными. Из многочис- 
ленных конструкций универсальных клю- 
чей наиболее совершенной является кон- 
струкция шведского ключа Бако (Вавсо, 
фиг. 7); менее удобны для работы ключи— 
английский (фиг. 8), французский (фиг. 9) 
и швейцарский (фиг. 10). 

Лит.: Сидоров А, И., Курс деталей машин, 


9 изд., ч.І, М.—Л., 1927; его же, Детали машин. 
Таблицы чертежей, М., 1925. Б. Шприик. 
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ГАЗ. Газообразным состоя- 
нием называется такое состояние веще- 
ства, в к-ром силы, действующие между мо- 
лекулами, чрезвычайно малы и размеры 
самих молекул ничтожны сравнительно с 
промежутками между ними. Между столкно- 
вениями молекулы Г. двигаются прямоли- 
нейно, равномерно и совершенно беспоря- 
дочно. При нагревании и разрежении все 
Г. стремятся к предельному состоянию так 
называемого идеального, или совер- 
шенного Г. 

В идеальном Г. междумолекулярные силы 
равны нулю, и объем самих молекул бес- 
конечно мал сравнительно с объемом меж- 
лумолекулярного пространства. Состояние 
идеального газа является: тем предельным 
разведенным состоянием вещества, 
к которому стремятся все тела природы при 
достаточно высоких #° и достаточно низких 
давлениях; в этом и заключается особое 
значение состояния идеального газа, к тому 
же наиболее просто поддающегося исследо- 
ванию и потому полнее всего изученного. 
Вещество, в крайнем разрежении заполняю- 
щее межпланетное пространство, может счи- 
таться находящимся в состоянии идеаль- 
ного газа. | 

Газовое давление р обусловливается уда- 
рами молекул Г. о стенки сосуда. Согласно 
кинетической теории (см.), средняя кинетич. 
энергия молекул Г. пропорциональна абсо- 
лютной темп-ре. В кинетическ. теории пока- 
зывается, что идеальный газ строго подчи- 
няется следующему уравнению состояния, 
связывающему три параметра состояния: ғ, 
Ти р, из к-рых два являются независимыми, 
а третий—их функцией: 

р:-2= Е Т. (1) 
Это ур-ие (ур-ие Клапейрона) заклю- 
чает в себе в явной форме три основных 
закона состояния идеального Г.: 

1) Закон Бойля-Мариотта. При 
постоянной Т произведение р:о для данно- 
го количества идеального газа есть вели- 
чина постоянная (р.р = Сопѕі), т. е. объем 
идеального газа 7 обратно пропорционален 
его давлению р: изотерм ы идеального 
газа в системе координат (0, р) ‘являются 
равнобокими гиперболами, асимптотами ко- 
торых служат оси координат. 

2) Закон Гей-Люссака. При по- 
стоянном р объем данного количества иде- 
ального Г. линейно возрастает с Г: 

0 = (1 -+@&.8) (2) 
(05 —объем при #=0°С, «—коэфф. расши- 
рения идеального Г.). Изменение р сі при 
о= Сопзъ подчиняется такому же закону: 

р = (1 -- 6 • 0). (3) 
х в ур-ии (3)—коэфф. давления, численно 
равный коэфф. расширения о в ур-ии (2) = 
= вт = 0,00367— величина, не зависящая 
от природы Г. и одинаковая для всех иде- 
альных Г.; р, давление при Р = 0°С. Вводя 
вместо $ абсолютную темп-ру 

ТЕ = 273,1, 

находим вместо уравнений (2) и (3): 


2, . 
— 2281 Т; (4) 


— 0 = 
в = ат. Г. (5) 


3) Закон Авогадро. Из ур-ия (1) 
видно, что газовая постоянная 
В = 5.0 пропорциональна нормальному 
объему о, занимаемому данным количеством 
Г. при нормальных условиях (р, =1 Аўт и 
% = 0°С = 273,1°К), т. е. обратно пропор- 
циональна плотности газа при нормаль- 
ных условиях ),. По закону Авогадро, при 
одинаковых ф и Т все идеальные газы со- 
держат в равных объемах (напр., равных еъ) 
равное число молекул. Обратно: равное чи- 
сло молекул (например, 1 моль=1 граммо- 
лекуле) всякого газа в идеальном состоянии 
занимает один и тот же объем % при нор- 
мальных условиях, независимо от природы 
Г. (в 1 моле всякого вещества содержится 
№ =6,06-1023 отдельных молекул—число 
Авогадро). Найдено с большой точно- 
стью, что нормальный молярный 
объем любого идеального газа (Т.)„ ра- 


вен 22,412 ИТР. Отсюда можно рассчитать 


моль 
число молекул в 1 см? любого идеального Г. 
а _ 6,06:108 _ 
при нормальных условиях: по = в — 


= 2,705.10 см (число Лошмита). 
При помощи ур-ия (1) закон Авогадро вы- 
ражается в том, что газовая постоянная № 
при расчете на 1 моль любого Г. будет одна 
и та же, независимо от природы Г. Т. о. В 
является универсальной постоянной с раз- 


[работа] 

В е 
мерностью рссаттемпер] И ВЫражает работу 
расширения 1 моля идеального Г. при на- 


гревании его на 1°С при р = Сопѕё: 


аъ 
В = р: (22); 
в этом и состоит физическое значение Р. 
р 
Из = аз‘ (6) 


‘находим числовое значение 


1. 22,416 литр атм. 
Е = 231 0,08 моль град. ° 
В других единицах значения В (на 1 
моль) таковы: , 
эрг са]15 
В=8,315.107 моль град. — 1,987 моль град. 
Кроме разобранных трех законов, из урав- 
нения (1) состояния идеального Г. в соедине- 
нии с двумя началами термодинамики слё- 
дуют еще такие основные законы: 
4) Закон Джоуля. Одно из общих 
ур-ий термодинамики (см.) 
(7) 


- ($5) =ә-7(5т), 


дает вмєсте с ур-ием (1) следующие условия 


‘для внутренней энергии ( идеального Г.: 


(92) =0 и (%>) = о (68) 


т.е. 0 идеального. газа есть функция только 
Т (закон Джоуля); при изотермич. расшире- 
нии идеального газа все поглощаемое тепло 
переходит во внешнюю работу, а при изо- 
термическом сжатии вся расходуемая ра- 
бот-——в выделяющезся тепло. 

5) Теплоемкости идеального Г. 
при постоянном объеме с, и при постоянном 
давлении с, являются функциями одной 
лишь Т (см. Теплоемкостљ). Термодинамика 
дает общие уравнения: 


Ба) =), 6, © 
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но для идеального Г. ри е линейно зависят 
от Т, по закону Гей-Люссака (4) и (5); следо- 
вательно, правые части уравнений (9) обра- 
щаются в 0 и | 


(5), - (5), =9 
до/т ‘бт °` 
Теплоемкости с, и с, не независимы друг от 
друга, но связаны для идеального Г. про- 


стым условием: 
Ср — 0, = Е, (10) 


вытекающим из газовых законов (В имеет 

размерность теплоемкости), т. е., если с, и 

с, относить к 1 молю идеального Г., то они 

разнятся между собой на 2. (точнее—на 
са 

1,986) моль град.’ 

В кинетической теории принимается, по 
принципу равномерн. распределения энер- 
гии, что на каждую степень свободы газовой 
молекулы приходится энергия #+/&,Т, а на 
1 моль приходится 


1 
к Т. № = 28 Т 
(Ко = й. есть газовая постоянная, рассчи- 
о 


танная на 1 молекулу — постоянная 
Больцмана). Числом степеней свобо- 
ды ($) ыазывается число независимых друг 
от друга видов механич. энергии, которой 
обладает молекула Г. Тогда энергия 1 моля 


0=14.В-Т и с, = (527) =1.48, (11) 


т, 2 
1. 
ор, + В = (311). В (12) 
(приближенно, считая 2—2, с,=4, ср=- 2). 
В учении о Г. важную роль играет отно- 


шение 2 = у; из уравнений (11) и (12): 
у= 1+; (13) 


В простейшем случае одноатомного 
Г. (молекула к-рого состоит из 1 атома, ка- 
ковы благородные Г. и пары многих метал- 
лов) $ наименьшее и равняется 3: вся энер- 
гия молекулы сводится к кинетич. энергии 
ее поступательных движений, которые могут 
совершаться по трем независимым взаим- 
но перпендикулярным направлениям; тогда 
са] . са 
Съ== 2,98 = 3 моль град. 6а 4,98 = 5 ть град. ' 
а у имеет наибольшую возможную величину: 


у=- = 1,667. Для двухатомных Г. 


(Н,, О,, №, СО и другие) можно считать 
‚= 3-4-2 (два вращения вокруг двух взаим- 
но перпендикулярных осей, перпендикуляр- 
ных к линии, соединяющей оба атома); то- 


гда с, = 4,965, ср = 6,9527 иу = -7 


5 
=1,40. Для трехатомного Г. (Н.О, 
СО,, Н.5, №0) = 8 + З (вращение вокруг 
трех взаимно перпендикулярных осей) и 
с,=5,96 =: 6, с,=7,95 28 и у = 5 =1,33. 
При дальнейшем усложнении строения мо- 


лекулы, т. е. с увеличением $, возрастают 
2 
с, и Ср, а у = 1 + — и стремится к 1. Табл. 1 


показывает, что все сказанное хорошо со- 
гласуется с данными опыта, что у всегда >1 
и < 1,667 и не может быть = 1,50 (для 1—4). 
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Табл. 1. —Экспериментальные 
НИЯ Су, Срит для газов. 


значе- 


Число- 
вые Средние ия 
значе- при #==20° 
Ния Газы 
і Су ср т 
3 Не (пары), Не, Аг 
: и др. 2,9 4,9 1,66 
5 Воздух, Н., М., О,, 
со 4,91 6, 90 1,404 
6 Н,0 (пары), СО, М0, 
Н, 6,1—7,318,3—9,2| 1,31 
— Пары зфира (слож- 
ные многоатомн. 
молекулы) 32 — 1,06 


Для одноатомных Г. с, и ср, в соответствии 
с теорией, практически не изменяются с Т 
(так, для Аг значения с, и с, лежат в пре- 
делах от 2,98 до 3,00 между Г = 0° и 
1000° С). Изменения с,ис, с {° находят объ- 
яснение в теории квант. Впрочем, теплоем- 
кости Г., близких к идеальным, практиче- 
ски почти не изменяются в широких интер- 
валах температуры. Экспериментально опре- 
деляются обычно с, иу, а с, вычисляется 
из этих данных. 

Реальные Г. Все Г., существующие в дей- 
ствительности, реальные Г. б. или м. 
уклоняются от законов идеальных Г., 
но тем меньше, чем выше #° и чем ниже р. 
Т. о. законы идеальных газов являются для 
реальных газов предельными. При обыч- 


ной ї° уклонения меньше всего у Г., крит. 


к-рых чрезвычайно низки (т. н. постоянные 
газы: Не, Н,, №,, О,, воздух); у газов же 
со сравнительно высокой ’хрит. и у паров 
(паром называется Г. при #°< крит.) укло- 
нения бывают очень значительны. Причи- 
ны уклонений реальных Г. от газовых за- 
конов заключаются в том, что: 1) в них дей- 
ствуют междумолекулярные силы; поэтому 
поверхностн. молекулы втягиваются внутрь 
газов силами, равнодействующая которых, 
рассчитанная на единицу поверхности и 
направленная перпендикулярно к ней, на- 
зывается молекулярным (внутрен- 
ним) давлением КИ; 2) не весь объем 
Г. ©, а только часть его (5—6) дает сво- 
боду для движений молекул; часть объема 
6, коволюм, как бы занята самими моле- 
кулами. Если бы газ был идеальным, его 
давление было бы больше наблюдаемого р 
на величину К; поэтому уравнение состоя- 
ния реального Г. напишется в виде. 
(0+. К): (0—0) = Е . Т. (14) 
В этом общем уравнении К и 6 могут зави- 
сеть от Ти 7. 
Ван-дер-Ваальс показал, что в простейшем 


случае К = 4, а В величина постоянная, 
равная учетверенному объему самих моле- 
кул Г. Таким образом уравнение Ван-дер- 
Ваальса имеет вид: 

(15) 


(+) + 0—0) Т.Е; 


аи ђ, константы Ван-дер-Ваальса, как по- 
казывает опыт, все же зависят от Гир, и 
потому ур-ие (15) является лишь первым 
приближением; оно хорошо передает каче- 
ственную форму изотерм реальных Г. 
На фиг. 1 изображены для СО, теоретич. 
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изотермы: $-образные части этих изотерм 
отвечают термодинамически мета- 
стабильным состояниям. На фиг. 2 
изображены для СО, экспериментальные 


Ат 
10 


10 


м 


30 


№ 


6) 


50 


40 


0003 007 002 003 
Фиг. і. 


изотермы: 8-образные части кривых замене- 
ны прямолинейными частями; справа от 
этих частей кривые соответствуют газу (не- 
насыщенному пару), слева — жидкости, а 
сами прямолинейные отрезки—равновесию 
пара и жидкости. Ур-ие (15), в полном со- 
гласии с опытом, показывает, что с повы- 
шением ѓ° размеры прямолинейных отрезков 
на изотермах делаются все меньше (фиг. 8) 
и, наконец, при нек-рой #° = крит. длина, 
этого отрезка обращается в 0. При >Юкхрит. 
Г. не может обращаться в жидкость ни при 
каких давлениях: жидкость перестает суще- 
ствовать. Т. о. уравнение Ван-дер-Ваальса 
охватывает два состояния-—-газообразное и 
жидкое—и служит основанием для учения о 
непрерывности перехода между этими дву- 
мя состояниями. Критические темп-ры для 
некоторых Г. имеют следующие значения: 
+360°С для Н,О, +31°С для СО,,-241°С 
для Н, и —254°С для Не. 

Ожижение Г. Всякий Г. можно обратить 
в жидкость надлежащим давлением, пред- 
варительно охладив его ниже крит... Необ- 
ходимые для ожижения СО, давления (в 
Ат) при разных ѓ° приведены в табл. 2. 


Табл. 9. —Давления т?з, необходимые 
для ожижения СО, при разных Г. 


р | Рз Ат | р Ат 

+31 77 (=ркрит.) - 54 5,5 
— 34 12,7 — 64 3,1 
—44 8,7 —80 1,0 


Понятно, что эти давления являются давле- 
ниями насыщенного пара жидкой углекисло- 
ты и тем ниже, чем ниже температура. 


Чтобы предварительно сильно охладить 
Г. для ожижения, в технич. установках 
пользуются эффектом Джоуля- 
Томсона, заключающимся в том, что 
при адиабатическом расширении (напр., при 
резком падении давления, когда Г. вытекает 
из отверстия) внутренняя энергия Г. воз- · 
растает на АП, а Т изменяется на АТ, 
при чем термодинамически 


За до \ Ар А 
А7 7(2),-° |5 (16) 
В случае идеальных Г. АП ~ 0 и АТ=0 


[так как, по ур-ию (1), т” —® = 0] . 
Для реальных Г. АТ 5 0, т. е. происходит 
охлаждение или нагревание, смотря по то- 

дъ > 
му, будет ли Тот — 0 < 0 (4р < 0). По урав- 
нению Ван-дер-Ваальса, 

до а 

Т Әт вт 0 

(с достаточным приближением). Т. о. при 
достаточно высоких температурах все Г. при 
адиабатич. расширении нагреваются (А720, 


а 
Т.К. агр < 5), но с понижением температуры 


для каждого газа наступает инверси- 


онная точка. Т;, определяемая усло- 
п Ча \ у . 7-9 
вием 7;= (55: 5 = 0, ниже к-рой газы 


начинают охлаждаться при адиабатическом 
расширении (5% >6 при Т< т). Для всех 
газов, кроме Н, и Не, Т; лежит выше обыч- 


ных Г (так, для воздуха 7; соответствует 
+360°С), и потому Г. могут быть ожижены 


Чт 
220 


— р = 


10 


107 


Я 


60 


№ 


40 


30 


402 4 
Фиг. 2. 


2002 007 


по принципу Линде, без предвари- 
тельного охлаждения. Для Н, инверсион- 
ная точка 7; —80,5°С, а для Не— даже 15°; 
поэтому Н, и Не для ожижения д. б. 
предварительно охлаждены ниже этих Г. 

Соответственные состояния. 
Критические температура 7, давление рки 
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объем ек м. б. выражены через константы 
Ван-дер-Ваальса а, 6 и Е след. образом: 

бк = та; 0н = 36. (17) 
Если за единицы измер. Т, р и е принять 
соответственно критич. величины, То вместо 
Т, р и т состояние будет характеризоваться 
приведенными величинами: 


Т __ р 20 
=т., "р, Р . (18) 
Если ввести 0, лиф в ур-ие Ван-дер-Ва- 
альса (15), то константы а, би Е сократятся, 
и получится приведенное ур-ие 


состояния, с численными коэфф-тами 
(2+). (3р1) = 80, (19) 


вовсе не содержащее величин, зависящих 
от природы вещества. Ур-ие (19) предпо- 
лагает, однако, правильность ур-ия Ван- 
дер-Ваальса, и потому уклонения от него 
часто весьма значительны, особенно в слу- 
чае ассоциированных веществ. Учение о 
соответственных состояниях (так 
называются состояния, отвечающие одина- 
ковым 0, л и $) дает возможность нахо- 
дить большое число универсальных зависи- 
мостей, подобных уравнению (19). 
Применение Г. Сжатые и ожиженные Г. 
применяются в технике всюду, где нуж- 
ны значительные количества газа в не- 
большом объеме; так, СО, применяется для 
газирования вод, СЪ и фосген—в военно- 
химическом деле, О,--для медицинских це- 
лей, сжатый воздух—для пуска двигателей 
внутреннего сгорания. Особенное значение 
ожиженные Г. (СО, и МН,) имеют в холо- 
дильном деле, в холодильных машинах 
(напр., для получения искусственного льда). 
Легкие Г. (Н,, светильный газ, в послед- 
нее время Не) применяются для наполнения 
аэростатов. Инертные Г. (№, и благородные 
Г., особенно Аг) применяются для наполне- 
ния полуваттных ламп накаливания. Особ- 
няком стоит применение газа для освещения 
или в качестве топлива: светильный, сило- 
вой, водяной газы и другие (см. Газовое 
производство). 

Лит.: Бирон Е. В., Учение о газах и жидко- 
стях, М.—П., 1923; Х вольсон О0.Д., Курс фи- 
зики, т. 1, 3, Берлин, 1993; Бачинский А., 
Введение в кинетич. теорию газов, М., 1908; Тими- 
рязев А. В., Кинетич. теория материи, М.—П., 
. 1923; Мап бег \Маа18 9. 0., Оъег @1е Копріі- 


001146 а. баѕїбгтісеп цо@ ї1бзѕівеп ^иѕіапдезѕ, Грт., 
1899—1900. П. Ребиндер. 


ГАЗ, топочный и дымовой. 1) То- 
почными газами называются продукты 
сгорания топлива в топке. Различают пол- 
ное и неполное сгорание топлива. При пол- 
ном сгорании имеют место след. реакции: 


С + О. = СО, + 97200 Саї (газ) 
12 32 44 
С +2Н, = СН, + 22 500 Са! (газ) 
12 4 . 16 
2Н, + О. =2Н,.О + 2.58 060 Са! (газ) 
4 32 36 
СН, +20, = 2Н‚О + 19170 Са (газ) 
16 64 80 
8 + 0, = $0, + 69260 Са] (газ) 
32 32 64 


При неполном сгорании, кроме того, ну- 
жно отметить следу:ощие реакции: 
2С +0, = 200 + 2.29 160 Са! (газ) 
24 32 56 


СН. + О, = 2Н,О + С + 93 870 Са] (газ) 
16 32 36 12 (дымообразование) 
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Нужно иметь в виду, что 50,—сернистый 
газ—не есть, собственно, продукт полного 
сгорания серы; последнее возможно также 
и по ур-нию: 

25 +30, = 250, + 2:91 000 Са] (газ). 

64 96 160 
Поэтому, когда говорят о полном и не- 
полном сгорании топлива, то имеют в 
виду только углерод и водород топлива. 


Здесь не отмечены также реакции, имею- 


щие иногда место при весьма неполн. сгора- 
нии, когда в продуктах сгорания, кроме оки- 
си углерода СО, содержатся углеводороды 
СН, водород Н,, углерод С, сероводород 
Н,5, так как подобное сгорание топлива 
не должно иметь места на практике. Итак, 
сгорание можно практически считать пол- 
ным, если в продуктах сгорания не содер- 
жится иных газов, кроме углекислого СО», 
сернист. ангидрида 50,, кислорода О», азо- 
та №, и водяного пара Н,О. Если сверх этих 
газов содержится окись углерода СО, то сго- 
рание считается неполным. Присутствие 
дыма и углеводородов в продуктах сгора- 
ния дает основание говорить о неотрегули- 
рованной топке. 

Очень болыпую роль в подечетах играет 
закон Авогадро (см. Атомная теория): в 
равных объемах газов, как простых, так и 
сложных, при одинаковых темп-рах и давле- 
ниях, содержится одинаковое число моле- 
кул, или, что то же: молекулы всех газов 
при равных давлениях и ѓ° занимают равные 
объемы. Пользуясь этим законом и зная хи- 
мический состав топлива, легко вычислить 
количество А, кг кислорода, теоретически 
необходимого для полного сгорания 1 кг топ- 
лива данного состава, по следующей ф-ле: 


Ко= 0,01[2 С + 8(н- 5 )+ 5] 


где С,Н, Зи О выражают содержание углеро- 
да, водорода, серы и кислорода в % веса ра- 
бочего топлива. Количество (, кг сухого воз- 
духа, теоретически необходимое для окисле- 
ния 1 кг топлива, определяется по ф-ле: 
100 
С, = К, 581 = 4,329К,. 
Приведенное к 0° и 760 мм ртутного столба, 
это количество может быть выражено в м! 
следующей формулой: 
У 1 100 _ 
7, = К: 14856 ` 20.9 = 3,349К,. 
Д. И. Менделеев предложил весьма простые 
и удобные для практики соотношения, даю- 
щие с достаточной точностью для ориентиро- 
вочных расчетов результат: 


Чраб. © раб. 
й = 900 = 11.7005 
А Ораб. ©раб. 
б = та = 1,4: 1 000 ° 


где Ороб. — низшая теплопроизводительность 
1 кг рабочего топлива. На практике расход 
воздуха при сгорании топлива бывает боль- 
ше теоретически необходимого. Отношение 
количества воздуха, фактически поступив- 
шего в топку, к количеству воздуха, теорети- 
чески необходимому, называется коэффици- 
ентом избытка и обозначается буквой є. Ве- 
личина этого коэфф-та в топке «„ зависит 
от конструкции топки, размеров топочного 
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пространства, расположения поверхности 
нагрева относительно топки, характера топ- 
лива, внимательности работы кочегара и пр. 
Наименьшую величину коэфф-та избытка 
воздуха-—-ок. 1,1—-имеют пылевидные топки, 
а наибольшую, до 2 и более, —ручные топ- 
ки для пламенного топлива без вторичного 
впуска воздуха. От величины коэфф. избытка, 
воздуха в топке зависят состав и количество 
топочных газов. При точном вычислении со- 
става и количества топочных газов следует 
также учитывать влагу, внесенную с возду- 
хом за счет его влажности, и водяной пар, 
расходуемый на дутье. Первая учитывается 
введением коэфф-та у, к-рый есть отношение 
веса водяных паров, заключенных в возду- 
хе, к весу сухого воздуха и м. б. назван 
коэф ф. влажности воздуха. Второй учи- 
тывается величиною У’ф., к-рая равна коли- 
честву пара в ке, поступающего в топку, от- 
несенному к 1 кг сжигаемого топлива. Поль- 
зуясь этими обозначениями, состав и количе- 
ство топочных газов при полном сгорании 
можно определить из приведенной таблицы. 


Продукты полного сгорания і хг топлива при рас- 
ходе воздуха с коэффициентом избытка 2. 


Наименование про- 
Вес в ка 
дукта сгорания ео „8 
С 
Углекиелый газ СО, 3,667 - 100 1,9643 
Сернистый ангидрид 5 
ее. . 100 2,8602 
Кислород О, (2—1). К, 1,4285 
Азот №... .... 3,329 а. Е, + а 1,2578 
ЭН |: 
Водяные пары Н.О. 160 +. + 0,8043 
+4,329 .а. Ф. К, 


При 0° и 760 мм рт. ет. 


Н+ Ў р. + 


+5,3823 -а.Ф- К, 


2 = 20,9 – В (СО, + ВО.) – (СО, + 80, + 03); 
№ 


(10) 


а = 


35 
30: = —0—(С0,+С0). (12) 


При расчете новых установок искомым 
является состав продуктов сгорания СО,; 
50,, СО, О, и М№,, а данными величинами 
считаются: состав топлива (С,О,Н,5), коэфф. 
избытка воздуха к и потеря от хим. неполно- 
ты сгорания ©з. Последними двумя величи- 
нами задаются на основании данных испы- 
тания аналогичных установок или берут их 
по оценке. Наибольшие потери от .химич. 
неполноты сгорания получаются в ручных 
топках для пламенного топлива, когда ©. до- 
стигает величины 0,05 Ороб..Отсутетвие поте- 
ри от химическ. неполноты сгорания (().=0) 
можно получить в хорошо работающих руч- 
ных топках для антрацита, в топках для не- 
фти и для пылевидного топлива, а также в 
правильно сконструированных механическ. 
и шахтных топках. При экспериментальном 
исследовании существую- 
щих топок прибегают к ана- 
лизу газов, при чем чаще 
всего пользуются прибором 
Орса (см. Анализ газов), да- 


объем в м ющим состав газов в % по 


объему сухих газов. Пер- 

с вый отсчет по прибору Орса 

1,867 - 100 дает сумму СО, + 80,, т. к. 
обоз. 8 раствор едкого кали КОН, 


предназначенный для пог- 
лощения углекислого газа, 
одновременно с ним погло- 
щает и сернистый ангидрид 
50,. Второй отсчет, после 
промывки газа во втором 
сифоне, где находится реак- 
тив для поглощения кис- 
лорода, дает сумму. СО, +- 


100 
0,7 - (4-1) - Е, 
2,6479 - а. К, + 

„. № 

+0,7954 то 


80,43 0,8043 


Обычно принято учитывать водяные пары 
Н,О отдельно от сухих газов СО,,50,,О,,№, 
и СО, при чем состав последних вычисляют 
(или определяют экспериментально) в % по 
объему сухих газов. При полном сгорании 
топлива должны быть удовлетворены следу- 
ющие пять уравнений: 


н о. 
8= 2,373. >. 
съ 2.8 ® 
СО, + 80, + О, = 20,9 — В(СО, + 80,); (3) 
а № 
№,—3,785- 0, ' (4) 
50, _ 38. (5) 
СО. 8С 


При неполном сгорании д. б. удовлетворены 
следующие семь уравнений: 


СО, + 80, + СО + О, + М, = 100; (6) 
О: = 56,7: С 029-0 (7) 
и 
В = 2,373 . сЕ ; (8) 
8 
со ий (9) 


= 0,6045 В’ 


+ 50,1 О.. Разница их дает 
содержание кислорода О, в % объема су- 
хих газов. Все остальные величины нахо- 
дятся путем совместного решения вышеука- 
занных ур-ий. При этом нужно иметь в 
виду, что ур-ие (10) дает величину 4, кото- 
рая м. б. названа характеристикой 
непол ноты сгорания. В эту ф-лу 
входит коэфф. В, определяемый по ф-ле (8). 
Так как коэфф. В зависит только от химиче- 
ского состава топлива, а последний в про- 
цессе сгорания топлива все время меняется 
за счет постепенного ококсования топлива и 
неодновременного выгорания его составных 
частей, то величина может дать правиль- 
ную картину протекающего в топке процес- 
са только при условии, что величины (СО,-- 
+ 50,) и (СО, + 50, + О.) суть результат 
анализа непрерывно берущихся сред- 
них проб за определеяный достаточно дол- 
гий промежуток времени. Судить о неполно- 
те сгорания по отдельным единичным про- 
бам, взятым в какой-нибудь произвольный 
момент, никоим образом нельзя. Зная состав 
продуктов сгорания и элементарный анализ 
топлива, можно по нижеследующим ф-лам 
определить объем продуктов сгорания, ус- 
ловно отнесенный к 0° и 760 мм ртутного 
столба. Обозначив через Уһ... полный объем 
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продуктов сгорания 1 кг топлива, Тег — 
объем сухих газов, а Г, и — объем водяных 
паров, будем иметь: 


Уһ. с. = Тег. + Гап.; 
6 + 0,3758 — 1.867. 6+ 0.358. 
С.2. 7 0.5357 (СО, 80) СО, + 80, ° 
0,01 (9Н + И) + Уф. фо @ь _ 
0,8043 - 
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продукты сгорания в произвольном сечении 
газохода, но такое распространительное тол- 
кование неправильно. 

Лит.: Гавриленко А. П., Паровые котлы, 
М.. 14924; Надежин А. А., Тепловой расчет но- 
тельной установки, М.—Л., 1997. А. Надежин. 

ГАЗ БОЛОТНЫЙ, см. Метан. 

ГАЗ ДЛЯ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ. Для 
наполнения воздухоплавательных аппара- 


С + 03758 тов применяются: водород (см.), светильный 
Рас = 5 ЕЕ 0+ 50 5 4- газ (см.), гелий (см.), нагретый воздух н 
‚5357 (СО: + 80, азот (см.). 
0,01 ОНУ + Мод. +9 - <: б, В таблице приведены данные для химич. 
0,8043 И чистых газов; получаемый технический газ 
Плотн., 07- | г... овая по- | Вес1 м в | Подъемная | Подъемная 
Газы несенная к иг при 0° сила 1 м? вка сила в %, 
стоянная и 760 мм при 0° и отнесен. к во- 
воздуху=1 . рт. ст. 760 мм рт. ст. | дороду = 100 
Воздух. .... 0...0... 1 29,26 1,298 — — 
Азот еее еее. 0,9673 30,25 1,2507 0,0423 3,5 
Водород ............. 0,0695 420,93 0,08987 1,203 100 
Воздух нагретый (при 100°) 0,946 — 0,96 0,333 27,7 
Гелий... . 0...0... 0,137 211,93 0,1785 1,114 .99,6 
Светильный газ... ... . 0,35—0,52 — 0,45—0,67 0,843—0,623 70—51,8 


На основании закона Бойля-Мариотта-Гей- 
Люссака, объем продуктов сгорания при тем- 
пературе ѓ и барометрич. давлении Р, най- 
дется по формуле: 
1273 1760 
Тт.6.== Ит.с.* 973 ‘ Рб. 


Если обозначим через б„.‹. вес продуктов 
сгорания, (9, г —вес сухих газов, (© п. вес 
водяных паров, то будем иметь следующие 
соотношения: 


бт.с. = 14+ (14 0)-6: 6 + И. — 0,01 А 


(где 4—содержание золы в % от веса ра- 
бочего топлива) и 
‘б.п. = 0,01(9 Н + И’) + И. + у.е: бу; 
Се.г. — т.с. — б.п. - 

2) Дымовые газы. По пути от топ- 
ки к дымовой трубе к топочным газам приме- 
шивается воздух, присасываемый через не- 
плотности в обмуровке газоходов. Поэтому 
газы при входе в дымовую трубу (называе- 
мые дымовыми газами) имеют состав, отлич- 
ный от состава топочных газов, т. к. предста- 
вляют смесь из продуктов сгорания топлива 
в топке и воздуха, присосанного в газоходах 
по пути от топки до входа в дымовую трубу. 
Величина присоса воздуха бывает на прак- 
тике весьма различна и зависит от конструк- 
пии кладки, ее плотности и размеров, от ве- 
личины разрежений в газоходах и многих 
других причин, колеблясь при хорошем ухо- 
де от 0,1 до 0,7 теоретически необходи- 
мого. Если обозначить коэффициент избытка, 
воздуха в топке через «т, а коэффициент 
избытка воздуха газов, уходящих в дымо- 
вую трубу, через ву, то 

“у. == бт. +4 (от 0,1 до 0,7). 


Определение состава и количества дымо- 
вых газов ведется по тем же ф-лам, что и для 
определения топочных газов; разница лишь 
в численной величине коэфф-та избытка воз- 
духа є, от к-рого, конечно, зависит %-ный 
состав газов. На практике весьма часто под 
термином «дымовые газы» понимают вообще 


содержит обычно, в зависимости от способа 
его добывания, апгаратуры и пр., не менее 
1—3% примесей, соответственно чему его 
подъемная сила уменьшается. Для напол- 
нения привязных аэростатов (см.) и дири- 
эюаблей (см.) чаще всего применяется водо- 
род, как имеющий наибольшую подъемную 
силу, редко — гелий, вследствие труднос- 
ти добывания его и сравнительно большой 
стоимости. Светильный газ, вследствие де- 
шевизны, часто служит для свободных по- 
летов на сферических аэростатах; для дири- 
жаблей и привязных аэростатов его подъем- 
ная сила недостаточна. Нагретый воздух име- 
ет ряд преимуществ (простота и дешевизна 
добывания, возможность пополнения в лю- 
бом месте посадки и пр.), но веледствие 
незначительной подъемной силы применяет- 
ся очень редко и только для специальных 
сферическ. аэростатов (тепловых, монголь- 
фьеров). Азот, как нейтральный газ, приме- 
няется, с целью уменьшения опасности воз- 
горания водорода, только в специальных 
аэростатах, имеющих двойную оболочку 
(промежуток между внутренней и внешней 
оболочками и заполняется азотом). 
Водород добывается способами: за- 
водскими и полевыми нормальными и бы- 
стродействующими. Общие требования к 
различным способам для сравнительной 
оценки: 1) чистота получаемого газа (не 
ниже 97 % Н,) и отсутствие в нем вредных 
примесей; 2) дешевизна добывания, связан- 
ная с малым расходом химич. материалов, 
употреблением наиболее дешевых из них и 
легко получаемых, с простотой аппаратуры 
и обслуживания ее; 3) безопасность работ. 
В частности, для полевых способов имеют 
значение: 4) небольшие размеры и вес уста- 
новки, удобство монтировки ее на повозки и 
автомобили; 5) небольшой вес исходного ма- 
териала и удобство его перевозки; 6) кратко- 
временность подготовки аппарата к ра- 
боте; 7) сравнительная скорость добыва- 
ния газа. Как общее правило, водород не 
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должен содержать примеси фосфорист. и 
мышьяковистого водорода; присутствие се- 
роводорода, хлора и хлористого водорода 
может быть допускаемо только в неизме- 
римо малых количествах, не дающих ясной 
реакции (с соответствующими реактивами), 
так как эти примеси сильно влияют на со- 
хранность оболочки аэростата. 

1. Заводские способы добыва- 
ния водорода: 1) способ Дельвик-Флей- 
шера (контактный), основанный на разложе- 
нии паров воды раскаленным железом, при 
чем накаленная окись железа восстанавли- 
вается водяным газом (методически пов- 
торяющиеея процессы восстановления и 
окисления железа); 2) электролиз, основан- 
ный на разложении электрическим током 
водного раствора хлористых солей, пере- 


рабатываемых в едкие щелочи; 3) способ. 


Линде-Франк-Каро, основанный на полу- 
чении водяного газа и освобождении со- 
держащегося в нем водорода от примесей: 
окиси углерода и углекислого газа; 4) спо- 
соб Вольтер-Ринкера, основанный на раз- 
ложении паров нефти при высокой Г. 
Водород, получаемый заводским путем, 
компримируется в трубы (баллоны), пред- 
ставляющие собою цилиндры из цельнотя- 
нутой стали с внутренним диам. ок. 180 мм, 
наружным—от 198 до 200 мм и емкостью 
в 36—36,5 л. Водород содержится в тру- 
бах обычно под давлением 165—167 ит, что 
дает возможность в одну трубу вместить 
5,5—5,8 м? газа. Вес трубы 52—56 кг, длина 
с навинченным колпачком— 1,6 м. Применя- 
ются трубы и большей емкости. Водород 
доставляется в воздухоплавательные части 
в трубах и может храниться там продолжи- 
тельное время. При подсчете стоимости во- 
дорода, добытого заводскими способами, 
следует иметь в виду стоимость доставки 
труб к месту употребления и обратно на з1- 
вод, при чем следует принять в расчет, что 
в товарный вагоп укладывается 220—250 
труб, на 3-т грузовик—55, на парную по- 
возку— 10—15, на двуколку— 6—8 труб. 
Из заводских, методов 
наибольшее распростра- 
нение имеют контакт- 


Ррёратор 


ный и электроли- (жка 
с 
тический, дающие газ „„б„, 


чистотой 97—99 %. Спо- 
соб электролиза распро- 
странен на Западе и в 
Америке; он выгоден 
там, где имеется дешевая 
электрическая энергия. 
В воздухоплавании ча- 
сто пользуются водоро- 
дом с заводов химиче- 
ского производства, на 
которых он получается 
как побочный продукт. 
2. Нормальные 
полевые способы: 
1) кислотный, 2) щелочно - алюминиевый, 
3) щелочно - кремниевый (силиколевый). 
Кислотный способ основан на дей- 
ствии серной к-ты на железную стружку; 
этим способом наполнялись первые шар- 
льеры (см. Воздухоплавание) еще с 1783 г. 
В настоящее время он почти не применяется, 


| | 3 в 


так как получаемый газ недостаточно чист 
(95%) и содержит в себе углеводороды, сер- 
нистый и фосфористый водород, иногда и 
мышьяковистый водород, очищение же газа 
от этих примесей обходится дорого. На 
получение 1 м? газа расходуется 7—8 кг 
химических материалов; реакция протекает 
по формуле: 
Ее + Н,50, = ЕеЗОа + Н,. 


Установки для добывания водорода 
обычно монтировалиесь на повозках и со- 
стояли из нескольких генераторов, холо- 
дильника, очистителей и сушителей газа. Не 
считая расходов по очистке водорода, этот 
способ является наиболее дешевым из поле- 
вых способов. Производительность уста- 
новки 50—100 м?/ч. 

Щелочно-алюминиевый способ 
представляет собой в основе процесс взаи- 
модействия алюминия и раствора едкого 
натра; ур-ие реакции: 

2 А1 + 2 МаОН + 2 Н,О = 2 А1МъаО, + 3 Н.. 

Этот способ впервые введен в воздухо- 
плавательных частях с 1904 года (в руееко- 
японскую войну) и применяется до послед- 
него времени, хотя и не является рацио- 
нальным вследствие примитивности уста- 
новки, дороговизны алюминия и значитель- 
ного расхода исходных материалов. (на 
1 м? водорода уходит алюминия 0,81—1,0 жг, 
едкого натра 1,5—2,4 кг). Достоинство 
этого способа —чистота газа (98 9), имею- 
щего примесь, главным образом, воздуха. 
Установка смонтирована на двуколках 
(фиг. 1) и состоит из генераторов для полу- 
чения газа, холодильника для его охлажде- 
ния, двуколки для подачи воды, моторного 
насоса и повозок для химических материа- 
лов. Генератор состоит из железного ящика, 
закрытого сверху железной крышкой 1 с от- 
верстием в ней для прохода газа через па- 
трубок 2, соединяющий генератор с холо- 
дильником. В генераторе подготовляется 
раствор едкого натра, затем в него постепен- 
но погружается, посредством валиков 3, 


Игрератор 
м? в разрезе! 


Аолобальних 


| 


0—5 


Фиг. 1. 


соединенных железными цепями, и рукоят- 
ки для вращения 4, железная проволочная 
сетка, в которую накладывается алюминий. 
Для выпуска промывной воды в дно ящика 
вделан кран 5, для выпуска алюминатов— 
люк 6. Вес генератора 500 кг. Холодильник 
представляет собою железный ящик, соеди- 
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няющийся патрубком 7 с генератором; ящик 
разделен внутри вертикальными перегород- 
ками на четыре камеры, в которых цир- 
кулирует водород, охлаждаемый водой, по- 
даваемой насосом через шланг 8. Водород 
через патрубок 9, вделанный в крышку, по- 
ступает из холодильника по шлангу в газ- 
голъдер (ем.). В каждый генератор опу- 
скается 250 кг едкого натра и наливается 
250—300 л воды. При помощи двух генера- 
торов и одного холодильника добывается 


~ 100 м водорода в час. Щелочно-алюми- 
ниевый способ, как нерациональный, на 
Западе не применяется. 

Щелочно-кремниевый ·(силиколе- 
вый) способ основан на химич. взаимодей- 
ствии щелочи (едкого натра) и ферросили- 
ция или .силиколя, представляющих собою 
сплав кремния (85—92 %) с железом. При- 
мерный состав силиколя: кремния (51) 90%, 
титана, (Ті) 0,6%, железа (Бе) 4,3%, алю- 
миния (А]) 4,58%, кальция (Са) 0,15%, 
углерода (С) 0,29%, водяного пара (Н,О 
0,15 %, мышьяка (Аѕ) и фосфора (Р) 0,2%. 
Этот способ, при котором реакция протека- 
ет по уравнению: 

| 51 + 2 Маон + Н,0 = М№а,510, + %Н,, 
разработан в 1903 г. во Франции и до сего 
времени является наиболее рациональным 
и распространенным способом полевого до- 
бывания водорода; он широко применялся 
в войну 1914—1918 годов. Добываемый газ 
имеет чистоту^~^98%. На получение 1 м? во- 
дорода теоретически требуется 0,6 кг чи- 
стого кремния и 1,79 кг едкого патра; прак- 
тически расход материала находится в за- 
висимости от содержания чистого кремния 
в силиколе: обычно силиколя идет 0,8— 
0,9 хг и едкого натра 1,3—1,6 кг. До войны 
силиколь вырабатывалея только во Фран- 
ции, теперь его изготовляют и в других 
странах. Для получения. его нужны: чи- 
стый кварцевый песок, уголь, железные 
стружки и электрическ. энергия. Силиколь 
употребляется в виде мелкого темносеро- 
го порошка, слегка блестящего; упаковь- 
вается в железные барабаны, обычно по 
65 и 130 кг в каждом. Под влиянием ат- 
мосферной влажности силиколь выделяет 
ядовитые газы-—-фосфористый и мышьяко- 
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вистый водород; поэтому при перевозке его 
и при работах по добыванию газа необхо- 
димы особые меры предосторожности. Едкий 
натр употребляется с содержанием щелочи 
~ 95% и соды не более 3%; хранится в 
герметически закупоренных и осмоленных 
железных барабанах по 50—200 кг вкаждом. 

Силиколевые установки строятся полу- 
стационарного типа и подвижные (автомо- 
бильные и на повозках); производительность 
аппаратов-—от 100 до 1000 м? водорода 


ағвектдру 
гемратора 


бозук насыщенный 
дедглыми парами 


=== "услова ! 
} и ә ярая 


в час. Полустациопарная установка дает 
приблизительно 600—800 м? газа в час. Она 
состоит (фиг. 2): из генератора 1; бака для 
раствора, едкого натра 2; бака для силиколя 
3; распределителя 4 с мешалкой, механиз- 
мом и распределительными приборами; га- 
зового коллектора 5 е предохранительными 
гидравлич. и механич. клапанами; двух 
промывателей с горячей 6 и холодной 7 во- 
дой, с распределительными и сливными 
трубами; испарителя 8; вентилятора 9; 
насоса 10; подъемного крана, двигателя, 
трансмиссии, трубопроводов и пр. При 
работе в сетчатый ящик бака 2 помещается 
едкий натр, помощью лопаточек мешалки 11 
вода в баке приводится в движение. В бак 3 
помещается силиколь; находящийся под 
баком распределитель 4 способствует прохо- 
ду силиколя в генератор, при чем скорость 
пропускания регулируется механически 
или от руки; раствор едкого натра поступа- 
ет в генератор через впускной клапан 12. 
Крыльчатый сальник 13 дает доступ смазоч- 
ному маслу для уничтожения пены; четырех- 
лопастная вращающаяся мешалка 14, при- 
водимая в действие помощью трансмиссии 
15, производит равномерное смешивание 
смеси. Темп-ра в генераторе поддерживается 
водяным инжектором 16. Образовавшийся 
в генераторе газ поступает из него через 
коллектор 5, снабженный предохранитель- 
ным клапаном 17 иавтоматич. гидравлич. 
затвором 18, в промыватели (Леларжа) с 
циркулирующей водой— сначала в горячий 
6, с1° воды ок. 50°, а затем в холодный 7. 
Темп-ра газа, выходящего из генератора, 
выше 100°; газ содержит в себе приблиз. 
80% водяных паров. При прохождении га- 
за вода в промывателе частью испаряется, 
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частью охлаждается в испарителе 8, устро- 
енном наподобие промывателя. В промыва- 
теле 6 температура, газа понижается до 55°. 
Пройдя затем через холодный промыватель, 
газ освобождается от примеси воды в особом 
водоотделителе 20 и выходит через волю- 
мометр 21. Вода в испарителе охлаждается 


струей холодного воздуха, поступающего’ 


в испаритель через центробежный вентиля- 
тор 9 и трубу 19. Баки загружаются едким 
натром и силиколем при помощи подъем- 
ного крана; для опоражнивания генера- 
тора после реакции служит выпускной 
клапан 22. Для приведения в действие всей 
установки требуется мотор мощностью 
10—12 РР. На фиг. 3 показана схема уста- 
новки для работы. Обслуживающий пер- 
сонал 10—15 чел. Сущеетвуют и более мощ- 
пые установки, с производительностью до 
1000 мз/чи выше. 

Наибольшее распространепие в условиях 
фронта получили подвижные силиколевые 
аппараты франц. типа «Оксилит», требую- 
щие небольшого обслуживающего персонала, 
и дающие значительное количество газа в 
непродолжительное время. Эти аппараты 
устанавливаются на двух повозках (на 
одной— генератор и баки, на другой—-про- 
мыватели) или на автомобиле и на прицеп- 
ной тележке. Схема аппаратов и их работы 
аналогична полустационарному типу; отли- 
чие состоит только в размерах, весе и рас- 
положении отдельных частей. В автомобиль- 
ной установке электрич. энергия для работы 
механизма и для освещения получается от 
динамомашины, приводимой в действие пе- 
редачей от автомобильного двигателя. Для 
единовременной зарядки баков установки 
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Фиг. 3. 


требуется 220 кг силиколя и 500 кг едкого 
натра, что дает ок. 300 м? водорода через 
2—1/, ч. работы; последующие 300 м? полу- 
чаются приблизительно через 1 чае. Для 
приготовления раствора едкого натра в бак 
наливается столько воды, чтобы плотность 
раствора была 39—40° Вё; ї° раствора пе- 
ред пуском в генератор д. б. не ниже 70°. 


К началу образования газа, наступалощему 
вскоре после опускания силиколя в генера- 
тор, ї° реакции достигает ~ 110°; в случае ее 
значительного повышения в генератор до- 
бавляется при помощи инжектора вода. Рас- 
ход холодной воды для промывки газа— 10 л 
на 1 м? водорода. Вес автомобиля с уста- 
новкой—5,5 т, прицепной тележки с промы- 
вателями и пр.—3,4 т. Команда в 18 чел., 


Фиг. 4. 


работая посменно, может добыть 6 500 мз 
газа, в сутки, что позволяет одной установ- 
ке обслуживать несколько воздухоотрядов. 
Немецкие аппараты фирмы Шуккерт по 
своему устройству аналогичны аппаратам 
типа «Оксилит». Подвижные установки, 
смонтированные на двух повозках, позво- 
ляют добывать 200—220 м? газа в час; ав- 
томобильная установка (фиг. 4) дает 300— 
350 м? водорода в час. 

Быстродействующие полевые? спо- 
собы применяются в тех случаях, когда 
надо в короткое время получить боль- 
шое количество газа; вследствие большей 
стоимости добывания газа эти способы, при 
обычной работе воздухоплавательных ча- 
стей, большого распространения не име- 
ют. Наиболее часто применяются способы: 
1) активного алюминия, #9) гидролита и 
3) гидрожепита. 

1) Активный алюминий получается изспла- 
ва алюминия (89—97 %) и олова (11—-3 %). 
Сплав подвергается специальной химич. и 
механической обработке с целью повыше- 
ния способности алюминия вступать во вза- 
имодействие с водой, при к-ром и выделяет- 
ся водород. Изготовленные из сплава пла- 
стинки покрываются амальгамой, состоя- 
щей из трех весовых частей ртути и одной 
цинка, и прокаливаются затем в особой на- 
гревательной печи. Атмосферная влага дей- 
ствует на активный алюминий медленно, но 
при продолжительном действии его актив- 
ность уменьшается, поэтому алюминий хра- 
нится в герметической упаковке. Реакция 
протекает по формуле: 

2 А1 +6 Н:О = 2 АКОН), + ЗН.. . 
При соприкосновении активного алюминия 
с водой реакция начинается с его поверх- 
ности ‚при чем выделяется теплота, ускоряю- 
щая процесс образования водорода, прохо- 
дящий вообще очень интенсивно. Для полу- 
чения 1 м? газа требуется ок. 0,9 кг актив- 
ного алюминия. Газ получается очень вы- 
сокой чистоты (выше 99 %). Добывание водо- 
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рода производилось на опытном заводе сис- 
темы японского профессора Уено, а также 
в обычных генераторах щелочно-алюминие- 
вых аппаратов. 

2) Вторым из быстродействующих епо- 
собов является способ добывания водорода 
при помощи гидролита—водородиетого 
кальция, легко вступающего в реакцию е во- 
дой. Для получения гидролита приготовляют, 
путем электролиза расплавленного хлори- 
стого кальция, металлический кальций в 
полосах, которые затем помещают в му- 
фельные печи и нагревалот до высокой Г. 
Над нагретыми полосами пропускают чи- 


стый водород, который ими и поглощается. - 


Металлич. кальций при этом видоизменяет- 
ся, превращаясь в куски мышиного цвета. 
Гидролит хранится в герметич. укупорке. 
Полевые аппараты для получения водорода 
из гидролита (фиг. 5), построенные во Фран- 
ции в войну 1914—1918 гг., очень просты; 
они устанавливаются на одной повозке и 
состоят из генератора 1, холодильника 2, 
коллектора 3 и трубопроводной арматуры. 
Аппарат дает ~1 500 м? газа в час. Процесс 
получения водорода заключается в после- 
довательном действии на гидролит сперва, 


водой, а затем образующейся смесью во- 
дяных паров и уже выделившегося газа. 
Реакция протекает по формуле: 

Сан, + ? Н,0 = Са(ОН), +? Н, . 
Добываемый газ—высокого качества, сухой 
и почти без примесей. На получение 1 м? 
газа идет 0,95 кг гидролита. 


3) Третий из быстродействующих спосо- · 


бов заключается в применении гидро- 
женита, порошкообразной смеси из фер- 
росилиция, едкого натра и извести. При 
действии воды на эту смесь она выделяет во- 
дород. Реакция протекает по формуле: 
$1 + Са(ОН), + 2 Маон = 
= №а,510, + СаО +2 Н,. 

Выделяющийся газ проходит через очисти- 
тель и сушитель. Существующие аппараты 
Жобера очень удобны; они дают газ чисто- 
той 99%, но для получения 1 м? водорода 
расходуют 3 жг гидроженита, вследствие 
чего применяются мало. Аппараты других 
систем (Майерта и Рихтера, Якоби) требуют 
еще большего расхода исходных материалов. 

Из всех перечисленных способов добыва- 
ния водорода наиболее рациональными яв- 
лятотся: для наполнения дирижаблей 
(даже в условиях военных действий, в ты- 
лу) заводские способы, как наиболее де- 
шевые и дающие возможность сосредоточить 


большое количество газа в одном месте; для 
наполнения аэростатов в мирное вре- 
мя— заводские, а в военное — заводские и 
полевые (нормальный <силиколевый и бы- 
стродействующие— активного алюминия и 
гидролита). 

Для перевозки газа, помимо труб, при- 
меняются также и газовые поезда, состоя- 
щие из платформ е установленными на них 
газовыми цистернами. Газ в цистернах 
находится под давлением 100—200 аёт; на 
одной платформе перевозится в цистернах 
1750—82 500 м? газа. Н. Лебедев. 

ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ, газ, выходящий 
из недр земли на ее поверхность. В состав 
таких газов входят углеводороды (метан, 
этан ит. д.), углекислота, азот и друг. В бо- 
лее узком смысле Г. е. называются горючие 
природные газы, встречающиеся как совме- 
стно с нефтью, так и независимо от нее в 
самостоятельных газовых месторождениях. 
Выходы Г. е. широко разбросаны на поверх- 
ности земного шара и приурочены к поро- 
дам самого разнообразного геологического 
возраста. Поэтому Г. е. довольно рано стал 
применяться для освещения рудников (Сла- 
тина в Венгрии) и даже целых городов (Ге- 
нуя), для обжига извести (Баку) и т. п. 
Г. е. почти всегда сопровождает природ- 
ную нефть, при чем в каждом нефтеносном 
районе можно проследить все переходы от 
б. или м. газированной нефти до сухого Г. е. 
Отсюда понятно, что с возникновением неф- 
тяной промышленности число месторож- 
дений Г. е. стало быстро увеличиваться. 
Однако лишь за последние 35—40 лет, в свя- 
зи с открытием мощных залежей горючих 
газов в Америке и нек-рых странах Евро- 
пы, Г. е. стал приобретать в промышленности 
подобающее ему значение. Первое место по 
добыче и потреблению Г. е. принадлежит 
в настоящее время С. Ш. А. (Западная Вир- 
гиния, Оклагома, Пенсильвания, а также 
Луизиана и Калифорния). На долю всех 
остальных стран, как это видно из табл. 1, 
приходится менее 10% мировой добычи Г. е. 


естественного 


Табл. 1.—Добыча газа 
по странам (в тыс. м?). 

Страны 1924 г. 1925 г. 
С. Ш. А. @.@.@.. а... 32 324 450 | 33 653 027 
Канада ........... 421 395 472 297 
Польша .....@....... 438 004 535 093 | 
Румыния .......... 362 322 | — 
СССр ..@.@.@.@..@...... 26 800 127 700 


В СССР важнейшие месторождения Г. е. 
находятся в районах Бакинском (особенно 
Сураханы и Биби-Эйбат) и Грозненском; 
кроме того, известны месторождения: Да- 
гестанские Огни (около Дербента), Ставро- 
польское (С. Кавказ), Урало-Эмбенское ( Дос- 
сор) и Дергачевское (Новоузенекий район, 
Пугачевского округа). Известны также, но 
мало разведаны месторождения Г.е. во мно- 
гих других районах СССР, как то: Керчен- 
ском, Темрюк-Таманском, Кубано-Черно- 
морском, Бердянском, Закаспийском, Фер- 
ганском, на о-ве Челекене, о-ве Сахалине, 
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в Ухтинском районе и Прибайкальи. В не- 
которых случаях выходы Г.е. приурочены 
к грязевым сопкам (вулканам), грифоны ко- 
торых выделяют газ, по своему составу не 
отличающийся от Г. е. из буровых сква- 
жин. По размерам добычи Г. е., как видно 
из табл. 1, СССР далеко отстал не только от 
С. Ш. А., но и от Зап. Европы. За поелед- 
ние тоды, однако, эта отрасль промышлен- 
ности начинает быстро развиваться и у нас 
(табл. 2), хотя пока лишь в наших основ- 
ных нефтеносных районах-—Бакинском и 
Грозненском. 

Главной составной частью Г. е. являются 
метан и его гомологи. Содержание метана 
в нек-рых природных газах достигает 98— 
99% (Венгрия), но обычно оно ниже; оста- 
ток составляют другие углеводороды и газы. 
Так назыв. сухой Г. е. содержит до 90% 
метана и выше (Питтсбург, Сураханы, Да- 
гестанские Огни и др.). Во влажных 
газах содержание метана значительно мень- 
ше; на первое место здесь выступают гомо- 
логи метана: этан, пропан, бутан, пентан 
и т. д., находящиеся частью в газообразном, 
частью в парообразном состоянинх. При 


Табл. 2. Добыча естественного газа в СССР (в тыс. м2). 


ак, фосфористый водород, встречаются в га- 
зе естественном также лишь в виде следов. 

Г. е. применяется гл. обр. для освещения 
и как источник тепла (для паровых котлов, 
домашних очагов и пр.). Влажный Г. е. 
приобрел за, последнее время громадное зна- 
чение также в качестве исходного . про- 
дукта для получения легкого бензина, (см. 
Бензин пиз газа), а сухой—для переработки 
па, высокосортную сажу, применяемую в ре- 
зиновой и других видах промышленности. 


Лит.: Стопневич А. Д., Природные горю- 
чие газы, «Поверхность и недра», П., 1917, 2—83 
(11—12); Стопневич А. Д., Природные газы в 
России, П., 1920; Гурвич Л. Г., Научные основы 
переработки нефти, 2 изд., М. Л., 199%5;° Чере- 
пенников А., Горючие природные газы. Годо- 
вой обзор минеральных ресурсов СССР за 1925/96 г., 
Л., 1927 (здесь же новейшая литература вопроса): 
Оберфелл Г. и Алден Р., Газолин из при- 
родного газа; перевод с английского, Москва—Ле- 
нинград, 1996. С. Наметнин. 


ГАЗ.ЖИДНИЙ, см. Жидкие газы. 

ГАЗ НОЛОШНИНОВЫЙ, газ, выделяе- 
мый через колошник, засыпное отверстие 
‚шахтных печей. Г. к. представляют ценный 
горючий материал в тех случаях, когда 
в печах совершается восстановительный про- 
цесс, так как они в таком слу- 
чае содержат избыток восста- 


. . | . новителя— окиси углерода—и 

. е А я а сверх того немного водорода, 

Районы с а ЕЧ а а и еше меньше болотного газа. 

я я РЧ ЕЧ я Такими являются Г. к. домен- 

_ — т т т т т ных печей, которые утили- 
зируются для отопления воз- 

Бакинский .......... 34 000 | 26 800 | вт 200 |156 200 |166 200 | ДУхОпагревателей. В самое по- 
Грозненский ......... 16 000 | — | 37 800 | 59 300 | 87 в00 | следнее время применение Г. к. 
Дагестанские Огни... ... о 2 500 п 000 — приобрело особенно важное 
Урало-Әмбенский . ......| — — — 300 | 1150 | Значение для двигателей вну- 
Ставропольский. ....... 5 300 | — — — — тфеннего сгорания (см.). Имея 
Темрюкский ......... 400 — — — — доменные печи, металлургиче- 
Всего ...... 111 300 | эв 800 [127 700 [227 воо |254 э50 | СКИЙ Завод для передела всего 

своего чугуна в сортовое желе- 


ожижении такого газа получается конден- 
сат со свойствами легких бензинов, однако 
в небольших количествах в нем могут ветре- 
чаться углеводороды © Гхии. даже выше 
150°. Почти постоянной составной частью 
Г. е. является углекислота. Обыкновенно 
она находится в Г. е. лишь в незначитель- 
ном количестве, но известны случаи, когда 
содержание углекислоты в Г. е. достигает 
20—30 и даже 50% (Балаханы, Биби-Эй- 
бат). Кислород и азот также представляют 
собою одну из почти постоянных составных 
частей Г. е. Если отношение азота к кисло- 
роду в Г. е. таково зке, как в воздухе, т. е. 
4:1 (по объему), то источником этих газов 
является, очевидно, воздух. Однако в не- 
которых случаях содержание азота бывает 
значительно больше; последний составляет 
иногда даже главную часть Г. е., при не- 
значительном содержании кислорода и дру- 
гих газов; таков, например, Г. е. в штате 
Орегон С. Ш. А., содержащий 97,9 9 азо- 
та и только 2% метана. В нек-рых Г. е. обна- 
ружен гелий. В Г. е. Канзаса (С. Ш. А.) 
содержание гелия достигает 1,8% при высо- 
ком содержании азота. Содержание водоро- 
да в газе естественном, по новейшим ана- 
литическим данным, ничтожно. Другие газы, 
как то— окись углерода, сероводород, амми- 


зо может обойтись без употре- 
бления какого-либо иного топлива, кро- 
ме газов, какие получаются в доменном це- 
хе при производстве кокса и чугуна. В 
приводимой ниже таблице указан пример- 
ный состав колошниковых газов (в объем- 
ных %) древесноугольных (анализы 1—3) 


Состав колошниковых газов домен- 
ных печей (в объемных %). 


Анализы со, со СН. н, | м, 
| 
Древесноуг. | 
печи: | 
1... .. 10,8 | 27,6 1,4 9,8 | 50,4 
2...... 11,5 | 27,1 1,2 7,2 | 53,0 | 
за... 11,8 | 27,9 1,3 8,1 | 50,9 | 
Коксовые 
печи: 
4...... 15,0 | 24,6 1,4 9,4 | 49,6 | 
5...... 5,7 32,5 0,3 2,5 59,0 ! 
6...... 9,8 30,0 0,2 3,1 56,9 | 
я... | 11,5 | 28,8 0,2 2,5 | 57,0 | 
8...... 12,1 27,0 0,3 3,0 57,6 
9...... 13,4 | 25,8 0,2 2,6 | 58,9 
10...... | 14,8 | 25,0 0,2 3,6 | 56,4 


и коксовых (анализы 4—10) доменных пе- 
чей. Первые отличаются более высоким со- 
держанием горючих составных частей, и 
теплотворная способность их обыкновенно 
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не меньше 1000 Са] на м3; теплотворная 
способность вторых—обыкновенно не выше 
900—950 Са] на м?. 

Учет количества Г. к. и запаса тепловой 
энергии в них является важной технич. за- 
дачей; она разрешается исходя из химич. 
состава газов; анализ их должен давать ок. 
39% суммы СО,-- СО в коксовых и ок. 38% 
в древесноугольных печах, при чем содер- 
жание №, в первых может колебаться в пре- 
делах 56—58%, а во вторых—50—53% (вы- 
сокое содержание Н, и низкий расход горю- 
чего уменьшают % М,, и наоборот). Велед- 
ствие неполноты поглощения СО при произ- 
водстве анализа, во многих литерат. источ- 
никах (зкурн. статьях, учебниках, справочн. 
книгах) указывается пониженное содерзка- 
ние в Г.к. СО и преувеличенное №,; в при- 


водимой табл. даны проверенные расчетом. 


анализы. Техника безопасности 
см. Доменное производетво. М. Павлов. 

ГАЗ НЕФТЯНОЙ, Ое!2аз, горючий газ, по- 
лучаемый разложением нефти и ее продук- 
тов при высокой температуре. 

В качестве сырья для получения Г. н. 
пользуются в настоящее время сырой неф- 
тью, нефтяными остатками (мазут), а также 
соляровым дистиллатом, к-рые под неболь- 
шим давлением. обычно самотеком, посту- 
пают в нагретые до красного каления ре- 
торты и здесь под влиянием высокой ѓ° раз- 
лагаются, образуя Г. н., нефтяную смолу и 


У 
м 


ме 


х 
__ 
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кокс. Употребляемые при этом реторты рас- 
полагаются по несколько штук в одной печи. 
‚ В печах Пинча с двойными желеэными ре- 
тортами (фиг. 1— поперечный разрез, фиг. — 
продольный разрез) последние расположе- 
ны горизонтально, в количестве 2—3 на 
печь. Реторта состоит из 2—3 соединенных 
‚между собой колен, каждое длиной до 1,5 м 
и более. Подогретый нефтепродукт посту- 
пает в верхнее колено, оттуда переходит в 
среднее и нижнее. Образующийся при этом 
Г. н. направляется далее в гидравлику, об- 
щую для нескольких реторт, где задержи- 
вается нефтяная смола,--пары же легко ле- 
тучих углеводородов и нефтяной газ идут 
в холодильники и далее в скрубберы. В ре- 
тортах остается кокс, который периодиче- 
ски должен быть из них удаляем-—частью 
механически, частью путем выжигания. Тем- 
пература реторты во время процесса поддер- 
живается между 800 и 900°, при чем в ниж- 
ней части реторты она бывает примерно на 
100° выше, чем в верхней. Из 100 кг неф- 
ти или нефтепродукта получается до 60 м? 
Г. н., 25—30 кг газовой смолы и 4—5 кг 


Т. 9. т. ТУ. 
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кокса. Около 16% сырья идет на обогрев 
реторт. При работе не на Г. н., а на газо- 
вую смолу, для дальнейшей ее переработки 
на ароматические углеводороды, пользуются 
также печами Пиккеринга с шамотовыми 
ретортами, которые изнашиваются меньше 
железных. Реторты, высотой до З м, рас- 
положены вертикально по периферии ци- 
линдрической печи, в количестве до 8 штук. 
Нагревание доводится до 650°. | 

Отдельные способы получения Г. н. су- 
щественно отличалотся друг от друга, между 
прочим, тем, что, в целях увеличения выхо- 
дов на нефтяной газ, утилизируют в самом 
процессе производства газовую смолу, а 
иногда также и кокс. Примером такого рода, 
устройства может служить способ Юнга и 
Белла, иначе пазываемый пибльсским спосо- 
бом (по имени шотландского города Пибльс, 
где он впервые был применен). Процесс ве- 
дется здесь в ретортах при невысокой Р 
(500—600°). Образующийся сырой газ про- 
мывается далее не водой, а свежей порцией 
масла, к-рое вместе с поглощенной им газо- 
вой смолой поступает затем в реторту. Т.к. 
образование смолы при этом способе проис- 
ходит при сравнительно низкой темп-ре, то в 
смоле содержится мало ароматич. углеводо- 
родов, и газификация ее происходит поэто- 
му так же легко, как и газификация нефти. 
Крупным недостатком пибльеского спосо- 
ба являются большие выходы на коке (до 
25% сырья). Этот кокс представляет собою 
хорошее топливо, но образование его в ре- 
тортах в таком количестве вызывает слиш- 
ком частые перерывы в работе для его уда- 
ления, а также ускоряет износ реторт. Вы- 
ход на Г. н. по пибльсскому способу дости- 
гает 65 м? на 100 кг сырья. 

Кроме реторт. для получения Г. н. поль- 
зуются также разного рода генераторными 
печами, при чем в процессе производства 
здесь происходит утилизация всего кокса 
и части газовой смолы в качестве топлива. 
Подогрев сырья ведется здесь уже изну- 
три, а не снаружи, как при ретортных спо- 
собах. Примером может служить генератор- 
ная печь Пинча (фиг. 3), состоящая из трех 
основных частей: испарителя 4, перегре- 
вателя В и гидравлики Е. Испаритель и 
перегреватель заполне- 
ны шамотовым кирпи- 
чом и внизу соединены 
друг с другом свобод- 
ным ходом. В верхней 
части испарителя имеет- 
ся штуцер а с форсун- _ 
кой. Продукты горения р 
проходят через испари-“б 
тель и перегреватель и 
через открытый лаз с 
вступают в трубу Р (пе- 
риод обогрева). Когда, 
достигнута необходи- 
мая Г’, закрывают фор- 
сунку, запирают лаз и 
через особый вентиль б 
пускают нефть в испа- 
ритель (период газификации). Здесь, ветре- 
чая раскаленный кирпич, нефть испаряется 
и, проходя через перегреватель, превра- 
щается в газ, который через гидравлику Е 
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направляется в промывной аппарат С и да- 
лее в очистители. Когда температура внутри 
аппарата, согласно показанию пирометра, 
падает, прекращают подачу нефти, открыва- 
ют лаз и форсунку, пока не будет достиг- 
нута требуемая температура. Последняя в 
начале процесса достигает 750—1 000° в ис- 
парителе и 750—850° в перегревателе: к 
концу температура падает до 650—800° в 
испарителе и до 720—770° в перегревателе. 
Выходы на газ и смолу по этому способу те 
же, что при работе в ретортах. Генератор- 
ная печь Пинча работает периодически; 
чтобы сделать процесс непрерывным, было 
предложено одновременно с нефтью вводить 
в печь такое количество воздуха, чтобы 
при сгорании нефти выделялось ровно столь- 
ко тепла, сколько надо для поддержания в 
печи необходимой темп-ры. Однако такие 
способы получения горючего газа из нефти 
пока еще не получили сколько-нибудь ши- 
рокого распространения. 

Очистка Г. н. значительно проще очистки 
каменноугольного газа, т. к. Г. н. содержит 
значительно меньше углекислоты и серово- 
дорода и совершенно свободен от аммиака 
и синильной к-ты. Поэтому главная зада- 
ча очистки сводится здесь к освобождению 
Г. н. от воды, газовой смолы и следов серо- 
водорода, для чего применяются те же ме- 
годы, что и при очистке каменноугольного 
таза, (см. Газовое производство). В тех слу- 
чаях, когда ведется утилизация ароматич. 


Г. н. для последующей утилизации хранит- 
ся не в газгольдерах, а в баллонах, т. е. в 
сгущенном состоянии, необходимо, в целях 
придания ему большего постоянства, состава, 
и более ровной светосилы, тщательно уда- 
лить из него наиболее легко сгущаемые уг- 
леводороды. Такой обработке подвергается, 
например, получивший за последние 20 лет 
широкое распространение так называемый 
блаугаз (см.). 

Наилучшим сырьем для получения Г. н. 
является соляровое масло; более тяжелые 
масла дают худшие результаты. Из углево- 
дородов различных рядов лучше всего га- 
зифицируются парафиновые углеводороды; 
за парафинами следуют олефины и, наконец, 
нафтеновые углеводороды; ароматич. угле- 
водороды газифицируются наиболее трудно. 
Состав Г.н. мало зависит от исходного сырья. 
По Гемпелю, сходственные масла дают при 
газификации газ сходственного состава не 
только в качественном, но и в количествен- 
ном отношении. Зависимость от исходн. ма- 
териала обнаруживается только при сырье, 
глубоко различном по составу, наприм. при 
газификации легкого бензина и какого-либо 
минерального масла. В весьма сильной сте- 
пени состав Г. н. зависит от ї°, при которой 
он получается: по мере повышения {° со- 
держание олефинов и этана в Г. н. все более 
и более падает, содержание же водорода 
и метана возрастает; вместе стем падает и 
сила света Г. н. В табл. приведены данные, 


Характеристика нефтяного и светильного газов. 


Свойства газов и состав (в %) 


16.2 | 19,6 | 

НПарообр. углеводороды. ...... 1,0 0,8 
Олефивы . (и... 36,2 29,1 
Этан С.Н; а... 12,6 11,7 
Метан СН,. еее. + 21,4 38.0 
Водород Не... 8,9 10,2 
Окись углерода СО......... 2,7 3,7 
Углекислота СО, .......... 0,4 0,7 
Кислород О... 0,3 0,3 
Азот № еее не 6,3 5,5 
Уд. вес... еее ее 


Сила света нефтяного газа в норм. 


свечах * Газ светильный 
9,0 | 7,3 6,5 4,5 
0,8 0,3 0,5 0,2 — 
27,1 24,1 21,2 12,5 3,6—4,8 
9,8 8,4 5,3 2,3 — 
40,4 39,6 42,3 45,9 29,0—35,2 
14,1 18,9 20,6 38,7 48,6—51,9 
2,5 2,1 3,3 1,7 2,7—9,9 
0,4 0,6 0,8 0,9 1,8—2,0 
0,3 0,3 0,7 0,4 0,3—0,5 
4,6 5,1 5,3 2,3 2,1—4,6 
0,6—0,9 0,35—0,48 
10 000—12 000 Са1 на 1 м? 4800—6 000 Са1 на 1 м? 
95—30 г на 100 м? 10—100 г на 100 м? 


| * При расходе 35 л ві1 ч. 


углеводородов, образующихся при пироге- 
нетическом разложении нефти, Г. н., пос- 
ле ряда водяных или воздушных холодиль- 
ников, просасывают с помощью эксгаусте- 
ров в скрубберы. Последние представляют 
собою высокие цилиндры с деревянными ре- 
шетками, по которым сверху вниз, обратно 
току газа, стекают смоляные остатки от того 
же производства. Пройдя через несколько та- 
ких скрубберов, Г. н. лишается почти наце- 
ло находящихся в нем в парообразном состо- 
янии ароматических углеводородов, которые, 
растворяясь в смоляных остатках, образуют 
т. н. скрубберное масло. Путем пе- 
регонки в аппаратах с небольшой колонкой 
из скрубберного масла выделяется до 20% 
легкого масла, поступающего далее на 
колонные аппараты для получения из не- 
го бензола и толуола. В тех случаях, когда, 


характеризующие зависимость силы света, 
Г. н. от состава, а вместе с тем приведены 
для сопоставления состав и свойства све- 
тильного газа (из каменного угля). 

Г. н. бесцветен, обладает довольно рез- 
ким запахом; его удельный вес и теплотвор- 
ная способность почти в два раза, а сила 
света пламени в 3—4 раза, больше, чем у све- 
тильного газа; аппарат для получения Г. н. 
значительно проще, чем для получения ка- 
менноугольного газа. Причины, почему, 
несмотря на все указанное, Г. н. не вытеснил 
каменноугольного газа, заключаются в том, 
что: 1) каменный уголь встречается значи- 
тельно чаще, чем нефть; 2) добыча светиль- 
ного газа сопровождается получением про- 
дуктов (кокс и каменноугольная смола), 
представляющих для современной промыш- 
ленности громадную ценность. 
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Г. н. всегда содержит небольшое количе- 
ство паров ароматическ. углеводородов —бен- 
зола, толуола, ксилола, нафталина— всего 
ок. 1%. Значительно больше ароматич. со- 
единений содержится в газовой смоле (неф- 
тяной), особенно при ретортной газифика- 
ции нефтяных продуктов. При пирогениза- 
ции нек-рых нефтяных продуктов в хорошо 
подобранных условиях выходы достигали в 
Баку: на ароматич. углеводороды 7—10% 
от переработанного сырья, на бензол 4—6 %, 
на толуол 3—49. 

Г. н. находит широкое применение: 1) для 
освещения и снабжения газом з-дов, лабо- 
раторий и других аналогичных учрежде- 
ний; 2) в сжатом состоянии, в цилиндрах, 
для освещения железнодорожных вагонов, 
маяков, а также для автогенной сварки и 
тому подобных целей; 3) в отдельных случа- 
ях для освещения городов (Казань) или для 
подмешивания к светильному газу в целях 
увеличения его силы света. 

Лит.: Любавин Н. Н., Техническ. химия, т.5, 
ч.І, М., 1910: Сһет. Тесвпо1021е а. М№ел2ей,, 2 Аъћ., 
һгѕ5. у. Е. Реегз, В.1, &86,, 1925; 5 сһеіїћалхег 
Ұ., ріе Вгаџпкоһіепёеегргойицкќе п. а. біваѕ, Нап- 
потег, 1907; С. Наметкин. 

ГАЗ РУДНИЧНЫЙ, газ, образовавшийся 
при процессе обугливания органич. массы 
растительных остатков и выделяющийся в 
подземных выработках из пластов камен- 
ного угля или из трещин в породах, приле- 
гающих к этим пластам. Главная составная 
часть Г. р—_метан (см.). Наряду с мета- 
ном в процессе углеобразования выделяется 
и углекислота СО», но этот газ при даль- 


нейших геохимическ. процессах частью рас-. 


ходуется на образование карбонатов, а ча- 
стью растворяется в воде, покрывающей 
толщу растительных остатков, из которых 
образуется уголь, тогда как метан, нерас- 
творимый в воде, остается в пласте угля 
и в соприкасающихся с ним породах. При 
дальнейших геологических процессах часть 
метана улетучилась, но значительная часть 
осталась в угле и окружающих породах. 
Количество оставшегося в угле метана за- 
висит от характера окружающих его пород 
и условий их залегания: с увеличением глу- 
бины залегапия угольного пласта увеличи- 
вается и количество содержащегося в нем 
метана; содержание метана Доходит до 
1,5 ли выше нӯ 100 г угля. Наибольшие 
скопления метана обычко встречаются в 
коксующихся углях, но иногда и в антра- 
цитах. Метан в угле может паходиться: 
1) в свободном состоянии в пустотах, тре- 
щинах и порах самого угля и окружающих 
его пород (свободный метан); 2) в сгущен- 
ном и растворенном виде (окклюдирован- 
ное состояние) на поверхности угольных 
частиц или в виде твердого молекулярного 
раствора в угле. Процессы выделения ме- 
тана из угля различны, в зависимости от 
характера распределения его в угле, а так- 
же от физич. свойств и геологич. условий 
залегания последнего. При выемке угля ме- 
тан может выделяться из трещин уголь- 
ного пласта или пород сосредоточенной 
струей под некоторым избыточным давлени- 
ем с отчетливо слышным шумом (суфляры); 
такое выделение может продолжаться ино- 
гда в течение ряда лет. Кроме того метан 


может выделяться постепенно со всей пло- 
щади забоя, стенок выработок, проведенных 
в целиках угля, и с поверхности уже от- 
битого угля. Иногда замечается усиленное 
выделение метана в момент отбойки угля 
(особенно при твердых углях), сопрово- 
ждающееся характерным потрескиванием. 
При значительных скоплениях в угле под 
большим давлением, метан часто внезап- 
но выделяется в больших объемах, при этом 
выделение сопровождается сильным раз- 
рыхлением и выбрасыванием значительных 
масс угля. Выделяющийся из угля метан 
содержит всегда некоторое количество при- 
месей в виде углекислоты, свободного азота, 
кислорода и иногда в небольших количе- 
ствах— водорода, этапа и тяжелых углево- 
дородов (этилен). 

Смесь метана с воздухом обладает спо- 
собностью взрываться. Взрывчатые свойства 
такой смеси проявляются при содержании 
метана в воздухе не ниже 5,5% (нижний 
предел) и не выше 14% (верхний предел), 
достигая максимума при 8—9%. В присут- 
ствии этана нижний предел взрываемости 
смеси понижается. Темп-ра воспламенения 
взрывчатой смеси 650°, но для взрыва при 
этой #° смесь требует предварительного по- 
догревания в течение 10 ск. (в присутст- 
вии же этана запаздывание взрыва значи- 
тельно меньше); при 1300° взрыв происхо- 
дит почти мгновенно. Взрыв может прои- 
зойти, если смесь нагреется до опасной ѓ° 
даже в каком-либо одном месте; в этом слу- 
чае он распространяется по всей остальной 
массе рудничного воздуха, хотя бы содер- 
жание метана в пем и не достигало 5,5%. 
Если воздух содержит 12% кислорода или 
более 19% углекислоты, то взрыв не про- 
исходит. Воспламенение смеси может про- 
изойти: от открытого огня, раскаленного те- 
ла, вольтовой дуги и электрич. искры. Эти 
взрывы сопровождаются гибелью рабочих 
и механич. разрушениями (см. Взрыв пыли). 

Борьба с опасностью взрывов является до- 
вольно сложным делом. Единственным сред- 
ством против скоплений метана в подзем- 
ных выработках является усиленная их 
вентиляция (см.). Во всех газовых рудни- 
ках запрещено пользоваться открытым ог- 
нем. Освещение в них производится исклю- 
чительно предохранительными лампами— 
пламенными или электрическими аккуму- 
ляторными. Все электрическ. приборы и ма- 
шины должны быть так устроены, чтобы 
была исключена возможность соприкоснове- 
ния взрывчатой смеси с могущей появиться 
вольтовой дугой или электрич. искрой. По- 
следняя особенно опасна при токе высокого 
напряжения. Электромоторы, применяемые 
в атмосфере, насыщенной Г. р., защищают- 
ся непроницаемым кожухом, через который 
пламя взрыва газа не может проникнуть 
наружу. Особые предосторожности соблю- 
даются в газовых рудниках при производ- 


стве взрывных работ (см.). 

Лит.: Черницын Н., Рудпичный газ, Харь- 
ков, 1917; Вадотрь К., Треогеѓіѕсће Ветасйфип- 
сеп иЪег базаазьгосве пп Зе ткошШепЪегерац, «@1аск- 
аш», Еѕѕеп, 1927, 44, 45; Ба 16 ап ё &@., ри бгіѕоп 
еї деѕ йеваветепіѕ іпзїапіапеѕ, «Веуце ае 1'Іпӣџѕігіе 
Міпёга1е», Рагіз, 1997, 165; Сомага Н. апа 
нагіме11 Т., Тһе Іітіїѕ ої ІпПаттарінќу ої 
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«Ѕаѓеїу іп Мшез Кеѕеагсһ Воага Рарегѕ», Іопаіоп, 
1926, 19; У һее1етг В., Тһе Е]Јесігіс Іепійіоп оѓ 
Еігеаатр, ірідет, 20. А. Гармаш. 


ГАЗ САТУРАЦИОННЫЙ, смесь газов (СО,, 
СО, водяного пара и воздуха), получаемых 
при сгорании топлива в процессе обжига 
известняка или мела. Г. с. применяется в 
`свеклосахарном производстве для насыще- 
ния (очистки) свекловичного сока, смеши- 
ваемого с известью с целью осаждения не- 
сахаров, а также в содовом производстве 
для насыщения аммиачно-соляного раство- 
ра. Обжиг известняка или мела произво- 
дится на сахарных заводах в особых и в- 
вестковых обжигательных пе- 
чах. См. Сатарное производетво и Содовое 


производство. 
Лит.: Зуев М. Д., Свеклосахарное производ- 
ство, Дефекация и сатурация, М., 1922. А. Сипягин. 


ГАЗ СВЕТИЛЬНЫЙ, см. Светильный газ. 
ГАЗГОЛЬДЕР, газоем, является свя- 
зующим звеном между производством и по- 
треблением газа. Избыток производимого 
таза аккумулируется в Г., откуда поступа- 
-ет по мере надобности в газоносную сеть. 


Г. строят двух типов: мокрые и сухие. Мок- 
рый Г. состоит из плавающего в водяном 
бассейне железного колокола, при чем вода 
‚служит гидравлическим затвором. При по- 
‘ступлении газа колокол поднимается квер- 
ху по особому направляющему каркасу, 
обеспечивающему правильное положение ко- 
локола. Ввод и выпуск газа из Г. происхо- 
ДИТ. трубам, веду- 
щим через воду во 
внутрь колокола. На 
фиг. 1 представлен 
простой Г., применяе- 
мый обычно для целей 
выравнивания давле- 
ния при производстве 
водяного газа, водо- 
рода, азота, кислоро- 
да и т. п. При про- 
изводстве светильного 
газа применяют раз- 
дельные, т. н. теле- 
скопич. Г., состоящие 
‚ из 2—6 звеньев (фиг. 2 
-и 3). Верхний край каждого звена в таком 
Г. изогнут желобообразно внутрь, а ниж- 
ний— наружу. Когда колокол Г. поднимает- 
ся кверху, эти желоба входят один в дру- 
гой, и вода, находящаяся в нижнем жолобе, 
служит гидравлическим затвором. Чем боль- 
ше звеньев, тем целесообразнее может быть 
использован газгольдер, но тем затрудни- 


Фиг. 2 и 3. 


тельнее устройство удовлетворительных на- 
правляющих приспособлений. На фиг. 4 
представлена схематически одна из самых 
распространенных систем направляющих 
для трехчленного колокола в виде ро- 
ликов, скользящих по і 
вертикальным направ- 
ляющим. В местностях 
с суровым климатом 
на каменном основании 
бассейна воздвигается 
вокруг Г. стена с пре- 
дохранительной кры- 
шей. В этом случае на- 
правляющий железный 
каркас м. б. более лег- 
кой конструкции, т. к. 
отпадает нагрузка на 
изгиб от давления вет- 
ра. Тем не менее обык- 
новенно предпочитают 
первую конструкцию, 
так как в большинстве 
случаев условия грунта 
и стоимость кирпичных 
стен значительно удо- 
рожают сооружение. 
Закрытая конструкция 
представляет ту опас- 
ность, что при случай- 
ном выходе газа обра- 
зуется внутри здания 
взрывчат. газовая смесь, 
которая при малейшей 
искре (например вслед- 
ствие трения колокола о железные напра- 
вляющие) может вызвать взрыв. Где только 
позволяют климатич. и финансовые условия, 
водяной бассейн строят со свободно стоящим 
направляющим каркасом для колокола. Ко- 
локол изготовляют всегда из лучшего листо- 
вого железа, а желоба прессуют из листо- 
вой стали. Водяной бассейн строят из кир- 
пича на цементном растворе, из бетона или 
из ковкого железа; на стенную кладку идет 
клинкер на хорошем растворе портланд- 
цемента. Бетон для подошвы и подпор со- 
ставляется из 1 ч. цемента, 6—8 ч. мелко- 
го песка и стольких же частей гравия; для 
стен берут на 1 ч. цемента от 5 до 6 ч. пес- 
ка и гравия. Профили бассейнов представле- 
ны на фиг. 4 и 5 (бассейны системы Интце). 
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Фиг. 5. 


За последние годы находят применение 
сухие Г. Они имеют то громадное преи- 
мущество перед мокрыми Г., что отпадает 
необходимость обогревать зимою воду во из- 
бежание замерзания; кроме того при отсут- 
ствии воды и желобов сильно понижаются 
строительный вес Г. и стоимость сооруже- 
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ния. Сухой Г., появившийся всего лишь 
10—12 лет тому назад, под названием д и- 
скового, изображен на фиг. 6. Он состо- 
ит из неподвижного многогранного резер- 
вуара, угловые стойки которого изготовле- 
ны из таврового железа. Над верхним зве- 
ном корпуса имеется застекленная стенка 

а для освещения. Крыша 
обыкновенно деревян- 
ная, покрыта двойным 
слоем толя. На верши- 
не кровли помещает- 
ся вентиляционный фо- 
нарь. Вертикальн. под- 
порки, горизонтальные 
кольца жесткости, вме- 
сте с системою стропил 
крыши, придают всему 
сооружению необходи- 
мую устойчивость. Вну- 
три резервуара передви- 
гается диск, отделяю- 
щий верхнюю его часть 
от пространства, кото- 
рое наполняется газом. 
Диск движется свободно наподобие пор- 
шня вверх и вниз в резервуаре на роликах, 
скользящих по угловым стойкам (фиг. 7: 4— 
кожух, В—диск, С—жолоб, Д— подвижное 
соединение, Ё— столб дегтя). Наполненный 
дегтем жолоб дает полную газонепроницае- 
мость. Деготь должен содержать мало ас- 
фальтов, не сгущаться и не замерзать. Не- 
много дегтя все же просачивается, стекает 
но стенкам вниз, собирается в нескольких 
приемниках и оттуда вновь подается на- 
сосом наверх в распределители. Желоба с 
дегтем и направляющие ролики легко дос- 
тупны для осмотра при посредстве складной 
лестницы (фиг. 6). Сооружение таких газ- 
гольдеров значитель- 
но дешевле постройки 
мокрых. Помимо того, 
нагрузка основания со- 
ставляет лишь прибли- 
зительно }/, веса водя- 
ного резервуара одина- 
кового объема ,чтоимеет 
большое значение при 
неблагоприятных поч- 
венных условиях, на 
территории рудников 
с оседающей почвой и 
на других ненадежных 
грунтах. Основание Г. 
м. б. использовано под склады. Обслужи- 
вание Г. просто; эксплоатационные расходы 
минимальны. Так, напр., в Карнапе (Гер- 
мания) чисто эксплоатационные расходы за 
сутки на Г. вместимостью 120 000 м8 равны 
2,662 марки; стало быть при ежедневном 
расходе газа в 100 000 м? чисто эксплоата- 
ционные расходы на 1 000 м? газа, пропущен- 
ного через Г., составляют 2,662 пф. Внешние 
стенки резервуара сухих Г. требуют окраски 
каждые 5—7 лет;мокрых—каждые 2—3 года. 
Стекающий по внутренним стенкам деготь 
предохраняет их от ржавления, тогда как 
колокола мокрых Г. подвержены ржавлению 
и требуют частой окраски. Газ выходит из 
сухого Г. таким же сухим, каким он в него 
поступает. Давление газа постоянно. Диск 


Фиг. 6. 


немедленно, без толчков, повинуется каждо- 
му изменению давления газа. Наибольшая 
вместимость построенных до сих пор дис- 
ковых Г. равна 425 000 м?; высота—115 м, 
диаметр—8 м. 

Г. в военном деле. Кроме неподвижных 
металлич. Г., устанавливаемых на газовых 
з-дах, применяются еще переносные 
матерчатые Г., предназначенные для не- 
продолжительного (2—5 дней) хранения и 
переноски газа. Они имеют форму цилиндра 
с днищами в виде полушарий. В воздухо- 
плавании наиболее употребительны Г. объе- 
мом в 100—125 :м?, с отношением длины к 
диаметру 3:5. Г. изготовляют из двуслой- 
ной косо дублированной (основа одного слоя 
расположена под углом в 45—60° к основе 
другого слоя) прорезиненной хлопч.-бумаж- 
ной ткани; материя иногда имеет резиновый 
слой и с внутренней стороны. Снаружи ма- 
терию покрывают порошком алюминия, что 
придает Г. серебристый цвет, наиболее под- 
ходящий к пейзажу всех времен года и 
способствующий отражению солнечных лу- 
чей; реже материю окрашивают хромовой 
краской в желтый цвет для защиты резино- 
вого слоя от окисляющего действия света. 
Сопротивление двуслойной материи на раз- 
рыв 1200 —1300 кг на 1 м. м, вес 1 м2— 
0,32—0,35 кг, газопроницаемость 4—6 л с 
1 мв сутки. Иногда Г. делают из трехслой- 
ной материи с сопротивлением на разрыв 
1400—1 600 кг на 1 м. м, весом 1 м? в 0,4 ка 
и газопроницаемостью 3—4 л с 1 м? всутки. 
Продольное натяжение оболочки (по напра- 
влению оси цилиндрич. части Г.) в жг на 


р 
2", а поперечное 


0 = 1 -р, где )— диаметр Г., а р—давление 


1 я. м составляет Р = 


газа внутри Г. в кг/м?. Материя в 2—3 слоя 
для Г. выбирается не по соображениям 
прочности, т. к. р даже с повышением ѓ° воз- 
духа не м. 6. велико, а с целью увеличения 
газонепроницаемости. На цилинлр. поверх- 
ности Г. наклеено несколько рядов круж- 
ков с пришитыми к ним крестообразными 
матерчатыми ошпагованными петлями; та- 
ких петель делается несколько в каждом ря- 
ду (2—8 рядов по 8 петель). К двум диа- 
метрально противоположным рядам петель 
прикреплены поясные веревки, длиною ок. 
4,0 м, при помощи к-рых команда удержи- 
вает и переносит Г.; остальные петли служат 
для подвешивания мешков с балластом при 
выдавливании (переливании) газа из Г. в 
аэростат. В концевых полушариях Г. имеет- 
ся по одному отверстию диам. 0,4—0,5 м; 
от этих отверстий идут рукава--аппенди- 
ксы, через к-рые газ входит в Г. и выхо- 
дит из него. На конце аппендикса, по краям, 
подклеено резиновое кольцо, образующее 
род воротника, к-рый надевается на болты 
соединительной шайбы, что дает с анало- 
гично оканчивающимся шлангом газонепро- 
ницаемое соединение. При переноске Г. с га- 
зом, для чего требуется команда в 4-—8 чел. 
(в зависимости от силы ветра), аппендикс 
перевязывают шпагатом. Весит Г. от 90 до 
100 кг. Перед наполнением Г. расстилает- 
ся на брезенте, и к нему прикрепляется с 
каждой стороны по 2—4 мешка балласта: 
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Слозкенные Г. хранятся в специальных бре- 
зентовых мешках весом 4—5 ка. Н. Лебедев. 
Лит. : $ сһі11іпе Е. цпа Вопіе Н., Напар. 
Чег С'аѕёесһпік, Меһ., 1919; Ветіе1іѕтарпп №., 
І.ећгриеһ а. Іеосћісазіпӣиѕігіе, 815., 1911; ОПтапп’ѕ 
Еп2., В. 7. р. 577; Зїгасће Н., баѕреіеисћипе опа 
саѕіпаиџѕігіе, Вгаопѕсћчеів, 1913; Біайбіѕсһе баѕуег- 
ке іта Тавге 1924, «Мій. а. Напае1зкаттет ха Вег1іп», 
В., 1924; Меайе А., Мойегп Сазуготкз Ргасіісе, Т.., 
1921; Міпіег Н., Таѕсһеприс) Г. базуегке, НаПе, 
1928; «Тоигпа! Гаг баѕреіеџсһіипе ип Ҹазѕегуегѕог- 
сопе», Міпсһеп, 1893, р. 184, 1894, р. 533, 1896, 
р. 665. 1902, р. 663, 1905, р. 715, 784, 1906, р. 77, 
197,198, 257; о каменных бассейнах: ірійет, 1892, 
р. 537, 1897, р. 293, 1893, р. 149, 1906, р. 38,123, 494, 
873; о железных бассейнах: ірійа., 1904, р. 27, 222, 
1905, р. 960, 978, 1001, 1906, р. 261, 427; о напра- 
вляющих колокола: іһій., 1890, р. 694, 1893, р. 362, 
1894, р. 386, 693, 1895, р. 181, 209, 1900, р. &21, 
1829, 1905, р. 223, 383; «2їѕсһг. Її. Вацуезеп», В., 
1892, р. 417; «7. й. УЮІ», 1893, р. 1127, 1161, 1185, 
1905, р. 1644; о сухих газгольдерах: Е1Іеізѕсел, 
Веќгіеђѕегѓаһгипееп тії еіпет \уазбег]озел Саврерһа1- 
їег, «Саз- м. Ҹаѕѕегѓасһ», Мер., 1931, В. 64, р. 793, 
1936, В. 69, р. 504; «Валбесь К», В.. 1925, р. 602; 
«КоШе и. Ега», В., 4996, 52—53, р. 1134; «Тесһпі- 
всһе Вмлазевая», В., 1995, 9—12; «24. а. Үр1», 1926, 
р. 1248; «Сскаи?», Еззеп, 1926, 59. 

ГАЗЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
графское дело. 

ГАЗЛИФТ, установка для подъема нефти 
из буровой скважины на дневную поверх- 
ность посредством нагнетания в сквакину 
сжатого нефтяного газа. Для этого в сква- 
жину опускают т. н. компрессорные трубы, 
в к-рые компрессором нагнетается нефтяной 
газ. На определенной глубине газ посту- 
пает в подъемные трубы, не доходящие до 
забоя скважины. Действие Г. основано на 
том же принципе, как и действие аэролифта 
(см.). Преимущество Г. перед аэролифтом 
в данном случае состоит гл. обр. в том, что 
растворимость нефтяного газа в нефти при- 
близительно в четыре раза больше, чем воз- 
духа, вследствие чего производительность 
работы значительно повышается. 

Нефтяной газ при применении Г. не уле- 
тучивается, а почти целиком м. б. вновь ис- 
пользован для работы. Это достигается при 


см. Типо- 


Фиг. 1. 


помощи так наз. замкнутого газового цикла, 
идея к-рого у нас была впервые предложе- 
на в 1914 г. проф. М. М. Тихвинским, а осу- 
ществлена на практике в одной из скважин 
в Сураханах (Баку) в 1924 году. Схема этой 
установки (фиг. 1) состоит в следующем. 
Смесь газа, и жидкости поступает из сква- 
жины А втрап В, в к-ром происходит отделе- 
ние газа, от жидкости. Жидкость удаляется 
из трапа через сифон С, расположенный в 
нижней его части, а жирный (мокрый) газ, 
насыщенный легкими углеводородами нефти, 
из верхней части трапа поступает в газо- 
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очистители Р (числом три), в которых, бла- 
годаря зигзагообразному пути своего дви- 
жения (газ входит в газоочистители в ниж- 
ней их части, а уходит из верхней), освобо- 
ждается от увлеченных им частиц жидко- 
сти, выпускаемой в амбар через выкидные 
задвижки внизу газоочистителей. Для окон- 
чательного освобождения от примеси жид- 
кости газ из последнего газоочистителя по- 
ступает в газоосушитель Е, заполненный в 
нижней части, примерно на 1/, его высоты, 
голышем, вначале крупным, а затем более 
мелким, поверх к-рого располагается слой 
металлич. стружек. Газоосушитель снабжен 
предохранительным клапаном Ё, выиускаю- 
щим избыток газа в аккумулятор Р при уве- 
личении давления внутри газоосушителя на 
0,3 айп против рабочего давления в системе. 
По достижении в аккумуляторе давления, 
превышающего требуемое режимом скважи- 
ны, избыток газа откачивается эксгаусте- 
ром в газовую магистраль и используется 
для других надобностей (отопление). Из га- 
зоосушителя газ поступает в цилиндр (© 
низкого давления компрессора, в к-ром сжи- 
мается до 4 айп, после чего направляется в 
холодильник Н для охлаждения и выделения 
из него конденсата бензина, а затем в трап Г. 
В трапе происходит отделение сконденси- 
ровавшегося бензина, поступающего затем в 
бак А, а газ направляется в цилиндр Г, вы- 
сокого давления компрессора. Здесь газ еще 
раз сжимается, но уже до 12—15 айпи, после 
чего направляется в холодильник ЛМ, а за- 
тем в трап №, в котором происходит окон- 
чательное отделение газа от бензина. Из 
трапа, № бензин направляется в бак О, а газ, 
теперь уже сухой, в скважину А, где он 
нагнетается в компрессорные трубы и вновь 
совершает работу по подъему нефти из сква- 
жины. Необходимый в начале процесса для 
пуска в ход компрессора газ поступает в 
цилиндр низкого давления из газовой ма- 
гистрали по дополнительной линии В, снаб- 
женной редукционным клапаном 5, регули- 
рующим подачу газа в компрессор. Таким же 
образом пополняется количество газа в си- 
стеме Г. ‚если выделяющегося из скважин га- 
за недостаточно для работы Г. 

В Америке патент Г. был взят Ф. Джон- 
сом еще в 1914 г., но широкое распростра- 
нение Г. получил лишь в последн. годы, ко- 
гда выявились затруднения при эксплоата- 
ции глубоких скважин с значительным де- 
битом. В таких скважинах давление газа 
в нефтеносном пласте хотя еще и велико, 
но уже недостаточно для фонтанирования, а 
потенциальный дебит скважин превышает 
количество нефти, могущее быть полученным 
из них при помощи глубоких насосов даже 
наиболее совершенных конструкций. 

Одна из интересных установок газлифта 
действует на промыслах Юнион Ойль К° 
в Калифорнии; она несколько отличается 
от описанного цикла проф. Тихвинского. В 
этой установке, обслуживающей одновре- 
менно несколько скважин (фиг. 2), жирный 
газ по выходе из трапа, в к-ром он отделяет- 
ся от нефти, проходит через систему газо- 
проводов к компрессорной станции низкого 
давления. Эта станция нагнетает мокрый 
газ на абсорбционную установку, где от него 
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отделяется газолин. После этого газ, теперь 
уже сухой, поступает на компрессорную 
станцию высокого давления, а избыток его 
утилизируется для других надобностей. На 
компрессорной станции высокого давления 
газ еще раз подвергается сжатию, после чего 


Мирный газ из ската 


Мабыток сухого г03а 6 
топливную шим 


поступает в скважину и вновь производит 
работу по подъему из нее нефти. Здесь при- 
меняется централизованное распределение 
газа, значительно увеличивающее выгоды 
применения Г. Сжатый газ из всех компрес- 
соров поступает в центральный приемник, 
а из него по особым газопроводам подводит- 
ся к отдельным скважинам. Иногда рабочие 
компрессоры делятся на две группы, из кото- 
рых одна работает с давлением 10—20 т, 
а другая с давлением 20—80 айт, при чем 
для каждой группы имеется свой отдельный 
приемник. Таким путем уменьшаются затра- 
ты на оборудование, так как компрессоры 
с меньшим давлением стоят дешевле ком- 
прессоров, работающих при более высоком 
давлении. Т. к. начальное давление при пус- 
ке в ход компрессора больше рабочего дЕёвле- 
пия, то для пуска в ход системы Г.на станции 
устанавливается вспомогательный компрес- 
сор, развивающий давление до 67 ит, из 
к-рого сжатый воздух поступает в скважину 
также по отдельной линии приемника. Что- 
бы избежать прокладки лишнего газопро- 
вода, вместо стационарного компрессора вы- 
сокого давления, для пуска в ход Г. поль- 
зуются переносным, сжимающим газ также 
до 67 шт. Этот компрессор устанавливается 
у самой скважины и присоединяется непо- 
средственно к компрессорной арматуре на 
устьи скважины. После того как в Г. уста- 
новится нормальное рабочее давление, в си- 
стему включается центральная компрессор- 
ная станция. 

Объем газа, расходуемого для подъема 
нефти в единицу времени, зависит гл. обр. 
от дебита скважины, диаметра компрессор- 
ных труб, глубины их погружения и вяз- 
кости нефти. Для подсчета количества газа, 
необходимого для работы Г., было предло- 
жено несколько формул. Шо (5. Е. бһам) для 
определения объема газа, потребного для 
подъема 1 л воды, предложил следующую 
ф-лу, в к-рой пе принято во внимание тре- 
ние в трубах, скольжение газа и др. потери: 

т, 
О == — 7 2 
2 8858р, - Іа 21 
р 
где ()— объем газа в мз, Г-—-высота подъема 
вм арии р, в к2г/см? абсолютное давле- 


ние в нижнем и верхнем конце компрессор- 
ных труб. Однако на практике необходимые 
для успешной работы газлифта давление и 
количество газа обычно в каждом отдельном 
случае устанавливают эмпирически, на ос- 
новании опыта эксплоатации соседних сква- 
жин. Глубину погружения, т. е. расстоя- 
ние от динамического уровня до места вво- 
да газа в жидкость (в подъемных трубах), 
также устанавливают эмпирически для каж- 
дой отдельной скважины, при чем сначала 
трубы опускают на меньшую глубину, ко- 
торую затем, в случае надобности, увели- 
чивают. Чем больше погружение, тем боль- 
ший объем жидкости извлекается из сква- 
жины. Рабочее давление газа колеблется в 
пределах от 8 до 15 кг/см?. 

Применение Г. дает возможность создать 
у забоя скважины противодавление газу, 
заключенному в пласте. Регулируя это про- 
тиводавление путем изменения диаметра 
труб, глубины их погружения, давления и 
объема нагнетаемого газа, можно уменьшать 
газовый фактор скважины, т. е. отно- 
шение пластового газа в извлекаемой жид- 
кости к весовой единице этой жидкости. Так 
как давление и количество газа, закліочен- 
ного в пласте вместе с нефтью, недостаточны 
для извлечения из него всей нефти, то умень- 
шение газового фактора и возможность его 
регулирования, обеспечивая более бережное 
расходование газа в пласте при эксплоа- 
тации скважин, в конечном счете увеличива- 
ют общее количество нефти, могущее быть 


полученным из пласта, или т. н. отдачу его. 


Это обстоятельство делает Г. одним из наибо- 
лее рациональных способов эксплоатации 
скважин. При поступлении воды и песка в 
скважину вместе с нефтью противодавление, 
желательное с точки зрения максимального 
дебита скважины, иногда приходится увели- 
чивать, чтобы т. о. уменьшить всасывающее 
действие Г. на воду и предупредить обра- 
зование водяного конуса у забоя скважины. 

По данным Мак-Коллома (С.Е. МеСоПот), 
добыча скважин фирмы Юнион Ойль К, пе- 
реведенных на газлифт, увеличилась в тече- 
ние года на 124% по сравнению с той, ко- 
торая должна была бы получиться согласно 
нормальн. кривым падения добычи при фон- 
танировании или глубоких насосах. Кроме 
того выход газолина увеличился на 183%, а 
газовый фактор уменьшился на 33% (с 360 м? 
до 240 м? на т). При давлениях, имеющих 
место во время работы газлифта, значитель- 
ная часть нагнетаемого газа растворена в не- 
фти. По мере подъема смеси по трубам рас- 
творенный газ вследствие уменьшения дав- 
ления выделяется из нефти.в виде пузырь- 
ков, расширение которых способствует подъ- 
ему нефти, но часть его энергии, пока он 
остается растворенным в нефти, все же ока- 
зывается потерянной для подъема жидко- 
сти, что при аэролифте имеет место в зна- 
чительно меньшей степени. Эта же раство- 
римость газа в нефти является весьма цен- 
ным его свойством при эксплоатации нефтей 
с болышой вязкостью, так как последняя 
значительно понижается благодаря раство- 
рению газа в нефти. Так, например, в рай- 
оне Нет Кеньон (Саф Сапуоп) в Калифор- 
нии, где добывается нефть с удельным весом 
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0,999 и даже выше, высокая вязкость ее 
вызывала постоянные остановки в работе на- 
сосов и не давала возможности установить 
сепаратор для газа, остававшийся поэтому 
неиспользованным. Применение газлифта 
устранило все неполадки при эксплоатации 
скважин и дало возможность утилизиро- 
вать газ, который раньше улетучивался. На 
промыслах Пангедль (Рапһадіе) в Техасе 
(С. Ш. А.) применение Г. оказалось весьма 
действительным средством против отложения 
парафина в трубах, которое очень ослож- 
няло эксплоатацию скважин вследствие не- 
обходимости. частой чистки труб. Успеш- 
ность действия газлифта при добыче вязких 
и парафинистых нефтей повышается пред- 
варительным подогревом нагнетаемого в 
скважину газа. 

При наличии в скважине сернистых вод 
применение Г. имеет преимущество перед 
аэролифтом в том отношении, что при на- 
гнетании газа не происходит разъедания и 
порчи труб, имеющих место при этих усло- 
виях в аэролифте. В отношении образования 
эмульсий при Г. и аэролифте данные бакин- 
ской и америк. практики расходятся: в Ба- 
ку применение Г. привело к исчезновению 
эмульсий, получавшихся при аэролифте, то- 
гда как, по данным америк. авторов, в Аме- 
рике применение аэролифта сопровождалось 
получением трудно разрушимых эмульсий. 

В Америке имеется ряд патентованных 
систем газлифта, среди которых наибольшее 
распространение получил патент Лумис, 
применяемый на промыслах Торранс и Кет 
Кеньон в Калифорнии. Система Лумис ха- 
рактеризуется применением специального 
башмака, которым снабжаются компрессор- 
ные трубы, и периодич. подачей газа в про- 
странство между обсадными и компрессор- 
ными трубами. 

При оценке Г. как способа эксплоатации 
нефтяных скважин все же необходимо иметь 
в виду, что этот способ, вследствие сравни- 
тельно высокой стоимости скважино-суток 
эксплоатации, пригоден лишь для скважин 
высокой производительности. 

Лит.: Сорокер Г., Гааолифт, «Азерб. нефт. 
хоз», Баку, 1927, 4; Саркисянц Г., Эр- и газо- 
лифты, 1ріа.; его же, Инсталляции для получения 
газолина и естествен. газа, ірій., 1925, 3; Приту- 
ла А. Ф., Улучшенные методы эксплоатации нефти, 
«НХ», 1927, 11—12; 5 паҹ 5. Е., АТ ШИ$ Бтрі1оу- 
ед іп Оі \№е! 1$, «Ой Еіеіа Епвіпеегіпе», [1,05 Апееіоѕ 
(Са1.), 1926, 77, р. 57—60; Ні11 Е. Е., І4іпе ОП 
уі) Саѕ, «Ви. оѓ іће А тегісап Реітоіеит Іпѕїіїиѓе», 
М. У., 1927, у. 8, 6, р. 67—73; $һатх 8. Е., Вохапа 
Е119$ Аіг 1.14 Зиссе$$ 11 іп Міа Сопііпепќ, «ой УУеек- 
1у», Ноџѕіоп (Тех.), 1926, р. 40—43; Мс Со11о0ош 
С. В., Верогё оп (аз ГИ Орегаііопѕ, аѕ АррНеа іп 
Са\Гоги1а Біе145, «Тһе ОП ала баѕ Гоигпа№, Ти!за, 
(Окіаһота), 1995, 52. Л. Процыиов. 

ГАЗОБЕТОН, пористый или ячеи- 
стый бетон (рогдзег Веіоп, 7еПепфе- 
оп), различные модификации материала, 
получаемые из высокосортных портланд-це- 
ментов, представляющие собою губчатую 
массу с правильно распределенными очень 
мелкими сфероидальными порами (вакуоля- 
ми). Структура Г. может быть получена или 
путем химической реакции, в результате 
которой выделяющийся газ поднимает бетон- 
ную массу, подобно тому как углекислота 
поднимает тесто, или же путем прерывистого 
вдувания воздуха в пластичную и доста- 


точно вязкую бетонную массу. На способ из- 
готовления газобетона взято много патентов, 
и в качестве газообразователей предложены: 
алюминиевая пыль, металлические кальций 
и барий, сплав цинка с медью, омедненная 
железная пыль, карбид кальция, сода, угле- 
кислый кальций и друг., но применение на- 
шел пока лишь алюминий в виде пыли. Дей- 


‘ствующий патент принадлежит фирме Хри- 


стиани и Нильсен (Копенгаген), к-рая дер- 
жит производство своего газобетона в секре- 


‚те. Указание фирмы, что в основу получе- 


ния газобетона, по ее методу положено введе- 
ние особой пены (Ѕсһаџп) в бетонную смесь, 


: состоящую из высокосортных (пуццолано- 


вых) цементов и диатомовых земель состава, 
1:2 и 1:2,5, дает основание полагать, что 
этот способ получения газобетона базирует- 
ся на методе флотации. 

Ин-т прикладной минералогии и метал- 
лургии разработал способ получения Г. по 
химическому методу, основанному на экзо- 
термической реакции алюминиевой пыли с 
гидратом окиси кальция Са(ОнН),. Уравне- 
ние, по к-рому протекает эта реакция, можно 
представить в следующем виде:. 

3Са(ОН)з + 2А1 = СазОвА12 + ЗН», 

т.е. в результате получаются нерастворимые 
в воде алюминаты кальция, придающие бе- 
тону повышенную гидравличность, а равно 
стойкость против атмосферных влияний, и 
водород, сообщающий бетонной массе пори- 
стую структуру. При получении газобетона, 
различных объемных весов по этой реакции 
необходимо строго держаться установлен- 
ных рецептур, основанных на оптимальных 
количествах взаимодействующих компонен- 
тов. Практически количественное соотноше- 
ние портланд-цемента, извести, алюминиевой 
пыли и затворяющей воды д. б. взято с та- 
ким расчетом, чтобы к моменту окончания 
газовыделения тестообразная масса, достато- 
чно вязкая, чтобы удержать в себе водород, 
надлежаще схватывалась, будучи в губчатом 
состоянии, что достижимо гри правильной 
рецептуре и при условии применения высо- 
косортных цементов. Если это схватывание 
запаздывает, то часть газа, прорвавшись че- 
рез массу, непроизводительно теряется. В 
противном случае, т. е. когда схватывание 
наступает очень быстро, масса, затвердевает, 
не раздувшись, как требуется, от газов, и 
последние будут разрушать своим давле- 
нием тонкие стенки ячеек Г. Для прида- 
ния цементно-известковому раствору надле- 
жащей вязкости и для замедления процесса 
схватывания к смеси необходимо добавлять 
различные вещества, и, кроме того, в начале 
процесса приходится побудить реакцию га- 
зообразования нек-рым подогреванием га- 
зирующей массы, что практически осущест- 
вляется путем затворения извести на воде, 
нагретой до 40—60°. Применяя свежеобож- 
женную известь в тонком размоле, затво- 
рение можно, конечпо, произвести водой 
обыкновенной {°, так как необходимый на- 
грев получится за счет гашения извести, 
но практически гораздо удобнее употреблять 
известь-пушенку. 

Оптимальные результаты получены Ин-том 
прикладной минералогии и металлургии при 
нижеследующих условиях: а) весовое от- 
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ношение портланд-цемента к извести-пушен- 
ке д. б. не более 10:1; б) количество алюми- 
ниевой пыли, в зависимости от требуемого 
объемного веса Г., колеблется в пределах 
от 0,2 до 0,5% по весу сухих цемента и из- 
вести; в) количество замедлителей и веществ, 
придающих сложному раствору потребную 
вязкость и даже пенистость, зависит от 
рода этих веществ (гипс, мыльный корень 
ит. д.); г) количество воды различно, в за- 
висимости от вещества, к-рое придает мас- 
се вязкость, и в общем колеблется в преде- 
лах от 450 до 600 см? на 1 кг сухой массы. 
При этом процесс получения Г. проводит- 
ся следующим образом. Сначала возбуждают 
реакцию на растворе смеси извести-пушеп- 
ки с алюминиевой пылью; когда масса до- 
статочно разогреется, в нее вводят раствор 
цемента; эта операция должна произво- 
диться быстро, перемешивание должно быть 
возможно более совершенным, опережая 
полное газоотделение и схватывание. Мас- 
су перекладывают в разъемные формы, не 
заполняя их доверху, чтобы оставить место 
на дальнейшее поднятие. Момент полного 
поднятия должен совпадать, как было уже 
сказано, с полным схватыванием массы. 
Приб. изительно через 24 часа форма м. б. 
осторожно разобрана, и дальнейшее отвер- 
дение Г. протекает уже обычным порядком, 
во влажной камере. Несколько меняя из- 
ложенную выше рецептуру, а также вводя 
тонко измельченные наполнители (напри- 
мер тонкий песок, диатомовые земли, тре- 
пел), можно получить газобетон различных 
объемных весов, примерно в пределах от 0,4 
до 1,2. Пористость такого Г. находится в за- 
висимости от его объемного веса и для лег- 
ких модификаций достигает 80 на 100 объе- 
мов негазифицированной массы. 

Помимо своего небольшого объемного ве- 
са Г. присущи еще следующие ценные свой- 
ства: 1) низкий коэфф-т теплопроводности, 
2) достаточная механическая прочность, ко- 
торая, по проф. Мейеру, м. 6б. доведена до 
70 кг/см?, 3) стойкость по отношению к ат- 
мосферным влияниям, 4) малая звукопро- 
ницаемость, 5) малая влагоемкость, 6) вы- 
сокая морозоупорность, 7) огнестойкость, 
8) податливость при обработке машинами 
и инструментами и при вбивании гвоздей. 

Г. является т. о. строительным материа- 
лом вообще, и в частности материалом для 
термоизоляции (холодильников, плоских пе- 
рекрытий, изоляции горячих поверхностей 
в силовых установках и т. п.). Насколько 
ценен газобетон в этом последнем отноше- 
нии, можно видеть из табл. 1, составленной 
фирмой Христиани и Нильсен на основании 
целого ряда лабораторных проверок. 

Из этой таблицы видно, что, взамен стенки 
в 2!/, кирпича, стенка из Г. при том же теп- 
лоизоляционном эффекте, м. б. выведена в 
три раза тоньше. Г. объемного веса 0,3, по 
своей изоляционной способности отличается 
от пробки всего лишь на 36%, при полной 
несгораемости материала. Г. выдерживает 
без всякого вреда ї° до 800° и разрушается 
лишь при ѓ°, превышающих 1 000°. Это свой- 
ство делает его неоценимым материалом для 
защиты железных конструкций от влияния 
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Табл. {1.—Термоизоляционные свой- 
ства различных материалов. 


на А Е АС: 
55 оа | Виа 
а = о а = а 
з Бо 58 | Заза 
2 носа 
Материал $ ВЕ | 35 5 5 Б 
= ом ЩЧ |= со 
38 | $55 | ра | Баха 
Ы > 2 
аар я ё Ес ё хр 8 
Лучшая пробна. . 150 0,035 28,6 2,5 
Газобетон для теп- 
ловой изоляции. 300] 0,049 20,4 3,4 
Газобетон для хо- 
лодной изоляции 3001 0,055 18,2 3,8 
Газобетон сильно 
пористый т... 305] 0,069 | 14,5 4,8 
Газобетон сильно 
пористый ПП... 420] 0,078 12,8 5,5 
Сухое дерево . . . 600) 0,14 7,1 10 
Газобетон для кро- 
вельных плит .. 800! 0,16 6,3 11 
Гааобетон для стен 900] 0,19 5,3 13 
» » строи- 
тельных камней. | 1100 0,25 4,0 18 
Кирпичная стена. | 1 750 0,66 1,5 46 
Цементный раствор | 2 000! 1,00 1,0 70 
Бетон ....... 2 200| 1,20 0,8 84 


на раздавливание газобетона объемн. ве- 
са 0,6 можно принять равным 20—30 кг/см?. 
"Свойство газобетона хорошо противосто- 
ять атмосферным влияниям вытекает из его 
малой влагопоглощаемости и большой моро- 
зоупорности. Исследования, произведенные 
проф. Крейгером (Кгепеег) в высш. технич. 
училище в Стокгольме, показали ‚что в образ- 
цах Г. объемного веса 1,1, предварительно 
выдержанных в воде в течение 24 ч. после 
25-кратного замораживания при темпера- 
туре—10°и 25-кратного оттаивания в на- 
гретой до 40° воде, не было замечено ника- 
ких признаков разрушения. 

К основным свойствам Г., выгодно оттеня- 
ющим его высокие строительные качества, 
необходимо отнести также его плохую звуко- 
проводность. Исследования, произведенные 
Крейгером над опытными стенками из раз- 
личных материалов, размером 2,55 х 2,17 м, 
могут быть сведены в табл. 2. Необхо- 
димо, однако, иметь в виду, что данные, 


Табл. %.—Звукопоглощение различ- 
ных видов бетона. 


Относитель- 
Толщина ное 
Материал стенки | уменьшение 
в см звуковой 
энергии 
Шлакобетон. . . .... 5 32 
эа 7 81 
» иене 10 2 066 
Газобетон........ 10 347 200 
Стенка из газобетона, 
оштукатуренная с обе- 
их сторон ....... 12 874 200 


приведенные в таблице, хотя и свидетель- 
ствуют о значительном поглощении звуко- 
вой энергии газобетонной стенкой, не могут 
все же вполне характеризовать заглушение 
звука для нашего уха, так как зависимость 
звукового восприятия от энергии звука 
очень сложна, при чем здесь огромную роль 
играет высота тона. 

Совокупностью перечисленных свойств Г. 
определяются весьма разнообразные облас- 
ти его применения в качестве строительного 
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и изоляционного материала. В строитель- 
стве Г. применяют для стен жилых и про- 
мышленных построек, для изоляции холо- 
дильников, для плит плоских перекрытий, 
и т. д. Для изоляции горячих поверхностей 
в виде фасонных частей идет для обкладки 
паровых труб, поверхностей паровых кот- 
лов и т. п. 

ВС. Ш.А. применяют метод заполнения 
стен литым Г. При этом, по Мейеру, высота, 
налива не должна превышать за один раз 
40 см; через 2—3 часа можно налив повто- 
рить без риска повредить еще не вполне 
окрепший нижний слой газобетона. 

Лит.: «Ваа\меЦ», 1996, 12; Зепи 1 хе —-\№ егпег, 
Аегокге{-Сазфефол и. даз Тогкгеі-Веќопѕргіїзуегѓађгеп, 
«Пе Ваптеійипе», 816., 19938, Н. 39, р. 404; МИеПип- 
сеп а. Весь$отгзсвийе$ Сез., 17, Весь йрег еіпе Беіѕе 
п. Ѕспуейеп 2. З1и1егеп а. Саѕреќопѕ=. Н. Шаблынин. 

ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ помещений при- 
меняется значительно реже, чем другие 
виды отопления—печное, водяное, паровое 
или воздушное. Это объясняется высокою 
стоимостью светильного газа сравнительно 
с другими видами топлива. Так, напр., одна, 
Са], получаемая при отоплении каменным 
углем, обходится в 5—6 раз дешевле, чем 
при газозом отоплзнии, и не только у нас, в 
Союзе, но и за границей. Тем не менее в 
некоторых случаях газ оправдывает себя, 
несмотря на дороговизну. 

Выгодные стороны Г. о.: незначительные 
первоначальные затраты, весьма простая 
установка, отсутствие необходимости иметь 
запасы топлива, отсутствие золы, чистота, 
простой уход, легкость регулирования, по- 
стоянная готовность к действию и более 
высокий кпд сравнительно с другими си- 
стемами отопления. Невыгодные стороны 
Г. о. (кроме дороговизны топлива): поверх- 
ности теплоотдачи в приборах Г. о. нагре- 
вают:я до высоких К, превышающих сани- 
тарные нормы, благодаря чему происходит 
пригорание и разложение органич. пыли и 
порча воздуха помещения; в связи с распо- 
ложением выводных каналов для продуктов 
горения устанавливают приборы для Г. о. у 
внутренних стен, а не под окнами, благодаря 
чему от окон получаются токи холодного воз- 
духа; теплоемкость приборов очень незна- 
чительна—они очень быстро нагреваются и 
очень быстро остывают. Эти особенности 
определяют область применения Г. о.: оно 
применимо, когда требуется не постоянное 
отопление, а временное, или когда помеще- 
ние д. б. быстро нагрето на короткое время; 
оно удобно также как вспомогательное отоп- 
ление в дополнение к обычной системе цен- 
трального отопления в виде отдельных при- 
боров Г. о. Далее, возможно применение 
газа—в виде ли отдельных отопительных 
приборов или в виде топлива под котлами 
центральн. отопления, — для отопления ком- 
мунальных зданий в тех случаях, когда у 
города имеется газовый з-д с очень дешевым 
газом и без достаточ. сбыта. Наконец, Ғ. о. 
может оказаться даже выгоднее там, где газ 
является побочным продуктом (домен. газ, 
газ коксовальных печей на металлургиче- 
ских заводах или каменноугольных копях). 

Г. о. помещений. Теплоотдача прибо- 
ров Г. о. совершается путем лучеиспускания 
и путем нагревания воздуха, соприкасаю- 


щегося с металлическими поверхностями на- 
грева, но нек-рые приборы бывают расечи- 
таны преимущественно на тот или другой 
способ теплоотдачи. Примером аппарата с 
комбинированной теплоотдачей может слу- 
жить изображенный на фиг.1 (размеры в мм} 


Фиг. 1. 


газовый радиатор «Прометей». Он состоит из 
чугунных элементов, под к-рыми расположе- 
ны огни газовой горелки; за газовой горел- 
кой имеется волнистый полированный метал- 
лич. лист, служащий для отражения лучи- 
стой теплоты. Продукты горения проходят 
через элементы печи, нагревая их, и отводят- 
ся в дымовой канал в стене. Конденсируемая 
из продуктов горения вода собирается в от- 
ростке у отводящего патрубка и спускается 
через пробку. Вместо отражательного по- 
лированного листа, в нижней части печи в 
нек-рых конструкциях помещаются особые 
«тела накала» (С1бёһкӧгрег) из огнеупорных 
материалов,’ нагреваемые непосредственно 
газовым пламенем и излучающие значитель- 
ное количество тепла (около 40%) в нижнюю 
часть обогреваемого помещения. Продукты 
горения поступают в ряд труб в верхней ча- 
сти прибора, непосредственно нагревающих 
соприкасающийся с ними воздух; эти трубы 
были бы более нагреты, если бы не было 
значительной теплоотдачи в нижней части 
через лучеиспускание. На фиг. 2 (размеры 
в мм) изображена печь с телами накала: 
А— тела накала, Б—задняя шамотовая стен- 
ка, В железные овальные трубы, нагреваю- 
щиеся продуктами горения и отдающие 
тепло воздуху. Газ применяется также и 
в комнатных кафельных печах, обычно в ви- 
де вспомогательной топки. На фиг. З пред- 
ставлен вертикальный разрез кафельной пе- 


чи, которая имеет угольную топку для нор- 


мальной работы и вспомогательную газо- 
вую с телами накала—для отопления в пе- 
реходное время или для усиления отопления 
в сильные морозы. Для устранения чрезмер- 
ного и неравномерного нагрева поверхностей _. 
проф. Юнкерс сконструировал газовую печь, 
«Газиатор», элементы к-рой имеют двойные . 
стенки (фиг. 4). Продукты горения, идущие 
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от горелки А, накаливают внутреннюю изо- 
гнутую трубу В; между стенками этих труб 
и внешним кожухом Б имеется слой воз- 
духа, к-рый служит передатчиком тепла от 


89 


АХ 


№ 


АРУ 


СС 


Уи, 
УУХ 


В к Б. Поверхность Б значительно больше 
поверхности В; поэтому температура кожу- 
ха значительно ниже ѓ° внутренней трубы. 
Фиг. 5 представляет 
диаграмму распреде- 
ления ѓ° на поверх- 
ности трубы, непо- 
средственно нагре- 
ваемой продуктами 
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Фиг. 3. 


горения, а фиг. 6—при нагреве через слой 
воздуха; фиг. 7 дает диаграмму кид га- 
зиатора Юнкерса при разных нагрузках. 


Все газовые печи д. б. снабжены приспо- 
соблениями для прерывания тяги во из- 
бежание обратной тяги в отводных кана- 
лах, например при порывах ветра. В газиа- 
торе Юнкерса также существует такой пре- 
рыватель (фиг. 4, Е), через который напра- 
вляется обратный 
ток продуктов горе- | 
ния, чем и предот- 
вращается затухание 
газового ‘пламени. 

Расчет прибо- 
ров Г. о. В суще- 


Р /ГоГерхиосто магрева м? 


ствующих типах га- акс 
зовых печей с пря- ВТЕ 
мым (без воздушной ШИИ 
прослойки) нагревом ШИ 


теплоотдача, на 1 м? ок юл? м 9 и ше 


колеблется между 
3500 и 4000 Сач. 
При этом {° теплоотдающей поверхности по 
соседству с пламенем горелки превышает 
400°; по санитарным же нормам она не дол- 
жна превосходить 100°, так как выше этой 
і° начинается разложение органич. состав- 
пых частей пыли и порча воздуха в поме- 
щении. Чем выше 


Фиг. 5. 


одерхнәсть магдеба ОМ ме 


ми ї° поверхности при- 
а. орле фатено боров отопления, 
ал АЦЕ тем энергичнеепро- 
ан СН] исходит разложе- 


ние и тем сильнее 
порча воздуха. На 
га Конгрессе по отоп- 
АПТ лению и вентиля- 
( ции в Берлине в 
1924 г.проф. Штра- 
хе высказал поло- 
жение, что тепло- 
отдача газовых пе- 
чей не должна превосходить 2 000 СаЏч. на 
1 м? их поверхности. Следует заметить, что 
и при такой понижен. теплоотдаче темл-ра 
теплоотдающей поверхности все еще значи- 
тельно превышает санитарные нормы. Гази- 
аторы Юнкерса отдают с 1 м? поверхности 
1570 Са!ч.; при этом темп-ра поверхности 
уже относительно ‘близка к санитарным нор- 
мам и ьо всяком случае значительно ниже 
и равномернее, чем в 
приборах с прямым м 
нагреванием, как это # 
видно из фиг. 5 иб. 2 
На основании при- ~ 
веденных данных ра- 
счет поверхности те- > 
плоотдачи приборов % 
Г. о. можно вести, 
принимая средн. ра- 
счетные теплоотдачи 
К на 1 м?: для поме- 
щений с понижен. 
санитарн. требовани- 
ями А =3 500 Са]/ч., 
лля помещений с несколько более высоки- 
ми санитарными требованиями К = 000 
Са]/ч. Для газиаторов Юнкерса К=1 500 
Са]/ч. Если обозначить расчетную теплопо- 
терю помещения через И’ Са!/ч., то теплоот- 


дающая поверхность определяется № = =. 
Расход газа, при теплопроизводительной 


204 МНО 2000200 0050 8 Т 
Фиг. 6. 


о ммм и мдм 
Ўголіат прай Модительтоств 6 С ма 7 змисмт 


Фиг. 7. 
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способности 1 м? газа 9 и кпд прибора 7, 
и 

составляет 0= 7 мз|ч. Принимая тепло- 
. 


производительную способность газа город- 
ских газовых заводов около 4000—5 000 Са! 
и коэффициент полезного действия приборов 
~ 0,75, получаем 0 = б мз/ч. 
Газовые кухонные приборы. 
Применение газа для варки пищи получило 
весьма широкое распространение. Здесь вы- 
сокая стоимость газа, как топлива, ком- 
пенсируется тем, что коэффициент полезно- 
го действия газовых приборов в несколь- 
ко раз превышает кпд обычного кухонного 
очага— плиты. Большим преимуществом га- 
зовых кухонь является также возможность 
пользоваться ими в любой момент, просто- 
та обращения с ними и чистота. Основным 
прибором газовой кухни является газовая 
горелка. Для удобства обращения применя- 
ются низкие горелки, монтированные в низ- 
ких чугунных или штампованных подстав- 
ках разной формы и на разное число горе- 
лок. Устройство горелки видно из фиг. 8. 


Газ подводится в а и через маленькое от- 
верстие поступает в широкую трубку б; т. к. 
газ поступает под нек-рым давлением (да- 
вление в газовой сети), то струя его приса- 
сывает воздух из регулируемого отверстия, 
имеющегося в трубке б, и т. о. получается 
смесь газа с воздухом, настолько бедная по- 
следним, что она не является гремучей сме- 
сью; эта, смесь выходит из коронки горелки 
через ряд отверстий в, в и сгорает бледным, 
несветящимся и некоптящим пламенем, не- 
посредственно нагревающим поставленный 
над горелкой сосуд. Горелки часто устроены 
так, что вместо полного пламени получает- 
не ся уменьшен. пламя, 

= которое может слу- 

жить для поддержа- 
ния темп-ры уже го- 
товой пищи. Это пла- 
мя питается отдель- 
ным притоком газа, 
для каковой цели об- 
щий кран в горел- 
ке делается треххо- 
довым; при повороте 
крана газ поступает 
в трубку г и в нип- 
пель 9, из к-рого тонкой струей выходит в 
коронку горелки, смешивается с воздухом и 
дает небольшое пламя при малом расходе 
газа. Кроме открытых горелок для обыкно- 
венной варки, применяются также газовые 
духовые шкафы с трубками внутри, по дли- 
не к-рых имеются отверстия для газа. Эти 
шкафы устанавливаются или отдельно или 
монтируются вместе с открытыми горелками 
в виде газовой плиты (фиг. 9). Газовые духо- 
вые шкафы обычно снабжаются термометра- 
ми. Газовые кухонные очаги бывают всевоз- 
можных размеров—от небольших плит на 


Фиг. 9. 


1 семейство до больших ресторанных плит. 
В последнее время газовые устройства ста- 
ли применять также для печения хлеба и 
кондитерских изделий в больших булочных 
и кондитерских. Благодаря сосредоточению 
пламени на нагреваемом сосуде передача 
тепла в газовых горелках является более 
совершенной, чем в дровяных и угольных 
кухонных очагах. По исследованиям, про- 
изведенным К. Бунте в Газовом институте 
в Карлсруе, хорошая кухопная газовая го- 
релка при нагревании кастрюли с водой 
дает кпд около 63—649, тогда как кухон- 
ные плиты для твердого топлива дают лишь 
5—15%. Поэтому даже при относительно 
дорогом газе применение его для кухонных 
приборов вполне оправдывается или оказы- 
вается даже более выгодным. 

Ванные водогрейные приборы. 
Аппараты, для приготовления горячей во- 
ды делаются обычно в виде 
стенного прибора, в кото- 
ром газовое пламя нагревает 
протекающую над ним воду 
(фиг.10). Подогревание про- 
исходит непрерывно: холод- 
ная вода, входящая в подо- 
греватель, вытекает из не- 
го нагретой, при чем степень 
нагрева зависит от соотно- 
шения между количеством 
протекающей в единицу вре- 
мени воды и количеством 
сжигаемого газа. Кид ван- 
ных газовых водогрейных 
аппаратов около 85 %.Т. к. 
дровяные и каменноуголь- 
ные колонки для нагрева- 
ния воды дают кпд ок. 50 2,. 
то с ними, при существую- 
щих ценах на газ, газовые 
водогрейные приборы кон- 
курировать не могут. Тем не менее послед- 
ние пользуются большим распространением 
вследствие удобства пользования и быстро- 
ты получения нагретой воды (особенно при 
потребности в малых количествах) блато- 
даря подогреванию текущей струи. 

Газовые утюги (фиг. 11) снабжены 
двойным дном, внутри которого находится 
газовая горелка. При помощи рычата у руч- 
ки утюга остывшая сторона дна может быть 
повернута вверх для нагрева, а горячая— 
вниз для утюжения. 

Безопасность Г. о. Городской (с до- 
бавлением водяного газа) светильный газ со- 
держит до 25 % СО, 
которая является 
сильным ядом; вре- 
дное действие СО 
на организм чело- 
века сказывается 
уже при содержа- 
нии 0,1—0,2 мг ее 
в 1 лвоздуха. На- 
блюдались кақ еди- 
ничные, так и мас- 
совые случаи отравления газами в связи с 
пользованием приборами газового отопления 
и освещения. Отравление может иметь место 
только при неисправности устройства—при 
утечках газа в газовой сети или в газовых 


Фиг. 10. 


Фиг. 11. 
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приборах; в меньшей степени, при непол- 
ном сгорании. Если приборы действуют 
вполне исправно и сгорание у них полное, 
то окись углерода и другие составные части 
газа, окисляясь до конца, дают безвредные 
для здоровья соединения. Исключение со- 
ставляют сернистые соединения, которые 
далот ядовитый сернистый газ 50,; но сер- 
нистые соединения нормально в светильном 
газе содержатся в ничтожных количествах. 

Лит.: Кіеіѕсһе1 Н., ГеаМадеп а. Не!2- ц. 1.01- 
їипезёесћпік, 7 Аий., В.,1925; Кӧгііпе Е., Атпегік. 
Егжавипвеп йрег аіе Рескипе дег 5ріїғепрејаѕёцпе 
Чогсь базһеіғипе, «Раз (таѕ- ц. Мазѕегѓасһ», Міпслеп, 
1926, Н.І1І, р. 35; Зрат1есЕ Р., 2епіга1е одег 1оКка1е 
Саѕһеітзопе, 1ріа., Н. ПТ, 43; Зра1еск Р. и. Ка)- 
зег Ј., Кацтһеілипе тії баѕ, іріа., Н. ГМ, р. 69; 
Ко ег, Пе Неізипе а. Наизез а. Тесһпік а. 
Решзсвеп Оѕітпеѕѕе, ірій., Н. У, р. 97; КӧЪ1, Егсер- 
піѕѕе еіпег Сгоззеазкасве, іріа., Н. УГ, р. 108; Б и- 
+15 Паизег Ј., Уеге]е1свелае Косһуегѕисһе, ірійет, 
Н. ХІ, р. 228; Каіѕег Ј., рег ЕіпПиѕз а. «Сӣѓе 
а. Вепиілипе» ац? діе үуігіѕсһаїі ісһКеіі дасг Сазкаеве, 
1014., Н. ХҮП, ор: 362; Нигӣе1ргірк Е. у. 
Ро1епз ке В.., Орег а. Апѓеі] а. ѕігаһепаӣе \Уігте 
ап а. МУ йгтеігкипе у. Саѕћеізипєеп, ірід., Н. ХХІ, 
р. 421; Мизвз, Бе Вашаһеілиле тії баѕ, ірідет, 
Н. ХХХ, р. 625; Мецїѓѓег, Е ргакііѕсһег Мегѕасһ 
ап еіпег Саѕтепіга1һеіғипе, 1514., Н. ХХХУТП, р. 787; 
Ве! Бег Н. и. Кпоріаъсћһ О., таль шаазесв- 
піѕсһе Опёегзисһипо еіпеѕ базо1аБо{епз, іріа., Н. ХІІІ, 
р. 1052; $ сац тасћег Е., Меце (бпаѕвегаїе, ірі- 
дет, Н. 1, р. 1097; Випее Ж\., Меше ебе іт 
Саѕһеізоѓепрац, «Паѕ Саѕ- ц. Мазѕегѓасһ», Мӣіпсһеп, 
1927, Н. ХХХУ, р. 853; БВоадйе, раѕ баз ат 
ВаскегеіѓасһацѕѕіеПипе іп Еззеп, П14ет, Н. ХІ, 
р. 1023; № ипе) Ж., Меце беѕісһізрипкіїе феі а. 
Вежегіцшпе у. Сбаѕкосһегп, іріа., Н. ХЬП, р. 1028; 
Негіғ пег, Ріе Котріпіегіе Кокѕ- и. баѕћеіғипе, 
1ріа., Н. ХІЛІІ, р. 1059; Зігиепзее БВ. ц. 5 с и- 
зет Е., Мецеѕ ўрег Косһегипіегѕисһипееп, іріа., 
Н. ШИ, р. 1287. Д. Нагорский. 

ГАЗОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, получение га- 
за из каменного угля для целей освещения 
и отопления. Получение светильного газа 
основано на известпом свойстве органиче- 
ских веществ (дерево, торф, каменный уголь 
ит. п.) распадаться при нагревании, превра- 
щаясь в летучие газообразные и жидкие 
продукты и нелетучий твердый остаток (кокс, 
уголь). Летучие газообразные продукты, в 
зависимости от исходного материала, при 
сожигании их в горелках обычного типа дают 
б.или м.светящееся пламя. Когда светильный 
газ употреблялся в простых, а не ауэровских 
горелках, его светящая способность имела 
решающее значение. По этой причине дере- 
во и торф, как дающие газы со слабо све- 
тящимся пламенем, оказались непригодны- 
ми для освещения, и промышленность при- 
няла в качестве сырья для Г. п. каменный 
уголь такого качества, к-рый давал бы до- 
статочно большой выход газа с хорошей 
светящей способностью. В Англии для Г. п. 
лучшим считается кеннельский уголь, даю- 
щий ок. 500 м3 газа на т со светящей спо- 
собностью 35—45 свечей (Гефнера), тогда как 
светящая способность газа из других камен- 
ных углей редко превышает 20 свечей. Из 
каменных углей для Г. п. применяются угли 


по возможности малозольпые, содержащие , 


мало серы и 30% и более летучих веществ. 
Нормальный уголь для Московского газо- 
вого з-да в среднем должен удовлетворять 
следующим требованиям: влажность не вы- 
ше 4,5%, содержание золы—8%, серы— 
1,75%, летучих веществ не менее 29 9. 
Состав .угля на безводную и беззольную 
массу таков: С—84%, Н—5,5%, О—7%, 
5—1,7% и М—1,8%. Кроме этих качеств 


к газовому углю предъявляется требова- 
ние, чтобы он при газовании в печах давал 
спекшийся кокс, а не порошкообразный 
твердый остаток. 
Процесс распада угля при нагревании мо- 
жно разделить на несколько фаз: 1) уда- 
ление влаги, 2) нагревание до сплавления 
и затем до 600—650°, когда происходит 
обильное выделение смолы и небольшое вы- 
деление газа, и 3) вторичный распад смо- 
лы и газов и прокаливание образовавшего- 
ся твердого остатка, к-рое сопровождается 
обильным выделением газа и образованием 
сравнительно малых количеств смолы. Ос- 
новными факторами, влияющими на коли- 
чество и свойства продуктов распада, яв- 
ляются: Г, скорость газования, конструк- 
ция реторт, степень и способ их заполнения 
(непрерывно действующие и периодически 
действующие). Вкратце влияние этих фак- 
торов можно свести к следующим положе- 
ниям. Чем выше температура газования, тем 
больше содержание водорода в газе, тем 
меньше его светящая способность и тем выше 
количественный его выход; например, газ, 
полученный при 600°, содержит: Н,—38,8, 
СаН 14+: —50,7 И С Ни—5,0%, при 900°: 
4,5, СоНол+>— 34,0 и Со Ни— 3,5%; 
последний газ обладает меньшими теплотвор- 
ной и светящей способностями. Скорость га- 
зования, при прочих равных условиях, ока- 
зывает такое же влияние, так как для более 
быстрого газования требуется и более вы- 
сокая Р. Реторты вертикальные и горизон- 
тальные далот газ различного состава, осо- 
бенно при неполной загрузке горизонталь- 
ных реторт, к-рая практиковалась газовыми 
з-дами до последнего времени. Вертикаль- 
ные реторты дают газ с большим содер- 
жанием углеводородов СН,» и СиНа, го- 
ризонтальные же дают газ с высоким содер- 
жанием нафталина, часто вызывающего за- 
купорку газоносных сетей. Разница в со- 
ставе газа объясняется тем, что в вертикаль- 
ных ретортах газообразные продукты, осо- 
бенно при 400—450° и выше, проходят через 
слабо нагретый уголь и достигают верха 
реторты мало измененными, что и является 
причиной высокого содержания этих угле- 
водородов. В горизонтальной же реторте, 
загруженной на ?/;, газы поднимаются к 
верхней раскаленной стенке реторты и, пре- 
жде чем подойти к выводной трубе, испыты- 
вают действие высокой темп-ры, что вызы- 
вает дальнейший глубокий распад углево- 
дородов с образованием нафталина как вто- 
ричного и третичного продукта. В послед- 
нее время стали делать полную загрузку и 
горизонтальных реторт, что улучшило ка- 
чество и состав газа. Непрерывно действую- 
щие вертикальные реторты являются луч- 
шими как по работе, так и по качеству 
получающихся продуктов—газа и смолы. 
Для Г. п. могут употребляться угли с раз- 
личным содержанием летучих веществ, а 
также с различным содержанием кислорода 
(4—10%). Влияние кислорода сказывается 
следующим образом: чем больше кислоро- 
да, тем больше выход летучих веществ, тем 
больше в газе СО и СО,, к-рые понижают 
качество газа. Для угля среднего состава 
(1—8% кислорода) при нормальном ходе 
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производства выходы продуктов характери- 
зуются данными, приведенными в табл. 1. 


Табл. 1. _ Выход продуктов на 1 т раз- 


ных сортов угля. 


|) — 
ә 
$ я. Ш я | 
в = КА с я = 
Пазвание продукта 5 пе Е БР 
о ыо 5 © Е о 
> < ВЕ. ау <5 

Газ... ...... 350 м? | 17,099, 17,5% | 440 м: 
Смола ....... 4% 7,81% 5,0% 8% 
Аммиак 25%-ный 0,9% — — 1% 
Нок. ....... 62,5% | 65,66% — 66% 


Несоответствие выходов, приводимых раз- 
личными авторами, объясняется указанны- 
ми выше факторами. Высокая #{° обусловли- 
вает пониженный выход смолы и аммиака, 
количество которых можно увеличить вду- 
ванием пара в реторту во время газования. 
Влияние темп-ры представлено в табл. 2. 


Табл. 2.—Влияние Ё° на результаты газования угля. 


угля, бывает от 4 до 6 часов. В одной печи 
располагают 1, 2, 3, 4, 6, 8 или 9 реторт 
(фиг. 2). Расход кокса для нагревания ре- 
торт составляет для самых малых печей, с 
числом реторт до 4, от 50 до 80% веса га- 
зируемого угля. Печи снабжаются простыми 
плоскими колосниками из 5-мм квадрат- 
ного железа. Более экономичны печи с гене- 
раторным отоплением. Генераторы устраи- 
ваются так, что они составляют одно целое с 
задней стенкой реторт, или же располагают- 
ся под основанием реторт. Выделяющиеся из 
печи газы выводятся в дымовую трубу по 
длинным каналам, вдоль стенок к-рых, на- 
греваясь, протекает воздух, идущий к колос- 
никам генератора. В последнее время для 
таких печей стали строить генераторы, сто- 
ящие отдельно от печей. В этих генераторах 
газ может получаться из кокса, угля или 
брикетов бурого угля на так назыв. вращаю- 
щихся колосниках с автоматич. удалением 
шлаков (см. Газогенераторы). Такой способ 
отопления дает возможность 
вести нагревание реторт более 


| равномерно, нежели в генера- 
Результаты 400° | 500° | 600° | 700° | 800° | 900° торах, составляющих одно це- 

—| лое с ретортами. Тепло выде-. 
Выход газа вм....... 140 180 220 250 280 310 ляемых газов при этом способе 
» смолы в %...... 11,1 | 10,3 9,0 7,78 | 6,35 4,7 утилизируется в регенерато- 
Уд. в. смолы ........ 1,06 | 1,087] 1,115) 1,140] 1,170] 1,2 рах. Вертикальные реторты в 
В составе газа (в %): последнее время строятся не- 
Неее. 21,2 |28,3 |33,8 |41,6 [48,2 54,5 прерывно действующие, реге- 
СоН ада т. - 60,1 156,2 |50,7 |45,0 |39,1 | 34,2 неративные. Главное преиму- 
Ни еее. 6,3 | 5,8 | 50 | 4,4 | 3,8 3,5 | щество таких реторт—постоян- 


Добывание светильного газа из каменного 
угля в настоящее время производится в ре- 
тортных или камерных печах. Ретортные 


печи можно подразделить на горизонталь- | 


ные и вертикальные, к-рые, в свою очередь, 
разделяются на периодически действующие 
и непрерывно действующие. По методам 
обогрева различают печи рекуператорные 
и регенераторные. Печи с вертикальными ре- 
тортами получили очень широкое распро- 
странение и почти вытеснили 
печи с горизонтальными ре- 
тортами. Материалом для ре- 
торт как горизонтальных, так 
и вертикальных служит ша- 
мот. Горизонтальные реторты 
бывают различной формы: 
прямоугольные, овальные и 
полуовальные (фиг. 1). Вер- 
тикальные реторты строятся 
только овальной формы. Ка- 
мерные печи имеют четырех- 
угольную форму и по своей 
емкости значительно больше 
реторт. Производительность 
печей с горизонтальными ре- 
тортами ниже, чем с верти- 
кальными, камерных-— выше, 
чем вертикальных. В послед- 
нее время в Америке и Англии светильный 
газ получают также и в обыкновенных 
коксовых печах большой мощности. 
Небольшие заводы применяют печи с го- 
ризонтальными ретортами, длиной 3,5—6 м, 
с пропускной способностью 600—700 кг уг- 
ля на реторту в сутки, при чем продолжи- 
тельность перегонки, смотря по качеству 


Фиг. 1. 


.некоксованного 


ство состава газа, большая про- 
изводительность и экономия топлива. На 
Московском газовом заводе установлены 
реторты системы Дессау (фиг. 3), периоди- 
чески действующие. В газовой печи имеют- 
ся генератор 4 и 18 реторт 3. Уголь из бун- 
кера Е поступа- 
ет в подвижной 


== тер: 

бункер Ж, отку- = ЕЕ 
д шотрем рук. = ИИ 
вам одновремен- Е «Е 


но грузится в 
три реторты. На 
дно реторт засы- 
паютнемного ко- 
кса, чтобы избе- 
жать получения 


сырая Ик 
ЕЕ 
ЕЕ 


угля вследствие 
охлаждения ни- 
жней крышки 
воздухом. Кокс 
из реторт падает 
на наклонную 
плоскость И и скатывается еще раскален- 
ным на транспортер К, где заливается во- 
дой. Газы, образующиеся при нагревании 
угля, по трубе, обслуживающей три ретор- 
ты, отводятся в гидравлику Н и через ци- 
линдр Г в главный газопровод Д. Нагре- 
вание реторт производится коксом, к-рый 
из бункера Л, через мерник М, по мере 
надобности нагружается в генератор 4. Ге- 
нератор имеет наклонную колосниковую 


Фиг. 9. 


‚решетку Б; воздух, идущий в генератор, 


регулируется заслоном В. Воздух, подавае- 
мый для нагревания печей, подогревается 
за счет отходящих дымовых газов. 
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Непрерывно действующая вертикальная 
реторта системы Ж№ооа]-Ооскһат (фиг. 4) 
с регенеративным отоплением устроена след. 
образом. Уголь поступает в бункер 4, со- 
единен. непосредственно с ретортой и вме- 
щающий трехчасовой запас угля. Из него 
уголь поступает в реторту Б, книзу расши- 
ряющуюся; при движении своем вниз (в те- 
чение 6 ч.) уголь отдает все газообразные и 
жидкие продукты перегонки и превращает- 
ся в кокс. Внизу реторта снабжена особым 
приспособлением 4 (фиг. 5); при выгрузке 
кокса это приспособление, медленно вра- 
щаясь, увлекает кокс из реторты в прием- 
ник Б, рассчитанный также на трехчасовсӣ 
запас. Внизу приемник для кокса снабжен 
клапаном с гидравлич. затвором. Каждые 
три часа отгружается кокс и дается порция 
свежего угля. Кругом коксового приемни- 
ка устроены каналы, по которым проходит 


воздух, пдущий на отопление, что повышает’ 


тепловой коэфф. полезного действия уста- 
новки. Особенность этих реторт заклточает- 
ся в том, что в верхней части они обогре- 
ваются сильнее, чем в нижней, т. к. затрата 
тепла в начальный период газования обычно 
требуется ббльшая, чем в конечный. Тео- 


ретически такое отопление нерационально, ` 


т. к. может повлечь излишнее разложение 
продуктов дистилляции угля, представляю- 
щих большую ценность, чем газ. В одном 
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Фиг. 3. 


аггрегате обычно устанавливают 4 ретор- 
ты: производительность одной реторты 6— 
6,5 т угля в сутки. 

Камерные газовые печи строят горизон- 
тальные и наклонные. Горизонтальн. почти 
не отличаются от коксовых печей, в к-рых 
кроме получения кокса улавливаются все 
продукты разложения угля. Для газ. про- 


изводства они делаются несколько меньших 
размеров, с возможно малым вредным про- 
странством (расстояние от верха «коксового 
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пирога» до свода печи) и могут отапливаться 
как генераторным, так и светильным газом. 
Наклонные камеры получили распростра- 
нение гл. обр. в Германии. Угол наклона 
камеры ок. 35—45°. Перед горизонтальными 
печами они имеют преимущество в сравни- 
тельной легкости их загрузки и разгрузки, 
а также и вследствие ма- 
лого объема вредного про- 
странства. Камеры делалот 
различ. длины и емкости; в 
аггрегат их ставят по 3 ка- 
меры, при чем процесс га- 
зования длится обычно 24 ч. 
Разрез установки с камер- 
ными печами дан на фиг. 6. 
Уголь из бункера А или 
башни высыпается в загру- 
зочную тележку Б, из к-рой 
поступает в камеру В. Ког- 
да газование закончено, ка- 
меру выключают от гидра- 
влики и открывают дверцы 
в нижней и верхней час- 
ти камеры. Вверху помещается небольшой 
коксовый выталкиватель Г, который выда- 
вливает кокс из печи в вагонетку Д; про- 
дукты же газования идут по отводной тру- 
бе Е, помещающейся в верхней части ка- 
меры, сначала в гидравлику, а затем в глав- 
ный газопровод для охлаждения и очисткн. 
Камеры отапливаются генераторным газом. 
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вырабатываемым в генераторе Ж, непосред- 
ственно соединен. с печью. Использование 
тепла отходящ. топочн. газов производится 
в регенераторах для подогревания воздуха, 
идущего на отопление. Производительность 
камер меняется в зависимости от их размера. 

Из всех описанных систем печей самый 
высокий выход гава дают печи с горизон- 
тальными ретортами и неполной загрузкой, 
но зато в них выходы смолы и аммиака по- 
нижаются. Для увеличения выхода газа с 
тонны угля в реторты и камеры впускают 
водяной пар в количестве 5—10% от ве- 
са угля; проходя через раскаленный кокс, 
пар разлагается, реагирует с С кокса, и в 
результате получается водяной газ, со- 
стоящий почти нацело из СО и Н,. В печах, 
периодически действующих, пропаривание 
ведется после газования, в печах непрерыв- 
но действующих— впуск пара постоянный. 
В непрерывно действующих ретортах впуск 
водяного пара вызывает не только увели-. 
чение выхода газа, но и повышенные вы- 
ходы смолы и аммиака, что видно из табл. 3, 
составленной на основании испытания ре-. 
торт системы Гловер-Веста. 


Табл. 3.—Результаты испытания ре- 
торт Гловер-Веста. 


Без пара | С паром 
Результаты за год за год 
. в среднем | в среднем 
Выход газа на 1 т угля .. 340 м? 485 м 
Теплотворная способность 
1 м газа... ....... 4 700 Са! | 4 540 Са1 
Состав газа: 
СО еее. 2,4 % 3,0 % 
О 2,4» 2,4 » 
90... еее. 9,8 » 10,6 » 
СН. ооо ава | 23,9 » 21,3 » 
Неее. 53,2 » 54,4 » 
х, ШИНИ 8,3 » 8,3 » 
Выход кокса ........ 68,0 » 67,0» 
» МН. ..... 2,5 ка/т 3,9 кайт 
» смолы ........ 41,25 літ | 62,87 літ 


Эти данные показывают, что сравнительно · 
ничтожное ухудшение газа сопровождается 
значительным увеличением выходов смолы. 
и МН.. Самыми дорогими из всех типов ус-. 


тановок являются вертикальные непрерыв- 


но действующие реторты, но они имеют. 


большие преимущества перед другими ти- 


пами, так как дают экономию в топливе и. 


рабочей силе. Меайе дает следующие дан- 
ные по расходу топлива для реторт различ- 
ных систем (в % от загруженного угля): 


Горизонт. реторты с обыкновен. топкой.. 28 
» э » генераторами . . 15—18 
» » » регенераторами . , . 11—14 
Вертих. » период. действующие . 16 
» » непрерывно » 11—12 
» ъ отапливземые генератор- 
ным газом со станции. 13—16 


Количество перерабатываемого в сутки уг-. 


ля на одного рабочего, обслуживающего ре- 
торты, составляет (в тоннах): 
При горизонт. ретортах с ручной загруз- 


кой и выгрузкой 
Тоже с механизированной загрузкой и 


оо 


выгрузкой ..... еее до 6 
При наклонных ретортах ......... 
При вертикальных » МНН до 40 


Продукты, выделяющиеся из реторт, от- 
водятся по трубе прежде всего в гидравлику. 


Гидравлика, с одной стороны, являет- 
ся местом для частичного охлаждения газов 


‚и удаления смолы (в ней отделяется обыкно- 


венно около 50% всей смолы), с другой— 
она служит для выключения реторты во вре- 
мя ее загрузки и разгрузки, препятствуя 
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Фиг. 6. 


прониканию воздуха в светильный газ. Тру- 
ба, отводящая газы из реторт, погружается 
в гидравлике в жидкость на 5—7 мм, что 
вполне обеспечивает герметичность затвора 
на случай выключения реторты. Из фиг. 7 
ясно ее устройство. Газ 
поступает по трубе Б, 
проходит через гидрав- 
лический затвори выхо- 
дит в свободное прост- 
ранство гидравлики, от- 
куда поступает в глав- 
ный газопровод и в кон- 
денсационное отделе- 
ние; люк В служит для 
чистки гидравлики. В 
гидравлике газ подвер- 
гается первому охлаждению, при чем его 
температура снижается до 100—120°. В со- 
став смолы, конденсирующейся в гидра- 
влике, входят (в %): 


Легкие масла с Рхии. до 120° 


..от 2,41 до 3,14 


Средние » » » » 930° . » 15,39 » 16,48 
Тяжелые » » » » 070° .. » 12,07 › 9,64 
Неочищен. антрацен . . ..... » 0,37 » 0,97 


Для выделения из газа таких продуктов, 
к-рые сохраняют жидкое состояние при обы- 
кновенной #, газ охлаждают при помощи 
холодильников, понижая Ё газа до 15—20°. 
Попутно выделяются, растворяясь в кон- 
денсате, вредные примеси, как СО,, Н,5, СМ, 
МН,, С»Н.. Холодильники применяются воз- 
душные (фиг. 8), водяные (фиг. 9) или ком- 
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бинации тех и других. Относительно раз- 
меров холодильников, применяемых на прак- 
тике, имеется ряд ф-л и эмпирич. правил. 
Если охлаждение газа производится воздуш- 
ными холодильниками, то поверхность охла- 
ждения определяется из расчета 150—200 м? 
поверхности охлаждения на каждые 1 000 м? 


Конденсат 
Фиг. 9. 


Фиг. 8. 


газа в сутки. Из водяных холодильников 
наиболее распространены трубчатые. По- 
верхность охлаждения для водяных холо- 
дильников значительно ниже: 3—5 м? на 
каждые 1 000 мз газа при максимальной су- 
точной производительности. Трубы берут- 
ся такого размера, чтобы отношение длины 
к диаметру было около 80 : 1. Охлаждение 
газа должно производиться до температуры 
газовой сети или еще более низкой. 
Гидравлика, газопровод, холодильники и 
особенно последующ. аппараты для очистки 
газа представляют очень большое сопроти- 
вление, измеряемое часто несколькими де- 
сятками см водяного столба; оно нем. б. пре- 
одолено давлением, раз- 
вивающимся в реторте 
№ (что безусловно вызва- 
ло бы большую утечку 
\ т газа через шамотные 
| 
Щ 


стенки реторты). Поэто- 
му одной из главных 
и самых ответственных 
машин в Г. п. является 
эксгаустер. Назна- 
чение эксгаустера—вы- 
сасывать газ из гидра- 
влики и нагнетать его в последующие очи- 
стные аппараты. Давление, создаваемое 
эксгаустером в реторте, должно равняться 
давлению газа в дымоходе, иначе или газ 
из реторт будет уходить в дымоходы или 
дымовые газы войдут в реторту. Наиболее 

аспространены крыльчатые эксгаустеры 

илля (фиг. 10). 

Часть сконденсировавшейся смолы, в фор- 
ме мельчайшего тумана, уносится газом за 


Т. Э. т. ІУ. 


Фиг. 10. 


холодильники и эксгаустеры. Если такой 
газ прямо пустить в промыватели и очист- 
ную систему, то они быстро забьются смо- 
лой и перестанут работать, поэтому обычно 
за, эксгаустером, а иногда и до него, ста- 
вят смолоотделители. В смолоотделителе си- 
стемы Пелуза и Одуэна 
(фиг. 11) газ поступает 
снизу, поднимается под 
колокол, движущийся 
вверх и вниз в гидра- 
влич. затворе, и прохо- 
дит через две перфори- 
рованные стенки, из ко- 
торых одна, имеет отвер- 
стия диаметром в 1 мм, 
а другая—прямоуголь- 
ные прорези, располо- 
жен. так, что газ, прохо- 
дя через отверстия, уда- 
ряется в промежутки 
между прорезями сле- 
дующей стенки. Таким 
образ. вследствие удара 
достигается необходи- 
мая потеря давления, 
и смола сгущается в до- 
статочно большие кап- 
ли, которые стекают по 
стенкам вниз. Продук- , 
ты (смесь смолы и во-' 
ды), выделяемые в хо- 
лодильниках и смоло- 
отделителе, по*большей 
части отводятся в под- 
земн. железобетонный 
или кирпичный бассейн. 
Здесь, в силу разных 
удельн. весов, вода от- 
деляется от смолы, по- 
сле чего оба продукта 
выпускаются в отдель- 
ные цистерны. 
Аммиак, содержащий- 
ся в газе в количестве 500—800 г на каж- 
дые 100 м, д. б. удален до последних сле- 
дов. Аммиак из газа вымывается водой в 
скрубберах. Башенный скруббер пред- 
ставляет собою трубу, заполненную внутри 
хордовой деревянной насадкой, к-рая омы- 
вается текущей сверху водой навстречу 
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Фиг. 12. 


идущему снизу газу. Кроме скруббера упо- 
требляют для промывки газа т. н. стан- 
дарт-вашер (фиг. 12). Этот аппарат за- 
полнен деревянными тонкими насаженными 
на вал пластинками, которые наполовину 
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погружены в воду; газ проходит между от- 
дельными пластинками, при чем МН, удер- 
живается смоченными пластинками, а газ 
проходит дальше. Производительность и раз- 
меры трех установок стандарт-вашеров (по 
Ватаду) следующие: 


Суточная производит. в мё. . 7500 15000 25000 
Длинавмм.......... 1856 2260 3190 
Высота в #0... ... 0..0... 1640 2145 2145 
Диаметр труб для газа в мм . 225 390 400 
Вес в ха... еее. 6100 9200 12800 


В случае большого содержания СН, (наф- 
талина) в газе его удаляют промывкой в 
скрубберах, подобных аммиачным, при чем 
растворителем служит антраценовое масло 
(см.). От цианистых соединений газ очища- 
ют насыщенным раствором железного купо- 
роса; на дне скруббера собирается в этом 
случае осадок, так назыв. циановый шлам, 
который может быть переработан на кра- 
ску (берлинскую лазурь). Особенно большое 
внимание уделяется вредн. сернистым при- 
месям, состоящим преимущественно из Н,5. 
Иногда, для специальных целей, очищают 
газ и от СВ». Улавливание Н,5 производится 
мокрым или сухим путем. Мокрая очистка 
производится в скрубберах, обычно содовым 
раствором, а иногда сырой аммиачной водой. 
Эти способы основаны на том, что растворы 
щелочей реагируют с Н,5, имеющим кислый 
характер, так что он почти нацело перехо- 
дит в раствор. Раствор щелочи после насы- 
щения до определенного предела м. б. реге- 
нерирован продувкой воздухом, при чем сер- 
нистые соединения, окисляясь, частично ос- 
вобождают серу, частично переходят в соли 
разных кислородных кислот 5, как то: 
5,0,, 80,, 50,. При продувке часть З ухо- 
дит в воздух в виде Н,5. Часто скруббе- 
ра имеют надстройку для регенерации рас- 
творов; если вести регенерацию раствора 
в присутствии катализаторов (№, Ее), то 
удается выделить в виде элементарной 5 
до 85% всей уловленной 5. Этот способ при- 
нят в Америке; в Европе жеи на з-дах СССР 
| Н,5 удаляется сухой 
очисткой — пропуска- 
о 484 нием газа через очи- 

а” стные ящики (фиг.13), 
наполненные болотной 
рудой, количество ко- 
торой принимают в 
4 м? на каждые 1000 мз 

газа в сутки. Ящики, ординарные или двой- 
ные, имеют квадратную форму со сторона- 
ми 8—25 м, при высоте 1250 мм. Процесс 
очищения можно выразить следующими хи- 
мическими уравнениями: 
3Н.$ + 2Ее(ОН): = Ее. + 6нН,О, 
ЗН,5 + 2Ее(ОН)з = 2 ЕеЅ + $ + 6 Н.0. 
Очистная масса, насыщенная сероводоро- 
дом, увлажняется и раскладывается на воз- 
духе для регенерации; при этом Ее,5, и 
Еез снова переходят в окислы железа: 
2Ке,5, + ЗО, = 2 Ее,Оз + 65, 
4Ееб$ +30, = 2 Ее, 0, + 48. 
Регенерированная масса снова загружается 
в ящики. Когда в массе накопится 5, в коли- 
честве 50—60% веса руды, ее заменяют но- 
‚ вой. Для очистки ставят обычно 4 ящика, из 
к-рых постоянно работают 3, а один нахо- 
дится на регенерации. Газ проходит со ско- 
роетью 5—7 мм/ск последовательно через 
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Фиг. 13. 


все ящики, входя в самый загрязненный и 
выходя из ящика со свежей массой. Таким. 
способом удается очистить газ от Н, на- · 
столько. что бумажка, смоченная раство- 
ром РЫСН,СО),, не чернеет в струе газа, 
что указывает на концентрацию Н,5 ни- 
же 1:100 000. 

Очищенный от вредных примесей газ по- 
ступает в газомеры (см.), а затем — в газ- 
голъдеры (см.). 

Подача газа в места потребления происхо- 
дит по чугунным трубам со свинцовой за- · 
ливкой или по маннесмановским трубам со 
сваренными муфтами. Если обозначить через 
(0 количество газа, к-рое должно пройти в 
час через трубу, Д—диаметр трубы в ем, Н— 
потерю давления в мм водян. столба, 3— уд. 
вес газа по отношению к воздуху (=1), 1— 
общую длину трубы в м, то, при элементар- 
ных условиях распределения газа в сети, 
получим при низком давлении: 


5 
= Е. у рн 
о 25Г, ' 
а для сети высокого давления и больших 
расстояний: 
О=е. И 2601 (ра - рд). 
е І, , 
где р, и р, давления в начале и в конце 
сети в абсолютных Айт, К и с — коэффици- 
енты трения в трубах. 
Размеры газопровода, обычно применяе- 


мые в практике английских заводов, при- 
ведены в табл. 4. 


Табл. 4.Принятыев Англии размеры 
газопровода. 


Дпаметр газопровода 
Производительность в сутки в мм 
в м? газа 
один два 
1000— 3000 150—225 — 
6 000— 15 000 300—375 — 
30 000— 52 000 450 350 
60 000—100 000 600 450 


Механизация Г. п. Самым слабым 
местом в Г. п. является разгрузка кокса и 
его тушение. Особенно трудные условия ра- 
боты были при горизонтальных ретортах, 
имевших дверцу только с одной стороны, 
когда приходилось выгружать кокс вручную 
при помощи кочерги, что обусловливало так- 
же и невозможность полной загрузки угля. 
Современные горизонтальные реторты-—как 
открывающиеся с одной стороны, так и с 
обеих—загружаются и разгружаются меха- 
нически. См. Загрузочные машины. 

Транспорт раскаленного кокса произво- 
дится обыкновенно на металлических лен- 
точных транспортерах, при этом кокс поли- 
вается сверху водой и самая лента передви- 
гается в канаве, частично заполненной во- 
дой. Количество тепла, уносимое коксом, 
составляет около #0% от всего тепла, затра- 
ченного па газование, и поэтому естественно . 
возникла мысль об утилизации его для нужд 
производства. В нек-рых, еще немногочис- 
ленных, установках применяют методы т. н. 
сухого тушения кокса, Так, напр., в систе- 
ме Зульцера кокс охлаждают инертными га- 
зами, к-рые заставляют циркулировать от 
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камеры с горячим коксом через паровой ко- 
тел и затем снова в камеру с коксом. Та- 
ким путем удается с 1т кокса получить до 
400 кг пара высокого давления. В других 
системах (ВАМАС) тушат кокс паром, а об- 
разующийся водяной газ употребляют как 
топливо. Такие установки особенно выгодны 
при газовых з-дах, построенных вдали от 
источников топлива. 

Применение светильного газа. 
По мере развития газовой промышленности 
и поднятия культурного уровня населения 
газ начинает находить широкое примене- 
ние в домашнем обиходе в виду чистоты, 
простоты обслуживания и удобств, свя- 
занных с его применением. Легкость регули- 
рования нагрева с соответственным измене- 
нием расхода газа позволяет использовать 
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регулятор давления. Светильный газ, полу-. 
чаемый на Московском газовом з-де, не. со- 
держит МН. и Н,5 (содержание серы в нем 
около 60 г на 100 м? газа) и обладает тепло- 
творной способностью выше 4500 Самз. 
Состав его следующий: С0,—3%, 0.<0,5%, 
СО—10 %, Съ Ны—5 %, СН.—33 %, Н, —46 9 
и №,—2,5—3 $%. 

Газовая промышленность во всех странах 
растет и развивается очень быстро; в на- 
стоящее время и в СССР в разных городах 
намечена постройка новых заводов светиль- 
ного газа. Сведения о выработке светиль- 
ного газа, по данным английской, амери- 
канской и германской статистики—см. (ве- 
тильный газ. 

Из всех перечисленных стран максималь- 
ное душевое потребление газа приходится на 
Англию, где, в среднем, 
оно превышает #00 мз, 
а по различным городам 
доходит до 300 м? в год. 
Среднее душевое потреб- 
ление в С. Ш. А. около 
100—110 мз в год. Не- 
смотря на большое рас- 
пространение электриче- 
ства, Г. п. не сокращает- 
ся; развитие его обусло- 
вливается увеличением 
потребления газа как 
топлива и для домашне- 
го обихода и в промыш- 
ленности; особенно это 
заметно в С. Ш. А., где 
он получает широк. рас- 
пространение в метал- 


лургич. и пищевой про- 


заключающийся в нем запас тепла с макси- 
мальным эффектом. Последнее обстоятель- 
ство способствовало широкому примене- 
нию газового отопления и в промышленнос- 
ти, особенно там, где требуется равномерный 
обогрев. Горелки для газового отопления 
устроены очень несложно, легко прочища- 
ются и поддаются регулированию (см. Газо- 
вое отопление). 

Огромное потребление газа вызвало на 
газовых заводах устройство установок дру- 
гого типа, к-рые дают т. н. водяной газ (см.), 
удовлетворяющий требованиям, предъявля- 
емым в настоящее время к светильному га- 
зу. Высокое содержание СО в водяном газе 
делает его более ядовитым, чем светильный 
газ, и потому для уменьшения опасности 
отравления смешивают его с каменноуголь- 
ным. На Московском газовом з-де к камен- 
ноугольному газу примешивают #5% водя- 
ного газа, но иногда и больше. 

Примером устройства газового з-да может 
служить Московский газовый з-д, схема ко- 
торого приведена на фиг. 14: 4--реторты, 
Б-—гидравлика,. В— газопровод, Г-—воздуш- 
ный холодильник, Д- водяной холодильник, 
Е—эксгаустер, Жр—смолоотделитель, 3— 
холодильник, И-—стандарт-вашер, К—очист- 
ной ящик, Л-—газомер, М— тазгольдер, Н— 


мышленности. В Герма- 
нии решен в настоящее 
время вопрос об осуще- 
ствлении передачи газа, 
на расстояние с целью 
использования колоссальн. количества от- 
ходящих газов, получаемых из угля в Рур- 
ской области. Сторонники передачи газа на 
расстояние приводят в пользу газа, ссылаясь 
на данные Швейцарии, следующие аргумен- 
ты: если бы вся имеющаяся в Германии во- 
дяная сила была использована, то и тогда вся 
производимая энергия не достигала бы даже 
1/, потребного количества энергии. Из этого 
защитники проекта передачи газа на рас- 
стояние заключают, что и впредь главным 
источником энергии в Германии будет уголь. 
Из 7 500 Са\/кг—теплотворной способности 
каменного угля— могут быть использованы 
при газовом производстве около 60% 
=4 500 Са], при производстве электриче- 
ства —приблизительно 750 Са], т. е. при пре- 
вращении в газ определен. количества уг- 
ля получают в 6 раз большее количество 
тепла, нежели при превращении его в элек- 
тричество. Кроме того, арматура для осве- 
щения и приборов для варки, глажения и 
друг. хозяйственных целей прочнее и де- 
шевле при газе, чем при электричестве. 
Обслуживание газовых приборов также про- 
ще, чем обслуживание электрических, а по- 
чинка последних обходится часто дороже 
стоимости самих приборов. Эксплоатацион- 
ные расходы на электрических станциях 
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Германии превышают в настоящее время 
таковые на газовых заводах в 3—3,5 раза. 

Лит.: Лидов А. П., Краткий курс газового про- 
изводства, Харьков, 19411; Любавин Н. Н., Тех- 
ническая химия, т. 5, М., 1910; Шестаков ЦП. И., 
Краткий курс лекций по производству светильных га- 
зов и технологии нефти, жиров и масел, Л., 19928; 
Товароведение, т. 3, М.—Л., 1994; Напарись 1. Кокегеі 
п. баѕапзіа1еп, Втз8. у. №. Сіпа, НаПе а/5. (печа- 
тается); баз Е пещеетз’ Напароок, І., 1924; Меайе А., 
Модегп бавуогкз РгасИсе, 1.., 1921; Шещез У. В., 
Тһе Сагропіѕаїіоп ої Соа1, Т.., 1912; Рогіег Н. С., 
Соа1 Сагропітаііоп, М. Ү., 1924; Вопе №. А., Соа1 
апа 13 Ѕсјепііѓіс (вез, Гопаоп, 1918; Бёгасве Н., 
Сазрееись $ ип ип. Саѕіпдизёгіе, Втзев\м., 1913; Вет- 
{е1ѕ мапи Ж№., Гейт. а. Іеисһёсаѕіпацзігіе, 516., 
4911; Зум тегзрасћһ О., бтипііавеп аег Кокз- 
Сһетіе, В., 1914; У еушалпп б., Тһе Спетіѕіту ої 
баз Мапиѓасіџге, опаоп, 1923; $ ёаг Ке Б. Е., бтоѕѕ- 
БазуегѕогеппЕ, Іеірхіє, 1924; Вапфе Н., Хим баѕ- 
когѕиѕ, Меһ., 1906; $5 српеійег б., Піе базшез- 
ѕппе ат Уегргапс)ѕогі, Напарисв 4. баѕіесһпік, һгер. 
у. Е. еп опа Н. Виш, В. 4, Мӣпсһеп, 1917; 
ріе Саѕ-ВеІеџсһіипе, Ғезізсһг. 4. баѕзкокѕ-Уегітіеђѕсез. 
т. р. Н., В.,1926; Каіепаег ?. д. баз- аль Ҹазѕѕегѓасһ, 
Т. И, Міпсһер, 4997; «Раз баз и. Мазвегѓасһ (СҰЮ)», 
Малспеп, ар 1920; «Тойгпа1 їйг баѕЬеіеисһіппє опа 
\азѕегуегѕогеопа», Мӣпсһеп, ар 1858; «Саскаир», Ез- 
ѕеп, 1929. Н. Караваев. 

Техника безопасности. При Г. п. возможны 
отравления газами и взрывы газа. Так как 
опасность в таких случаях угрожает не толь- 
ко работающим на заводе, но и окрестному 
населению, такие заводы можно возводить 
вне населенных пунктов, а территория за- 
вода д. б. обнесена сплошной несгораемой 
стеной высотой в 2,5 м; от пограничных жи- 
лых строений завод д. б. отделен незаст- 
роенной полосой с древесными насаждения- 
ми шириной в 50—75 м. Заводские здания 
д. б. выстроены из огнестойкого материала. 
Очистное здание и газгольдер, как наиболее 
опасные, должны отстоять от прочих зданий 
з-да на 15—30 м (в зависимости от произво- 
дительности завода). Помимо общей искус- 
ственной приточно-вытяжной вентиляции, 
во всех тех местах, где происходит выделе- 
ние копоти, каменноугольной пыли и газов, 
должна быть устроена местная вентиляция 
у места возникновения этих вредных выде- 
лений. Регенерация очистной массы должна 
производиться механическим путем или в 
открытых помещениях. Большое значение в 
отношении предупреждения взрывов имеет 
правильное устройство отопления и осве- 
щения. Отопление во всем заводе должно 
быть центральным при полной изоляции 
топок от мастерских, при чем в очисти- 
тельном отделении и в помещении для 


восстановления болотной руды трубы ото- 
пления д. б. так ограждены, чтобы на них 
не могла попасть очистная масса. В здании 
для газгольдера постоянное искусствен- 
ное освещение вовсе не допускается. В очист- 
ном отделении оно допускается только через 
стекла окон здания посредством фонарей; 
в аппаратном— допускается электрическое 
освещение, но со включением извне. Вход в 
газгольдерное и очистное отделения разре- 
шается только с безопасными переносными 
предохранительными лампами, при чем эле- 
ктрическ. лампы должны включаться до вхо- 
да в эти помещения. Безопасные неэлектрич. 
лампы должны удовлетворять ряду особых 
условий, указанных в правилах НЕТ. В ви- 
ду опасности воспламенения и взрыва хра- 
нение летучих и легко воспламеняющихся 
жидкостей совершенно не допускается в по- 
мещениях аппаратных, очистных, счетчи- 
ков, регуляторов и газгольдера. Одной из 
наиболее опасных является работа по про- 
чистке труб, подводящих и отводящих газ 
от газгольдера, в виду чего в колоколе газ- 
гольдера должны быть устроены специальн. 
люки, а у труб—особые гидравлич. затворы 
для их отъединения от остальной сети. Не 
менее опасной является впайка и распайка 
газомеров, при к-рой д. б. устроена энергич- 
ная местная вентиляция для удаления газа. 
Побочные продукты Г. п., выделяющие вред- 
ные пары или газы, должны храниться в 
герметически закрытых приемниках. Слив 
в аммиачном отделении нашатырного спир- 
та должен производиться при помощи при- 
способлений, не допускающих поступления 
аммиака в воздух. При Г. п. всегда су- 
ществует опасность отравления газами; в 
виду этого на газовом заводе должен быть 
соответствующим образом оборудован при- 
емный покой с непрерывным дежурством 
фельдшера. В наиболее опасных отделени- 
ях Г. п. (ретортном, аппаратном, очистном, 
счетчиков и регуляторов, ремонта счетчи- 
ков), атакже при ремонте газовой сети, уста- 
новлен сокращенный рабочий день. Женщи- 
ны и подростки к работам не допускаются. 


Лит.: Якимчик И. И., Законодательство по тех- 
нике безопасности, М., 1926; Ѕ$угир Е., Напірисһ 
деѕ Атһеіѓегѕсһиѓлеѕ ипа дег Веігіерѕ=ѕісһегһеіё, В. 3, 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К 1У ТОМУ Т. Э. 


А бака 345. 

Абсолютное скольжение 944. 

Авианосцы 115. 

Агава 3423, '343. 

Агнин 509. 

Адипоцир 597. 

Алапурин 509. 

Альпака 357. 

Альтитуда 794. 

Альфа 348, 405. 

Амплитуда 990. 

Ангидрид вольфрамовой. кисло- 
ты 463. 


Анод 459. ` 

Аномалия силы тяжести 796. 
Анаспалин 509. 

Апликация 800. 

Аппендикс 906. 

Асбестовые изделия 381. 
Атлас 833. 

Ацетат английский 319. 


Аэрогидродинамич. институт 768. 


Аэрорефрижерация 146. 


Базена формула 98. 
Байкеринит 595. 

Байкерит 575. 

Баланофор 515. 

Балансир 159. 

Бальзам мускатный 537. 
Банан 347. 

Барашки 296. 

Бархат 498. 

Батареи пловучие 115. 
Бачинского закон 846. 
Башни орудийные 134. 
Бетон пористый 911. 

Бетон ячеистый 911. 
Бимсы 133. 

Боек 262. 

Бойлн-Мариотта закон 875. 
Бомбовозы 9252. 

Бомбы глубинные 128. 
Броненосцы берег. обороны 115. 
Броня бортовая 134. 
Броня гарвеированная 141. 
Броня крупповская 141. 
Бунеирное устройство 144. 
Були 131. 

Бумага кабельная 397. 
Бумага канатная 385. 
Бумага карболовая 542. 


Бумага каучуково-восковая 549. 


Бумага клеенчатая 541. 
Бумага компрессная 541. 
Бумага лакированная 381. 
Бумага манильская 384. `^ 
Бумага масляная 544. 
Бумага салициловая 549. 
Бумага фильтровальная 385. 
Бюркли формула 43. 


Ванса сапожная 546. 

Валка (щерсти) 264. 

Валяльно-войлочное производ- 
ство 955. 

Валяная обувь 261. 

Вата 379. 

Вектор Пойнтинга 301. 

Векторные волны 999. 

Велолин 509. 

Вешняк 65. 


Вигонь 357. 

Виксатин 541. 
Викунья 357. 
Вискоза 319. 


`Вискозиметр 843, 844, 845, 854. 


Витогликол 594. 

Витол 521. 

Вихревая теория 29%. 

Влага шерсти 353. . 
Влажность волокн. матер. 316. 
Влажность хлопка 395, 
Водоемные здания 33. 

Водопой 19. 

Водоприемные сооружения 31. 
Водопроводная сеть 725. 
Водород 885. 

Водоснабжение жел.-дорожн. 29. 
Водосос 19. 

Водоспуск` сифонный 39. 
Водостеснительный метод 674. 
Водоупорные мастики 46, 47. 
Водоупорный клей 46. 
Водохранилище 91. 

Воды артезианские 22. 

Воды грунтовые 22. 

Водяное отопление индивид. 74. 
Водяное отопление этажное 74. 


. Водяное число 853. 


Водяной газ двойной 77, 80, 81. 

Возбудитель колебаний 287. 

Воздуходувки 158. 

Воздуходувки цилиндрич. 169. 

Воздухоохладители сухие, мокрые 
173, 177. 

Воздушные подогреватели плас- 
тинчатые 210. 

Войлок 256, 379. 

Волновая поверхность 291, 

Волок 398. 

Волокно ананаса 347. 

Волокно ости 350. 

Волокно пуховое 350. 

Волокно санзевьерий 345. 

Волокуша сенная 398. 

Волокуша-скрепер 399. 

Волоски 807. 

Волос конский 406. 

Волочильные глазки 469. 

Волочильные доски 406, 409, 
410, 411. 

Волочуги 398. 

Волховстрой 496. 

Волчок астатический 436. 

Волчок компасный 436. 

Волчок маятниковый 436. 

Вольтаметр гавовый 427. 

Вольтаметр медный 447. 

Вольтаметр серебряный 446. 

Вольт-ампер безваттный 448. 

Вольт-ампер реактивный 448. 

Вольтметр ламповый 451. 

Вольтметр тепловой 450. 

Вольтметр термоэлектрич. 451. 

Вольтметр электродинамич. 450. 

Вольтметр электростатич. 450. 

Вольтоли 458. 

Вольфраматы 463. 

Вольфрамит 462, 479. 

Вольфрамовая голубая 479. 

Вольфрамовая дуговая лампа 477. 

Вольфрамовая желтая 479. 

Вольфрамовая нислота 463, 479. 


Вольфрамовая охра 469. 

Вольфрамовая проволока 462. 

Вольфрамовые белые крас- 
ки 478-479. 

Вольфрамовые бронзы 463, 479. 

Ворвань акулы 486. 

Ворвань дельфина 485. 

Ворвань из печени рыб 485. 

Ворвань китовая 484. 

Ворвань черепаховая 485. 

Воронение железа 487. 

Воронение латуни 490. 

Воронение меди 489. 

Воронение серебра 491. 

Воронение цинка 489. 

Ворот двухвальный 493. 

Ворот настенный 493. 

Ворот передвижной 293. 

Ворот подвесной 493. 

Ворот приводной 493. 

Ворот стоячий 493. 

Ворот трехвальный 493. 

Ворот четырехвальный 493. 

Ворсовальная шишка 493. 

Ворсянка 493. 

Воск аралиевый 515. 

Воск баланофора 515. 

Воск балхашитовый 595. 

Воск белый 500. 

Воск буревестниковый 507. 

Воск годанговый 517. 

Воск гонданговый 517. 

Воск горный 592. 

Воск древесный 538. 

Воск желтый 500. 

Воск зеленый 536. 

Воск кабельный белый 540. 

Воск кабельный для подземных 
проводов 540-541. 

Воск кабельный желтый 540. 

Воск кабельный черный 540. 

Воск канделилльский 516. 

Воск карнаубский 516. 

Воск китайский 514. 

Воск красный 536. 

Воск лепной 535. 

Воск линолеумный 546. 

Воск мебельный 545. 

Воск монтанский 529. 

Воск морской 525. 

Воск огарочный 500. 

Воск окубский 519. 

Воск пальмовый 520. 

Воск паркетный 545. 

Воск пизанговый 519. 

Воск подтесный 500. 

Воск подток 500, 

Воск пробоечный 500. 

Воск растительный 544. 

Воск сапропелевый 595. 

Воск с асфальтом 540. 

Воск синий 537. 

Воск скульптурный 535. 

Воск смоковничный 518. 

Воск сушевой 500. 

Воск торфяной 524. 

Воск хлопковый 519. 

Воск цветной 536. 

Воск пеаровый 516. 

Воск черный 536. 

Воск шеллаковый 513. 

Воск яванский 518. 
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Воск японский 592. 

Воски кабельные 539. 

Воск-капанец 500, 555. 

Воскобойня 499. 

Восковой пластырь 537. 

Восно-жиры 506. ' 

Воск-пробойка 500. 

Воск-сплавок 500. 

Воск-сырец 508. 

Восстановитель 551. 

Вращение удельное 557. 

Выключатель злектрический авто- 
матический 644. 

Выключатель электрический воз- 
душный 642. 

Выключатель электрический двух- 
полюсный 642. 

Выключатель электрический кон- 
тактный 643. 

Выключатель электрический мас- 
ляный 642, 644. 

Выключатель элентрический одно- 
полюсный 649. 

Выключатель электрический трех- 
полюсный 642. 

Выключатель злектрический че- 
тырехполюсный 6429. 

Выморозка 649. 

Выпрямитель алюминиевый 686. 

Выпрямитель «Балкит» 686. 

Выпрямитель без накаленного ка- 
тода 691. 

Выпрямитель в радиотехнике 677. 

Выпрямитель в технике сильных 
токов 693. 

Выпрямитель для зарядки анкку- 
муляторов для радио 685. 

Выпрямитель для непосредствен. 
питания анода приемника 69%. 

Выпрямитель железный 687. 

Выпрямитель кенотронный 677. 

Выпрямитель «Коллоид» 687. 

Выпрямитель механич. 685, 702. 

Выпрямитель оксидный 687. 

Выпрямитель ртутный 697. 

Выпрямитель ртутный с металли- 
ческим корпусом 698. 

Выпрямитель ртутный со стеклян- 
ной колбой 697. 

Выпрямитель сухой пластинча- 
тый 687. 

Выпрямитель танталовый 686. 

Выпрямитель электролитич. 702. 

Высокой частоты машина системы 
Александерсона 719. 

Высокой частоты машина систе- 
мы Бетено 716. 

Высокой частоты машина систе- 
мы Вологдина 717. 

Высокой частоты машина систе- 
мы Гольдшмита 715. 

Высокой частоты машина систе- 
мы Лоренц-Шмита 712. 

Высокой частоты машина систе- 
мы Телефункен 711. 

Высота относительная 725. 

Высота полюса 726. 

Высота условная 7925. 

Вытравка восстановительная 780. 

Вытравка окислительная 780. 

Вытравка хлоратнан 780. р 

Вытравка хроматная 780. 

Вытяжная машина 782. 

Выход шерсти 858. 

Вышивание 799, 800. 

Вышивка машинная 801. 

Вышивка ручная 799. 

Вязальные круглые машины 827. 

Вязальные плоские машины 898. 

Вязание машинное 811. 

Вязкость кинематическая 843. 

Вязкость коллоидов 851. 


Газ водяной 927. 

Газ дымовой 881, 885. 
Газ идеальный 875. 

Газ природный 894. 

Газ реальный 878. 

Газ совершенный 875. 

Газ топочный 881. 

Газа ожижение 879. 
Газгольдер в военном деле 906: 
Газгольдер дисковый 905. 
Газгольдер переносный 906. 
Газиатор Юнкерса 917. 
Газовая постоянная 876. 


Газовые баллоны 94. 

Газовые кухонные приборы 919. 

Газовый фактор 910. 

Газоем 903. 

Газометы 94. 

Газы колошниковые 165. 

Галактин 519. 

Гангилье формула 45. 

Гартит 526. 

Гатчеттин 526. 

Гатчеттит 596. 

Гауса формула 797. 

Гей-Люссака закон 875. 

Генератор Штрахе 80. 

Гентриаконтан 502. 

Геометрич. характеристики 211. 

Гептакозан 502. 

Гибкость волокна 315. 

Гигроскопичность (волокна) 316. 

Гигроскопичность волокна пря- 
дильного 377. 

Гигроскопичность хлопна 395. 

Гидравлика 928. - 

Гидравлические подушки 19. 

Гидравлический затвор 903. 

Гидравлических установок лабо- 
ратория (ЛАГУ) 768. 

ГИНИ (Гос. исследовательский 
нефтяной институт) 767. 

гипх (Гос. ин-т прикладной хи- 
мии) 767. 

Глубина волны 296. 

Глубинные воды 55. 

Гомути 405. 

Горизонт искусственный 440. 

Горячее дутье 165, 209. 

Гос. исследовательский нефтяной 
институт (ГИНИ) 767. 

Градусы Барбе 843. 

Градусы Энглера 843, 847. 

Гражданских и промышленных 
сооружений институт 767. 

Гребной флот 104. 

Групповая скорость 9294. 

Гээи (Гос. зкспериментальный 
электротехнич. ин-т) 767. 

Гюбнерит 469. 


Давление молекулярное 878. 

Дамбы габионные 866. 

Дарси формула 77. 

Двухтрубная система отопления с 
верхней разводкой 66, 67. 

Двухтрубная система отопления с 
нижней разводкой 66, 67. 

Декортикация 339. 

Джоулн закон 876. 

Джоуля-Томсона зффект 880. 

Джут 336, 341. 

Диаллаг 864. 

Дикая конопля 334, 341. 

Динамический шаг винта 214. 

Динамическое скольжение 314. 

Динамометр Дефордена 37%. 

Динамометр Шоппера 379. 

Диризкабль 180. 

Дистиллат мазеобразный жиропо- 
товый 510. 

Длина волны 991. 

Длина волокна 314. 

Дымные приборы 95. 

Дымообразующие вещества 95. 


#Ќакра 500. 

Желево мягкое 249. 
Железо-вольфрам 470. 
Желтение (проволоки) 408. 
Жесткость волокна 315. 
Жир из печени 508. 

Жир из печени рыб 485. 
Жир из рыб 487. 

Жир кровяной 507. 

Жир морских свиней 485. 
Жир требковый 486. 
Жир тюлений 483. ‘ 
Жир шерстяной 508. 
Жиро-воски 506. 
Жиропот 508. 

Жироскоп 433. 


“Заворот» дунстов 648. 
Замашка 334. 

Замирания 997. 
Заражающие приборы 94. 
Зарезка 649. 

Затворы скользящие 41. 


Затухание волны 305. 
Зрелость волокна 394. 


Игла крючковая 819. 
Игла язычковая 812. 
Извитость волокна 329, 375. 
Измерительный контур 287. 
Изолирующие веревки 380. 
Изоляционная лента 380. 
Изоляционная тесемка 380. 
Изоляционная тесьма 380. 
Изотерма 875. 
Изотерма реальная 878. 
Икстле 342. 
Инверсионная точна 880. 
Инготы 464. 
Индекс поглощения 302. 
Индикатор колебаний 287. 
Институт по удобрениям 767. 
Интерполяция 794. 
Интерференция волн 291. 
ИРЕА (Институт чистых хими- 
ческих реактивов) 767. 
Истребители 252. 


Камуфляж 198. 

Канализация 42. 

канап 341. 

Канатник 341. 

Канделилла 516. 

Кантала 349. 

Капиллярность 406. 

Капок 325. 

Каптаж 93. 

Карбид вольфрама 463. 

Карбюрирование 82. 

Карданов подвес 436. 

Кардное чесание 257. 

Картографический гос. ин-т 768. 

Картон прессованный 395. 

Катер 115. 

Катер торпедный 115. 

Катод 452. 

Катод накаленный 688. 

Катушка подвижная 448. 

Кендырь 340. 

Кенленит 526. 

Кенлит 596. 

Кенотрон 677. 

Керамический институт 767. 

Кератин 204. 

Кипер 879. 

Кислота маргариновая 509. 

Кислота масляная 545. 

Кислота мелиссиновая 502, 515. 

Кислота пальмитиновая 509, 515. 

Кислота церотиновая 50%, 515. 

Клапаны 159, 170. 

Клапейрона Уравнение 875. 

Классификация по крупности ча- 
стиц 9200. 

Клей бочарный 539. 

Клей восковой 519, 538. 

Клей для кости 538. 

Клей для рога 538. 

Клей для токарных изделий 538. 

Клей для черепахи 538. 

Клей пчелиный 512. 

Клей Шейблера 539. 

Ключ английский 874. 

Ключ французский 874. 

Ключ шведский 874. 

Ключ швейцарский 874. 

Кницы 183. 

Коагулянт 98. 

Ковка вольфрам. проволоки 467. 

Кожа английская 893 

Коир 348. 

Коконная нить 359. 

Коксовый газ 76. 

Колодец водобойный 19. 

Компенсация вредности 564. 

Комплексный дизлектрический 
козффициент 302. 

Комплекспый показатель прело- 
мления 302. 

Конопля 334. 

Контакт ртутный 649. 

Контактный способ добывания во- 
дорода 887. 

Корабли линейные 106. 

Косынки 133. 

Котлы для водян. отопления 70. 

Котонизация 340. 

Коупера аппарат 168. 

Козффициент влажн. воздуха 883. 


У 


Коэффициент диэлектрическ. 399. 
Коэффициент испарения 665. 
Крапива 339. 

Кратер 452. 

Крейсера 115. 

Крейсера легкие 115. 

Крейсера линейные 106. 
Крепость волокна 314, 391, 37°. 
Крепость злектрическая 394. 
Ксилема 309. 

Кулирный гладкий товар 890. 
Кулирование 814. 

Куронгит 527. 

Куттера формула 27, 45 


ЛАГУ (Лаборатория гидравлич. 
установок) 768. 

Лазы 46. 

Лама 357. 

Ланолин безводный 509. 

Лебедка 491. 

Леерное устройство 145. 

Лежак 706. 

Лейкобазы 788. 

Лейса прибор 373. 

Лен новозеландский 344. 

Линде принцип 880. 

Липкая лента 380. 

Липохром 521. 

Липохром каротен 531. 

Литероид 385. 

Логарифмические диаграммы 217. 

Лодки канонерские 115. 

Лошмита число 876. 

Луб сырой 332. 

Лужение 419. 

Лучок 969. 

ЛЭЭЛ (Ленинградская эксперим. 
злектротехн. лаборатория) 767. 


Магистраль кольцевая 94. 

Мази 537. 

Мазь колесная 511. 

Мальезы 830. 

Маннига формула 27. 

Маска 566. 

Масла машинные 511. 

Масло легкое 899. 

Масло скрубберное 899, 

Масса боксовая 539. 

Матерка 334. 

Мачты (корабельные) 145. 

Машина «Кваде» 267. 

Машины буферные 456. 

Мелен 56. 

Мерная миля 148. . 

Мертвая зона 297. 

Металлов институт 767. 

Металлургич. и теплотехнич. кон- 
струкций бюро 767. 

Метан 901. 

Метриномер 375. 

Механической обработки полез- 
ных ископаемых ин-т (Механ- 
обр) 767. 

Механобр 767. 

Мидель 133. 

Мина 549. 

Минные заградители 115. 

Мирика-воск 538. 

Мирицин 50%. 

Могер 358. 

Модальная длина 321. 

Мокрослой 19. 

Мониторы 115. 

Монтанит 522. 

Морской клей 48. 

Мосты балочные 98. 

Мосты висячие 98. 

Мосты военно-понтонные 102. 

Мосты временные 99. 

Мосты легкие поплавковые 101. 

Мосты на пловучих опорах 98. 

Мосты полевые 98. 

Мосты разборные 101. 

Моховатость 364. 

Мышьяковистый ангидрид 4155. 

Мышьяковое стекло 155., 


Наводка 545, 546. 

Нагревательные приборы 71. 

Надзор предварительный 564. 

НАМИ (Научный авто-моторный 
институт) 768. 

Намотка пряжи 841. 

Напряжение низкое 707. 
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Насадки 168. 
Насыщенный пар 84. 
Нейтрализация 408. 
Непотопляемость 119. 
Ноль-корпус 653. 
Нонакозан 509. 
Нутация 435. 


Обвивка 380. 

Обеспыливание 200. 

Обмотка 381. 

Объем нормальный молярный 876. 

Овцы мериносовые 350. 

Огнеметы 94. 

Огнестойкие материалы 881. 

Однотрубная сист. отопления 66. 

Окраска волокна 376. 

Окраска металлов 487. 

Оксидировка серебра 491. 

Олеин жиропотовый 510. 

Олифовка 419. 

Опрыскиватель автоматич. 563. 

Опрыскиватель конный полевой 
(бочка) 562-563. 

Опрыскиватель моторный 563. 

Опрыскиватель-гидропульт мало- 

. мощный 569. 

Опрыскиватель-ранец диафраг- 
мовый 562. 

Опрыскиватель-ранец поршни. 562. 

Опрыскиватель-ранец с пневма- 
тическим нагнетанием 569. 

Опрыскиватель садовый насос 562. 

Отжиг проволоки 417. 

Отметка 725. 

Относительная поступь 914. 

Отопление насосное 66. 

Отравление острое 565. 

Отравление хроническое 565. 

Отравляющие вещества 93. 

Отражение злектромагнитной вол- 
ны 803. 

Отсек 199. , 

Отстойники 93. Н 

Остойчивость 116. 

Очистка воды 23. 

Очистка хлопка 319. 


Палубы отражательные 133. 
Паровой флот 104. 
Парусный флот 104. 


. Пассаж дранной 647. 


Патентирование 420. 

Пек жиропотовый 511. 

Пек огненный 523. 

Пентакозан 509. 

Пенька 334. 

Пенька бомбейская 341. 

Пенька маврикийская 344. 

Пенька манильская 345. 

Пенька сизальская 34%. 

Пенька-гамбо 341. 

Пенька-сырец 335. 

Перегретый пар 99. 

Переменный шаг винта 919. 

Перемычки 133. 

Перероды 355. 

Период колебания 990. 

Петлеобразование 811. 

Петля осново-трикотажного изде- 
лия 816. 

Печь камерная газовая 995. 

Печь с ретортами 933. 

Пиассава 347. 

Пилит 389. 

Пирини 341. 

Пирсы 148. 

Пите 342. 

Пластелин 535. 

Пластырь липкий 549. 

Платины (Ра Мпер) 813. 

Платировка 783. 

Плетение 379. 


'Пловучесть 116. 


Плоская электромагн. волна 300. 
Плоскость горизонта 726. 
Плотик 649. 

Плотность рабочая 62%. 

Плюш 498. 

Повал 963. 

Поверхностные воды 54. 
Поворотливость 116. 
Погрешность абсолютная 799. 


Погрешность относительная 792. . 


Подбой 574. 
Подошвенная вода 59. 


Поле скоростей 231. 

Полиспаст 493. 

Полотно (грунт) 802. 

Полотно миканитовое 389. 

Полуводяной газ 77. 

Полузапруда донная 672. 

Полутрико простое 823. 

Поляризация волн 293. 

Помада губная 537. 

Помады 537. 

Помол зерна 647. 

Понтоны 103. 

Поршень 159. 

Посадка 783. 

Посконь 334. 

Постоянная Больцмана 877. 

Постоянный шаг винта 9129. 

Пот овечий 508. 

Преломление электромагнитной 
волны 303. 

Прессованный картон 381. 

Прессшлан 381. 

Приближенное вычисление не- 
определенных интегралов 798. 

Приближенное вычисление опре- 
деленных интегралов 796. 


Приближенное дифференцирова- 
ние 796 
Приближенное интегрирование 


дифференц. уравнений 798. 
Приближенное решение уравне- 
ний 795. 
Приборы Поланийп 385. 
Прикладной геофизики ин-т 767. 
Прикладной минералогии инети- 
тут 767. 
Прикладной химии государствен- 
ный институт (ГИПХ) 767. 
Приливные волны 996. 
Пробойная крепость 396. | 
Производство вольфрам. стали 475. 
Промывка. проволоки 408. 
Промышленный Северокавказский 
институт 767. 
Прополис 512. 
Просечки 801. 
Профиль архитектурный 647. 
Пружина контактная 642. 
Прыжок воды 19. 
Прядильная способность 359. 
Прядь 879. 
Пряжа 379. 
Пуаз 842. 
Пуазейля закон 843. 
Пучность колебаний 292. 
Пятно анодное 695. 


Работа кайловая 649. 

Работа на пожог 649. 

Радиатор газовый 916. 

Радиолаборатория нижегород- 
ская им. В. И. Ленина 767. 

Радиус гидравлический 45. 

Разведчики %52. 

Разряд дуговой 452. 

Рами 387. 

рамнол 521. 

Ранцы (с мехом) 568. 

Расширительный сосуд 73. 

Регенерация Сименса 167. 

Регулирование реки 667. 

Регулятор скорости машин высо- 
ной частоты 720. 

Редуцирование 550. 

Резервуары 33. 

Репер 795. 

Респиратор 566. 

Речник 650. 

Риттингера закон 200. 

Рубильники 643. 

Ручные меха 563. 

Рыбий жир 486. 


Санитарная обстановка труда 572. 

Световые волны 29% 

Свойлачивание 258. 

Свойлачивающая машина 958. 

Свойства хлопкового волокна 319. 

Северокавказский промышленный 
институт 767. 

«Седая борода» 405. 

Сельско-хоз. механики ин-т 767. 

Сенсибилизация 789. 

Сетевые заградители 115. 

Сигнальная скорость 994. 

Сизаль 349. 


ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 


Силикатов институт 767. 

Силы жироскопические 435. 

Силы легкие 106. 

Силы линейные 106. 

Силы подводные 106. 

Симпсона формула 797. 

Сифон 83. 

Скорость прецессии 435. 

Скруббер 930. 

Слии 149. 

Смола прививочная 538, 

Солома панамская 3247. 

Спермацет 512. 

Спермацетовое: масло 505. 

Спецодежда 566. 

Спирт мирициловый 509. 

Спирт монтаниловый 502. 

Спирт унеоцерильный 502. 

Спирт цериловый 502. 

Сроковый план 143. 

Стандарт-вашер 930. 

Станки нруглые кулирные 899. 

Станки плоские трикотажные ку- 
лирные 833. 

Станки трикотаж. кулирные 829. 

Станок вальцовый 897. 

Станок коньковый 896. 

Стапель 148. 

Старение волокнистых изоля- 
ционных материалов 386. 

Старение вольфрам. сплавов 471. 

Стежки 799. 

Стигматы 348. 

Стиральные машины 259. 

Стирка 964. 

Стеарин жиропотовый 510. 

Стойкость 116. 

Стол бийор 209. 

Сторожевые суда 115. 

Стояк 706. 

Стрежень реки 672. 

Стрингер бортовой 134. 

Стоячая волна 399. 

Стоячие электромагнитные вол- 
ны 303. 

Ступица 211. 

Сублимация 159. 

Сунн 342. 

Суперпозиция 291. 

Сушка 231. 


Тайлак 357. 

Текстильный институт 767. 

Текучесть 843, 850. 

Тепловых двигателей ленинград- 
ская лаборатория 768. 

"Теплоемкость 876. 

Тенлопроводность волокна 315. 

Теплотехвический институт 767. 

Тесьма 381. 

Техническое волокно 332. 

Тилиадин 521. 

Титр, или номер 363. 

Тонина волокна 314, 333, 375. 

Тонина шелковины 363. 

Топливо газообразное 185. 

Торфяной институт (Инсторф) 767. 

Траверсе 642. 

Травление проволоки 407. 

Тральщик 4115. 

Трансформатор отражающий 983. 

Трапеций формула 796. 

Траса выправительная 667. 

Трение внутреннее 842. 

Трико простое 824. 

Тростник песчаный 406. 

Трохоида 995. 

Трубы асбесто-цементные 96. 

Трубы деревянные 96. 

Трубы этернитовые 96. 


Турбовоздуходувки 164. 
Тутовый лист 359. 
Тутбовый шелкопряд 359. 
Тюлений жир 483. 


Углубка шурфа 650. 
Угольноводные газы 77. 
Удельный вес волокна 377. 
Удлинение волокна 315, 391, 37%. 
Удобрений институт 767. 

Уза 512. 

Узлы колебаний 392. 
Упругость волокна 315. 
Условный шаг 919. 

Утюг (в дорожном деле) 399. 
Утюги газовые 990. 


Фазовая скорость 991, 994. 

Ферберит 462. 

Фибриллярное строение 360. 

Фидер 455. 

Физино-техническая центральная 
лаборатория в Ленинграде 
(ЦФТЛ) 767. 

Филе 8264. 

Фихтелит 596. 

Фламмана формула 27. 

Флоема 309. 

Флороглюцин 377. 

Фонтура 813. 

Фугас 549. 


Хенекен 349. 

Химико-фармацевтический инсти- 
тут 761. 

Химический институт имени Л.Я. 
Карпова 767. 

Химических чистых реактивов 
институт 767. 

Хлопок 318. 

Хлорцинкиод 377. 

Ходкость 116. 

Хрисматин 596. 


ЦАги (Центральный азро-гидро- 
динамический институт) 768. 

Цвет волокна 315, 394. 

Целлюлоидный клей 47. 

Центипуаз 842. 

Центральный аэро-гидродинами- 
ческий институт (ЦАГИ) 768. 

Центральный институт опытного 
табаковедения 767. 

Цераты 537. 

Церезин 529. 

Церезин рыночный 539. 

Церин 503. 

Церозин 518. 

Церолеин 502. 

Цинкование 418. 

ЦФТЛ ( Центральная физико-тех- 
ническая лаборатория) 767. 


Частотомер 9287. 
Чебышева формула 797. 
Червь-шелкопряд 359. 


Шахта аппарата Коупера 168. 
Швартовное устройство 144. 
Швейцеров реактив 377. 
Шеелит 462, 479. 

Шеерерит 526. 

Шелк дикий 359. 

Шелк из нитроклетчатки 311. 
Шелк культурный 359. 

Шели медноаммиачный 312. 
Шелк натуральный 311. 
Шелк растительный 396. 


Шелковые отбросы 371. 
Шельф 133. 
Шерерит, 526. 
Шерсть 349. 
Шерсть английская 350, 353. 
Шерсть афганская 356. 
Шерсть бухарская 356. 
Шерсть верблюжья 357. 
Шерсть горная 353. 
Шерсть ворекая 356. 
Шерсть грубая 356. 
Шерсть гуанако 357. · 
Шерсть даунская 353. 
Шереть донма 356. 
Шерсть иомудская 356. 
Шерсть камвольная 35%. 
Шерсть карабахская 356. 
Шерсть карачаевская 356. 
Шерсть кашмирская 358. 
Шерсть козья 358. 
Шерсть коровья 358. 
Шерсть корридельская 354. 
Шерсть кроссбредная 350, 353. 
Шерсть курдекая 856. 
Шерсть кучарская 356. 
Шерсть лезгинская 356.. 
Шерсть лесная 348. 
Шерсть люстровая 353. 
Шерсть маличевая 350, 356. 
Шерсть мериносовая 350. 
Шерсть мериносовая испан. 350. 
Шерсть мериносбвая тонкая 350. 
Шерсть меринос. шленская 350. 
Шерсть метисная 356. 
Шерсть монгольская 356. 
Шерсть ордовая 350, 356. 
Шерсть полугрубая 355. 
Шерсть полулюстровая 353. 
Шерсть русская 350, 356. 
Шерсть соеновая 348. 
Шерсть суконная 352. 
Шерсть туркменская 356. 
Шерсть тушинская 350, 356. 
Шерсть хорасанская 350, 356. 
Шерсть хотанская 356. 
Шерсть цигейская (цигай- 
ская) 350, 355. 
-Шитье гладью 799. 
Шитье строчное 800. 
Шихты 166. 
Шлюпбалки 144. 
Шлюпочное устройство 144 
Шов цепной 800. 
Шпангоуты 133. 
Шпили 144. 
Штапель 351. 


_ Штих 80. 


Эвершеда эффект 388. 

Эвцерин 511. 

Эклиметр 730. 

Экономайзеры воздушные 208, 

Әксгаустер 929. 

Энстра-пар 654, 660. 

Электровоздуходувки 165. 

Электропроводность волокнистых . 
изоляционных материалов 388. 

Электротехничесная Эксперимен- 
тальная лаборатория Ленин- · 
градская (ЛЭЭЛ) 767. 

Электротехнический эксперимен- 
тальный гос. институт (ГЭЭИ) 
6 

Энергетика волн. процесса ?93. 

Энокарпол 591. 

Әспарто 348. 


Ядовитые жидности 95. 
Ядовитые свечи 94. 
Якорное устройство 144. 


